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23.7 

2.5 

13,1 

_  4,3 

44 

-21 

12 

1603 

0 

22 

30 

12 

*  7  7 

,  16 

.25 

31 

5 

31  + 

3 

0 

DIVISION 

15.1 

-  1,6 

,45 

_ 

.12 

1.2 

UPPER  SNAKE  RIVER  PLAINS 

ABERDEEN  EXP  STA 

27.5 

1.6 

14.6 

-  6.6 

43 

2 

-26 

12 

1558 

0 

20 

31 

14 

1,07 

.29 

.70 

31 

5 

31 

3 

0 

AMERICAN  FALLS   1  SW 

31. S 

8.7 

20.1 

47 

9 

-24 

12 

1387 

0 

15 

30 

8 

1.33 

.90 

31 

11.0 

6 

30 

3 

J 

0 

ARCO  3  NW 

25.3 

-  2.4 

11.5 

42 

4 

-31 

12 

1654 

0 

22 

31 

18 

.50 

31 

1 

0 

ASHTON   1  S 

23.3 

0,6 

12.0 

-  6.1 

42 

4 

-30 

19 

1640 

0 

24 

31 

15 

1.57 

_ 

,25 

.52 

31 

11*7 

in 

30+ 

1 

BLACKFOOT   2  SSW 

28.2 

6.2 

17.2 

42 

3+ 

-24 

19 

1476 

0 

21 

31 

9 

1,65 

.65 

.82 

13 

1 

0 

CRATERS  OF  THE  MOON  NM 

24.7 

2,6 

13.7 

41 

4 

-24 

12 

1585 

0 

25 

31 

13 

1 .  44 

.96 

31 

1  fl*n 

31 

1 

DUBOIS  EXP  STA 

20.9 

2,3 

11.6 

-  6.2 

40 

4 

-27 

12 

1650 

0 

25 

31 

13 

.28 

- 

.16 

31 

31  + 

0 

FORT  HALL    INO  AGENCY 

30. 8H 

5.6M 

16. 2M 

_  4^5 

45 

2+ 

-26 

12 

1445 

0 

14 

31 

12 

* 

.65 

31 

^* 
5.5 

30 

1 

0 

HAHER  4  NW 

M 

—  0, 8M 

M 

45 

12 

0 

31 

17 

^*ln 

.05 

31 

1 

16+ 

0 

0 

0 

HOWE 

28.5 

1.7 

15,1 

48 

3 1 

-26 

12 

1540 

0 

19 

31 

13 

* 

1  .04 

31 

1.0 

]^ 

1: 

IDAHO  FALLS   2  ESE 

23  .6N 

3.6M 

1 3  ,6H 

40 

3+ 

—29 

12 

0 

24 

31 

T 

13 

0 

0 

IDAHO  FALLS   FAA  AP 

22.2 

2.2 

12,2 

—  t  ^\ 

45 

3 1 

-33 

12 

1630 

0 

24 

31 

1 4 

65 

_ 

24 

.21 

31 

9.9 

31 

J: 

0 

IDAHO  FALLS  42  NW  WB  R 

22  .9 

-  5,1 

8,9 

—  4,5 

46 

4 

-43 

12 

1735 

0 

25 

31 

20 

.  79 

,24 

.55 

31 

IDAHO  FALLS  46  W  W8  R 

23,9 

-  1,6 

11.2 

—  4^2 

46 

-35 

12 

0 

24 

31 

15 

.72 

31 

31 

7 

^ 

POCATELLO  WB  AP  //R 

29.  1 

6.8 

18.0 

-  4,3 

60 

3 1 

-22 

12 

1 4  54 

0 

19 

31 

10 

1.48 

,27 

.59 

31 

ft*Q 
* 

30 

0 

SAINT  ANTHONY 

23.5 

1.1 

12.3 

43 

2 

-33 

19 

1627 

0 

25 

31 

14 

•  99 

.35 

31 

r 

31  + 

0 

SUGAR 

25.0 

-    Q,  1 

12.5 

- 

43 

34. 

—31 

19 

1624 

0 

24 

31 

15 

.60 

_ 

* 

.30 

31 

.0 

J: 

D 1  V  1  S 1  ON 

13.9 

—  5,7 

94 

_ 

_ 

• 

9 

6  . 

EASTERN  HIGHLANDS 

ARBON  2  NW 

29.1 

7.1 

18.1 

44 

2 

-24 

12 

1448 

0 

1 8 

30 

10 

CONOA 

27. IM 

2.5M 

14. SM 

46 

2 

-37 

12 

1548 

0 

20 

31 

1 2 

1.46 

.39 

31 

18.8 

18 

29+ 

5 

0 

0 

DRIGGS 

23.8 

-  1.8 

11.0 

-  6,3 

45 

3+ 

-40 

12 

1667 

0 

22 

31 

1 5 

1.39 

_ 

.02 

.60 

31 

GRACE 

28  O 

6.4 

17.5 

-  1,4 

47 

2 

-30 

19 

1470 

0 

19 

31 

9 

D 

1.15 

.01 

.46 

3  1 

10.1 

3 

0 

IDAHO  FALLS  16  SE 

27.3 

1.0 

14,2 

46 

31 

-51 

12 

1569 

0 

21 

30 

13 

1  .65 

.96 

31 

16.7 

7 

18+ 

4 

0 

ISLAND  PARK  DAM 

19.6 

-  7.0 

6,3 

39 

4 

-43 

19 

1815 

0 

25 

31 

19 

1.92 

.63 

31 

28.0 

28 

31 

6 

1 

0 

KILGORE 

19.0 

-  6.4 

6,3 

36 

4 

-41 

12 

1813 

0 

27 

31 

20 

.81 

.32 

31 

9.4 

12 

31 

3 

0 

0 

LI  ETON  PUMPING  STA 

28.3 

4.9 

16.6 

-  0,8 

42 

8 

-30 

19 

1492 

0 

16 

31 

9 

.80 

.12 

.33 

31 

9.5 

5 

30 

3 

0 

0 

MALAO 

32.1 

8.8 

20.5 

-  2.2 

46 

6 

-19 

12 

1374 

0 

11 

31 

6 

2.05 

.54 

1.12 

31 

1.0 

3 

29 

3 

2 

1 

MALAO  FAA  AP 

32.4 

6.1 

19.3 

46 

31  + 

-19 

12 

1414 

0 

11 

30 

9 

1.54 

.66 

30 

7.0 

4 

30 

3 

2 

0 

MC  CAMMON 

29.6 

7.0 

18.3 

48 

2 

-22 

19+ 

1440 

0 

17 

30 

11 

1.03 

.32 

31 

7.9 

4 

18  + 

5 

0 

0 

MONTPELIER  RS 

28.5 

0.9 

14.7 

-  3.1 

45 

9 

-28 

19 

1555 

0 

16 

31 

11 

1.53 

.36 

.55 

31 

15.1 

11 

30 

4 

1 

0 

OAKLEY 

35.5 

10.4 

23.0 

-  4.5 

53 

2 

-22 

19 

1298 

0 

10 

30 

5 

1.47 

.65 

.91 

31 

7.5 

2 

19+ 

4 

1 

0 

PALISADES  DAM 

25.2 

7.8 

16.5 

43 

31 

-32 

12 

1499 

0 

24 

31 

7 

1.70 

.79 

31 

23.0 

16 

30+ 

5 

1 

0 

POCATELLO  2 

31.6 

7.9 

19.8 

46 

31 

-21 

12 

1395 

0 

11 

30 

8 

.79 

.47 

31 

2 

0 

0 

PRESTON  2  SE 

30.1 

4.9 

17.5 

-  4.4 

45 

3 

-21 

13+ 

1463 

0 

15 

31 

9 

1.08 

.42 

.59 

31 

10.2 

5 

30 

2 

1 

0 

STREVELL 

29.6 

7.8 

18.7 

45 

31+ 

-28 

12 

1432 

0 

14 

30 

7 

.20 

.08 

31 

0 

0 

0 

SWAN  VALLEY   1  W 

26.2 

1.5 

13.9 

44 

31 

-43 

19 

1583 

0 

21 

31 

11 

1.53 

.45 

15 

26.0 

16 

15 

6 

0 

0 

TETONIA  EXP  STA 

21.8 

-  2.6 

9.6 

40 

1 

-39 

19 

1714 

0 

26 

31 

14 

1.48 

.33 

31 

5 

16 

5 

0 

0 

WAYAN 

26.8 

4.0 

15.4 

44 

1 

-37 

19 

1533 

0 

19 

31 

12 

1.87 

.80 

31 

24.0 

12 

30+ 

7 

1 

0 

DIVISION 

15.6 

-  3.5 

1.34 

.03 

14.3 

Precipitation 


1962  ANNUAL 

The  1962  Annual  issue  of  this  bulletin  for  this  section 
will  be  published  a  few  months  later  than  usual  this  year 


Sm  reference  ootea  follovlnc  Station  Index. 
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DAILY  PRECIPITATION 


IDAHO 
JANUARY  1963 


Station 

f2 

Day  oi  Month 

1  j 

2  1 

3 

4  ] 

5 

g 

8 

10  1 

11  ] 

12 

13  1 

14  1 

15 

16  1 

17  1 

18 

19  1  20  J 

21 

22  j  23  1  24 

25  1 

16  1 

27 

28  1 

29  j 

30 

31 

ABERDECN  EXP  STA 

I 

•  07 

T 

T 

T 

AMERICAN  FALLS  1  SM 

1 

.33 

• 

'ii 

01 

'o7 

'16 

'90 

ANDERSON  DAM 

2 

.06 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

I21 

I22 

1  .63 

ARBON  2  NW 

T 

- 

- 

- 

)  -.20 

T 

- 

D 

.10 

.20 

1.50 

ARCO  3  NM 

.69 

■  06 

.09 

.50 

ARROWROCK  DAM 

1 

•  56 

•  03 

•  03 

T 

T 

ASHTON  I  S 

1 

.97 

•  07 

.09 

•  29 

*03 

18 

2^ 

*  12 

T 

"92 

ATLANTA  3 

•  09 

.03 

.05 

!04 

.01 

Io9 

,01 

.03 

.03 

.26 

.14 

1.53 

AVERY  RS 

>  2 

.07 

•  12 

•  13 

.16 

• 

.290 

•  05 

.15 

.10 

.32 

.12 

.17 

* 

.13 

T 

.33 

BATVIEW  MODEL  BASIN 

.71 

•  32 

.02 

•  01 

^ 

■  09 

•  16 

''' 

.05 

.10 

BLACKFOOT   Z  S&H 

I 

.69 

•  04 

•  04 

«  S2 

.14 

BLISS 

1 

.43 

.0 

*04 

*  1  4 

1  '  14 

BOISE  LUCKY  PCAR  0AM 

1 

•  09 

T 

loi 

.03 

T 

T 

.01 

.01 

■  06 

Io3 

.94 

BOISE  we  AP 

//R 

1 

•  13 

T 

.01 

T 

T 

T 

.02 

T 

T 

T 

.04 

.01 

T 

.01 

,13 

.49 

.42 

BONHERS  FERRY  1  SW 

1 

.26 

.41 

•  08 

.17 

•  07 

.01 

.05 

.47 

BRUNEAU 

.29 

_ 

07 

BUHL 

*03 

■ 

20 

2 

*  1  3 

BURKE  2  ENE 

3 

•  03 

•  25 

.22 

.32 

T 

•  28 

.08 

.19 

.14 

.60 

.02 

.18 

.27 

T  .01 

.02 

T 

.10 

.39 

BURLEY 

1 

.29 

.17 

•  02 

.01 

.05 

.11 

.10 

.25 

.58 

BURLEY  FAA  AP 

1 

•  91 

.01 

•  02 

''' 

•  04 

.05 

.02 

.09 

.67 

•  61 

CABINET  GORGE 

2 

•04 

•  30 

•  34 

.06 

•  37 

. 

• 

* 

01 

.03 

22 

CALDWELL 

.32 

T 

J 

'o6 

09 

09 

CAMBRIDGE 

1 

•  73 

•  12 

.03 

.07 

.04 

.12 

.10 

1  ,25 

CASCADE    I  NW 

I 

.07 

.01 

T 

.02 

•  09 

T 

T 

T 

.01 

T 

J 

.07 

.14 

.06 

.71 

CCNIERVILLE  ARBAUGH 

2 

•  12 

•01 

.07 

•  02 

■  06 

•  21 

•  02 

.  39 

■  01 

1.31 

CMALL I  5 

•  3Z 

•  01 

_ 

09 

T 

■  22 

CHILLY  BARTON  FLAT 

•  19 

02 

*07 

*  06 

COBALT 

•  79 

T 

•  01 

•  05 

.02 

.19 

• 

• 

.14 

.09 

T 

.09 

.19 

.05 

T 

COEUR  D  ALENE  RS 

•  99 

•  33 

•  03 

.03 

T 

T 

.04 

.12 

CONDA 

1 

•  46 

•  03 

•  08 

■  01 

•  01 

•  02 

•  02 

.03 

.14 

.23 

04 

03 

• 

* 

27 

* 

•  39 

COTTONWOOD 

>  1 

.34 

* 

ifl 

•  01 

•  15 

* 

•  03 

• 

04 

* 

• 

■  04 

.09 

•  06 

•  30 

COUNCIL 

1 

.98 

*03 

04 

'o4 

y 

.21 

■  1  ] 

1.15 

CRATERS  OF  THE  MOON 

1 

.44 

.05 

•  14 

T 

T 

T 

T 

.22 

•  07 

.96 

OEADWOOD  DAM 

2 

.04 

•03 

.02 

.01 

.02 

.07 

T 

.02 

.05 

.05 

T 

.01 

.02 

.06 

.37 

•  12 

1.19 

DEER  FLAT  DAM 

1 

•oe 

•  02 

.04 

.12 

•  06 

.84 

DEER  POINT 

.97 

_ 

0? 

_ 

20 

05 

.60 

DIXIE 

2 

•  40 

* 

07 

23 

06 

* 

*23 
* 

25 

05 

*36 

30 

06 

*  18 

*0( 

*  ^2 

OR  I CGS 

1 

•  39 

•  19 

.06 

.08 

.05 

.02 

.19 

.29 

.0: 

.60 

DUBOIS  EXP  STA 

•  26 

•  04 

.03 

.01 

T 

.01 

.03 

.16 

ELK  CITY 

2 

.26 

* 

.15 

•  15 

•  29 

.10 

.43 

•  20 

.22 

.33 

•  29 

.04 

.02 

*  12 

ELK  RIVER  1  S 

2 

.13 

Oq 

n 

04 

EMMETT  2  E 

.59 

FAIRFIELD  RS 

1 

•  31 

•  02 

.03 

.02 

T 

.02 

T 

.15 

IlO 

.97 

FENM  RS 

3 

•  34 

•  16 

.06 

•  27 

•  40 

•  19 

T 

•  07 

•  26 

•  29 

.40 

T 

.30 

T 

.02 

.25 

.07 

.01 

.03 

.58 

FORT  HALL   INO  AGENCY 

1 

•  13 

•  01 

.02 

•  06 

GARDEN  VALLEY  RS 

•  66 

.16 

•  09 

.03 

GLENNS  FERRY 

1 

.41 

•  18 

*2' 

90 

GRACE 

D  1 

.15 

.02 

•  02 

T 

.02 

.02 

.06 

.01 

Io7 

.02 

.07 

T 

3  .10 

.09 

Il9 

1 46 

GRAND  VIEW  3  lff<* 

.81 

.06 

T 

.25 

.50 

GRANGEVIU.E 

1 

■  44 

•  06 

.04 

•21 

.19 

•  01 

.06 

.09 

.02 

.10 

.19 

■  06 

■  17 

.08 

GRASHERE 

•  53 

35 

GROUSE 

.66 

.04 

07 

MAILEY  RS 

.89 

.02 

T° 

.03 

I12 

Ii: 

■  57 

HAMER  4  NW 

.10 

•  03 

•  02 

.05 

hazelton 

1 

•  76 

.21 

•  03 

.03 

.04 

.15 

.26 

HEADQUARTERS 

3 

.29 

* 

* 

■ 

**■ 

.15 

• 

* 

• 

1  ^ 

* 

09 

63 

MILL  CITY 

1 

.97 

*02 

15 

1  *60 

HOLLISTER 

.05 

.03 

.04 

•  03 

T 

T 

T 

T 

.07 

!09 

.32 

.47 

J 

•  19 

T 

T 

T 

.08 

■  07 

1.04 

IDAHO  CITY 

.62 

•  02 

•  04 

* 

29 

.02 

1  .23 

IDAHO  CITY  11  SW 

2 

.79 

T 

T 

X 

T 

06 

• 

* 

1  0 

* 

01 

• 

.01 
* 

24 

.10 

IDAHO  FALLS  2  E5E 

IDAHO  FALLS  16  SE 

^ 

•  65 

•03 

•  12 

.19 

.01 

.04 

•  04 

.04 

■  02 

.03 

T 

.06 

.11 

.96 

IDAHO  FALLS  FAA  AP 

■  69 

T 

T 

T 

T 

T 

.01 

•  04 

.03 

•  04 

.04 

.03 

T 

.01 

T 

T 

.09 

.04 

.15 

.21 

lOAMO  FALLS  42  NW  WB 

•  79 

•  16 

.01 

.02 

.05 

IDAHO  FALLS  46  W  WB 

R 

1 

•  04 

y 

07 

_ 

- 

_ 

04 

.03 

,^ 

ISLAND  PARK  DAM 

I 

•  92 

03 

'o3 

'i2 

07 

2? 

09 

28 

02 

12     T  14 

*06 

*07 

*0' 

JEROHE 

1 

•  16 

.12 

•  06 

T 

T 

T 

.05 

.10 

■  23 

.60 

KAMI AH 

1 

•  69 

.07 

.12 

.09 

.08 

.08 

•  13 

•  03 

.28 

.01 

.06 

.16 

.04 

.01 

.53 

KELLOGG 

•  18 

•01 

•  15 

•07 

•  01 

.01 

•  06 

•  02 

.27 

.28 

.07 

.01 

.07 

.15 

KtLCORE 

•  81 

_ 

* 

32 

* 

KOOSK I A 

12 

07 

' 

*03 

*06 
* 

*08 

*04 

T 

KUNA  2  NNE 

.99 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

.07 

■  OS 

.64 

LEWISTON  W6  AP 

//It 

.78 

.07 

.12 

T 

T 

T 

•  07 

T 

.02 

T 

•  02 

.06 

T 

.02 

.16 

,24 

LIFTOH  PUMPING  STA 

■  80 

.08 

.02 

.12 

.25 

LOWHAN  3  E 

1 

.99 

_ 

14 

_ 

08 

24 

09 

MACKAY  RS 

.80 

MA  LAD 

2 

.05 

•  05 

.03 

.04 

.07 

T 

.04 

.17 

.53 

1,12 

MA LAO  FAA  AP 

I 

.94 

T 

T 

T 

.03 

•  06 

.02 

.05 

.03 

T 

T 

.14 

.66 

,55 

MAT  RS 

■  26 

.07 

•  06 

.13 

MC  CALL 

D  1 

.98 

* 

•  06 

.27 

.03 

HC  CAMMON 

1 

.03 

*04 

'o9 

.12 

T  ' 

.10 

*  19 

"oI 

MINIDOKA  DAM 

2 

.02 

.07 

.02 

T 

T 

.13 

T 

^46 

.2C 

1  .  14 

MOMTPELIER  RS 

1 

.93 

T 

•  02 

T 

T 

T 

•  03 

.02 

.08 

.02 

,20 

,09 

.09 

T 

.18 

.25 

.55 

MOOSE  CREEK  RANCH 

4 

.26 

•13 

•  26 

•  12 

.04 

•  32 

•  14 

.40 

•  30 

•  16 

.17 

.  I  8 

T  .20 

.09 

.51 

MOSCOW  y  OF  I 

.54 

• 

.12 

09 

MOUNTAIN  HOME    1  SE 

1 

■08 

'30 

3C 

MULLAN  FAA 

2 

.88 

•  20 

T 

.20 

• 

•  06 

.18 

T 

T 

•  08 

.17 

.45 

,05 

.20 

.09 

T 

T 

T  .06 

.02 

T 

.05 

.04 

.02 

.99 

NEW  MEADOWS  RS 

1 

■  07 

.08 

•  04 

.02 

T 

.12 

•  05 

.06 

,12 

.08 

.01 

,19 

.01 

.27 

NE2PCRCE 

1 

.48 

.10 

.06 

•  22 

•  10 

^ 

•  16 

.02 

.02 

•  04 

.14 

,12 

.06 

OARLEY 

1 

.47 

.10 

•  0 

05 

.04 

.12 

03 

2C 

OLA  5  S 

I 

.34 

04 

.04 

T 

14 

■  20 

.3S 

OROFINO 

1 

.49 

■  10 

.15 

.03 

•  05 

.10 

.25 

.02 

,02 

.02  .09 

.04 

.58 

PALISADES  DAM 

1 

.70 

•  01 

T 

.07 

T 

.01 

T 

■  07 

.11 

.14 

.24 

■  06 

T 

.06 

.12 

,79 

PARMA  EXP  STA 

■  88 

■  06 

.0< 

PAUL   1  ENE 

I 

■  32 

T 

.15 

.22 

PAYETTE 

1 

■  09 

• 

.06 

.07 

.12 

PICABO 

.78 

T 

T 

T 

.16 

.IC 

.50 

PIERCE 

//R 

3 

.10 

•  29 

•  27 

•  07 

•  13 

T 

.12 

.24 

.41 

.38 

.01 

.2C 

.12 

.16 

T 

.09 

.02 

.03 

■  60 

POCATELLO  2 

.79 

.02 

.09 

.21 

POCATELLO  we  AP 

//R 

1 

.48 

•  01 

T 

T 

T 

T 

■  03 

•  03 

•  03 

.05 

.06 

T 

.05 

T 

.19 

.4* 

.59 

PORTHILL 

.82 

.30 

.01 

.12 

•  02 

T 

.14 

T 

.23 

POTLATCM 

.30 

.19 

•  07 

.06 

T 

.15 

T 

■  06 

.06 

POWELL 

D  7 

.33 

•  36 

.98 

•  09 

0 

.30 

D  .90 

D  .90D1.40D 

•  90 

D0.40D 

.200 

.5C 

0  .2C 

D  .400 

.IOC 

.IG 

0  .40 

D  .4C 

PRESTON  2  SE 

1 

.08 

T 

T 

.01 

•  01 

.  07 

T 

.05 

T 

T 

T 

.09 

.26 

.59 

PRIEST  RIVER  EXP  STA 

I 

.40 

.50 

•  21 

.29 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

•  02 

T 

.01 

T 

.02 

.35 

REYNOLDS 

I 

.23 

.02 

T 

T 

.12 

.33 

.76 

RICHFIELD 

2 

.29 

.05 

•  07 

T 

.06 

.23 

1.66 

RIGCINS  RS 

1 

.16 

•  07 

•  25 

•  05 

.06 

•  03 

.20 

.05 

■  16 

.10 

,01 

.12 

■  08 

RIRIE   12  ESE 

.89 

•  01 

.07 

.05 

•  02 

.06 

.22 

.10 

.12 

.18 

SAINT  ANTHONY 

.99 

.10 

.06 

•  16 

.07 

.03 

.01 

T 

T 

.13 

T 

.35 

SAINT  MARIES 

I 

•  92 

.12 

•  36 

•  15 

•06 

.22 

•  14 

.12 

.20 

.07 

.02 

«LMON 

.72 

•01 

•  10 

•  06 

T 

.01 

.01 

.03 

.03 

.06 

.06 

.IC 

.25 

DOtM  toUowiog  Sunon 

DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


To 

1  1  2  1 

3 

4  1  5 

6 

7  1  8  {  9 

10  1 

11  1 

12 

13 

14  1 

IS 

16  1 

17  1 

18 

19  20 

I  21 

22  1  23  I  24 

25  1  26 

27 

28  I  29  I 

30 

31. 

SANOPOINT  EXP  STA 

1.29 

.AA  .08 

.AA 

T 

T  T 

.01 

.05 

.01 

r 

T 

T 

.26 

SHOSHONE  1  WNW 

)  2*L6 

.0< 

.09 

T 

.01 

T  D 

.03 

^03 

.06 

•  21 

1.70 

SCATE  CREEK  RS 

.at 

.10 

■  10 

■  01 

.OA 

T 

.02 

•  20 

.03  .08 

.02 

.02 

STREVELL 

.20 

.01 

.01 

.02 

1 01 

.01 

.02 

•  OA 

.00 

SUGAR 

.60 

T 

.20 

T 

.10 

T 

.30 

SUN  VALLEY 

1.09 

03 

06 

05 

SWAN  FALLS  PH 

.93 

T 

.09 

•  16 

•  68 

SWAN  VALLEY  1  W 

1.93 

.13 

.19 

.09 

.18 

.A5 

.02 

.08 

•  10 

•  33 

TETONIA  EXP  STA 

i.Aa 

■  08 

.03 

•  08 

.09 

.10 

■  2A 

.16 

•  20 

T 

.08 

•  09 

.33 

Three  cheek 

.63 

.06 

.09 

•  OA 

T 

.13 

.05 

T 

•  39 

.11 

TRIANGLE  RANCH 

0  1.71 

0 

.10 

>0,05 

a  .10 

0  .20 

•  06 

1.20 

TWIN  EALLS  2  NNE 

1  .Al 

.07 

.11 

T 

•  02 

T 

T 

.05 

.12 

•  32 

.72 

TWIN  FALLS  3  SE 

1.13 

.19 

T 

T 

.01 

.01 

.02 

T 

.02 

.09 

•  2A 

.55 

WALLACE  WOODLAND  PARK 

I. it 

.12  .25 

.11 

.03 

.OA 

.13 

.03 

.OA 

.13 

.27 

•  OA 

.20 

T 

.02 

.OA  T 

•  13 

WARREN 

l.IO 

.19 

.OA 

.OA 

.05 

.07 

■  OA 

T 

■  28 

.11 

T  .20 

•  08 

WATAN 

1.67 

.12 

.03 

.OA 

.20 

.12 

.06 

■  12 

.05 

•  10 

•  23 

.80 

WEISER  2  SE 

1.06 

.07 

•  06 

•  10 

.83 

WINCHESTER  1  SE 

1.90 

.16 

.09 

.35 

.09 

.09 

.09 

.10 

.18 

■  lA 

.15 

■  12 

.10 

.30 

S*«  f*t«anc*  DOlM  following  Sution  Indaa. 
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DAILY  TEMPERATURES 


IDAHO 
JANUARY   19  63 


SUUon 

Day  Of  Month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

ABERDEEN  EXP  STA 

MAX 

39 

43 

42 

39 

37 

27 

26 

32 

40 

41 

14 

-  2 

1 

9 

21 

30 

26 

30 

21 

10 

21 

31 

36 

21 

27 

35 

23 

30 

36 

29 

39 

M  1  N 

a 

8 

11 

12 

21 

20 

21 

3 

6 

13 

-16 

-26 

-25 

-  6 

2 

12 

16 

20 

-21 

-21 

-  7 

-  3 

-  4 

-  3 

-  1 

-  9 

-  9 

-  5 

9 

9 

15 

AMERICAN  FALLS   1  SW 

MAX 

44 

42 

40 

35 

33 

29 

30 

41 

47 

45 

17 

5 

9 

22 

30 

28 

30 

27 

13 

20 

35 

38 

37 

30 

35 

34 

38 

36 

32 

32 

44 

M 1 N 

14 

22 

16 

29 

19 

23 

19 

10 

38 

7 

-13 

-24 

-16 

3 

3 

16 

20 

5 

-17 

-  4 

5 

7 

0 

3 

21 

-  4 

-  3 

20 

10 

17 

24 

ANDERSON  DAM 

MAX 

43 

45 

45 

47 

3e 

32 

40 

43 

42 

34 

16 

10 

21 

27 

33 

37 

38 

34 

26 

33 

43 

43 

39 

39 

39 

31 

37 

31 

31 

30 

37 

M  1  N 

25 

32 

36 

32 

27 

26 

22 

19 

34 

IS 

-  2 

-  7 

1 

15 

26 

27 

20 

19 

5 

10 

16 

14 

19 

16 

29 

11 

17 

16 

24 

21 

29 

ARSON  2  NW 

MAX 

40 

44 

40 

38 

28 

25 

40 

43 

39 

30 

10 

4 

1 

10 

21 

30 

31 

29 

12 

20 

28 

40 

30 

35 

36 

27 

34 

32 

30 

35 

40 

MIN 

9 

20 

13 

22 

16 

15 

11 

10 

24 

-  1 

-17 

-24 

-22 

-  3 

5 

18 

16 

0 

-21 

0 

9 

7 

-  5 

15 

22 

-  9 

12 

8 

16 

18 

33 

ARCO  3  NH 

MAX 

38 

37 

35 

42 

28 

23 

23 

24 

38 

25 

-  4 

-  1 

4 

16 

21 

30 

34 

22 

9 

20 

26 

36 

26 

24 

35 

22 

27 

31 

24 

31 

37 

MIN 

6 

14 

16 

25 

6 

15 

8 

2 

1 

-  4 

-23 

-31 

-24 

-16 

-12 

-  1 

3 

0 

-18 

-15 

-  6 

-  9 

-10 

-  6 

0 

-12 

-  7 

1 

-  1 

7 

16 

ARROMROCi;  DAM 

MAX 

44 

45 

45 

40 

39 

35 

33 

31 

39 

36 

19 

8 

14 

24 

32 

34 

36 

35 

25 

27 

32 

41 

41 

35 

36 

32 

32 

32 

29 

29 

39 

24 

35 

36 

26 

22 

22 

27 

22 

25 

16 

-  3 

-  9 

2 

9 

22 

23 

22 

21 

2 

10 

19 

16 

17 

16 

22 

9 

19 

20 

22 

15 

24 

ASHTON    1  S 

MAX 

40 

41 

39 

42 

29 

33 

35 

30 

29 

17 

-  1 

-  1 

4 

9 

19 

27 

26 

20 

3 

14 

27 

22 

23 

26 

25 

15 

25 

23 

20 

26 

37 

11 

13 

21 

25 

12 

18 

4 

8 

10 

-  3 

-22 

-27 

-18 

-13 

4 

14 

17 

-  4 

-30 

-13 

9 

-  2 

-11 

-  2 

-16 

-20 

-  5 

10 

0 

9 

21 

ATLANTA  3 

MAX 

14 

10 

16 

22 

32 

31 

30 

28 

22 

34 

42 

38 

36 

37 

28 

27 

32 

26 

27 

30 

35 

MIN 

-12 

-21 

-  9 

2 

19 

9 

14 

6 

-16 

1 

1 

5 

2 

5 

18 

-11 

7 

14 

18 

15 

28 

AVERY  R$ 

MAX 

37 

38 

42 

38 

39 

34 

33 

33 

34 

28 

0 

4 

15 

24 

33 

36 

34 

31 

10 

16 

26 

34 

18 

27 

27 

26 

23 

22 

18 

17 

26 

MIN 

32 

32 

35 

32 

28 

23 

23 

24 

26 

-  4 

-15 

-10 

4 

15 

20 

30 

31 

7 

-10 

0 

7 

12 

2 

15 

12 

-  5 

3 

10 

4 

-  4 

11 

BAYVIEW  MODEL  8ASIN 

MAX 

46 

47 

45 

45 

35 

37 

36 

33 

36 

34 

4 

6 

13 

20 

33 

34 

34 

32 

16 

15 

22 

26 

31 

19 

25 

26 

22 

23 

22 

15 

18 

35 

37 

38 

24 

28 

22 

28 

28 

24 

-  1 

-  8 

-  6 

-  1 

10 

17 

23 

25 

12 

-10 

-  5 

2 

7 

1 

6 

5 

-  6 

0 

10 

8 

-  9 

6 

BLACKFOOT    2  SSW 

MAX 

40 

42 

42 

38 

28 

32 

35 

41 

41 

30 

3 

3 

13 

20 

15 

30 

30 

26 

10 

28 

31 

27 

27 

33 

30 

27 

35 

32 

24 

23 

37 

14 

19 

15 

27 

22 

23 

9 

15 

20 

3 

-21 

-19 

-  6 

8 

7 

12 

15 

2 

-24 

0 

-  2 

-  3 

-  3 

6 

-12 

1 

12 

11 

6 

10 

20 

BLISS 

MAX 

51 

50 

45 

39 

35 

33 

33 

28 

45 

41 

17 

11 

12 

20 

36 

36 

43 

38 

15 

29 

39 

43 

34 

35 

41 

36 

39 

40 

36 

31 

39 

14 

22 

24 

29 

23 

21 

26 

15 

17 

16 

-  5 

-15 

-  V 

4 

14 

24 

12 

14 

-  8 

3 

12 

4 

7 

5 

23 

1 

6 

8 

20 

17 

31 

BOISE   LUCKY   PEAK  DAM 

MAX 

46 

47 

45 

47 

45 

42 

36 

33 

43 

41 

22 

14 

13 

24 

36 

36 

39 

39 

29 

30 

36 

41 

41 

38 

39 

38 

38 

39 

35 

32 

48 

26 

32 

33 

24 

23 

24 

27 

23 

19 

15 

-  5 

-  6 

-  2 

10 

19 

22 

21 

24 

2 

9 

16 

12 

16 

15 

20 

6 

16 

16 

21 

12 

18 

BOISE   MB  AP 

MAX 

46 

43 

41 

44 

41 

37 

33 

30 

43 

30 

10 

11 

12 

21 

31 

38 

37 

31 

23 

27 

32 

40 

34 

32 

37 

30 

34 

27 

31 

23 

44 

24 

33 

31 

23 

23 

23 

29 

27 

19 

5 

-  5 

-  7 

1 

12 

20 

21 

18 

6 

-  1 

9 

12 

9 

12 

9 

18 

2 

19 

14 

13 

13 

18 

BONNERS  FERRY   1  SW 

MAX 

43 

45 

49 

35 

36 

36 

36 

36 

36 

15 

6 

9 

16 

17 

27 

31 

33 

30 

11 

18 

22 

22 

16 

20 

28 

20 

18 

23 

21 

12 

15 

MIN 

38 

39 

33 

28 

31 

31 

30 

32 

14 

-  5 

-10 

-  5 

9 

11 

17 

25 

20 

3 

-  3 

0 

1 

10 

-  2 

6 

13 

-  2 

3 

11 

-  7 

-10 

8 

BRUNEAU 

MAX 

51 

49 

40 

42 

35 

33 

34 

46 

45 

33 

16 

16 

26 

38 

39 

40 

41 

32 

29 

37 

42 

46 

44 

43 

46 

40 

34 

39 

39 

42 

41 

MIN 

22 

23 

24 

19 

18 

18 

30 

21 

21 

-  1 

-  1 

-  1 

-  1 

21 

17 

12 

26 

-  1 

8 

4 

-  1 

11 

6 

5 

3 

16 

11 

24 

8 

22 

20 

BUHL 

MAX 

51 

50 

60 

47 

44 

40 

38 

36 

41 

40 

37 

44 

36 

38 

31 

32 

36 

36 

35 

43 

MIN 

20 

22 

25 

25 

18 

15 

23 

13 

20 

12 

0 

-10 

-26 

5 

11 

23 

23 

11 

3 

2 

9 

15 

8 

7 

28 

10 

11 

18 

20 

16 

29 

BURKE  2  ENE 

MAX 

37 

35 

37 

34 

30 

30 

31 

33 

33 

20 

-  9 

0 

13 

25 

30 

30 

26 

26 

10 

26 

29 

26 

20 

20 

21 

17 

20 

17 

9 

16 

30 

MIN 

32 

31 

32 

26 

18 

15 

18 

21 

21 

-13 

-24 

-11 

-  3 

9 

21 

24 

24 

-  6 

-15 

-  3 

8 

9 

-  6 

14 

12 

-  8 

0 

7 

-  2 

-14 

10 

BURLEY 

MAX 

46 

55 

51 

45 

41 

40 

30 

31 

40 

41 

24 

1 

8 

12 

31 

36 

26 

35 

28 

20 

30 

40 

41 

31 

34 

37 

31 

34 

40 

35 

42 

MIN 

16 

20 

19 

19 

22 

17 

21 

9 

10 

17 

-  7 

-16 

-  8 

6 

9 

24 

15 

20 

-12 

-  2 

9 

12 

6 

6 

9 

11 

10 

15 

16 

16 

21 

BURLEy  faa  *p 

MAX 

49 

49 

41 

40 

39 

29 

32 

30 

40 

27 

2 

8 

12 

28 

36 

31 

34 

31 

13 

23 

34 

39 

29 

36 

35 

27 

30 

38 

34 

40 

53 

13 

19 

13 

18 

12 

12 

15 

8 

27 

-  2 

-17 

-20 

-12 

8 

25 

15 

13 

-  5 

-14 

-  1 

6 

9 

5 

4 

20 

3 

9 

19 

17 

20 

34 

CABINET  GORGE 

MAX 

41 

41 

47 

40 

42 

35 

33 

34 

36 

23 

7 

9 

17 

23 

33 

33 

31 

30 

9 

19 

27 

27 

16 

19 

27 

21 

21 

17 

16 

12 

15 

32 

35 

36 

29 

30 

25 

30 

21 

-  4 

-11 

-  6 

6 

15 

22 

26 

28 

3 

-  9 

-  2 

1 

14 

2 

8 

5 

-  6 

11 

13 

2 

-  6 

9 

CALDWELL 

MAX 

48 

43 

44 

50 

40 

37 

31 

33 

40 

37 

20 

15 

15 

25 

32 

40 

36 

36 

29 

33 

41 

45 

40 

37 

41 

36 

35 

30 

30 

24 

31 

21 

32 

34 

30 

20 

21 

29 

28 

19 

19 

-  2 

-  7 

-  6 

6 

16 

21 

15 

28 

4 

10 

14 

10 

20 

9 

27 

9 

14 

20 

22 

15 

19 

CAMBRIDCE 

MAX 

42 

39 

43 

49 

43 

37 

35 

31 

37 

34 

9 

13 

11 

21 

29 

36 

36 

30 

19 

28 

36 

41 

42 

36 

39 

31 

31 

33 

32 

22 

35 

15 

29 

30 

30 

16 

14 

27 

25 

22 

8 

-  6 

-12 

-  5 

0 

11 

12 

14 

13 

-  2 

2 

7 

3 

7 

9 

19 

-  1 

1 

12 

12 

-  6 

16 

CASCADE   1  NW 

MAX 

43 

40 

38 

38 

38 

36 

38 

33 

36 

27 

10 

7 

13 

24 

30 

29 

28 

26 

13 

23 

29 

32 

32 

24 

25 

23 

22 

25 

24 

18 

40 

MIN 

18 

31 

32 

23 

15 

14 

14 

15 

25 

7 

-15 

-16 

-  1 

6 

20 

19 

14 

9 

-13 

3 

7 

3 

1 

7 

13 

-  7 

-  5 

17 

5 

-10 

14 

CHALL 1 S 

MAX 

35 

39 

43 

40 

37 

36 

39 

42 

44 

27 

8 

-  5 

10 

18 

30 

37 

35 

33 

11 

19 

36 

42 

36 

2  " 

29 

24 

26 

28 

21 

16 

36 

MIN 

12 

22 

22 

20 

13 

11 

11 

11 

27 

* 

-20 

-24 

-10 

-  2 

13 

13 

16 

2 

-13 

2 

10 

20 

5 

7 

13 

-  3 

0 

16 

3 

-  9 

10 

CHILLY  BARTON  FLAT 

MAX 

37 

35 

37 

37 

46 

47 

45 

36 

34 

32 

28 

24 

20 

16 

20 

32 

31 

27 

21 

23 

28 

37 

35 

35 

32 

26 

29 

24 

21 

27 

36 

M  1  N 

3 

8 

12 

14 

2 

4 

2 

0 

14 

0 

-21 

-28 

-19 

-  8 

1 

-  6 

1 

-  4 

-16 

-  9 

0 

6 

-  9 

-  5 

15 

-14 

-  7 

6 

0 

4 

12 

COBALT 

MAX 

31 

30 

36 

37 

32 

20 

29 

38 

36 

21 

5 

0 

1 

12 

26 

26 

24 

20 

2 

19 

27 

29 

24 

22 

18 

18 

12 

9 

10 

9 

20 

5 

8 

10 

6 

5 

0 

6 

7 

19 

1 

-28 

-29 

-16 

-  4 

5 

13 

7 

-  6 

-27 

-10 

0 

12 

-  9 

-  3 

-18 

-15 

-12 

-  5 

-12 

-16 

2 

COEUR  0  ALENE  RS 

MAX 

44 

44 

46 

47 

38 

41 

33 

34 

37 

37 

5 

11 

15 

22 

35 

35 

34 

32 

20 

16 

32 

33 

40 

21 

27 

29 

22 

21 

25 

21 

17 

37 

38 

42 

26 

28 

27 

28 

26 

27 

0 

-  7 

-  7 

1 

15 

21 

28 

29 

10 

0 

0 

11 

12 

6 

8 

13 

5 

7 

11 

5 

-  4 

-  1 

COMDA 

MAX 

46 

40 

32 

34 

35 

40 

41 

37 

30 

2 

-  6 

3 

17 

24 

29 

25 

23 

2 

26 

32 

30 

33 

26 

21 

22 

31 

30 

38 

40 

H 1  N 

7 

10 

20 

9 

4 

5 

7 

26 

-  2 

-19 

-37 

-25 

-  1 

12 

12 

17 

-36 

-14 

9 

-  7 

1 

15 

-17 

-  8 

15 

17 

20 

31 

COTTONWOOD 

MAX 

43 

42 

42 

39 

37 

38 

39 

41 

41 

22 

-  5 

0 

16 

28 

35 

36 

33 

30 

10 

26 

36 

38 

24 

26 

25 

16 

23 

18 

16 

15 

37 

MIN 

26 

33 

30 

27 

22 

19 

23 

26 

22 

-10 

-23 

-22 

-  1 

13 

26 

21 

22 

-  3 

-14 

2 

19 

15 

1 

11 

9 

-  4 

3 

2 

-  6 

-  e 

15 

COUNCIL 

MAX 

45 

40 

43 

48 

44 

4» 

33 

31 

37 

34 

15 

13 

16 

19 

27 

36 

35 

34 

22 

27 

33 

44 

42 

34 

37 

31 

32 

32 

27 

21 

33 

M 1  N 

18 

32 

32 

32 

18 

16 

28 

27 

25 

13 

-  6 

-10 

1 

10 

17 

14 

18 

14 

-  2 

10 

5 

4 

11 

11 

16 

0 

2 

14 

-  1 

18 

CRATERS  OF    THE   MOON  NM 

MAX 

39 

37 

34 

41 

28 

27 

25 

29 

36 

26 

0 

-  2 

-  1 

13 

24 

26 

28 

27 

9 

18 

26 

32 

26 

25 

30 

25 

25 

27 

24 

25 

36 

11 

22 

19 

18 

10 

14 

5 

9 

17 

-  1 

-22 

-24 

-21 

-  7 

-  4 

5 

9 

2 

-15 

-10 

-  2 

5 

-  3 

0 

6 

-  5 

-  6 

9 

7 

11 

20 

DEADWOOD  DAM 

MAX 

34 

34 

37 

38 

37 

41 

41 

35 

36 

24 

9 

6 

9 

19 

29 

29 

28 

26 

18 

28 

36 

34 

32 

31 

24 

22 

23 

23 

22 

19 

36 

11 

25 

29 

11 

6 

5 

5 

6 

24 

4 

-22 

-28 

-  9 

2 

16 

6 

13 

12 

-19 

-  1 

6 

-  4 

-  6 

0 

9 

-19 

-10 

15 

13 

-  6 

12 

DEER  FLAT  DAM 

MAX 

45 

41 

42 

49 

40 

37 

34 

31 

37 

32 

16 

14 

15 

23 

31 

39 

35 

33 

25 

31 

36 

45 

35 

34 

40 

37 

35 

27 

25 

25 

32 

18 

28 

32 

32 

19 

18 

30 

26 

16 

17 

-  3 

-10 

0 

13 

21 

19 

15 

23 

0 

6 

13 

9 

16 

10 

25 

11 

18 

15 

19 

14 

IS 

DEER  POINT 

MAX 

34 

34 

34 

34 

38 

41 

41 

41 

29 

16 

-  2 

3 

5 

17 

21 

24 

20 

16 

8 

26 

27 

27 

29 

29 

22 

22 

20 

18 

16 

27 

33 

MIN 

26 

26 

24 

23 

25 

29 

32 

22 

14 

-  4 

-21 

-20 

-15 

4 

16 

16 

15 

0 

-  6 

2 

20 

16 

13 

14 

10 

2 

11 

9 

6 

4 

24 

DIXIE 

MAX 

42 

38 

35 

37 

41 

42 

42 

37 

34 

17 

5 

5 

13 

26 

29 

33 

26 

25 

15 

26 

36 

30 

32 

25 

24 

18 

26 

21 

14 

24 

37 

MIN 

2 

30 

26 

16 

0 

-  3 

-  2 

6 

17 

-  6 

-39 

-42 

-15 

9 

20 

19 

13 

-  3 

-35 

-12 

0 

9 

-15 

1 

7 

-24 

-  3 

11 

-  9 

-22 

21 

DR IGGS 

MAX 

39 

45 

45 

42 

25 

33 

30 

37 

35 

24 

5 

-10 

-10 

10 

25 

27 

21 

22 

-  2 

10 

24 

25 

18 

27 

22 

12 

27 

27 

30 

33 

40 

MIN 

10 

12 

20 

20 

4 

3 

0 

2 

21 

-11 

-35 

-40 

-32 

-12 

5 

14 

16 

-  8 

-38 

-14 

-  6 

-  3 

-13 

0 

3 

-27 

0 

12 

6 

16 

24 

DUBOIS  EXP  STA 

MAX 

33 

38 

38 

40 

33 

31 

26 

25 

32 

24 

-  9 

-  3 

7 

5 

14 

22 

22 

19 

1 

9 

23 

22 

20 

21 

23 

17 

20 

22 

16 

23 

33 

MIN 

15 

19 

25 

27 

16 

17 

8 

13 

16 

-11 

-22 

-27 

-19 

-  8 

-  1 

1 

16 

-  8 

-19 

-  9 

2 

4 

-  6 

3 

1 

-11 

-  1 

10 

-  6 

7 

16 

ELK  CITY 

MAX 

44 

38 

39 

40 

44 

42 

41 

31 

8 

0 

10 

12 

31 

33 

38 

30 

13 

20 

36 

34 

36 

24 

23 

22 

24 

16 

21 

MIN 

17 

17 

29 

23 

14 

13 

20 

0 

-33 

-35 

-31 

2 

11 

26 

18 

6 

-32 

-30 

3 

-  4 

-  2 

14 

-25 

-24 

-  2 

-18 

-  7 

27.6 
1.6 


31.6 
8.7 


35.0 
19.4 


32.9 
17.8 


26.5 
12.6 


27.5 
11.3 


26.2 
6.2 


34.5 
12.1 


36.6 
16.5 


32.0 
14.5 


25.3 
12.0 


37.9 
13.0 


23.4 
8.0 


33.5 
10.8 


25.8 
12.5 


34.7 
16.7 


32.2 
10.4 


29.0 
6.5 


29.5 
14.4 


27.1 
2.5 


28.0 
9.6 


32.4 
12.9 


24.7 
2.6 


27.6 
3.5 


33.0 
15.9 


24.2 
10.9 


23.8 
■  1.8 


20.9 
2.3 


27.7 
-  1.0 


DAILY  TEMPERATURES 


IDAHO 
JANUARY  1963 


Da;  Oi  Month 

Average 

I 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

U 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

MAX 

AO 

35 

39 

44 

36 

40 

35 

36 

37 

31 

3 

8 

11 

17 

26 

32 

35 

32 

15 

15 

28 

37 

37 

30 

26 

26 

21 

22 

27 

17 

19 

27*8 

MIN 

30 

31 

33 

21 

20 

14 

14 

15 

24 

-19 

-19 

-14 

8 

16 

—20 

-10 

-11 

4.6 

MAX 

«A 

A2 

44 

49 

47 

36 

35 

33 

36 

36 

17 

16 

18 

24 

32 

42 

39 

35 

28 

33 

37 

45 

42 

38 

43 

35 

36 

33 

33 

27 

32 

MIN 

21 

33 

33 

27 

21 

19 

31 

29 

22 

17 

' 

1 5 

22 

10 

° 

" 

14 

io 

16.6 

MAX 

hi 

AA 

41 

35 

38 

27 

24 

30 

37 

39 

22 

1 

5 

9 

27 

32 

25 

36 

17 

12 

24 

36 

43 

33 

30 

32 

28 

30 

29 

28 

32 

MIN 

9 

13 

26 

28 

22 

19 

16 

6 

8 

11 

-12 

-23 

-22 

-  9 

0 

16 

14 

-10 

-10 

* 

—  2 

-  2 

° 

19 

^sl' 

MAX 

♦2 

43 

43 

44 

41 

38 

42 

35 

35 

11 

9 

11 

18 

25 

30 

37 

34 

35 

16 

24 

33 

39 

30 

26 

34 

24 

26 

28 

26 

21 

MIN 

30 

35 

37 

28 

27 

25 

25 

28 

10 

' 

-  8 

10 

17 

25 

30 

'  ^ 

10 

20 

1 

1 1 

° 

* 

13^2 

MAX 

A> 

»5 

42 

38 

33 

26 

35 

40 

42 

38 

6 

5 

10 

13 

30 

30 

31 

30 

12 

31 

35 

34 

27 

35 

35 

36 

35 

30 

43 

HIN 

11 

20 

12 

26 

20 

22 

18 

5 

22 

6 

-17 

-26 

-18 

0 

10 

-22 

° 

-  6 

18 

5^6 

MAX 

39 

33 

42 

45 

36 

39 

35 

33 

39 

35 

19 

13 

19 

21 

29 

35 

31 

29 

29 

30 

38 

AO 

36 

31 

32 

26 

30 

34 

29 

32 

33 

32.0 

MIN 

32 

28 

32 

24 

14 

12 

21 

17 

20 

16 

-  4 

-12 

0 

0 

19 

23 

21 

20 

-  3 

-  6 

-  5 

-  5 

-10 

6 

-  6 

5 

16 

12 

16 

12 

21 

11.0 

MAX 

5* 

56 

48 

40 

40 

35 

36 

31 

48 

36 

22 

13 

15 

23 

37 

40 

42 

39 

26 

31 

42 

46 

42 

38 

45 

38 

AO 

37 

40 

34 

42 

37.4 

MIN 

13 

2A 

24 

30 

19 

22 

30 

15 

20 

20 

* 

-14 

* 

9 

2 1 

25 

13 

19 

-  3 

13 

6 

14 

5 

28 

9 

15 

9 

24 

19 

23 

14.6 

MAX 

A3 

»7 

42 

38 

39 

36 

38 

40 

38 

35 

7 

2 

2 

15 

23 

32 

27 

21 

5 

17 

26 

32 

30 

30 

32 

25 

25 

30 

30 

35 

39 

28.5 

MIN 

6 

17 

11 

19 

10 

6 

4 

14 

26 

6 

-13 

-28 

-15 

0 

12 

20 

20 

-  1 

-30 

I 

12 

10 

-  6 

1 1 

20 

-19 

-  5 

16 

16 

20 

31 

6.4 

MAX 

*2 

AS 

42 

47 

34 

35 

35 

29 

45 

35 

19 

11 

14 

28 

38 

39 

41 

37 

25 

30 

36 

44 

36 

36 

42 

35 

37 

39 

38 

28 

43 

35.0 

MIN 

11 

20 

28 

26 

18 

13 

26 

20 

16 

18 

—  4 

-17 

-  2 

8 

22 

17 

9 

20 

4 

5 

6 

1  3 

3 

25 

3 

13 

16 

6 

17 

21 

12.4 

MAX 

*7 

A2 

47 

39 

39 

37 

36 

A6 

40 

20 

-  5 

3 

14 

34 

38 

38 

36 

32 

13 

27 

40 

37 

31 

26 

30 

20 

24 

25 

16 

18 

35 

29.9 

MIN 

30 

3A 

29 

24 

20 

22 

19 

25 

1 7 

-10 

-22 

—19 

0 

1 3 

30 

24 

28 

-10 

-12 

1  3 

1 8 

1 

15 

9.9 

MAX 

51 

53 

46 

38 

42 

41 

38 

44 

44 

31 

10 

9 

19 

29 

40 

38 

36 

35 

20 

36 

45 

44 

40 

43 

39 

39 

35 

39 

34 

39 

46 

MIN 

16 

28 

22 

20 

15 

14 

9 

1 5 

27 

9 

-1  7 

-2 1 

'' 

18 

23 

25 

1 7 

1 5 

15 

22 

16 

10 

13 

25 

1 

12 

15 

18 

15 

33 

I'ls 

MAX 

36 

37 

31 

44 

42 

40 

42 

31 

36 

25 

2 

4 

2 

16 

24 

34 

33 

25 

14 

25 

27 

37 

31 

26 

30 

20 

26 

27 

26 

29 

37 

27.8 

MIN 

~  2 

10 

9 

1 

-  1 

-  3 

° 

1 

-31 

-39 

-29 

-24 

-10 

'  * 

-22 

-14 

-  6 

-12 

0 

-16 

-12 

'' 

19 

-  6.3 

MAX 

A2 

AO 

40 

36 

39 

27 

26 

34 

39 

36 

16 

-  6 

-  k 

4 

16 

33 

26 

34 

9 

9 

17 

28 

41 

27 

29 

34 

19 

25 

29 

27 

34 

MIN 

IS 

15 

29 

25 

12 

12 

8 

1 1 

-13 

-28 

—25 

-15 

-  3 

-14 

-13 

-  6 

1 

14 

16 

2!? 

MAX 

AO 

40 

45 

41 

30 

24 

28 

33 

26 

-  4 

-  5 

1 

13 

15 

24 

16 

15 

MIN 

8 

12 

19 

12 

1 8 

1 9 

0 

20 

—  5 

-16 

-31 

-20 

-15 

-  1 

18 

-23 

-12 

"  * 

-17 

-19 

20 

-  .8 

MAX 

50 

AS 

44 

36 

32 

31 

28 

23 

36 

34 

15 

5 

10 

19 

35 

32 

35 

33 

15 

25 

34 

38 

36 

32 

35 

31 

32 

35 

35 

32 

45 

MIN 

lA 

18 

17 

27 

16 

1 1 

21 

3 

16 

15 

-  8 

-25 

-17 

6 

17 

23 

14 

10 

-13 

23 

18 

29 

'9I5 

MAX 

AO 

A3 

39 

42 

39 

38 

38 

36 

37 

32 

20 

2 

13 

17 

32 

33 

37 

30 

24 

19 

32 

39 

36 

30 

26 

28 

27 

24 

26 

21 

22 

MIN 

30 

24 

20 

14 

-19 

-20 

-14 

' 

29 

26 

-16 

14 

-15 

-14 

-  8 

^5^6 

MAX 

A2 

39 

39 

45 

34 

34 

29 

40 

38 

31 

15 

2 

18 

25 

31 

31 

35 

30 

21 

23 

40 

41 

37 

39 

36 

30 

33 

30 

27 

26 

40 

^918 

MIN 

11 

22 

25 

26 

21 

19 

14 

29 

12 

-1  3 

-24 

-13 

-10 

22 

16 

16 

20 

15 

18 

MAX 

52 

50 

45 

38 

36 

39 

33 

30 

44 

33 

14 

9 

16 

26 

38 

35 

38 

33 

21 

30 

43 

44 

37 

42 

36 

28 

35 

39 

36 

37 

46 

MIN 

19 

23 

19 

25 

1 7 

1 1 

1 8 

6 

16 

1 1 

-1 2 

-18 

-12 

6 

1  7 

20 

14 

10 

25 

19 

16 

Ills 

MAX 

35 

37 

40 

46 

41 

31 

29 

25 

35 

34 

16 

6 

7 

9 

17 

23 

29 

27 

19 

23 

36 

36 

28 

35 

30 

22 

26 

27 

27 

36 

48 

MIN 

30 

10 

-16 

-26 

-18 

-14 

"  * 

25 

'll' 

MAX 

A2 

A3 

42 

46 

41 

38 

29 

33 

35 

32 

18 

12 

12 

24 

33 

36 

34 

32 

23 

32 

40 

A2 

40 

36 

37 

32 

31 

31 

28 

28 

34 

32  .8 

MIN 

15 

29 

33 

21 

15 

12 

22 

10 

26 

12 

-14 

-19 

-  3 

8 

21 

2  3 

29 

20 

-10 

° 

1 3 

* 

20 

-  5 

1 5 

18 

14 

27 

12.3 

MAX 

♦0 

40 

39 

28 

28 

31 

35 

35 

32 

-  4 

0 

4 

10 

15 

26 

28 

29 

11 

15 

25 

20 

20 

19 

26 

32 

29 

23.6 

MIN 

9 

18 

16 

21 

21 

20 

8 

22 

—  4 

-22 

-29 

-18 

-  2 

2 

14 

22 

-  5 

-22 

-  9 

6 

5 

-13 

0 

13 

6 

14 

3.6 

MAX 

»1 

A5 

43 

40 

30 

34 

44 

42 

35 

28 

-13 

-  2 

5 

20 

27 

25 

24 

25 

9 

15 

25 

32 

29 

24 

24 

21 

26 

32 

32 

36 

46 

27.3 

MIN 

13 

22 

18 

6 

0 

-  3 

5 

15 

23 

-13 

-39 

-51 

-31 

-  6 

14 

16 

19 

-11 

-36 

-  7 

12 

-  5 

-12 

8 

11 

-21 

3 

13 

11 

19 

33 

1.0 

MAX 

38 

39 

38 

35 

26 

25 

27 

34 

33 

23 

-  7 

-  7 

1 

7 

15 

23 

27 

25 

5 

12 

22 

28 

12 

19 

28 

16 

21 

31 

24 

24 

45 

22.2 

MIN 

8 

15 

12 

25 

21 

21 

16 

10 

20 

-14 

-27 

-33 

-21 

-  2 

6 

12 

20 

-16 

-22 

-11 

0 

-  2 

-  7 

-  1 

4 

-15 

-  4 

11 

5 

14 

23 

2.2 

MAX 

35 

38 

37 

46 

24 

32 

27 

25 

34 

19 

-  2 

-  2 

3 

11 

16 

28 

29 

13 

6 

16 

26 

27 

20 

23 

28 

IB 

25 

24 

19 

26 

40 

22.9 

MIN 

-  5 

9 

9 

1 1 

15 

16 

20 

-  7 

1 1 

-11 

-18 

-43 

-18 

-17 

-11 

5 

3 

-13 

-23 

-13 

-  8 

-15 

-12 

—  6 

-14 

-18 

—14 

0 

-11 

* 

1 7 

-  5.1 

MAX 

38 

37 

36 

46 

24 

26 

22 

26 

40 

18 

-  3 

-  2 

1 

10 

14 

29 

30 

13 

9 

17 

26 

32 

26 

24 

33 

20 

26 

30 

25 

26 

42 

23.9 

MIN 

1 

13 

11 

13 

13 

2 1 

1 3 

3 

-11 

-25 

-35 

—22 

-  6 

2 

2 

8 

-10 

-25 

-12 

4 

-  8 

—  6 

-  5 

-  1 

-12 

6 

2 

8 

19 

-  1.6 

MAX 

3A 

36 

36 

39 

29 

32 

36 

28 

31 

13 

-12 

-  5 

-  3 

7 

16 

22 

21 

15 

0 

6 

22 

20 

17 

20 

21 

19 

20 

18 

14 

20 

34 

19.6 

MIN 

"  * 

11 

11 

16 

10 

-  1 

-  2 

-12 

—31 

-41 

-28 

-20 

1 

10 

10 

-15 

-43 

-16 

* 

—2  3 

2 

-19 

-39 

-11 

-  2 

* 

17 

-  7.0 

MAX 

A9 

50 

40 

39 

36 

30 

33 

26 

41 

22 

2 

7 

11 

23 

38 

30 

40 

31 

17 

27 

36 

42 

33 

35 

36 

29 

35 

37 

33 

36 

32.0 

MIN 

18 

23 

25 

28 

18 

18 

24 

9 

13 

15 

-  6 

-17 

-19 

-  6 

9 

23 

15 

25 

-  6 

10 

6 

° 

5 

10 

21 

17 

20 

10.1 

MAX 

A7 

A7 

49 

46 

36 

33 

31 

29 

40 

34 

0 

8 

10 

20 

30 

35 

36 

33 

13 

11 

26 

23 

37 

19 

26 

28 

17 

20 

20 

17 

18 

MIN 

34 

38 

41 

32 

28 

23 

24 

24 

29 

-  2 

-1 1 

-10 

4 

10 

19 

30 

30 

-10 

-  8 

* 

6 

2 

1 7 

-  4 

-  2 

7 

7 

-  6 

-  4 

11.5 

MAX 

33 

35 

35 

36 

27 

28 

32 

24 

27 

17 

-17 

-  6 

-  4 

8 

16 

22 

21 

15 

-  1 

8 

23 

27 

21 

21 

20 

13 

19 

19 

16 

23 

32 

19.0 

MIN 

* 

13 

22 

1 

-  1 

-  1 

14 

-17 

-29 

-41 

-30 

-19 

-  7 

1 

8 

-14 

-30 

-16 

2 

-10 

-16 

-  2 

-12 

-25 

-13 

2 

-  9 

0 

16 

-  6.4 

MAX 

38 

43 

45 

45 

45 

33 

37 

35 

39 

33 

9 

11 

17 

25 

32 

38 

35 

32 

17 

24 

31 

36 

31 

28 

32 

31 

22 

31 

30 

20 

30 

30.6 

MIN 

26 

34 

35 

33 

30 

27 

24 

25 

30 

9 

-  9 

-10 

3 

13 

22 

30 

29 

17 

-  7 

13 

7 

17 

5 

13 

21 

13 

-  5 

16 

9 

-  5 

13 

15.4 

MAX 

A8 

43 

41 

45 

45 

40 

35 

31 

40 

33 

15 

15 

16 

25 

35 

42 

36 

34 

25 

32 

38 

42 

37 

36 

40 

35 

37 

33 

30 

28 

39 

MIN 

18 

^' 

32 

22 

16 

26 

27 

14 

1 5 

-12 

-  2 

13 

2 1 

1 1 

^' 

"  * 

1 3 

10 

* 

25 

0 

1 1 

17 

15 

18 

isll 

MAX 

50 

48 

51 

37 

41 

32 

42 

42 

44 

23 

a 

10 

19 

27 

33 

41 

39 

36 

18 

29 

37 

39 

34 

27 

33 

23 

23 

29 

22 

17 

25 

31 .6 

MIN 

3* 

40 

35 

29 

27 

26 

27 

27 

23 

-  2 

-1 1 

" 

10 

18 

21 

29 

30 

9 

5 

14 

1  7 

17 

14 

23 

14 

7 

6 

18 

2 

2 

1 5 

16.7 

MAX 

36 

40 

34 

33 

34 

30 

33 

42 

40 

32 

10 

-  1 

7 

19 

30 

29 

27 

25 

2 

19 

33 

33 

27 

35 

33 

22 

25 

34 

31 

41 

41 

MIN 

1 0 

* 

26 

° 

-10 

-24 

-IB 

1 8 

18 

-30 

-12 

1 3 

0 

-10 

1 

10 

30 

4.9 

MAX 

35 

3* 

40 

42 

42 

44 

36 

36 

36 

31 

19 

13 

17 

23 

32 

36 

33 

32 

22 

31 

41 

37 

35 

30 

33 

30 

32 

30 

28 

27 

30 

32.0 

Min 

20 

20 

-10 

-15 

20 

^' 

19 

19 

-  6 

* 

17 

—  5 

3 

17 

16 

14 

10.5 

MAX 

3A 

33 

36 

37 

34 

36 

37 

22 

36 

22 

20 

12 

11 

8 

18 

30 

31 

20 

23 

25 

22 

26 

24 

26 

22 

26 

20 

24 

36 

25.9 

MIN 

12 

14 

9 

5 

3 

1 

2 

8 

12 

16 

-10 

-22 

-16 

-14 

-10 

-  1 

-  3 

6 

-  2 

-11 

-  8 

4 

0 

8 

6 

10 

0 

10 

16 

1.5 

MAX 

Al 

44 

40 

42 

43 

46 

39 

42 

44 

33 

10 

6 

6 

16 

26 

34 

32 

28 

13 

22 

32 

34 

35 

34 

35 

26 

34 

35 

37 

40 

45 

32.1 

MIN 

11 

14 

10 

21 

16 

12 

11 

9 

22 

7 

-10 

-19 

-14 

4 

12 

19 

20 

0 

-13 

3 

9 

2 

8 

7 

25 

-  2 

3 

6 

22 

27 

32 

8.8 

MAX 

A2 

46 

37 

44 

45 

45 

41 

41 

44 

26 

3 

8 

6 

15 

26 

36 

32 

30 

14 

21 

33 

39 

38 

34 

36 

28 

35 

35 

35 

40 

46 

32.4 

MIN 

6 

9 

6 

21 

12 

7 

6 

3 

22 

2 

-12 

-19 

-15 

4 

14 

20 

19 

-  4 

-18 

-12 

7 

-  1 

6 

1 

22 

0 

-  1 

2 

23 

27 

33 

6.1 

MAX 

31 

39 

41 

37 

32 

33 

34 

AO 

39 

26 

2 

-  3 

10 

19 

32 

31 

30 

28 

18 

26 

35 

39 

33 

27 

29 

23 

26 

26 

22 

18 

35 

27.7 

MIN 

7 

22 

29 

16 

9 

7 

8 

8 

7 

2 

-16 

-24 

-13 

3 

12 

11 

10 

2 

-18 

0 

13 

18 

0 

6 

13 

-  8 

-  4 

14 

1 

-10 

9 

4.3 

MAX 

AO 

38 

37 

42 

42 

41 

36 

30 

28 

24 

6 

6 

12 

20 

26 

32 

26 

27 

15 

22 

34 

32 

33 

30 

24 

20 

22 

22 

20 

22 

35 

27.4 

MIN 

28 

32 

32 

27 

16 

14 

14 

lA 

14 

-  6 

-14 

-16 

2 

12 

12 

19 

19 

10 

-13 

6 

6 

2 

2 

6 

11 

-12 

-  6 

18 

8 

-  6 

22 

8.9 

ELK  RIVER  1  S 
EMMETT    2  E 
FAIRFIELD  RS 
FENN  RS 

FORT   HALL    INO  AGENCT 
GARDEN   VALLEY  RS 
GLENNS  FERRY 
GRACE 

GRAND   VIEW   3  WNW 
GRANGEV ILLE 


HAMcR   4  NW 
MA2ELT0N 
HEADQUARTERS 
HILL   CI TY 
HOLL I STER 
HONE 

IDAHO  CITY 

IDAHO  FALLS  2  ESE 

IDAHO   FALLS   16  SE 

IDAHO   FALLS   F«»  »P 

IDAHO   FALLS  42   NK  WB 

IDAHO   FALLS   46   W  WB 

ISLAND   PARK  DAM 

JEROME 

KELLOGG 

X  I  LGORE 

(OOSe I  A 

XUNA   2  NNE 

LEMISTON  KB  AR 

LIFTON   PUMPING  STA 

LOWMAN    3  E 

MACKAY  RS 

MALAO 

MALAD   FAA  AP 
MAY  RS 


-  7  - 


DAILY  TEMPERATURES 


IDAHO 
r  1963 


Day  Oi  Month 


Station 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

u 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

2S 

27 

28 

29 

30 

31 

Avei 

MC  CAMMON 

MAX 

35 

40 

36 

30 

34 

35 

26 

42 

29.6 

MIN 

10 

22 

10 

24 

12 

18 

20 

0 

31 

8 

-14 

-22 

-14 

5 

5 

12 

21 

0 

-22 

-  9 

10 

-  3 

-  4 

17 

6 

-  5 

-  1 

9 

IB 

21 

33 

7-0 

MINIDOKA  DAH 

MAX 

41 

40 

30 

4 1 

30 

34 

24 

31.5 

MIN 

13 

22 

15 

27 

16 

15 

18 

4 

11 

10 

-16 

-27 

-15 

2 

15 

17 

13 

5 

-18 

-  3 

6 

3 

0 

2 

19 

2 

3 

10 

10 

15 

24 

7.0 

MONTPELIER  RS 

MAX 

39 

43 

44 

34 

34 

31 

36 

45 

40 

12 

-  1 

21 

28.5 

MIN 

5 

6 

8 

10 

10 

7 

7 

5 

6 

11 

-10 

-27 

-24 

-  7 

4 

15 

16 

17 

-28 

-26 

-  4 

7 

4 

0 

4 

-14 

-16 

-  5 

4 

21 

22 

.9 

MOOSE  CREEK  RANCH 

MAX 

42 

41 

38 

27.0 

MIN 

31 

31 

32 

21 

15 

14 

16 

24 

'5 

-21 

-22 

-10 

^5 

14 

23 

27 

2 

-22 

-  5 

5 

15 

6 

9 

8 

-12 

-12 

B 

10 

-11 

5 

IB 

7.4 

MOSCOW  U  OF  1 

MAX 

39 

32 

2j 

29 

31 

36 

32 

26 

22 

33 

30.7 

MIN 

33 

35 

37 

29 

29 

26 

24 

30 

26 

-  1 

-10 

-  6 

^5 

15 

26 

31 

28 

10 

1 

10 

20 

16 

11 

20 

10 

-  3 

9 

10 

7 

7 

12 

16.0 

MOUNTAIN  HOME    1  SE 

MAX 

45 

37 

43 

44 

19 

g 

22 

24 

39 

40 

40 

27 

29 

38 

42 

40 

40 

39 

35 

39 

38 

36 

36.6 

MIN 

20 

28 

28 

24 

IB 

20 

15 

18 

17 

17 

-  7 

-12 

-  5 

5 

15 

20 

15 

27 

-  B 

4 

11 

6 

10 

22 

34 

6 

12 

2 

22 

16 

15 

13.4 

MULLAN  FAA 

MAX 

42 

35 

45 

37 

35 

5 

9 

15 

35 

30 

26 

34 

30 

20 

23 

20 

22 

24 

1  7 

13 

26.  B 

MIN 

32 

33 

30 

28 

23 

20 

20 

26 

4 

-15 

-22 

-16 

3 

12 

24 

25 

24 

-11 

-14 

1 

10 

2 

-  2 

15 

-  2 

-  6 

2 

1 

-  6 

-  4 

12 

8.0 

NEW  MEADOWS  RS 

MAX 

48 

38 

36 

42 

43 

40 

26 

35 

0 

14 

22 

28 

34 

20 

14 

28 

30 

31 

27 

20 

27.3 

MIN 

15 

19 

31 

24 

13 

11 

14 

23 

1 

-12 

-20 

-20 

11 

8 

B 

19 

-18 

-18 

0 

-  5 

-  4 

-  6 

4 

-22 

-20 

-14 

-  1 

0 

0 

1.5 

NEZPERCE 

MAX 

42 

41 

43 

36 

38 

36 

40 

39 

37 

22 

2 

2 

15 

28 

36 

40 

33 

29 

23 

34 

26 

27 

24 

15 

19 

2  3 

16 

1 5 

33 

27.5 

MIN 

33 

37 

33 

29 

26 

22 

24 

30 

22 

-  9 

-20 

-19 

-  2 

11 

26 

30 

25 

-  5 

-16 

3 

12 

12 

-  2 

13 

12 

-  9 

-  3 

7 

-  2 

-11 

7 

10.2 

OAKLEY 

MAX 

53 

46 

41 

36 

30 

27 

41 

44 

30 

10 

8 

16 

25 

35 

40 

40 

22 

29 

45 

46 

37 

41 

37 

30 

39 

40 

39 

40 

48 

35.5 

MIN 

20 

22 

18 

25 

16 

8 

11 

10 

24 

10 

-  8 

-18 

-11 

B 

20 

20 

17 

8 

-22 

-  4 

7 

9 

1 

4 

26 

4 

10 

14 

19 

20 

34 

10.4 

OLA  5  S 

MAX 

50 

46 

46 

44 

36 

33 

34 

40 

36 

22 

18 

18 

2  2 

40 

39 

34 

22 

45 

40 

35 

37 

33 

33 

34 

40 

28 

35 

35.1 

MIN 

IB 

18 

24 

26 

18 

17 

12 

15 

22 

18 

-  4 

-  9 

3 

B 

15 

20 

18 

15 

-  1 

10 

15 

12 

20 

9 

14 

1 

15 

15 

2 

0 

22 

12.5 

OROF 1  NO 

MAX 

42 

42 

49 

44 

47 

40 

40 

36 

41 

37 

1  g 

15 

18 

26 

32 

40 

36 

37 

28 

38 

36 

39 

3 1 

3 1 

35 

27 

25 

34 

27 

21 

29 

33.5 

MIN 

30 

36 

39 

33 

29 

27 

25 

26 

30 

12 

-  4 

-  3 

9 

11 

24 

30 

32 

20 

-  3 

5 

5 

17 

10 

18 

25 

1 

5 

19 

5 

4 

17 

17.3 

PALISADES  DAM 

MAX 

35 

34 

25 

30 

36 

37 

32 

4 

-14 

5 

16 

26 

29 

30 

2  3 

27 

2  5 

1 B 

32 

25.2 

MIN 

20 

23 

22 

28 

20 

19 

14 

17 

29 

3 

-23 

-32 

-21 

2 

13 

19 

IB 

1 

-26 

-  2 

10 

B 

1 

8 

12 

-13 

-  2 

9 

21 

20 

26 

7.8 

PARMA   EXP  STA 

MAX 

44 

42 

41 

47 

46 

40 

34 

33 

36 

35 

17 

14 

16 

24 

30 

41 

36 

32 

56 

32 

36 

42 

40 

36 

43 

35 

36 

34 

27 

24 

29 

33.8 

MIN 

18 

30 

31 

28 

18 

16 

29 

28 

15 

17 

-  4 

-10 

1 

13 

21 

19 

13 

24 

-  1 

10 

8 

7 

13 

7 

24 

3 

15 

15 

18 

14 

14 

14.7 

PAUL    1  ENE 

MAX 

44 

39 

36 

35 

40 

9 

10 

28 

35 

28 

24 

18 

26 

36 

40 

28 

34 

36 

28 

31.8 

MIN 

15 

16 

20 

20 

20 

22 

22 

9 

10 

17 

-  6 

-19 

-20 

-  3 

8 

22 

17 

24 

-11 

-  7 

0 

12 

7 

5 

6 

8 

6 

6 

18 

17 

20 

9.1 

PAYETTE 

MAX 

47 

43 

44 

54 

46 

35 

34 

IB 

25 

33 

44 

42 

37 

29 

37 

40 

47 

40 

39 

35 

30 

32 

35.6 

MIN 

IB 

32 

33 

31 

20 

19 

32 

30 

23 

16 

-  1 

-  7 

4 

11 

23 

19 

14 

25 

-  1 

7 

15 

7 

11 

3 

26 

5 

IS 

20 

18 

11 

22 

15.4 

PICABO 

MAX 

26 

27 

40 

18 

5 

16 

29 

37 

19 

2  2 

32 

29 

28 

28 

34 

27.9 

MIN 

16 

16 

20 

25 

19 

19 

IB 

3 

3 

7 

-14 

-23 

-23 

-  8 

3 

15 

12 

11 

-15 

-14 

-  5 

-  2 

-  2 

-  1 

3 

2 

-  2 

5 

10 

15 

15 

4.1 

PIERCE 

MAX 

38 

35 

26 

31 

10 

20 

25.6 

MIN 

26 

26 

30 

23 

16 

12 

12 

14 

23 

-  2 

-18 

-21 

-16 

6 

15 

23 

26 

4 

-22 

-18 

1 

2 

-  3 

-  1 

14 

-19 

-18 

-  6 

4 

-12 

-10 

3.6 

POCATELLO  2 

MAX 

45 

30 

28 

39 

42 

2  9 

33 

33 

1 1 

23 

34 

36 

37 

30 

34 

33 

40 

36 

34 

46 

31.6 

MIN 

17 

24 

18 

25 

15 

19 

14 

5 

33 

3 

-16 

-21 

-15 

0 

11 

11 

20 

11 

-20 

-  6 

3 

9 

5 

3 

17 

-  4 

-  1 

20 

9 

17 

22 

7.9 

pocatello  WB  AP 

MAX 

43 

29 

41 

_  ^ 

2  9 

32 

28 

2  3 

34 

2  3 

29 

35 

24 

30 

37 

30 

50 

29.1 

MIN 

13 

23 

15 

19 

22 

23 

15 

7 

25 

-  7 

-17 

-22 

-13 

3 

13 

15 

22 

-  9 

-20 

-  3 

2 

6 

-  3 

1 

12 

-  7 

-  1 

23 

11 

18 

26 

6.8 

PORTHI LL 

MAX 

46 

48 

39 

37 

36 

36 

39 

39 

19 

1 0 

16 

19 

29 

30 

33 

28 

1 1 

1 4 

20 

24 

26 

1 7 

16 

22 

19 

15 

12 

25.5 

MIN 

33 

39 

35 

23 

25 

30 

27 

29 

19 

-  7 

-17 

-11 

-  2 

9 

15 

IB 

16 

-  3 

-14 

-  8 

-  6 

5 

-  8 

-  1 

9 

-  7 

3 

3 

-13 

-15 

-  1 

7.3 

POTLATCH 

MAX 

47 

46 

46 

43 

45 

35 

43 

40 

39 

28 

21 

24 

3  1 

37 

35 

35 

32 

1 8 

32 

38 

35 

3 1 

29 

2  5 

24 

26 

23 

23 

24 

3  5 

32.2 

MIN 

34 

35 

39 

28 

27 

21 

22 

26 

22 

-  1 

-14 

-11 

-  1 

16 

29 

31 

30 

12 

-16 

6 

11 

16 

10 

19 

11 

-10 

-  1 

14 

9 

-  3 

13 

13.6 

POWELL 

MAX 

35 

3B 

35 

41 

40 

35 

33 

32 

38 

32 

-  9 

0 

5 

11 

26 

33 

35 

30 

10 

13 

1 6 

34 

3  1 

19 

25 

25 

21 

20 

15 

15 

1 5 

24.2 

MIN 

28 

28 

31 

30 

IS 

13 

12 

11 

19 

-  9 

-22 

-27 

-26 

0 

10 

26 

26 

-10 

-20 

-12 

7 

8 

-  1 

-  4 

15 

-  9 

-11 

-10 

-  1 

-12 

-10 

3.2 

PRESTON  2  SE 

MAX 

40 

42 

45 

39 

43 

42 

36 

34 

41 

43 

21 

4 

5 

B 

20 

26 

34 

30 

32 

7 

20 

29 

32 

30 

33 

34 

24 

30 

35 

34 

41 

30.1 

MIN 

10 

13 

10 

14 

13 

9 

7 

7 

8 

19 

-  6 

-21 

-21 

-  7 

7 

18 

23 

22 

-19 

-18 

-  7 

2 

3 

3 

3 

-  2 

-  1 

1 

9 

26 

28 

4.9 

PRIEST  RIVER  EXP  STA 

MAX 

35 

35 

3 1 

30 

16 

30 

29 

30 

29 

1  9 

27 

28 

24 

20 

18 

26.5 

MIN 

32 

36 

35 

28 

32 

30 

30 

28 

18 

-  5 

-12 

-  5 

6 

14 

21 

18 

25 

9 

-  5 

1 

4 

12 

0 

14 

5 

-  2 

12 

B 

5 

-12 

12 

12.7 

REYNOLDS 

MAX 

35.2 

MIN 

16 

26 

27 

23 

13 

12 

17 

18 

16 

12 

-12 

-18 

-  6 

10 

22 

24 

15 

17 

-  7 

-  7 

9 

9 

9 

4 

25 

0 

10 

8 

14 

13 

22 

11.0 

RICHFIELD 

MAX 

20 

29.5 

MIN 

12 

20 

24 

27 

23 

23 

20 

6 

IB 

B 

-11 

-22 

-  9 

4 

7 

15 

15 

8 

-13 

-  2 

6 

1 

3 

4 

11 

-  2 

5 

6 

14 

16 

27 

8.6 

RIGOINS  RS 

MAX 

52 

52 

46 

46 

46 

42 

42 

26 

20 

30 

36 

35.7 

MIN 

34 

40 

40 

31 

26 

26 

28 

30 

32 

20 

-  2 

-  6 

6 

12 

26 

30 

25 

17 

0 

14 

18 

16 

14 

24 

23 

6 

11 

20 

15 

3 

23 

19.4 

SAINT  ANTHONY 

MAX 

40 

43 

38 

41 

27 

32 

31 

33 

30 

23 

-  1 

0 

1  0 

18 

23.5 

MIN 

9 

14 

21 

23 

16 

20 

14 

8 

8 

-  8 

-19 

-26 

-17 

-12 

6 

16 

19 

-10 

-33 

-13 

7 

-  4 

-13 

-  1 

-  9 

-20 

-^5 

9 

3 

9 

23 

l.l 

SAINT  MARIES 

MAX 

43 

42 

46 

40 

44 

37 

42 

39 

41 

28 

7 

12 

19 

26 

34 

30.0 

MIN 

33 

34 

39 

29 

26 

24 

24 

26 

28 

-  3 

-14 

-  7 

7 

17 

24 

30 

30 

6 

-  7 

4 

11 

15 

2 

13 

4 

-  4 

1 

14 

4 

-  6 

12 

13.4 

SALMON 

MAX 

35 

42 

40 

44 

37 

35 

36 

30 

38 

17 

- 

2 

15 

23 

20 

23.7 

MIN 

10 

25 

33 

17 

12 

7 

8 

9 

17 

-11 

-18 

-21 

-  7 

2 

6 

12 

12 

-14 

-20 

-  7 

9 

12 

-  1 

3 

7 

-  5 

-  9 

6 

-11 

-14 

7 

2.5 

SANDPOINT   EXP  STA 

MAX 

43 

41 

49 

42 

41 

35 

35 

33 

33 

19 

9 

1 0 

20 

25 

33 

25.8 

MIN 

37 

38 

38 

28 

31 

28 

30 

30 

18 

-  6 

-  7 

-  3 

9 

15 

25 

24 

26 

'e 

-  4 

2 

4 

10 

4 

10 

7 

-  1 

12 

14 

'5 

5 

11 

14.5 

SHOSHONE   1  WNW 

MAX 

47 

44 

42 

35 

31 

30 

33 

32 

40 

35 

12 

5 

10 

19 

32 

30.7 

MIN 

17 

22 

26 

27 

23 

15 

20 

6 

15 

9 

-10 

-20 

-16 

-  5 

3 

18 

13 

10 

-13 

-  2 

8 

0 

3 

7 

17 

0 

6 

7 

15 

13 

22 

8.3 

SLATE   CREEK  RS 

MAX 

54 

48 

46 

42 

44 

30 

10 

20 

34 

35 

16 

33.6 

MIN 

29 

45 

43 

26 

22 

19 

20 

32 

23 

-  3 

-  9 

-  B 

4 

20 

30 

28 

28 

12 

-  1 

12 

20 

16 

13 

20 

16 

-  2 

1 

10 

^2 

0 

15 

15.6 

STREVELL 

MAX 

36 

39 

39 

35 

33 

33 

27 

34 

3 1 

21 

2 1 

23 

42 

29.6 

MIN 

14 

17 

15 

24 

10 

9 

5 

16 

21 

11 

-13 

-28 

-19 

-  2 

8 

17 

10 

3 

-19 

3 

9 

7 

-  2 

13 

26 

0 

12 

8 

15 

20 

33 

7.8 

SUGAR 

MAX 

40 

43 

43 

40 

37 

30 

30 

31 

35 

28 

13 

-  3 

4 

10 

18 

26 

25 

26 

1 

20 

31 

24 

18 

23 

26 

20 

24 

25 

22 

27 

38 

25.0 

MIN 

5 

12 

12 

16 

16 

15 

15 

5 

9 

_  2 

-21 

-28 

-1 B 

-12 

-  .1 

SUN  VALLEY 

MAX 

38 

40 

40 

42 

38 

36 

43 

41 

37 

28 

8 

2 

9 

20 

32 

33 

42 

35 

14 

23 

30 

41 

38 

29 

40 

26 

25 

27 

27 

30 

35 

30.5 

MIN 

1 

15 

28 

19 

5 

4 

4 

2 

19 

6 

-16 

-31 

-20 

-  9 

2 

0 

2 

9 

-15 

-  9 

-  2 

3 

-  5 

-  3 

15 

-13 

-  9 

4 

14 

8 

25 

1.7 

SWAN  FALLS  PH 

MAX 

45 

44 

44 

51 

41 

39 

37 

33 

44 

38 

20 

15 

16 

31 

41 

44 

39 

37 

28 

33 

38 

45 

41 

39 

43 

39 

40 

35 

31 

29 

44 

35.9 

MIN 

22 

31 

35 

35 

25 

20 

27 

26 

22 

19 

-  1 

-  7 

2 

13 

23 

21 

19 

24 

4 

11 

17 

15 

17 

13 

26 

13 

21 

17 

21 

17 

19 

18.3 

SWAN  VALLEY  I  W 

MAX 

40 

36 

39 

40 

34 

30 

32 

39 

40 

30 

10 

-  8 

5 

12 

21 

25 

30 

25 

4 

13 

33 

32 

24 

25 

26 

19 

20 

28 

28 

34 

44 

25.2 

MIN 

10 

10 

10 

13 

0 

7 

8 

8 

20 

5 

-24 

-38 

-26 

-  2 

1 

5 

20 

2 

-43 

-  8 

10 

IB 

-  4 

-  2 

10 

-21 

5 

10 

15 

30 

1.5 

S«e  r*rer«ace  not«>  fotlovlng  Stfttloo  Ind«z. 
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DAILY  TEMPERATURES 

Continued    


station 

Day  Oi  Month 

rage 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

u 

15 

IB 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Ave: 

TETONIA   EXP  STA 

MAX 
MIN 

11 

38 
13 

12 

13 

28 
4 

30 
2 

26 

3 

31 
11 

-10 

9 

-33 

.  5 
-37 

-26 

-16 

3 

13 

22 
-  3 

-25 

-39 

-10 

^8 

-  1 

-12 

5 

0 

-21 

-  5 

12 

^2 

31 
17 

39 
23 

21.8 
-  2.6 

THREE  CREEK 

MAX 
MIN 

7 

54 
10 

8 

23 

42 

5 

6 

47 
4 

51 

5 

17 

0 

-19 

-32 

-20 

15 

4 

20 

37 
6 

33 
12 

24 
-15 

'2 

4 

6 

3 

5 

23 

-14 

-  1 

2 

13 

16 

35 

37.9 
4.8 

TRIANGLE  RANCH 

MAX 
MIN 

51 
5 

16 

21 

14 

4 

5 

4 

4 

35 

5 

-22 

-33 

-15 

18 

23 

22 

5 

10 

20 
-22 

-  8 

3 

0 

-  2 

17 

22 

-  8 

2 

3 

18 

16 

42 
32 

35.8 
5.3 

TWIN   FALLS   2  NNE 

MAX 
MIN 

50 
15 

50 
20 

18 

28 

'9 

10 

23 

8 

21 

17 

-  5 

-15 

-  7 

7 

19 

25 

40 
21 

35 
11 

-  7 

1 

7 

11 

9 

5 

26 

10 

13 

13 

20 

32 
19 

31 

33.8 
12.4 

TWIN   FALLS   3  SE 

MAX 
MIN 

15 

16 

17 

17 

14 

12 

18 

11 

14 

18 

-  5 

-11 

-13 

-  1 

p 

4O 
26 

21 

27 

-  4 

2 

2 

10 

10 

'7 

40 
8 

40 
10 

32 
10 

37 
12 

40 

20 

18 

42 

19 

33.9 
10.6 

WALLACE   WOODLAND  PARK 

MAX 
MIN 

3* 

44 

35 

45 
38 

31 

24 

20 

19 

21 

27 

-'5 

-20 

-20 

-12 

6 

11 

27 

27 

4 

-15 

-  4 

3 

4 

-  1 

20 
3 

23 
16 

-10 

-  9 

20 
3 

16 
0 

12 
-12 

19 
0 

25.9 
7.9 

WARREN 

MAX 
MIN 

*0 

8 

41 

26 

39 
9 

37 
-  1 

38 
5 

39 
-  2 

38 
0 

40 
8 

33 
16 

20 
-  8 

5 

-33 

10 
-38 

20 
-16 

31 
-11 

30 
15 

35 
10 

27 
3 

26 
-  2 

14 
-35 

29 
-  1 

38 

0 

29 
1 

35 
-15 

27 
2 

26 
11 

21 
-29 

29 

-17 

22 
-  9 

17 
-  9 

31 
-25 

38 
15 

29.2 
-  3.9 

MAYAN 

MAX 
MIN 

4* 

24 

42 

20 

41 
19 

36 
24 

33 
11 

39 
7 

41 
5 

39 
-  2 

3S 
20 

35 
-  9 

5 

-21 

-  2 
-35 

4 

-21 

18 

-  5 

23 
10 

27 
14 

20 

0 

27 
6 

5 

-37 

14 
-  8 

32 
10 

25 
18 

23 
0 

30 
8 

26 
12 

16 
-14 

27 
-  2 

25 
5 

28 
15 

35 
18 

38 

32 

26.8 
4.0 

WEISER  2  SE 

MAX 
MIN 

»2 
20 

42 
33 

44 

33 

52 
30 

40 
22 

38 

20 

34 

31 

34 

30 

42 

26 

35 
15 

17 

0 

14 
-  4 

17 
6 

17 
6 

33 
17 

39 
18 

35 
15 

37 
24 

25 

2 

31 
2 

35 
14 

41 

e 

40 
10 

33 
10 

45 
25 

37 
6 

34 

16 

33 
19 

28 
18 

25 
11 

30 
21 

33.8 
16.3 

WINCHESTER  1  SE 

MAX 
MIN 

*0 
30 

40 
29 

40 
35 

40 
25 

41 

18 

43 

19 

46 

20 

41 

27 

38 
22 

22 
-  3 

-  3 
-31 

5 

-25 

15 
3 

32 
12 

35 

30 

37 
27 

34 
25 

28 
5 

15 

-15 

28 
10 

35 
10 

35 

13 

30 
-  1 

30 
15 

22 
13 

26 
-  5 

24 

3 

19 
5 

16 
4 

19 
-11 

38 
15 

29.4 
10.5 

SUPPLEMENTAL  DATA 


IDAHO 
JANUARY  1963 


StAtiOD 

Wind  diiection 

Wind  speed 

m.  p.  b. 

Relative  humidity  averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

Percent  oi 

possible 

sunsliine 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  sunset 

Prevailing 

Percent  of 
time  from 
prevailing 

Average 

Fastest 
mile 

Direction 
of 

fastest  mile 

Date  of 
fastest  mile 

5i00  A 
MST 

11,00  A 
MST 

5,00  P 
MST 

11,00  P 
MST 

Trace 

60-10 

10-49 

50-99 

661-001 

2.00 
and  over 

Total 

BOISE  WB  AIRPORT 

SE 

19 

6.3 

29 

W 

10 

71 

60 

51 

67 

8 

5 

3 

0 

0 

0 

16 

59 

6.9 

IDAHO  FALLS  42  NW  WB 

N 

3.5 

32e 

SSW 

31 

0 

3 

1 

1 

0 

0 

5 

IDAHO  FALLS  46  W  WB 

NNE 

4.9 

290 

sw 

31 

6 

4 

1 

I 

0 

0 

12 

LEWISTON  W8  AIRPORT 

77 

72 

73 

B 

6 

3 

0 

0 

0 

17 

8.2 

POCATELLO  WB  AIRPORT 

SSW 

17 

8.9 

47 

S 

31 

79 

71 

61 

72 

6 

7 

2 

1 

0 

0 

16 

51 

7.4 

0    MAXIMUM  HOURLY  AVERAGE 


TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

Higtiest  Temperature:     56*  on  the  2d  at  Glenns  Ferry 

Lowest  Temperature:      -51'  on  the  12th  at  Idaho  Falls  16  SE 

Greatest  Total  Precipitation:  D  7.  33  inches  at  Powell 
Least  Total  Precipitation:      Trace  at  Idaho  Falja  2  ESE 

Greatest  One-Day  Precipitation:  2.22  Inches  on  the  31sl  at  Idaho  City  11  SW 
Greatest  Reported  Total  Snowfall:      63.  0  Inches  at  Powell 

Greatest  Reported  Depth  of  Snow  on  Ground:     33  inches  on  the  31st  at  Burke  2 

ENE 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


Station 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

ABERDEEN  EXP  STA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2 

2 

1 

T 

2 

4 

5 

ANDERSON  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.1 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

3.8 
4 

1.2 

5 

2.0 

7 

ARCO  3  NW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

1.0 

3.0 

ARROWROCK  DAM 

SNOWFALL 

SN  ON  GND 

T 

.8 
1 

T 
1 

T 
1 

T 
1 

1 

T 
1 

1 

1 

1 

T 

T 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

3.2 

3 

.8 

3 

2.1 

4 

ASHTON  1  S 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1.0 
2 

1.0 

3 

3.0 

6 

.2 

6 

2.0 

8 

3.0 
10 

T 
10 

10 

10 

10 

10 

T 
10 

10 

9 

9 

9 

1.5 

10 

T 
10 

8 

ATLANTA  3 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

1 

1 

3.0 
4 

1.0 

3 

T 
3 

3 

T 
3 

1.0 
4 

4 

4 

3 

3 

3 

T 
3 

1.0 
4 

4 

4 

.5 
4 

4.8 

9 

1.1 

9 

3.3 
11 

AVERY  RANGER  STATION 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.5 

.5 

_ 

2.5 

3 

3.0 

6 

2.5 

9 

9 

2.0 
11 

.5 
11 

11 

11 

11 

ii 

10 

.5 
11 

.5 
11 

11 

10 

T 
10 

10 

10 

3.5 
14 

BLACKFOOT  2  SSW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.5 

.5 

1.3 

1.3 

1.0 

2.5 

2.5 

BOISE  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

T 

T 

T 

T 

.4 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

.7 

T 

T 

T 

T 

.2 

T 
T 

T 

3.9 
T 

4.8 
3 
.1 

T 
6 
.6 

BONNERS  FERRY  1  SW 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

1.0 
1 

1 

T 
T 

.5 
1 

T 

T 

T 
1 

1.5 
2 

6.0 
7 

BURLEY  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

.2 
1 

1 

1 

T 

T 
T 

.5 

T 
1 

T 
T 

.5 
1 

1 

1.0 
1 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1.5 
1 

2.0 
4 

2 

CALDWELL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2 

2 

4 

CASCADE  1  NW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

.5 

.8 
1 

T 
1 

T 
1 

T 
1 

.3 
1 

T 
1 

1 

1 

1 

1 

1 

I 

T 
1 

1 

I 

.6 
1 

5.0 
6 

.6 
2 

3.0 
5 

CENTERVILLE  ARBAUGH  RCH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

.2 

T 

.8 
1 

.3 
1 

1.2 
2 

2 

1.6 
2 

T 
2 

2 

•2 

2 

1 

1 

1 

T 
1 

1 

1 

.4 
2 

7.5 
10 

.3 
10 

3.2 
11 

COBALT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

1 

4 

T 

T 

5 

6 

6 

6 

6 

T 

T 

7 

8 

9 

9 

COEUR  D  ALENE  RS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

1.0 

1.5 

COTTONWOOD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4.4 
4 

3 

3 

3 

3.3 

6 

5 

.2 

5 

.6 

4 

l.B 
4 

T 
5 

5 

5 

5 

4 

4 

2.5 

7 

6 

6 

6 

.8 

7 

1.3 

8 

1.5 

9 

1.5 
10 

CRATERS  OF  THE  MOON  NM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

1.0 
1 

1 

T 

T 

T 

T 

T 

3.0 

3 

2 

2 

T 
2 

T 
2 

2 

2 

2 

T 
2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

1 

T 
1 

6.0 
7 

1.0 

8 

7.0 
15 

DEADWOOD  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

5 

.3 

5 

T 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

.3 

5 

.3 
6 

6 

6 

1.6 

7 

T 
7 

T 
7 

.4 

7 

.7 

8 

.2 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

.4 

8 

.4 

8 

8 

8 

1.0 
8 

8.5 
17 

1.5 
17 

5.0 
18 

ELK  CITY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1 

1 

1 

T 
1 

1 

1 

1 

1 

1.0 

2 

4.0 

6 

T 
6 

6 

5.0 
11 

6.0 
17 

2.5 
15 

3.0 
18 

T 
16 

5.0 
21 

21 

T 
18 

16 

15 

T 
15 

4.8 

20 

T 
20 

.5 

17 

.7 
18 

T 
18 

2.0 

20 

FAIRFIELD  RANGER  STATION 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 
T 

T 
T 

T 

T 
T 

T 

3.0 
3 

.8 

4 

6.2 
10 

GARDEN  VALLEY  RS 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

T 

T 

1.5 

1.5 

T 

1.0 

9.0 

» 

* 

6.0 

GLENNS  FERRY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 

T 
T 

1.8 

2.0 
2 

HAILEY  RANGER  STATION 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

.1 

T 

T 

.5 

1 

1 

1 

1 

T 

T 

1.8 

2 

2.0 
4 

6.0 

9 

HAMER  4  NW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1 

1 

1 

1 

IDAHO  CITY 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

1 

6 

6 

6 

IDAHO  CITY  11  SW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.9 

.5 

.5 

T 

4.5 

4.5 
4 

2.0 
4 

IDAHO  FALLS  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

.1 

3.0 
3 

3 

3 

.3 

3 

.6 

3 

.7 
4 

T 
5 

T 

5 

.1 

5 

T 
5 

5 

5 

5 

4 

3 

T 

3 

2 

2 

.5 
2 

2.8 

3 

1.8 

6 

T 

7 

IDAHO  FALLS  46  W  W8 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

• 

T 

1.5 

2 

2 

1 

.1 

1 

T 
1 

T 
1 

T 
1 

1 

T 
1 

1 

1 

1 

T 

T 

.4 

.3 
I 

1.7 
1 

.2 

3 

ISLAND  PARK  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

14 

14 

14 

14 

14 

14 

14 

14 

1.0 

IS- 

.5 

14 

14 

14 

1.0 

15 

1.0 
16 

5.0 
21 

1.0 
21 

5.0 
25 

T 
24 

23 

T 
22 

21 

3.0 
24 

T 
22 

2.0 
24 

T 
23 

23 

23 

.5 
23 

3.0 
26 

.5 
24 

4.S 
28 

KILGORE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.5 

7 

1.0 

8 

1.5 

9 

.6 

1.5 
11 

.8 

T 

T 

2.5 
12 

LEWISTON  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

T 

1.0 

1 

T 
1 

.5 
1 

T 
1 

1 

1 

T 

T 

T 

.8 

T 
1 

T 

T 

T 

.7 
T 

1.9 
1 

2.9 

6 
.3 

LOWMAN  3  E 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

1.0 

T 
1 

1 

T 

T 
1 

T 

1.0 

4.0 

5 

1.0 

6 

MACKAY  RANGER  STATION 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

MALAD  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

T 

T 

T 

T 
T 

1.0 
1 

1.0 
2 

1.0 

3 

T 
2 

T 
2 

2 

1 

1 

T 

2.0 
2 

2.0 
4 

2 

MAY  RANGER  STATION 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

2.5 
2 

1 

See  reference  notes  following  Station  Index. 


CONTINUED 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


IDAHO 
JANUARY  1963 


Day  of  month 


btAtion 

Q 

Q 

13 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

28 

29 

30 

MC  CALL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

3 

3 

2 

*8° 

8 

10° 

10 

10 

13° 

12 

12 

9 

9 

9 

12° 

12 

12 

12 

12° 

18 

18° 

20° 

MULLAN  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
5N  ON  GNO 

1 

1 

T 

3 

3 

3 

3 

4 

e 

9 

9 

12^ 

12 

11 

11 

10 

10 

10* 

li^ 

11 

li* 

12 

12 

12^ 

13 

NEZ  PERCE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.5 

2.5 

T 

.5 

.2 

.2 

.3 

2.5 

T 

2.0 

.5 

6.0 

OAKLEY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

T 

T 

l.O 

1.0 

2.0 

.5 

2.0 

PAYETTE 

SNOWFALL 
SN  ON, GND 

T 

.5 

.5 

1.5 

4.0 

POCATELLO  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 
WTR  EOUIV 

.1 

T 

T 

T 

.4 

.1 

.6 

.3 

.7 

T 

.5 

T 

2.4 

3.8 
.1 

T 

.3 

PORTHILL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1»0 

1 

1 

1 

1 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

6 

POTLATCH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2 

PRIEST  RIVER    EXP  STA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

.  6 

i 

1 

1 

'5^ 

RIGGINS  RANGER  STATION 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2 

2 

2 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

3 

3 

3 

3 

3 

4 

- 

- 

SANOPOINT  EXP  STATION 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

T 

T 

i' 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

_  2 

i 

^  2 

i 

1 

1 

1 

1 

1 

6 

SUN  VALLEY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2 

2 

^^2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

3 

4 

15" 

SWAN  FALLS  POWER  HOUSE 

SNOWFALL 
SN  On  gnd 

*2° 

'5° 

SWAN  VALLEY  1  W 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

3.0 

3.0 

2.0 

6.0 

10.0 

2.0 

THREE  CREEK 

SNOWFALL 

SN  ON  GND 

.e 
1 

T 

T 

1.0 
1 

1 

1 

1.5 
3 

2 

1 

.5 
1 

1 

2.0 

3 

3 

2 

1 

1 

T 

1 

1.5 
2 

1 

1 

T 

T 
T 

2.3 
2 

TWIN  FALLS  2  NNE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.5 

2 

1.5 

3 

2 

1 

I 

1 

T 

T 

T 
T 

T 

T 
T 

T 
T 

T 

T 
T 

2.0 
2 

2 

2 

T 

2.4 
2 

2.2 

4 

WARREN 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

9 

2.0 
10 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

1.0 

10 

10 

10 

10 

4.5 
14 

2.0 

15 

3.0 
18 

1.5 

18 

T 
17 

5.1 
20 

19 

IS 

17 

17 

16 

3.5 
21 

20 

19 

18 

1.2 

19 

1.5 

20 

19 

T 
19 

Se«  reference  note*  following  Station  Index 


STATION  INDEX 


AT  ION 


ABEOOFEN  EXP  STi 

terthouoht  mine 

ANERICAN  r«LLS  1  SH 
ANDERSON  DAM 
ARBON  2  NW 
ARCO  3  NH 
ARROHftOCK  DAM 
ASHTON  1  S 
ATLANTA  ) 
ATLANTA  SUNNIT 

AVERV  RANGER  STATION 
8AL0  MOUNTAIN 
BAWIEM  MODEL  BASIN 
BENTON  DAM 
BIG  CRE€k  1  S 
BLACKFOOT  2  SSW 
BLACKFOOT  DAM 
BLISS 


BOISE  WB  AIRPORT 
BONNERS  FERRY  1  SN 
BRUNEAU 

BUHL 

BUNGALOW  RANGER  STAl 
BURKE  2  ENE 
BURLET 

BURLEV  FACTORY 
BURLEV  FAA  AIRPORT 
CABINET  GORGE 

CALDMELL 
CAMBRIPGf 
CASCADE  I  NW 
USE  CREEK 
CENTERVIULE  aRBAUOH  (tcy 
CHALLIS 

CHILLY  BARTON  FLAT 
CLARK lA  RANGER  STATION 
COBALT 

COEUR  0  ALENE  RS 
COMDA 

COTTONWOOD 
COTTONWOOD  2  WSW 
COUNCIL 

CRATERS  OF  THE  MOON  NM 
DEADMOOO  0AM 
OEADWOOO  SUMMIT 
DECEPTION  CREEK 
OEER  FLAT  0AM 
DEER  POINT 

DIXIE 
DRICCS 

DUBOIS  EKP  STATION 
ELK  CIT 


OWYHEE 
02211  POWER 
02 82  ELMORE 
0541  POWER 
0375  BUTTE 
0*4^  ELMORE 
FREMONT 
ELMORE 
ELMORE 

092!|  SHOSHONE 
09 AC  BLAINE 
0461  KOOTENAI 
01 B^  BONNER 
VALLEY 
BINGHAM 
O920|  CARIBOU 
002[  GOODING 
BOISE 


ELK 


1  S 


etWETl 

"  FIELD  RANGER  STA 
FENN  RANGE"  STAT  ION 

INDIAN  AGENC 
GALENA  SUMMIT 

GARDEN  VALLFY  BS 
GILMORE  SUMMIT  RANCH 
GLENNS  FERRY 
GOODING 
GRACE 

GRAND  VIEW  3  WNW 
GRANGEVILLE 
GftASMEflE 
GROUSE 

GUNNEL  GUARD  STATION 


LEY  RANGER 
HAMER  *  NW 
HAZEL TON 
HEADQUARTERS 


STATION 


HILI 


CIT 


MOLL  I  STEP 
HOWE 

IDAHO  CITY 
IDAHO  C-ITY  II  SW 
IDAHO  FALLS  2  ESE 

HO  FALLS  16  SE 
•IDAHO  FALLS  FAA  AIRPORT 
IDAHO  FALLS  42  NH  W 
IDAHO  FALLS  46  H  W8 
IDA  VADA 

.AND  Park  dam 

JACKSON  PEAK 
JEROME 
KAMI AH 
KELLOGG 


COUNTY 


ADA 


022  ADA 
OTlj  BOUNDARY 
OWYHEE 
TWIN  FALLS 
CLEARWATER 
SHOSHONE 
2Bfl(  CASSIA 
29«  CASSIA 
CASSIA 
361|  BONNER 

CANTON 
WASHINGTON 
VALLEY 
CLEARWATER 
BOISE 
CUSTER- 
CUSTFR 
SHOSHONE 
LEMHI 
99^  KOOTENAI 

CARIBOU 
19^  IDAHO 
19S  IDAHO 
107  ADAHS 
26C  BUTTE 
3Bi  VALLEY 
39"  VALLEY 

2!  KOOTENAI 
444  CANYON 
2491  BOISE 

2979|  IDAHO 
76  TETON 
707  CLARK 
679  IDAHO 
692  CLEARWATER 
942  GEM 
lOai  CAMAS 
lOAHO 
297|  BINGHAM 
BLAINE 

.k^  BOISE 
97(^  CUSTER 
ELMORE 
GOODING 
CARIBOU 
760j  OWYHEE 

IDAHO 
e09l  OWYHEE 
982  CUSTER  . 
902  CASSIA 


AINE 


96*i  JEFFERSON 
JEROME 
CLEARWATER 
26li  CAMAS 
29S  TWIN  FALLS 
36*  BUTTE 
442  BOISE 
49C  BOISE 
491  BONNEVILLE 

96  BONNEVILLE 
>97|  BONNEVILLE 
BUTTE 
BUTTE 
OWYHEE 
9^  FREMONT 
BOISE 
JEROME 
793|  LEWIS 

SHOSHONE 


470    6R  6P 


9379 
7000 
3060 


6097 
5492 
4049 


2900 
9069 

19B0  BA 


3969 
9000 
4769 


705C 
3785 
1212 
2305 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


Experiment  station 

U  S  wEATrCR  BUREAU 
U  S  BUR  RECLAMATION 


I  RECL, 


TIO 


S  GENA  NEWPORT 
JOHN  C  TOOMBS 
U  S  BUR  RECLAMATION 
GUST  MEINMANN 
JAMES  E  SAYKO 
U  S  WEATHER  BUREAU 

U  S  FOREST  SERVICE 


U  S  FOREST  SERVICE 
•NNESLEY  N  EDWARDS 
TOM  THOMPSON 
FORT  HALL  |R  PROJ 
NORTH  SIDE  CANAL  CO 
US  SOIL  CON  SERVICE 
CORPS  OF  ENGINEERS 

U  S  WEATHER  BUREAU 
ARLO  T  GRUNERUO 
FRED  UHL 
SHELLEY  HOWARD 
U  S  FOREST  SERVICE 
MONTANA  POWER  CO 
FRANK  0  REDFIELO 
AMALGAMATED  SUGAR  CO 
FED  AVIATION  AGENCY 
WASH  WATER  POWER  CO 

CALOWELL  BROADCAST  CO 
STUAHI  DOPF 
U  S  BUR  RECLAMATION 
U  S  WEATHER  BUREAU 
HISS  XINIA   I  AR6AUGH 
U  S  FOREST  SERVICE 
MRS  K  L  ROBINSON 
U  S  FOREST  SERVICE 
MRS  MERELDA  R  GOUGH 
U  S  FOREST  SERVICE 


CE 


J  R  SIMPlOT  CO 
LOUIS  KLAPPBICH 
SABI  FBEI 
FRED  M  NOLL 
US  NaT  park  SER 
CLIFFORD  S  CODE 

u  s  weathep  bureau 

U  S  FOREST  SEBVICE 
CARL  PADOUR 
GEORGE  E  WYNNE 

MRS  ZILPMA  L  WENZEL 
EDITH  STEVENS 
U  S  FOREST  SERVICE 
MRS  DONNA  M  NELSON 
MRS  HAZEL  V  WHEELEB 
WATNE  F  HARPER 
U  S  FOREST  SERVICE 
MBS  RUBY  G  < 


FORT 


US  SOIL  CON  ; 


IR  PROJ 


VICE 


J  S  FOREST  SERVICE 
J  S  WEATHER  BUREAU 
XILES  T  MILLER 
JS  SOIL  CON  SERVICE 
IGHT  CO 


USSELi 


'  SEA1 


iBSERVER 
GEORGE  F  THOMSON 
MBS  BHVAN  TAYLOR 
U  S  FOREST  SERVICE 

U  S  FOREST  SERVICE 
U  S  F  ♦  W  L  SERVICE 
NORTH  SIDE  CANAL  CO 
POTLATCH  FORESTS  INC 
CARROLL  M  OAMMEN 
SALMON  R  CANAL  CO 
CHARLES  D  C0W6ILL 
FRED  A  PROFFER 
MRS  BERTHA  GARDNER 
CARROLL  SECfllST 

GEORGE  W  METER 
FED  AVIATION  AGENCY 
U  S  WEATHER  BUREAU 
U  S  WEATHER  BUREAU 
CHRIS  CALLEN 
U  5  BUR  RECLAMATION 
US  SOIL  CON  SERVICE 
NORTH  SIOE  CANAL  CO 
EWART   L  BRUGH 
IRVING  M  LASKEY 


STATION 

INDEX  NO.  1 

COUNTY 

{  DRAINAGE  : 

U 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVAHON 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

i 

jsPECHAL 

KETCHUM   17  WSW 

4840 

BLAINE 

IS 

37 

114  41 

8421 

U  S  WEATHER  BUREAU 

KILGORE 

4901 

CLARK 

24 

112  07 

6190 

9P 

»P 

MBS  ROT   MC  GOVERN 

KOOSKIA 

IDAHO 

09 

119  99 

1261 

E   T  GILBOY 

KUNA  2  NNE 

9031 

ADA 

31 

116  24 

2685 

6P 

6P 

HARRY  U  GIBSON 

LEADORE 

9169 

LEMHI 

i; 

41 

113  22 

6115 

: 

DONALD  B  NOBLE 

LEWISTON  we  AIRPORT 

5241 

NEZ  PERCE 

23 

117  01 

1413 

MIC 

:  Hj 

U  5  WEATHER  BUREAU 

LIFTON  PUMPING  STATION 

9279 

BEAR  LAKE 

; 

07 

111  18 

9926 

9P 

5P 

9P 

UTAH  PWB  *  LIGHT  CO 

LITTLE  WOOD  DAM 

9322 

BLAINE 

12 

26 

114  01 

9220 

: 

BOSS  A  STANFORD 

9396 

: 

41 

39 

114  33 

9700 

s 

LOWMAN  3  E 

9420 

BOISE 

05 

119  34 

3870 

9P 

9P 

MRS  MARVEL  e  CASTLE 

MACKAY  RANGER  STATION 

9462 

CUSTER 

6 

99 

113  37 

9897 

5P 

C  H 

U  S  FOBEST  SEBVICE 

MALAD 

994* 

ONEIDA 

1 

12 

U2  16 

4420 

: 

JUNIUS  L  CROWTHER 

MALAD  FAA  AIRPORT 

5599 

ONEIDA 

1 

10 

112  19 

4476 

MID 

MID 

FED  AVIATION  AGENCY 

MALTA  RANGER  STATION 

9967 

CASSIA 

12 

19 

113  22 

4940 

U  S  FOREST  SERVICE 

HAY  RANGER  STATION 

9689 

LEMHI 

36 

113  59 

9066 

6P 

6P 

.U  S  FOREST  SERVICE 

MC  CALL 

9708 

VALLEY 

1 

94 

116  07 

9025 

4P 

U  S  FOREST  SERVICE 

MC  CAHMON 

9716 

BANNOCK 

12 

39 

112  12 

6P 

R  F  LINDENSCHMITT 

MINIDOKA  DAM 

9980 

MINIDOKA 

12 

40 

113  30 

4280 

5P 

U  S  BUR  RECLAMATION 

6093 

19 

111  16 

9960 

8A 

8A 

MOORE  CREEK  SUMMIT 

607 

BOISE 

96 

119  40 

5990 

U  S  WEATHER  BURCAU 

MOOSE  CREEK  RANGER  STA 

6087 

IDAHO 

3 

4e 

08 

114  99 

2480 

U  S  FOREST  SERVICE 

MOSCOW  U  OF  1 

6192 

7 

117  02 

2660 

9P 

5P 

UNIVERSITY  OF  IDAHO 

MOUNTAIN  HOME   1  SE 

6174 

ELMORE 

12 

07 

119  41 

3180 

91 

c 

CITY  OF  MOUNTAIN  HOME 

6239 

SHOSHONE 

4 

28 

119  46 

3986 

FED  AVIATION  AGENCY 

MULL AN  Pass 

6237 

SHOSHONE 

27 

115  40 

9962 

5 

U  S  WEATHER  BUBEAU 

NEW  MEADOWS  RANGER  STA 

69BB 

ADAMS 

58 

116  17 

3870 

8A 

8i 

U  S  FOREST  SEBVICE 

NE2PERCE 

6424 

LEWIS 

3 

14 

116  14 

3220 

7P 

JOMN  KOEPL 

NE2  PERCE  PASS 

64  30 

IDAHO 

3 

114  30 

6979 

S 

U  S  FOPEST  SERVICE 

6942 

12 

19 

113  93 

6( 

OBSIDIAN  3  SSE 

695 

CUSTER 

4* 

02 

114  50 

6870 

91 

** 

CLOSED  10/2/62 

OLA  9  S 

6990 

GEM 

1 

07 

116  17 

2960 

9P 

MRS  DOROTHY  NALLY 

OROFINO 

6681 

CLEARWATER 

29 

116  15 

1027 

9P 

U  S  FOREST  SERVICE 

PALISADES  0AM 

6764 

BONNEVILLE 

12 

20 

111  12 

5397 

9P 

5P 

9P 

: 

U  S  BUR  RECLAMATION 

PARMA  EXPEBIMFNT  STA 

6844 

CANYON 

2 

116  97 

2275 

STATE  EXP  STATION 

PAUL  1  ENE 

6877 

MINIDOKA 

12 

37 

113  45 

4210 

8A 

9A 

AMALGAMATED  SUGAR  CO 

PAYETTE 

6891 

PAYETTE 

8 

09 

116  56 

Z150 

6P 

JOSEPH  I  LOWE 

PICABO 

7040 

BLAINE 

12 

18 

114  04 

4875 

8A 

8A 

LEONARD  N  PUROY 

PIERCE  BANGER  STATION 

7049 

CLEARWATER 

3 

30 

115  48 

3171 

: 

U  S  FOPEST  SERVICE 

7077 

; 

30 

115  16 

4220 

s 

PLUMMER  3  WSW 

7198 

BENEWAH 

19 

116  57 

2970 

FRED  0  SHILL 

POCATELLO  2 

7208 

BANNOCK 

12 

52 

112  28 

4440 

SS 

SS 

ERNEST  p  CHASE 

POCATELLO  W8  AIBPORT 

7211 

POWER 

12 

99 

112  36 

MID 

MID 

U  S  WEATMEB  BUREAU 

POBTHILL 

7264 

BOUNDARY 

9 

116  30 

1800 

6P 

6P 

DONALD  A  WRIGHT 

POTLATCH 

7301 

7 

59 

116  94 

2920 

CITY  OF  POTLATCH 

POWELL 

7320 

IDAHO 

31 

3632 

7A 

,  7A 

IDAHO  OEPT  OF  HWYS 

PRAIRIE 

7321 

ELMORE 

30 

119  35 

4670 

ORA  L  FNGELMAN 

PBESTON  2  SE 

7393 

FRANKLIN 

04 

111  51 

4719 

8A 

8A 

C  M  CRABIHEE 

PRIEST  RIVER  EXP  STA 

7366 

BONNER 

21 

116  50 

2380 

5P 

5P 

U  S  FOREST  SERVICE 

7465 

l: 

03 

112  07 

9667 

s 

REYNOLDS 

64 

OWYHEE 

116  45 

3910 

5P 

9P 

A6R  RESEARCH  SERVICE 

RICHFIELD 

7673 

LINCOLN 

12 

4306 

9P 

5P 

LESLIE  f  OUSHBY 

BIGGINS  RANGER  STATION 

7706 

IDAHO 

11 

25 

116  19 

1801 

4P 

U  S  FOREST  SERVICE 

RIRIE  12  ESE 

7727 

BONNEVILLE 

12 

34 

111  33 

5590 

5P 

JOHN  L  JOLLEY 

SAINT  ANTHONY 

9022 

FBEMONT 

12 

111  40 

ELI  M  JERGENSEN 

SAINT  MARIES 

8062 

BENEWAH 

10 

116  34 

208; 

4P 

4P 

U  S  FOREST  ^PVICE 

SALMON 

80  76 

LEMHI 

u 

11 

113  53 

MID 

MID 

U  S  WB  OBSERVER 

SANDPOINT  EXP  STATION 

8137 

BONNE B 

s 

17 

116  34 

2100 

5P 

5P 

C  H 

STATE  EXP  STATION 

SHAKE  CREEK  RANGER  STA 

9303 

ELMORE 

2 

37 

115  10 

4730 

S 

U  S  FOREST  SERVICE 

8390 

i; 

58 

114  26 

3950 

9P 

5P 

SLATE  CREEK  RS 

8479 

IDAHO 

38 

116  17 

1969 

3P 

3P 

U  S  FOREST  SERVICE 

SOLDIER  CBEEK  AOM  SITE 

8941 

CAMAS 

12 

30 

114  50 

5755 

; 

U  S  FOREST  SERVICE 

SPENCER  RANGER  STATION 
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REFERENCE  NOTES 


Additional  information  regarding  the  climate  of  Idaho  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Climatologist  at  Weather  Bureau  Airport  Station, 
Box  1718,  Boise,   Idaho,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days,  also  seasonal  total  precipitation,  for  the  12  months  ending  with  the  June  data    will  be 
carried  in  the  July  Issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be     included  in 
this  Issue. 

Divisions,  as  used  in  "Climatological  Data"  Table,  became  effective  with  data  for  January  1957. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  Temperature  in  **F.,  precipitation  and  evaporation  in  inches,  and  wind 
movement  in  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65°F. 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evapora- 
tion and  Wind"  Table. 

Normals  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931  -  1960. 

Water  equivalent  values  published  In  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground. 
Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently  occasional  drifting  and  other 
causes  of  local  variability  in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

Entries  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"    Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  and  in  the    "Seasonal  Snowfall"  Table  in- 
clude snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice. 

Data  in  the  "Monthly  Extremes";  "Dally  Preclpltatlon""Table ;  "Daily  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table,  and  snowfall  in  the 
"Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.  The  Station  Index  shows  observation 
times  in  local  standard  time.     (During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  savings  time.) 

Snow  on  ground  in  the     "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table    is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  Stations.       For  these 
stations  snow  on  ground  values  are  at  4:00  a.m.  PST  and  5:00  a.m.  HST,  except  Idaho  Falls  46  W  which  is  8:00  a.m.  HST. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  G,  H,  J,  and  S  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",  indicate  the 
following : 

C    Weighing  Rain  Gage  Recording  Station.       Hourly  precipitation  values    are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in 
"Hourly  Precipitation  Data"  Bulletin. 

G    "Soil  Temperature"  Table. 

H    "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table. 

J    "Supplemental  Data"  Table. 

S    Storage  Precipitation  Station.     Precipitation  measurements,  made  at  Irregular  intervals,  will  be  published  later  in  "Storage-Gage  Pre- 
cipitation Data"  Bulletin. 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry. 
Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  Table;  "Daily  Precipitation"  Table;   "Evaporation  and  Wind"  Table;   "Snowfall  and  Snow  on  Ground" 
Table;  "Daily  Soil  Temperature"  Table;  and  the  Station  Index. 

+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

++    Fastest  observed  one  minute  wind  speed.     This  station  is  not  equipped  with  automatic  wind  instruments. 

*    Amount  Included  In  following  measurement,  time  distribution  unknown. 

0    Thermometers  are  generally    exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,     the  reference    indicates  that 
the  thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//  Gage  Is  equipped  with  a  windshield. 

AR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

H    One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  is  entered,   less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  Table 
for  detailed  dally  record.  Degree  day  data,  if    carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in 
Hourly  Precipitation  Data.) 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

Subscription  Price:  20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.  (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)  Checks  and 
money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.  Remittances  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent 
to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C. 

General  Weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA- 
NATIONAL  SUMMARY,  and  STORM  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington 
25,  D.  C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1957  may  be  found  in  the  publi- 
cation SUBSTATION  HISTORY  for  this  state.  That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office, 
Washington  25,  D.  C.  for  40  cents.  Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  1961  annual  issues  of  Local 
Climatological  Data,  obtained  as  Indicated  above,  price  15  cents. 
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ASHEVILLE:  1963 


IDAHO  -  FEBRUARY  1963 


TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

Highest  Temperature:  72°  on  the  6th  at  Glenns  Ferry  and  Slate  Creek  RS 

Lowest  Temperature:  -13°  on  the  12th  at  Island  Park  Dam 

Greatest  Total  Precipitation:        5.  53  inches  at  Burke  2  ENE 
Least  Total  Precipitation:       Trace  at  Mackay  RS 

Greatest  One-Day  Precipitation:       2.  45  inches  on  the  1st  at  Hailey  RS 
Greatest  Reported  Total  Snowfall:      30.  0  inches  at  Deer  Point 

Greatest  Reported  Depth  of  Snow  on  Ground:     45  inches  on  the  2d  at  Burke  2  ENE 


SPECIAL  WEATHER  SUMMARY 


The  precipitation,  which  began  in  nearly  all  parts  of  the 
State  on  January  29,  continued  with  increased  intensity 
through  the  opening  days  of  February.    Several  inches  of 
snow  that  had  fallen  at  the  close  of  January  melted  rapid- 
ly under  the  influence  of  rising  temperatures  and  warm 
rains.    This  rapid  melting  was  evident  on  the  first  day  of 
the  month  in  areas  south  of  the  Salmon  River  where  the 
snow  was  gone  below  about  5000  feet.    In  the  north,  total 
falls  of  5  to  15  inches  were  recorded  during  the  first 
three  days  of  February  and,  despite  a  marked  rise  in 
temperatures,  some  snow  remained  on  the  ground  until 
the  7th  or  8th  at  elevations  as  low  as  2000  feet. 

Fed  by  melting  snow  and  rain,  and  clogged  by  breaking 
ice,  several  streams  rose  to  bankful  stage  or  above,  with 
total  damage  from  flooding  estimated  at  8  million  dollars. 
Greatest  damage  from  floods  occurred  at  Bancroft,  Lava 
Hot  Springs,  McCammon,  Inkom,  and  Pocatello  on  the 
Portneuf;  at  Spalding  and  several  upstream  communities 
on  the  Clearwater;  at  Gooding,  Shoshone,  Carey,  and 
Hailey  on  the  Wood  Rivers;  at  St.  Anthony,  Sugar  City, 
and  Rexburg  on  Henry's  Fork    and  on  the  Teton;  at  Sal- 
mon on  the  Salmon;  and  on  Sucker  Creek;  Reynolds  Creek; 
the  Weiser;  and  Payette  Rivers  in  southwestern  Idaho. 


Seven-day  accumulations  of  precipitation  were  above  4 
inches  in  the  Boise  Basin  (6.57  at  Idaho  City  11  SW,  5.  53 
at  Atlanta),  above  2  inches  in  much  of  the  Central  Plains, 
Upper  Snake  River  Plains,  and  Eastern  Highlands.  Re- 
sultant additions  to  the  snowpack  were  generally  small, 
however,  as  much  of  the  water  from  rain  and  melting 
snow  found  its  way  into  the  streams  over  ground  that  had 
been  frozen  to  considerable  depth  during  January. 

Some  temporary  blocking  of  roads,  highways,  and  rail- 
roads was  reported  during  the  heavy  snows  at  the  begin- 
ning of  the  month  in  northern  Idaho,  and  at  several  points 
around  the  State, rock  and  mud  slides  prevented  normal 
movement  of  highway  traffic  for  periods  of  a  few  hours  to 
a  few  days. 


D.  J.  Stevlingson 

Weather  Bureau  State  Climatologist 
Weather  Bureau  Airport  Station 
Box  1718 
Boise,  Idaho 
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0 

2 

23 

0 

3.71 

1.19 

13.5 

12 

1 

PORTHILL 

42.9 

23.2 

33.1 

5.5 

54 

5 

-  3 

2 

887 

0 

2 

25 

2 

1.62 

.07 

.47 

4 

7.0 

10 

2 

6 

0 

0 

PRIEST   RIVER  EXP  STA 

41.0 

25.3 

33.2 

5.6 

52 

27 

-  3 

2 

885 

0 

2 

26 

1 

3.43 

.30 

1.11 

3 

10.2 

12 

2 

8 

2 

1 

SAINT  MARIES 

49.0 

29.1 

39.1 

6.9 

60 

11  + 

15 

2 

719 

0 

1 

20 

0 

4.58 

1.71 

1.53 

3 

10.0 

16 

1 

9 

2 

2 

SANOPOINT  EXP  STA 

43.1 

29.4 

36.3 

7.1 

52 

27+ 

-  3 

2 

797 

0 

2 

14 

1 

4.02 

.72 

1.43 

3 

15.7 

15 

2 

9 

2 

1 

r^T\rl  C  T/MU 

LJ 1  V  I  i  1  fjn 

35.6 

6.1 

3.47 

.87 

11.1 

NORTH  CENTRAL  PRAIRIES 

COT  TONWOOD 

48.9 

30.0 

39.5 

63 

10 

18 

1 

708 

0 

0 

22 

0 

1.07 

-  .53 

.25 

1 

.1 

6 

1 

5 

0 

0 

GRANGEVILLE 

50.8 

29.3 

40.1 

8.6 

68 

6 

19 

1 

593 

0 

0 

0 

•  77 

.75 

.18 

4 

2.0 

1 

2  + 

3 

0 

0 

MOSCOW  U  OF  I 

47.1 

32.2 

39.7 

7.2 

56 

8 

14 

1 

704 

0 

0 

17 

0 

2.35 

.22 

.60 

3 

7.0 

5 

1 

8 

1 

0 

NEZPERCE 

47.6 

29.7 

38.7 

B.O 

57 

6 

10 

1 

733 

0 

0 

0 

1  .56 

.21 

.25 

26 

4.2 

8 

1 

8 

0 

0 

POTLATCH 

51.0 

30.7 

40.9 

8.5 

64 

8 

14 

2 

672 

0 

0 

15 

0 

3.38 

1.03 

.81 

3 

T 

8 

1 

9 

3 

0 

WINCHESTER   1  SE 

48.8 

28.6 

38.7 

62 

6 

15 

1 

732 

0 

0 

24 

0 

1  .88 

.42 

1 

6.0 

12 

1 

7 

0 

0 

D I VI S I ON 

8.4 

1.85 

.04 

3.2 

NORTH  CENTRAL  CANYONS 

FE NN  PS 

46.9 

28.4 

62 

25+ 

18 

759 

0 

0 

25 

0 

3.78 

.77 

1 

.5 

15 

2+ 

11 

3 

0 

KOOSKIA 

47.7 

29.4 

38.6 

2.6 

61 

24 

13 

1 

731 

0 

1 

18 

0 

1.32 

-  .54 

.27 

18 

T 

b 

0 

0 

LEWISTON  WB  AP 

//R 

48.9 

32.4 

40.7 

4.8 

59 

26 

20 

2+ 

674 

0 

1 

14 

0 

.90 

-  .07 

.17 

19 

1.3 

5 

1 

3 

0 

0 

OROF 1  no 

48.3 

31.4 

39.9 

3.5 

61 

25+ 

19 

12 

599 

0 

1 

14 

0 

2.30 

-  .31 

.42 

1 

3.0 

9 

1 

9 

0 

0 

RIGGINS  RS 

57.9 

35.2 

46.6 

67 

25+ 

25 

12  + 

509 

0 

0 

8 

0 

.88 

-  .34 

.31 

17 

.0 

0 

3 

0 

0 

SLATE  CREEK  RS 

58.0 

31.6 

44.8 

72 

5 

21 

12 

558 

0 

0 

15 

0 

.70 

.34 

18 

.0 

0 

2 

0 

0 

DIVISION 

41.4 

4.9 

1  .55 

-  .37 

.8 

CENTRAL  MOUNTAINS 

ANDERSON  DAM 

50.0 

30.7 

40.4 

59 

25 

20 

12 

685 

0 

0 

20 

0 

3.29 

1.13 

1 

.4 

1 

1 

7 

2 

1 

ARROWROCK  DAM 

50.8 

31.0 

40.9 

11.3 

50 

7+ 

20 

12 

667 

0 

0 

20 

0 

3.11 

.51 

.87 

3 

1.6 

2 

18 

7 

2 

0 

ATLANTA  3 

45.4 

21.5 

33.5 

55 

5 

6 

13 

877 

0 

0 

28 

0 

5.05 

2.22 

1 

8.3 

11 

1 

8 

2 

2 

AVERY  RS 

43.1 

28.3 

35.7 

4.0 

53 

23 

12 

2 

813 

0 

1 

26 

0 

4.18 

1.16 

.86 

3 

7.5 

18 

2 

12 

2 

0 

BIG  CREEK   1  S 

45.6 

18.0 

31.8 

55 

25+ 

-  1 

12 

923 

0 

0 

28 

2 

3.57 

2.11 

3 

1.0 

6 

2  + 

5 

2 

1 

BURKE  2  ENE 

40.8 

25.3 

33.1 

50 

6 

9 

2 

887 

0 

1 

26 

0 

5.53 

1.22 

3 

29.5 

45 

2  + 

10 

4 

2 

CASCADE   1  NW 

46.3 

25.5 

35.9 

57 

5+ 

15 

14+ 

808 

0 

0 

25 

0 

2.70 

1.11 

3 

.3 

2 

1 

5 

2 

1 

COBALT 

39.9 

IS. 9 

28.4 

48 

26 

2 

12 

1016 

0 

2 

28 

0 

2.59 

1.43 

1 

6 

2  + 

5 

1 

1 

DEADWOOD  DAM 

44.4 

20.1 

32.3 

11.0 

53 

10 

3 

13 

911 

0 

0 

28 

0 

4.22 

-  .01 

1.47 

3 

8.1 

15 

2 

7 

2 

2 

DEER  POINT 

38.0 

25.7 

31.9 

51 

8 

14 

27 

922 

0 

9 

25 

0 

3.82 

1.60 

1 

30.0 

40 

2 

7 

2 

1 

DIXIE 

44.1 

17.3 

30.7 

55 

6 

-  5 

12 

966 

0 

0 

27 

2 

3.01 

.77 

3 

10.6 

23 

1 

9 

2 

0 

ELK  CITY 

48.  7M 

20.3M 

34.  5M 

62 

25 

0 

13+ 

846 

0 

0 

28 

2 

2.22 

10.0 

17 

1 

0 

ELK   RIVER   1  S 

45.5 

24. It 

35.0 

59 

10 

11 

14+ 

835 

0 

1 

26 

0 

4.46 

1.05 

3 

8.0 

IS 

2  + 

11 

4 

1 

FAIRFIELD  RS 

45.5 

25.0 

35.3 

5  7 

25 

1  3 

12 

827 

0 

0 

23 

0 

3.14 

1 .  59 

1 

3.7 

5 

1 

4 

2 

1 

GARDEN  VALLEY  RS 

51. 8H 

25. 3M 

38. 6M 

8.5 

52 

25 

15 

12 

733 

0 

0 

27 

0 

2.77 

-  .25 

1.33 

1 

3.0 

GROUSE 

46.3 

18.9 

32.6 

5 

13+ 

0 

0 

0 

1.22 

.85 

1 

1.0 

0 

2 

1 

0 

HAILEY  RS 

45.3 

22.3 

33.8 

10.4 

55 

25 

10 

14+ 

857 

0 

0 

26 

0 

3.35 

1.47 

2.45 

1 

3.5 

8 

2+ 

3 

2 

1 

HEADQUARTERS 

47.0 

22.5 

34.8 

58 

25  + 

9 

12 

81.1 

4.80 

1.16 

3 

4.0 

21 

2 

11 

4 

2 

HILL  CITY 

46.5 

25.8 

36.2 

15.7 

58 

25 

11 

12 

802 

0 

0 

26 

0 

2.59 

.65 

1.02 

1 

6.0 

6 

2 

1 

IDAHO  CITY 

49.2 

25.3 

37.3 

10.0 

59 

25 

13 

12 

772 

4.56 

1.36 

2.09 

1 

5 

2 

6 

2 

1 

KELLOGG 

47.4 

28.9 

38.2 

6.7 

61 

5 

8 

2 

743 

0 

1 

15 

0 

3.70 

.78 

1.01 

1 

13.0 

16 

1 

9 

2 

1 

LOWMAN   3  E 

49. 7M 

24. 5M 

3 7 .  IM 

60 

25 

13 

1 3 

773 

0 

0 

25 

0 

3.67 

1.02 

2 

1.5 

0 

8 

3 

2 

MC  CALL 

45.6 

25.0 

35.3 

13.5 

55 

8+ 

12 

12 

824 

0 

0 

25 

0 

2.28 

-  .87 

.92 

2 

5.0 

12 

1 

5 

2 

0 

MOOSE  CREEK  RANCH 

44.1 

22.0 

57 

24 

1 

888 

0 

0 

28 

0 

4.15 

1.43 

2 

4.0 

20 

1 

9 

2 

1 

MULLAN  FAA 

46.5 

27.6 

37.1 

53 

5 

14 

2+ 

777 

0 

0 

24 

0 

5.23 

1.64 

3 

14.3 

25 

2 

11 

3 

1 

NEW  MEADOWS  RS 

49.4 

23.6 

12.5 

61 

6 

13 

791 

0 

0 

28 

0 

2.72 

.02 

1.03 

1 

4.1 

6 

1 

5 

2 

1 

PIERCE 

//R 

40.5 

20.7 

30.6 

50 

25 

6 

13+ 

956 

0 

0 

28 

0 

4.53 

1.02 

3 

10.0 

22 

2  + 

12 

2 

1 

POWELL 

43.0 

22.7 

32.9 

55 

25 

7 

13 

894 

0 

1 

28 

0 

* 

21.0 

36 

2  + 

SUN  VALLEY 

45.7 

14.8 

30.3 

53 

21 

-  6 

12 

964 

0 

0 

28 

2 

2.13 

1.30 

1 

11.0 

18 

3 

i 

2 

1 

WALLACE  WOODLAND  PARK 

45.5 

25.5 

36.0 

6.6 

56 

25 

7 

2 

803 

0 

2 

24 

0 

5.14 

1.71 

1.42 

3 

20.0 

24 

2+ 

10 

2 

2 

WARREN 

45.2 

16.2 

30.7 

58 

6 

0 

12 

956 

0 

0 

28 

1 

2.20 

1.12 

1 

7.0 

18 

1 

5 

1 

1 

DIVISION 

34.5 

9.3 

3.53 

.42 

8.5 

SOUTHWESTERN  VALLEYS 

BOISE  LUCKY  PEAK  DAM 

55.0 

33.4 

44.2 

65 

7+ 

24 

12 

577 

0 

0 

12 

0 

2.59 

.60 

1 

.0 

0 

7 

2 

0 

BOISE  WB  AP 

//R 

52.6 

34.0 

43.3 

9.3 

64 

6 

25 

12 

600 

0 

0 

11 

0 

1  .70 

.37 

.54 

1 

T 

T 

1 

7 

1 

0 

BRUNEAU 

56.6M 

30.7 

43.  7M 

67 

5 

14 

12 

561 

0 

0 

18 

0 

.30 

.19 

2 

.0 

0 

1 

0 

0 

CALDWELL 

54.6 

32.7 

43.7 

9.1 

66 

25 

20 

12 

593 

0 

0 

1 8 

0 

1.18 

-  .08 

.49 

1 

.0 

0 

3 

0 

0 

CAMBRIDGE 

51.2 

26.3 

38.8 

11.3 

62 

24 

15 

12 

730 

0 

0 

24 

0 

1.86 

-  .71 

.99 

4 

.0 

2 

1 

3 

1 

0 

COUNCIL 

52.5 

29.0 

40.8 

11.6 

51 

25 

18 

12 

670 

0 

0 

22 

0 

3.05 

-  .28 

1.56 

3 

.0 

2 

1 

4 

2 

1 

DEER   FLAT  OAH 

52.8 

32.3 

42.6 

8.6 

62 

24+ 

18 

12 

521 

0 

0 

18 

0 

1.39 

.46 

.38 

1 

.0 

T 

1 

5 

0 

0 

twr"c  '  '    £  t 

55. 6H 

32. OM 

4  3.8M 

8.7 

67 

5 

20 

12 

587 

0 

0 

16 

0 

1.32 

-  .12 

.43 

2 

.0 

0 

5 

0 

0 

GLENNS  FERRY 

57.1 

32.0 

44.6 

72 

5 

14 

12 

567 

0 

0 

15 

0 

1.55 

.61 

.48 

3 

.0 

0 

6 

0 

0 

GRAND  VIEW  3  WNW 

55.3 

30.2 

7.4 

56 

25 

13 

618 

0 

0 

18 

0 

1.16 

.58 

.48 

26 

.0 

0 

5 

0 

0 

KUNA   ;  NNE 

53.9 

30.4 

42.2 

7.7 

54 

25+ 

18 

12 

536 

0 

0 

19 

0 

1.51 

.48 

.31 

1 

T 

0 

7 

0 

0 

MOUNTAIN  HOME   1  SE 

53.2 

29.8 

41.5 

8.3 

64 

6 

16 

5 

653 

0 

0 

20 

0 

1.00 

.13 

.50 

2 

.0 

0 

3 

1 

0 

OLA   5  S 

53.0 

27.2 

40.1 

63 

25 

18 

14+ 

689 

0 

0 

20 

0 

1.32 

.45 

1 

.0 

0 

4 

0 

0 

PARMA  EXP  STA 

53.0 

30.0 

41.5 

7.2 

66 

24 

17 

12 

652 

0 

0 

19 

0 

.91 

-  .07 

.28 

18 

.8 

2 

1 

4 

0 

0 

PAYE  TTE 

55.2 

29.9 

42.6 

9.4 

58 

25 

19 

12 

622 

0 

0 

20 

0 

.71 

-  .55 

.22 

3 

T 

2 

1 

3 

0 

0 

SWAN   FALLS  PH 

56.3 

35.7 

46.0 

68 

25 

22 

12 

525 

0 

0 

5 

0 

1.21 

.40 

17 

.0 

0 

3 

0 

0 

WEI  SEP  2  SE 

51.6 

30.6 

41.1 

7.8 

61 

25 

21 

12 

662 

0 

0 

20 

0 

.74 

-  .71 

.39 

3 

.0 

2 

1 

2 

0 

0 

DIVISION 

42.5 

8.9 

1.38 

.02 

T 

SOUTHWESTERN  HIGHLANDS 

GOASMERE 

50.1 

28.4 

39.3 

65 

6 

10 

12 

713 

0 

0 

19 

0 

1.42 

1.12 

1 

•  0 

0 

2 

1 

1 

HOtLISTER 

51.0 

29.0 

40.0 

8.8 

67 

6 

9 

12 

693 

0 

0 

20 

0 

1.07 

.33 

.21 

17+ 

.5 

T 

17 

5 

0 

0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


IDAHO 
FEBRUARY  1963 


Temperature 


Station 

.  1 
o  £ 
*  5 
<  s 

Average 
Minimum 

Average 

Departure 
From  Normal 

Highe&l 

a 
a 

Lowest 

2 

Degree  Days 

Max. 

Mir. 

Total 

Departure 
From  Normal 

Greatest  Day 

o 

a 

Total 

Max.  Depth 

2 

O 
0 

n 

a 

o 

.50  or  More 

1.00  or  More 

°  I 

s  < 

°  t 

}  t 

Si 

5  J 
o« 

REYNOLDS 

52  •  3 

30.7 

41.5 

67 

26 

16 

550 

0 

0 

1 9 

0 

1.62 

.66 

. 

8.0 

1 

0 

THREE  CREEK 

51*3 

22.8 

37.1 

68 

6 

1 

13 

775 

0 

0 

22 

0 

1.31 

.44 

6,5 

26 

0 

0 

DIVISION 

39.5 

9.3 

1.33 

.53 

3.5 

CENTRAL  PLAINS 

BLISS 

53.9 

30e4 

42.2 

68 

6 

1 5 

12 

634 

0 

0 

18 

0 

1,25 

•  34 

.47 

1 

,6 

0 

4 

0 

0 

BURLEY 

52.8 

31.1 

42.0 

10.5 

67 

7 

16 

13+ 

641 

0 

0 

12 

0 

1  .45 

.  54 

.70 

i 

T 

0 

3 

1 

0 

BURLEY   FAA  AP 

50.9 

31.3 

41.1 

65 

5 

16 

12 

653 

0 

0 

1 5 

0 

1.00 

.43 

,4 

0 

3 

0 

0 

HAZELTON 

52.0 

30.5 

41.3 

9.9 

68 

5 

16 

13 

650 

0 

0 

1 8 

0 

1.20 

.14 

.40 

,5 

0 

4 

0 

0 

JEROME 

51.8 

30.8 

41.3 

10.1 

66 

19 

1  4+ 

554 

0 

0 

1 8 

0 

2.00 

1.01 

.84 

1,1 

][ 

1 8 

6 

2 

0 

MINIDOKA  DAM 

28.1 

38.2 

61 

13 

742 

0 

0 

22 

0 

1,06 

.52 

T 

1 

0 

PAUL   1  ENE 

30.2 

40.2 

63 

17 

688 

0 

0 

19 

0 

1,61 

,82 

T 

1 8 

I 

0 

PICABO 

48  3 

25.1 

36.7 

61 

13 

13 

786 

0 

0 

28 

0 

3,05 

2,00 

1,0 

1 7 

2 

1 

RICHFIELD 

48.6 

27.9 

38.3 

62 

6 

15 

12 

738 

0 

0 

22 

0 

1  ,66 

.53 

,87 

1 

,0 

3 

1 

3 

1 

0 

SHOSHONE  1  WNW 

50.6 

27.7 

39.2 

11,5 

63 

6 

14 

12 

71  8 

0 

0 

22 

0 

1.31 

.06 

,51 

3 

,6 

0 

4 

1 

0 

TWIN  FALLS   2  NNE 

52.7 

31.9 

42.3 

9,6 

64 

5+ 

16 

12 

627 

0 

0 

14 

0 

1  .10 

.40 

.34 

3 

T 

0 

4 

0 

0 

TWIN  FALLS   3  SE 

52.6 

31  ^4 

42.0 

10,1 

63 

6 

17 

13+ 

538 

0 

0 

15 

0 

1.17 

.45 

,29 

2 

T 

T 

18 

6 

0 

0 

DIVISION 

40.4 

10,1 

1.49 

.58 

,4 

NORTHEASTERN  VALLEYS 

CHALLIS 

26.1 

37.  7 

12,7 

59 

12 

1  ^ 

766 

0 

0 

24 

0 

.86 

.63 

,74 

,0 

1 

0 

CHILLY  BARTON  FLAT 

^* 

18.4 

31.7 

55 

0 

925 

0 

0 

28 

1 

.58 

,44 

?i+ 

2,6 

■J- 

26 

0 

0 

MACKAY  RS 

2?  AM 

22.7 

33.0 

11,8 

58 

10 

895 

0 

0 

27 

0 

T 

-  .58 

T 

T 

0 

0 

MAY  RS 

24. 3M 

35. 7M 

55 

2  5 

9 

1  3 

815 

0 

0 

24 

0 

.50 

,23 

T 
1 

,0 

0 

2 

0 

0 

SALMON 

24.5 

35.7 

11,0 

58 

24 

12 

1  3+ 

813 

0 

0 

27 

0 

.87 

,  37 

,  64 

^ 

^ 

1 

0 

DIVISION 

34,  8 

12,2 

.58 

.13 

,6 

UPPER  SNAKE   RIVER  PLAINS 

ABERDEEN  EXP  STA 

25.6 

36.3 

10,1 

51 

^ 

11 

,  ^ 

799 

0 

0 

24 

0 

1.08 

.48 

.75 

1 

1 

0 

AMERICAN  FALLS  1  SW 

48.0 

29.8 

38,9 

62 

5 

12 

1 2 

723 

0 

0 

18 

0 

1.21 

.74 

1 

,0 

0 
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53 

32 

T 

'  18 

10 

*40 

01 

01 

lOAHO  FALLS  FAA  AP 

.77 

.17 

■  07 

T 

T 

T 

.27 

•  09 

T 

.17 

IDAHO  FALLS  ^2  NW  WB 

R 

■  60 

.40 

.16 

•  04 

IDAHO  FALLS  *tb  W  WB 

8* 

*i! 

- 

■ 

ISLAND  PARK  DAM 

3*10 

'70 

'ni 

'ft 

12 

JEROME 

2.00 

*84 

51 

*10 

'05 
* 

'  1' 

*05 

*04 

T 

06 

KAMI  AH 

*  *I2 

•  24 

!04 

.22 

.05 

.11 

.11 

■  07 

•  06 

.02 

.23 

.12 

.23 

.24 

.04 

KELLOGG 

3.70 

1.01 

.89 

.1« 

.14 

.17 

.28 

.22 

.06 

.08 

.04 

.34 

•  25 

.08 

KILGORE 

1  25 

•  54 
* 

T 

•  I  7 

24 

•  07 

.01 

kooskia 

1.32 

■  06 

T 

.02 

•  06 

.03 

.03 

*  5n 

•  IB 

_ 

07 

* 

KUNA  2  NNE 

1.51 

•  25 

•  11 

T 

'12 

*  22 

*  2  J 

LEWISTON  WB  AP 

//R 

•  90 

•  13 

.09 

•  03 

.06 

.08 

T 

.04 

T 

.03 

T 

.14 

.17 

■07  .01 

.04 

LIFTON  PUMPING  STA 

1.12 

.80 

.08 

■  04 

.03 

.03 

T 

.02 

.11 

.01 

LOWMAN  3  E 

3  67 

1  .00 

1.02 

.5( 

* 

■  03 

10 

* 

05 

• 

40 

MACKAY  RS 

T 

X 

_ 

T 

MALAD 

1.73 

•  56 

.06 

•  29 

T 

26 

22 

02 

08 

2^ 

HALAD  FAA  AP 

1.2C 

.32 

T 

.26 

7 

.01 

.23 

.15 

T 

1 08 

.15 

MAY  RS 

.50 

•  23 

.14 

.05 

.03 

.05 

'** 

92 

04 

* 

37 

14 

* 

14 

MC  CAMMON 

2.7T 

■  21 

T 

MINIDOKA  0AM 

1.06 

■  20 

MONTPELIER  RS 

2.04 

1.33 

.15 

.04 

.07 

T 

T 

.0: 

.14 

.14 

T 

.10 

MOOSE  CREEK  RANCH 

4. IS 

•  11 

1.43 

.36 

.11 

•  06 

.07 

T 

.27 

.90 

.15 

.34 

.35 

MOSCOW  U  OF  I 

2  3< 

.10 

'Sn 

•60 

.30 

* 

flft 

* 

_ 

.0 

_ 

•  0 

.05 

.10 

* 

MOUNTAIN  HOME   1  SE 

l.OC 

*»( 

MULLAN  FAA 

5.23 

76 

*96 

1.64 

.32 

16 

19 

01 

22 

01 

*oI 

41 

*46 

30 

.10 

NEW  MEADOWS  RS 

2.72 

1.03 

.41 

.62 

.02 

■  15 

T 

loi 

•  08 

.29 

T 

•  03 

•  08 

T 

T 

NE2PERCE 

1.66 

•  20 

.04 

.13 

.03 

.17 

T 

.10 

.13 

•  05 

.03 

.05 

.17 

.23 

.25 

.08 

T 

28 

* 

.09 

.02 

• 

07 

04 
* - 

OLA  5  S 

1^32 

, 

.39I 

oRor I  NO 

2.30 

.33 

.11 

T 

PAL  1  saoe  s  oty 

2.90 

1.53 

T 

.64 

.01 

.12 

.20 

!02 

.08 

!l9 

.1: 

PARHA  EXP  STA 

•  9] 

.13 

.14 

.08 

.05 

.04 

.10 

T 

T 

.28 

•  03 

•  03 

•  03 

PAUL   1  EnE 

1  6] 

36 

■  09 

.16 

_ 

•  01 

"  ■ 

•  * 

. 

01 

* 

PAYETTE 

•  7] 

'  1  • 

*n« 

■  22 

1  .03 

.02 

.18 

PICABO 

3.05 

2*00 

*28 

■  54 

•  13 

10 

PIERCE 

//R 

4.53 

.95 

•  1? 

1^02 

1  •36 

.20 

.17 

.12 

•  01 

•  05 

.02 

.27 

•  26 

.38 

.33 

.25 

T 

POCATELLO  W8  AP 

//ft 

1.00 

.42 

T 

■  05 

.01 

T 

T 

.14 

.06 

•  04 

•  01 

.27 

PORTHILL 

1.62 

19 

.30 

.67 

07 

potlatch 

3.38 

.52 

.10 

.81 

.03 

■  31 

.06 

.12 

T 

•  57 

•  17 

•  28 

.41 

T 

POWELL 

.40 

.08 

■  09 

■  18 

T 

.10 

.35 

.28 

•  96 

.16 

PRE-iTON  2  SE 

1.54 

.75 

•  08 

.02 

.05 

.01 

.03 

.04 

■  16 

.20 

•  03 

■  n 

PRIEST  RIVER  EXP  STA 

3.43 

.55 

•  45 

1.11 

.22 

.15 

.07 

.02 

•  07 

.02 

■  12 

.31 

.02 

.32 

REYNOLDS 

1.52 

•  58 

•  18 

.04 

•  14 

.26 

.19 

T 

.  13 

RICMf ICLO 

1.66 

•  87 

.06 

.43 

•  IB 

.06 

.03 

•  03 

RICGINS  RS 

.88 

.09 

.03 

•  0^ 

.14 

•  01 

.31 

T 

.05 

.10 

.06 

T 

RIRIE   12  ESE 

.96 

.08 

.28 

•  22 

T 

.02 

T 

.28 

SAINT  ANTHONY 

1.02 

.05 

.IT 

.33 

.12 

•  31 

.14 

Saint  haries 

4.9fl 

1.22 

.06 

.03 

.32 

.01 

I  .05 

.19 

SALMON 

.81 

•  5* 

T 

.11 

T 

T 

T 

.28 

.02 

.17 

.35 

•  02 

•  19 

.12 

•02  1 

SANDPOINT  EXP  STA 

4.02 

•  38 

.72 

1.43 

.20 

■  17 

.11 

.03 

.16 

T 

.04 

■  02 

T 
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DAILY  PRECIPITATION 


Continued 


Day  of  Month 


4  5 


1.2; 
1.12 
1.75 


13     14  IS 


17  [ 

18 

19  1 

20  1 

1 

T 

■  14 

.38 

T 

•  18 

*SI 

^07 
* 

*06 

*09 

•  06 

*  »(i 

'  14 
* 

•  14 

.01 

T 

.40 

.26 

T 

T 

•  52 

.31 

T 

.05 

.12 

.09 

.07 

.13 

.12 

T 

.06 

.12 

T 

.03 

T 

.16 

.04 

.03 

.04 

.01. 

.08 

.45 

T 

.10 

•  39 

.11 

.06 

.11 

SUPPLEMENTAL  DATA 


Station 

Wind  duection 

Wind  speed 

m.  p.  h. 

Relative   humidity  averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

Percent  of 

possible 

sunshine 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  sunset 

Prevailing 

Percent  of 
time  irom 
prevailing 

Average 

Fastest 
mile 

Direction 
of 

fastest  mile 

Date  of 
fastest  mile 

6,00  A 
MST 

11,00  A 
MST 

5,00  P 
MST 

11.00  P 
MST 

e 
u 
« 

60-I0- 

.10-49 

66-OS 

661-001 

200 
and  over 

Total 

BOISE  WB  AIRPORT 

5E 

28 

7.7 

31 

NW 

26 

79 

68 

54 

75 

4 

1 

6 

1 

0 

0 

12 

57 

6.9 

IDAHO  FALLS  42  NW  WB 

NE 

4.8 

36 

s 

1 

0 

1 

2 

0 

0 

0 

3 

IDAHO  FALLS  46  W  WB 

sw 

7.4 

350 

ssw 

1 

1 

2 

3 

0 

0 

0 

6 

LEWISTON  WB  AIRPORT 

90 

82 

73 

4 

9 

3 

0 

0 

0 

16 

8.2 

POCATELLO  WB  AIRPORT 

wsw 

22 

10.2 

57 

w 

1 

75 

67 

54 

68 

3 

5 

3 

0 

0 

0 

11 

51 

7.0 

B     MAXIMUM  HOURLY  AVERAGE 
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DAILY  TEMPERATURES 


IDAHO 
FEBRUARY  1963 


Station 

Day  Of  Month 

1 

• 

 . 

 y 

I 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

u 

IS 

IS 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28     29     30  31 

> 
< 

ABFRDFFN  FXP  STA 

MAX 

50 

46 

50 

48 

58 

61 

59 

55 

95 

48 

47 

37 

39 

45 

36 

41 

43 

36 

39 

45 

46 

48 

40 

60 

45 

65 

45 

43 

46*9 

HIN 

35 

34 

35 

30 

30 

31 

26 

26 

23 

24 

21 

11 

11 

13 

27 

21 

23 

27 

29 

34 

30 

24 

25 

29 

23 

24 

25 

26 

29.6 

AMERICAN  FALLS   1  SW 

MAX 

53 

50 

50 

58 

62 

57 

54 

46 

49 

47 

45 

43 

40 

41 

38 

45 

46 

50 

49 

51 

66 

65 

49 

43 

45 

48*0 

MIN 

3S 

35 

42 

34 

43 

31 

29 

27 

19 

22 

20 

12 

14 

30 

28 

24 

32 

30 

39 

40 

36 

25 

31 

34 

28 

38 

28 

28 

29.8 

ANDERSON  DAM 

MAX 

50 

46 

44 

48 

50 

58 

54 

56 

55 

55 

45 

46 

40 

45 

47 

47 

42 

47 

52 

91 

54 

55 

58 

59 

97 

46 

47 

50a0 

HIN 

35 

34 

37 

36 

34 

34 

31 

31 

30 

29 

29 

20 

22 

26 

27 

31 

32 

30 

32 

38 

29 

29 

31 

29 

29 

36 

30 

29 

30.7 

ARSON  2  NW 

MAX 

50 

46 

40 

55 

62 

60 

60 

55 

46 

44 

31 

38 

36 

40 

43 

36 

36 

48 

47 

47 

42 

50 

52 

56 

46 

38 

38 

45.6 

MIN 

35 

36 

36 

38 

42 

33 

30 

28 

27 

23 

20 

13 

16 

22 

23 

23 

26 

24 

33 

34 

31 

25 

31 

32 

28 

30 

26 

26 

28.4 

ARCO  3  NW 

MAX 

44 

43 

49 

57 

58 

55 

55 

51 

91 

38 

40 

41 

49 

43 

40 

43 

49 

46 

50 

47 

50 

52 

59 

56 

50 

45 

42 

47.6 

HIN 

31 

20 

32 

30 

28 

27 

29 

26 

24 

22 

20 

15 

10 

16 

15 

19 

16 

19 

28 

29 

20 

22 

25 

28 

29 

26 

23 

21 

23.2 

arromrock  dam 

MAX 

52 

49 

47 

58 

56 

60 

60 

54 

52 

50 

47 

46 

41 

44 

48 

45 

46 

43 

44 

50 

91 

5* 

54 

57 

69 

66 

49 

47 

50.8 

HIN 

31 

36 

39 

39 

37 

37 

32 

29 

29 

27 

25 

20 

23 

27 

27 

30 

32 

32 

33 

38 

30 

28 

29 

30 

29 

37 

30 

31 

31.0 

ASHTON   1  S 

MAX 

42 

37 

44 

55 

57 

61 

61 

55 

99 

45 

36 

36 

39 

41 

34 

35 

37 

33 

39 

42 

40 

40 

44 

47 

50 

38 

34 

35 

43.4 

HIN 

33 

30 

32 

32 

32 

29 

26 

25 

23 

26 

13 

5 

8 

17 

22 

23 

25 

24 

20 

31 

1  7 

18 

27 

21 

20 

29 

23 

21 

23.4 

ATLANTA  3 

MAX 

44 

43 

40 

45 

51 

56 

49 

50 

52 

5 1 

42 

43 

42 

42 

37 

42 

37 

40 

45 

47 

51 

60 

53 

55 

40 

40 

41 

49.4 

HIN 

32 

30 

32 

30 

29 

26 

24 

18 

16 

15 

12 

7 

6 

25 

22 

21 

29 

25 

24 

31 

18 

16 

16 

19 

17 

27 

17 

19 

21.5 

AVERY  RS 

MAX 

33 

31 

35 

41 

44 

42 

41 

45 

46 

50 

45 

42 

39 

37 

42 

42 

41 

38 

48 

46 

43 

53 

92 

46 

48 

46 

41 

43. 1 

HIN 

22 

12 

31 

33 

31 

32 

33 

28 

26 

27 

23 

19 

19 

32 

32 

31 

32 

32 

32 

31 

29 

30 

30 

27 

26 

32 

31 

30 

28.3 

BAYVIEW   MODEL  BASIN 

MAX 

22 

28 

43 

44 

51 

47 

44 

42 

44 

42 

42 

41 

36 

39 

42 

45 

39 

39 

43 

44 

44 

36 

46 

51 

44 

46 

62 

49 

42.4 

MIN 

13 

4 

16 

34 

33 

30 

31 

32 

33 

32 

30 

19 

16 

24 

32 

32 

31 

31 

28 

31 

29 

30 

26 

27 

26 

32 

33 

29 

27.3 

BIG  CREEK  1  S 

MAX 

42 

40 

40 

55 

53 

50 

53 

53 

48 

49 

40 

40 

42 

40 

41 

38 

40 

40 

45 

46 

49 

48 

50 

52 

65 

60 

39 

40 

49.6 

MIN 

30 

20 

32 

29 

30 

26 

20 

13 

9 

7 

3 

-  1 

0 

23 

20 

18 

26 

22 

25 

25 

10 

10 

12 

19 

7 

32 

24 

17 

18.0 

BLACKFOOT   2  SSW 

MAX 

40 

46 

49 

60 

61 

61 

55 

53 

47 

46 

39 

39 

42 

41 

43 

90 

47 

37 

40 

50 

45 

46 

47 

53 

53 

61 

44 

43 

47.5 

HIN 

30 

35 

39 

33 

39 

20 

22 

26 

23 

23 

21 

10 

14 

27 

29 

33 

31 

30 

30 

38 

32 

39 

29 

34 

27 

33 

27 

27 

26.6 

BL  I  SS 

MAX 

55 

57 

51 

56 

64 

68 

60 

60 

59 

58 

46 

47 

45 

49 

48 

5  J 

47 

44 

55 

54 

52 

62 

57 

60 

50 

59 

50 

50 

53.9 

HIN 

37 

34 

39 

36 

37 

38 

28 

28 

30 

28 

31 

15 

21 

26 

25 

27 

34 

30 

33 

41 

27 

29 

32 

28 

24 

36 

30 

25 

30.4 

BOISE   LUCKY   PEAK  DAM 

HAX 

54 

43 

54 

61 

64 

55 

65 

64 

59 

60 

52 

50 

47 

46 

51 

48 

50 

52 

54 

54 

56 

50 

63 

64 

54 

60 

95.0 

HIN 

31 

36 

41 

43 

40 

42 

38 

35 

33 

33 

28 

24 

28 

26 

26 

33 

32 

32 

36 

38 

32 

28 

31 

34 

33 

40 

28 

33 

33.4 

BOISE  WB  AP 

MAX 

50 

52 

52 

62 

62 

64 

57 

49 

56 

50 

46 

46 

38 

45 

50 

47 

50 

48 

55 

54 

63 

65 

56 

50 

62 

66 

47 

50 

52.6 

MIN 

36 

36 

45 

47 

39 

42 

34 

32 

32 

28 

29 

25 

26 

29 

28 

34 

35 

35 

41 

38 

33 

30 

31 

34 

33 

39 

29 

33 

34.0 

BONNERS  FERRY  1  SW 

MAX 

25 

20 

51 

46 

56 

47 

49 

47 

44 

46 

49 

45 

44 

46 

47 

41 

42 

45 

40 

46 

40 

49 

53 

48 

45 

54 

56 

45 

49.3 

MIN 

9 

7 

19 

36 

36 

30 

33 

30 

25 

22 

22 

21 

20 

32 

32 

29 

30 

33 

33 

28 

28 

33 

31 

27 

23 

33 

40 

38 

27.9 

BRUNEAU 

HAX 

57 

60 

57 

57 

67 

52 

44 

55 

55 

56 

57 

55 

64 

64 

65 

56 

52 

96.6 

HIN 

40 

36 

44 

44 

37 

40 

30 

21 

33 

24 

23 

14 

24 

27 

26 

30 

30 

32 

35 

39 

27 

26 

26 

25 

25 

40 

28 

27 

30.7 

BURKE  2  ENE 

MAX 

32 

34 

40 

39 

43 

50 

45 

49 

46 

46 

42 

43 

42 

36 

37 

34 

35 

44 

45 

37 

44 

44 

48 

41 

36 

34 

40.8 

HIN 

14 

9 

31 

33 

31 

31 

31 

29 

24 

24 

23 

16 

16 

27 

28 

31 

30 

29 

28 

32 

21 

20 

24 

19 

20 

34 

29 

24 

29.3 

BURLFY 

HAX 

55 

51 

55 

50 

61 

66 

67 

62 

61 

55 

52 

45 

46 

51 

36 

43 

42 

53 

53 

55 

46 

55 

58 

51 

50 

46 

92.6 

HIN 

40 

37 

39 

33 

33 

36 

33 

31 

25 

29 

26 

16 

16 

18 

32 

28 

35 

31 

33 

35 

33 

33 

36 

35 

33 

34 

29 

30 

31.1 

BURLEY   FAA  AP 

HAX 

52 

54 

52 

62 

63 

65 

59 

59 

52 

52 

41 

41 

47 

36 

42 

42 

42 

53 

51 

52 

46 

56 

56 

69 

51 

45 

49 

50.9 

HIN 

39 

36 

42 

34 

43 

37 

33 

32 

24 

28 

24 

15 

17 

27 

26 

25 

32 

31 

38 

35 

31 

30 

35 

37 

29 

35 

31 

31 

31.3 

CABINET  GORGE 

HAX 

29 

25 

42 

44 

56 

51 

53 

47 

40 

45 

45 

48 

46 

42 

44 

39 

38 

47 

40 

45 

60 

52 

60 

51 

47 

43 

44.1 

HIN 

13 

1 

23 

33 

34 

29 

34 

27 

28 

29 

26 

23 

21 

31 

31 

31 

32 

31 

30 

30 

23 

27 

28 

22 

23 

25 

33 

30 

26.7 

CALDWELL 

HAX 

47 

53 

55 

53 

63 

63 

56 

49 

48 

51 

50 

50 

48 

50 

55 

50 

57 

56 

55 

56 

60 

64 

56 

62 

63 

56 

94.6 

HIN 

29 

41 

43 

44 

36 

49 

31 

31 

28 

27 

26 

20 

27 

27 

27 

38 

33 

32 

39 

38 

30 

31 

34 

30 

29 

32 

31 

32 

32.7 

CAM8R IDGE 

HAX 

49 

47 

44 

47 

54 

55 

57 

55 

54 

53 

52 

48 

43 

40 

52 

40 

43 

57 

55 

59 

57 

62 

61 

58 

61 

47 

91.2 

HIN 

26 

32 

30 

31 

28 

26 

25 

19 

22 

21 

21 

15 

16 

34 

23 

28 

36 

29 

34 

31 

23 

27 

23 

23 

21 

40 

23 

29 

26.3 

CASCADE   1  NW 

HAX 

46 

42 

48 

57 

54 

57 

56 

53 

46 

52 

52 

40 

40 

39 

39 

38 

38 

40 

42 

45 

44 

46 

45 

50 

53 

63 

40 

41 

46.3 

HIN 

30 

30 

33 

38 

38 

30 

27 

23 

21 

20 

21 

15 

15 

15 

27 

26 

26 

29 

31 

32 

22 

24 

22 

24 

21 

31 

22 

22 

29.9 

CHALL I S 

HAX 

46 

53 

50 

54 

59 

57 

53 

50 

49 

51 

47 

40 

38 

43 

45 

47 

46 

53 

61 

51 

51 

56 

65 

65 

45 

49 

49.  3 

MIN 

35 

34 

30 

32 

36 

30 

28 

26 

19 

20 

24 

13 

12 

23 

24 

23 

29 

28 

29 

31 

22 

22 

24 

26 

21 

35 

29 

24 

26.1 

CHILLY   BARTON  FLAT 

39 

42 

40 

49 

55 

55 

55 

55 

47 

50 

37 

39 

38 

42 

40 

40 

40 

46 

48 

47 

48 

50 

64 

46 

38 

41 

49*0 

MIN 

29 

18 

29 

24 

27 

29 

20 

15 

14 

12 

10 

2 

0 

15 

19 

13 

23 

11 

20 

29 

13 

14 

22 

22 

22 

25 

19 

19 

18.4 

COBALT 

MAX 

31 

36 

41 

40 

46 

42 

40 

39 

40 

42 

43 

37 

30 

35 

36 

36 

38 

43 

44 

42 

45 

37 

44 

48 

42 

44 

39.9 

HIN 

8 

19 

20 

21 

32 

26 

19 

12 

15 

10 

6 

2 

3 

15 

21 

19 

22 

15 

19 

27 

15 

14 

13 

18 

22 

16 

19 

21 

16.9 

COEUR  D  ALENE  RS 

MAX 

20 

31 

44 

48 

55 

35 

46 

51 

52 

52 

55 

52 

52 

40 

36 

38 

40 

47 

53 

44 

44 

50 

53 

50 

62 

49 

49.6 

MIN 

14 

3 

20 

38 

35 

30 

31 

31 

24 

24 

24 

19 

19 

19 

32 

35 

33 

32 

32 

30 

26 

30 

30 

27 

25 

26 

34 

31 

27.0 

CONDA 

MAX 

43 

41 

41 

51 

56 

56 

52 

51 

48 

42 

36 

32 

36 

35 

34 

■  31 

40 

41 

40 

39 

41 

46 

47 

46 

34 

36 

41. S 

HIN 

31 

30 

33 

29 

35 

25 

23 

22 

18 

15 

8 

6 

5 

20 

23 

13 

22 

21 

14 

33 

24 

23 

19 

28 

19 

29 

13 

17 

21.4 

COTTONWOOD 

MAX 

46 

40 

48 

56 

56 

61 

51 

54 

51 

63 

51 

53 

38 

43 

44 

42 

46 

46 

48 

49 

45 

53 

52 

55 

50 

46 

46.9 

MIN 

18 

21 

37 

36 

38 

44 

31 

31 

27 

26 

25 

25 

25 

31 

29 

31 

32 

31 

30 

34 

26 

30 

29 

29 

25 

38 

31 

30.0 

COUNC I L 

MAX 

45 

45 

50 

52 

60 

58 

60 

57 

55 

54 

52 

46 

48 

53 

41 

45 

58 

55 

58 

65 

59 

61 

68 

61 

60 

92.9 

HIN 

31 

32 

36 

35 

31 

30 

33 

27 

26 

25 

27 

16 

20 

27 

28 

30 

32 

32 

34 

35 

26 

32 

26 

26 

23 

40 

24 

26 

29.0 

CRATERS  OF  THE  MOON  NM 

HAX 

41 

38 

45 

46 

50 

56 

55 

53 

51 

46 

40 

37 

40 

36 

37 

39 

42 

46 

42 

45 

47 

51 

50 

47 

42 

40 

44.3 

HIN 

32 

23 

33 

35 

36 

33 

29 

26 

21 

23 

15 

9 

12 

16 

15 

17 

25 

22 

22 

30 

21 

21 

22 

27 

24 

36 

22 

22 

'23.9 

DEADWOOD  DAM 

MAX 

43 

37 

43 

40 

49 

49 

51 

52 

52 

53 

49 

38 

37 

41 

41 

40 

38 

46 

45 

45 

48 

50 

62 

51 

38 

37 

44.4 

HIN 

32 

31 

31 

32 

31 

25 

23 

15 

11 

12 

10 

5 

3 

25 

23 

21 

27 

25 

26 

30 

1 5 

14 

15 

18 

13 

27 

9 

15 

20.1 

DEER  FLAT  DAM 

HAX 

50 

52 

54 

57 

62 

60 

55 

53 

47 

50 

49 

47 

37 

47 

50 

46 

54 

55 

63 

59 

66 

62 

60 

56 

54 

50 

52.8 

HIN 

30 

35 

40 

42 

36 

44 

31 

29 

30 

26 

28 

18 

26 

27 

27 

31 

35 

35 

38 

37 

30 

32 

29 

31 

31 

43 

31 

31 

32.3 

DEER  POINT 

HAX 

37 

31 

40 

44 

50 

46 

50 

51 

44 

45 

40 

30 

29 

31 

32 

29 

30 

36 

36 

38 

36 

40 

41 

43 

42 

28 

28 

38.0 

HIN 

17 

26 

30 

31 

29 

41 

38 

31 

30 

30 

19 

18 

19 

22 

22 

22 

ll 

20 

28 

25 

28 

27 

30 

26 

31 

23 

14 

21 

29.7 

OIX  IE 

HAX 

35 

38 

40 

54 

51 

56 

54 

55 

53 

51 

40 

41 

41 

36 

39 

37 

36 

38 

'  38 

45 

48 

44 

46 

50 

52 

44 

36 

36 

44.1 

HIN 

32 

12 

32 

30 

29 

26 

22 

12 

7 

7 

4 

-  5 

-  3 

25 

1 6 

27 

26 

22 

27 

6 

6 

12 

10 

5 

33 

24 

15 

17.3 

ORIGGS 

HAX 

45 

37 

43 

56 

57 

60 

58 

55 

46 

44 

36 

33 

40 

35 

37 

37 

37 

37 

35 

40 

42 

40 

42 

47 

46 

43 

43 

35 

43.0 

MIN 

24 

30 

30 

36 

41 

35 

25 

22 

18 

17 

10 

4 

7 

15 

16 

20 

23 

22 

25 

30 

25 

20 

22 

29 

18 

18 

19 

20 

22.3 

DUBOIS  EXP  STA 

HAX 

45 

40 

40 

50 

54 

56 

53 

54 

92 

42 

35 

33 

35 

41 

37 

33 

37 

34 

34 

43 

43 

40 

46 

46 

48 

48 

39 

37 

42.8 

MIN 

32 

27 

32 

37 

35 

34 

32 

28 

27 

29 

16 

6 

10 

21 

15 

19 

27 

22 

17 

21 

16 

16 

21 

23 

26 

30 

24 

23 

24.0 

ELK  CITY 

MAX 

44 

41 

43 

50 

59 

49 

49 

59 

61 

58 

55 

46 

48 

39 

39 

■  45 

47 

39 

39 

50 

55 

51 

52 

62 

45 

42 

48. 7 

MIN 

20 

28 

29 

29 

29 

27 

29 

22 

12 

10 

5 

0 

0 

2 

26 

25 

27 

30 

1 

32 

24 

20 

22 

12 

13 

29 

29 

20.3 

-  21  - 


DAILY  TEMPERATURES 


ConUnusd 


station 

Day  OI  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

3 

10 

u 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

IB 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29  1  30 

31 

ELK  RIVER  1  S 

MAX 

34 

30 

34 

40 

45 

51 

44 

55 

55 

59 

57 

49 

50 

41 

36 

46 

39 

35 

36 

43 

52 

50 

42 

60 

54 

55 

46 

43 

45 

5 

MI  N 

17 

19 

28 

33 

29 

29 

30 

21 

15 

16 

21 

11 

11 

11 

31 

32 

32 

32 

33 

31 

24 

25 

27 

21 

20 

24 

32 

29 

24 

4 

EMMETT  2  E 

MAX 

55 

55 

59 

61 

67 

66 

60 

56 

56 

52 

50 

50 

47 

48 

54 

51 

51 

47 

54 

57 

56 

5' 

61 

65 

62 

62 

52 

55 

6 

MIN 

30 

36 

46 

39 

41 

37 

31 

28 

28 

22 

33 

20 

24 

26 

28 

34 

35 

35 

39 

37 

28 

26 

28 

29 

45 

26 

31 

32 

0 

FAIRFIELD  RS 

MAX 

42 

38 

42 

38 

43 

51 

56 

50 

55 

48 

51 

37 

42 

37 

45 

36 

40 

41 

39 

45 

49 

44 

48 

53 

65 

57 

46 

46 

45 

5 

MIN 

32 

32 

32 

27 

27 

29 

26 

23 

23 

22 

22 

13 

14 

17 

21 

24 

27 

28 

29 

32 

22 

23 

26 

26 

25 

28 

24 

25 

25 

0 

FENN  RS 

MAX 

36 

36 

38 

39 

43 

49 

43 

51 

50 

50 

50 

52 

47 

39 

37 

47 

43 

47 

39 

39 

53 

52 

52 

62 

62 

58 

51 

47 

46 

9 

MIN 

20 

26 

28 

32 

32 

31 

31 

30 

28 

23 

23 

16 

18 

16 

31 

32 

33 

32 

32 

34 

32 

32 

29 

26 

26 

32 

28 

4 

FORT  HALL   IND  AGENCY 

MAX 

51 

50 

62 

64 

64 

60 

59 

56 

41 

46 

45 

45 

36 

40 

49 

50 

60 

48 

55 

56 

65 

45 

45 

51 

0 

MIN 

37 

35 

33 

30 

28 

28 

24 

20 

10 

10 

28 

20 

27 

31 

36 

33 

24 

28 

3  5 

25 

33 

29 

27 

5 

GARDEN   VALLEY  RS 

MAX 

44 

45 

51 

52 

58 

56 

55 

52 

51 

51 

38 

52 

51 

48 

49 

48 

41 

54 

55 

57 

59 

61 

62 

58 

51 

47 

51 

8 

MIN 

31 

32 

35 

30 

26 

24 

22 

21 

21 

15 

16 

26 

26 

2  7 

32 

29 

1 6 

19 

27 

26 

24 

25 

26 

28 

24 

26 

25 

3 

GLENNS  FERRY 

MAX 

54 

57 

48 

60 

66 

72 

61 

62 

62 

58 

55 

51 

48 

60 

52 

55 

51 

49 

58 

58 

66 

58 

60 

65 

64 

60 

53 

55 

5  7 

1 

MI  N 

38 

35 

42 

38 

33 

39 

29 

29 

30 

26 

34 

14 

19 

16 

25 

28 

36 

31 

56 

43 

28 

30 

38 

28 

2  7 

40 

33 

29 

32 

0 

GRACE 

MAX 

45 

42 

42 

39 

61 

60 

60 

57 

52 

48 

45 

39 

37 

41 

40 

37 

35 

30 

36 

44 

46 

44 

45 

52 

61 

50 

37 

MIN 

35 

31 

35 

30 

28 

28 

26 

25 

25 

20 

11 

9 

11 

25 

24 

1  9 

26 

24 

1 9 

34 

23 

25 

23 

32 

23 

32 

26 

24 

7 

GRAND  VIEW  3  WNW 

MAX 

60 

56 

52 

56 

64 

65 

55 

54 

58 

54 

50 

48 

41 

46 

54 

51 

51 

47 

57 

55 

56 

66 

61 

65 

66 

62 

62 

53 

55 

MIN 

40 

33 

42 

34 

34 

37 

29 

28 

29 

23 

27 

13 

19 

26 

26 

29 

34 

31 

36 

39 

26 

31 

26 

27 

26 

45 

28 

30 

2 

GRANGEVILLE 

MAX 

49 

47 

55 

64 

59 

68 

52 

56 

51 

54 

46 

45 

39 

42 

47 

45 

49 

49 

51 

SO 

51 

55 

53 

56 

52 

44 

50 

60 

6 

MIN 

19 

24 

44 

40 

35 

40 

29 

28 

25 

21 

24 

21 

20 

27 

29 

32 

31 

35 

30 

25 

28 

27 

27 

2  5 

38 

34 

30 

29 

3 

GRASHERE 

MAX 

48 

50 

56 

57 

60 

65 

57 

60 

52 

50 

46 

41 

44 

42 

44 

46 

42 

39 

52 

50 

45 

47 

62 

57 

59 

57 

43 

43 

50 

1 

MIN 

33 

34 

41 

39 

34 

36 

30 

31 

29 

22 

16 

10 

15 

26 

23 

22 

29 

27 

34 

35 

28 

25 

30 

35 

30 

32 

23 

25 

28 

4 

GROUSE 

MAX 

43 

43 

47 

51 

52 

58 

55 

54 

48 

49 

40 

39 

39 

41 

39 

41 

44 

44 

48 

45 

48 

52 

53 

63 

48 

41 

40 

40 

46 

3 

MIN 

32 

15 

30 

24 

29 

24 

21 

16 

1  5 

1  3 

1 1 

2 

2 

12 

15 

24 

19 

21 

27 

13 

14 

20 

26 

20 

26 

22 

19 

18 

18 

9 

HAILEY  RS 

MAX 

46 

42 

44 

42 

45 

49 

53 

48 

53 

49 

49 

37 

39 

39 

41 

37 

38 

39 

44 

46 

47 

42 

42 

64 

56 

56 

46 

47 

45 

3 

MIN 

29 

25 

27 

33 

31 

33 

30 

25 

21 

21 

18 

11 

10 

10 

19 

21 

22 

23 

1  9 

22 

22 

21 

24 

26 

20 

19 

20 

22 

22 

3 

HAMER   4  NW 

MAX 

39 

37 

41 

42 

39 

49 

46 

45 

56 

65 

65 

62 

44 

42 

MIN 

35 

22 

30 

35 

32 

29 

25 

19 

20 

17 

3 

5 

15 

19 

5 

28 

19 

24 

26 

21 

18 

19 

21 

1 1 

28 

2  3 

20 

21 

1 

HAZELTON 

MAX 

52 

54 

50 

60 

62 

68 

60 

59 

54 

52 

46 

41 

47 

43 

42 

48 

45 

42 

53 

50 

50 

45 

55 

57 

58 

57 

68 

47 

62 

0 

MIN 

40 

36 

38 

34 

38 

34 

29 

32 

28 

26 

25 

17 

16 

28 

29 

25 

31 

32 

33 

39 

28 

30 

32 

35 

29 

33 

28 

29 

30 

6 

HEADQUARTERS 

MAX 

40 

37 

43 

45 

49 

50 

42 

51 

50 

58 

58 

51 

51 

52 

39 

46 

42 

36 

37 

44 

50 

49 

44 

51 

52 

58 

42 

46 

47 

0 

MIN 

19 

21 

25 

31 

25 

26 

24 

20 

14 

15 

15 

9 

10 

12 

30 

30 

31 

30 

31 

30 

21 

20 

26 

19 

19 

20 

27 

31 

22 

5 

HILL  CITY 

MAX 

43 

47 

43 

42 

48 

55 

50 

56 

52 

48 

40 

41 

37 

43 

42 

38 

39 

39 

45 

49 

45 

49 

53 

55 

58 

66 

44 

44 

46 

5 

MIN 

32 

32 

33 

29 

31 

29 

26 

22 

23 

21 

20 

11 

12 

23 

20 

25 

29 

27 

28 

34 

23 

22 

31 

32 

26 

30 

25 

25 

25 

6 

HOLLISTER 

MAX 

53 

47 

54 

58 

63 

67 

57 

58 

55 

51 

47 

39 

46 

42 

43 

50 

43 

40 

53 

51 

49 

47 

63 

57 

59 

55 

44 

48 

51 

0 

MIN 

35 

34 

44 

39 

38 

43 

31 

30 

2  3 

16 

20 

9 

17 

2  9 

25 

22 

31 

28 

31 

35 

29 

28 

30 

34 

30 

31 

25 

26 

29 

0 

HOWE 

MAX 

49 

43 

51 

50 

59 

57 

56 

52 

52 

52 

43 

37 

39 

45 

42 

38 

40 

47 

45 

64 

45 

54 

65 

57 

57 

52 

47 

45 

46. 

7 

MIN 

42 

26 

34 

31 

34 

29 

28 

23 

21 

19 

22 

10 

8 

1  5 

19 

17 

28 

22 

21 

26 

18 

17 

36 

22 

26 

28 

32 

25 

24 

3 

IDAHO  CITY 

MAX 

44 

44 

43 

43 

52 

57 

55 

57 

55 

55 

48 

45 

44 

46 

45 

47 

42 

44 

46 

50 

53 

54 

56 

59 

56 

46 

46 

49. 

2 

MIN 

32 

32 

33 

32 

30 

27 

26 

23 

22 

21 

18 

13 

14 

20 

23 

26 

32 

28 

31 

34 

23 

22 

23 

24 

21 

33 

21 

25 

25. 

3 

IDAHO  FALLS  2  ESE 

MAX 

46 

50 

54 

60 

63 

59 

56 

52 

47 

38 

39 

43 

41 

42 

41 

36 

36 

38 

49 

51 

44 

45 

63 

63 

52 

42 

40 

47. 

0 

MIN 

34 

40 

33 

38 

29 

28 

25 

23 

23 

15 

10 

11 

24 

24 

24 

25 

28 

31 

36 

28 

22 

28 

30 

22 

26 

27 

29 

26. 

4 

IDAHO  FALLS  16  SE 

MAX 

46 

39 

41 

56 

58 

56 

58 

55 

45 

42 

35 

36 

41 

40 

36 

36 

34 

37 

40 

45 

44 

43 

45 

47 

51 

39 

36 

36 

43. 

5 

MIN 

27 

31 

35 

34 

35 

31 

30 

26 

11 

19 

16 

8 

9 

21 

19 

18 

20 

22 

14 

30 

24 

23 

20 

31 

16 

32 

18 

24 

23. 

1 

IDAHO  FALLS  FAA  AP 

MAX 

46 

45 

49 

52 

59 

60 

55 

53 

47 

47 

40 

35 

38 

40 

41 

38 

35 

34 

36 

48 

39 

42 

45 

50 

50 

42 

42 

45 

44. 

8 

MIN 

35 

33 

40 

32 

33 

31 

27 

27 

24 

25 

17 

11 

11 

25 

23 

25 

26 

27 

24 

30 

28 

23 

27 

29 

24 

29 

26 

28 

26. 

4 

IDAHO  FALLS  /tZ   NW  WB 

MAX 

42 

40 

45 

49 

59 

56 

54 

53 

50 

48 

37 

37 

36 

44 

42 

37 

39 

40 

37 

49 

37 

50 

46 

67 

64 

46 

46 

42 

45. 

5 

MIN 

26 

25 

34 

32 

29 

26 

23 

21 

18 

15 

13 

3 

0 

9 

13 

11 

19 

18 

19 

22 

19 

11 

20 

18 

24 

23 

26 

18 

19. 

1 

IDAHO  FALLS   46   W  WB 

MAX 

44 

42 

49 

44 

57 

57 

54 

53 

48 

46 

36 

39 

40 

43 

42 

36 

38 

45 

43 

50 

42 

46 

47 

56 

54 

50 

43 

41 

46. 

9 

MIN 

31 

26 

37 

31 

30 

27 

24 

21 

20 

18 

12 

4 

4 

1  5 

21 

20 

22 

25 

23 

29 

24 

17 

21 

26 

19 

31 

2  5 

24 

22. 

4 

ISLAND  PARK  DAM 

MAX 

39 

37 

38 

47 

48 

55 

50 

48 

45 

38 

35 

26 

31 

35 

33 

30 

36 

31 

32 

44 

36 

43 

44 

40 

34 

35 

36. 

9 

MIN 

30 

22 

28 

32 

26 

10 

1  3 

10 

5 

6 

3 

-13 

-10 

2 

15 

21 

21 

16 

11 

22 

8 

6 

-  2 

1  7 

12 

4 

12. 

1 

JEROME 

MAX 

54 

46 

55 

49 

55 

63 

66 

60 

61 

56 

56 

42 

46 

46 

40 

46 

51 

45 

42 

53 

51 

46 

48 

66 

59 

60 

50 

47 

61. 

6 

MIN 

39 

35 

36 

38 

37 

38 

31 

32 

30 

27 

27 

27 

19 

19 

27 

27 

31 

31 

32 

33 

2f- 

29 

33 

34 

27 

39 

27 

28 

30. 

8 

KELLOGG 

MAX 

24 

34 

43 

46 

61 

53 

49 

51 

58 

57 

58 

49 

63 

44 

36 

46 

38 

36 

39 

48 

53 

50 

47 

54 

54 

53 

48 

43 

47. 

4 

MIN 

17 

8 

16 

35 

36 

32 

33 

29 

28 

30 

35 

22 

22 

23 

33 

33 

34 

32 

33 

33 

30 

30 

33 

29 

27 

23 

35 

33 

26. 

9 

K I LGORE 

MAX 

40 

32 

37 

45 

47 

51 

48 

46 

44 

37 

30 

29 

31 

36 

33 

29 

34 

32 

35 

42 

38 

40 

41 

41 

44 

39 

35 

32 

36> 

1 

MIN 

28 

19 

27 

31 

25 

19 

14 

11 

16 

14 

-  4 

-11 

-  7 

5 

1 

9 

21 

2 

-  1 

14 

-  1 

5 

6 

6 

8 

15 

21 

12 

10. 

9 

KOOSKIA 

MAX 

28 

37 

48 

43 

52 

40 

44 

40 

37 

46 

52 

49 

43 

41 

43 

45 

46 

44 

44 

58 

57 

55 

58 

61 

60 

60 

55 

60 

47. 

7 

MIN 

13 

21 

31 

32 

33 

31 

32 

33 

29 

25 

22 

16 

16 

30 

33 

33 

35 

34 

35 

37 

30 

34 

29 

28 

24 

40 

32 

32 

29. 

4 

KUNA  2  NNE 

MAX 

48 

53 

53 

58 

64 

63 

59 

54 

56 

56 

48 

47 

40 

45 

53 

50 

50 

48 

55 

57 

55 

55 

56 

60 

64 

60 

49 

52 

53. 

9 

MIN 

36 

36 

42 

43 

36 

-29 

31 

29 

30 

21 

26 

18 

22 

25 

23 

30 

34 

32 

35 

37 

28 

28 

25 

28 

26 

42 

26 

26 

30> 

4 

LEWISTON  WB  AP 

MAX 

30 

46 

55 

53 

51 

52 

50 

50 

40 

46 

50 

51 

38 

42 

44 

44 

44 

46 

51 

56 

46 

55 

64 

56 

55 

59 

55 

50 

46. 

9 

MIN 

20 

20 

40 

37 

34 

35 

33 

29 

33 

30 

26 

26 

29 

32 

32 

36 

36 

37 

37 

36 

31 

31 

31 

30 

30 

43 

38 

37 

32. 

4 

LIFTON  PUMPING  STA 

MAX 

46 

43 

46 

47 

51 

47 

41 

49 

40 

38 

27 

29 

34 

39 

40 

36 

35 

33 

44 

46 

41 

43 

44 

47 

46 

43 

35 

40 

41. 

0 

MIN 

34 

32 

30 

29 

30 

26 

23 

21 

21 

17 

13 

7 

7 

18 

20 

14 

20 

22 

25 

27 

25 

20 

21 

22 

21 

22 

23 

21 

21. 

8 

LOWMAN  3  E 

MAX 

42 

48 

50 

46 

50 

56 

52 

53 

53 

58 

48 

47 

38 

50 

49 

47 

46 

54 

41 

46 

55 

58 

60 

56 

46 

45 

49. 

7 

MIN 

24 

27 

20 

33 

34 

29 

26 

23 

20 

17 

17 

14 

13 

25 

25 

25 

31 

27 

31 

35 

20 

23 

19 

30 

23 

26 

24* 

6 

MACKAY  RS 

MAX 

38 

42 

40 

46 

52 

58 

48 

50 

44 

46 

35 

37 

36 

39 

42 

34 

38 

38 

38 

44 

46 

44 

46 

54 

55 

42 

38 

40 

43. 

2 

MIN 

28 

22 

28 

34 

26 

26 

28 

24 

26 

16 

12 

10 

10 

16 

16 

18 

27 

22 

26 

28 

20 

24 

26 

26 

24 

24 

22 

26 

22. 

7 

MALAD 

MAX 

51 

48 

44 

56 

65 

62 

59 

54 

54 

52 

40 

40 

42 

45 

43 

39 

40 

34 

43 

49 

50 

49 

53 

57 

56 

41 

45 

44 

46. 

4 

MIN 

37 

36 

36 

31 

40 

31 

30 

28 

31 

24 

21 

13 

12 

26 

23 

24 

22 

30 

26 

33 

27 

28 

25 

26 

26 

29 

27 

23 

27. 

4 

MALAD  FAA  AP 

MAX 

53 

53 

44 

57 

68 

64 

59 

60 

55 

53 

38 

43 

43 

44 

42 

41 

36 

34 

40 

50 

52 

49 

56 

62 

60 

41 

45 

45 

49. 

5 

MIN 

37 

37 

34 

30 

38 

30 

26 

27 

26 

20 

20 

12 

10 

23 

21 

20 

28 

22 

23 

30 

25 

26 

22 

29 

26 

26 

27 

22 

26. 

6 

MAY  RS 

MAX 

45 

44 

50 

53 

55 

52 

50 

49 

46 

45 

37 

37 

43 

45 

42 

41 

44 

46 

50 

48 

47 

54 

56 

55 

42 

45 

47. 

0 

MIN 

33 

28 

34 

30 

37 

29 

24 

23 

20 

16 

11 

9 

22 

23 

21 

28 

24 

26 

31 

19 

20 

20 

21 

33 

26 

24 

24. 

3 

MC  CALL 

MAX 

42 

38 

44 

50 

52 

53 

56 

56 

55 

54 

54 

40 

40 

41 

43 

42 

38 

38 

36 

45 

46 

47 

46 

51 

48 

40 

39 

39 

46. 

6 

MIN 

26 

28 

33 

34 

30 

29 

27 

23 

20 

18 

22 

12 

13 

26 

28 

28 

28 

32 

31 

29 

19 

21 

21 

22 

17 

33 

24 

24 

25. 

0 
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DAILY  TEMPERATURES 


Conttnu«d 


station 

Day  01  Month 

Averag* 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16  j 

17  j 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

  , 

25 

26 

27 

28  1  29  1  30  1  31 

MC  CAMMON 

MAX 

SO 

49 

45 

55 

62 

61 

59 

58 

S3 

42 

39 

40 

48 

37 

43 

44 

38 

37 

38 

46 

48 

46 

50 

96 

55 

SO 

42 

45 

47.7 

HIN 

36 

37 

38 

30 

42 

30 

26 

27 

25 

23 

26 

15 

26 

22 

23 

24 

26 

30 

30 

32 

29 

35 

25 

29 

26 

26 

24 

28 

28.2 

MiNIOOKA  DAM 

MAX 

S3 

51 

49 

54 

61 

55 

49 

54 

51 

48 

44 

37 

41 

40 

39 

43 

41 

41 

49 

48 

SO 

47 

52 

56 

56 

55 

45 

45 

48.3 

35 

32 

34 

33 

36 

30 

27 

29 

24 

23 

23 

13 

17 

27 

29 

22 

29 

28 

32 

37 

27 

27 

28 

30 

28 

35 

26 

28.1 

MONTPELIER  RS 

MAX 

AS 

43 

43 

46 

53 

58 

54 

53 

52 

45 

43 

30 

35 

41 

39 

38 

39 

36 

33 

40 

42 

45 

42 

46 

49 

SO 

39 

36 

43.4 

HIN 

33 

31 

31 

27 

28 

27 

23 

22 

19 

15 

9 

2 

2 

4 

21 

10 

12 

23 

21 

22 

22 

17 

20 

26 

22 

23 

18 

20 

19.6 

MOOSE  CREEK  RANCH 

MAX 

38 

37 

36 

38 

42 

40 

49 

47 

46 

46 

45 

40 

37 

37 

47 

42 

47 

39 

40 

55 

50 

47 

52 

57 

55 

48 

39 

39 

44.1 

MIN 

30 

30 

32 

32 

22 

24 

18 

11 

10 

9 

1 

2 

4 

29 

28 

29 

30 

31 

32 

22 

23 

23 

18 

16 

19 

32 

30 

30' 

22.0 

MOSCOW   U  OF  1 

MAX 

3i3 

37 

47 

49 

54 

55 

54 

56 

54 

46 

SO 

46 

39 

38 

40 

38 

40 

40 

49 

51 

52 

48 

51 

52 

52 

51 

47 

49 

47.1 

MIN 

14 

26 

35 

40 

33 

41 

35 

35 

40 

34 

30 

29 

29 

32 

30 

32 

30 

32 

35 

30 

30 

32 

31 

30 

30 

40 

34 

32 

32.2 

MOUNTAIN   HOME   1  SE 

MAX 

4S 

46 

49 

50 

62 

64 

60 

58 

58 

59 

50 

48 

46 

46 

45 

51 

49 

46 

56 

56 

65 

50 

55 

59 

63 

60 

52 

51 

S3. 2 

2S 

20 

30 

35 

16 

38 

32 

30 

32 

25 

32 

30 

18 

20 

18 

35 

34 

29 

32 

40 

36 

30 

26 

45 

26 

39 

29 

28 

29.  6 

MULLAN  FAA 

MAX 

33 

36 

48 

51 

60 

63 

56 

50 

48 

48 

40 

53 

54 

35 

45 

38 

38 

41 

40 

51 

57 

41 

S3 

50 

55 

46 

37 

36 

46. S 

MIN 

14 

14 

32 

35 

36 

36 

32 

34 

29 

27 

24 

29 

23 

28 

29 

30 

30 

30 

30 

28 

24 

22 

26 

22 

23 

31 

27 

27 

27.6 

NEW  MEADOWS  RS 

MAX 

44 

43 

42 

50 

48 

61 

55 

55 

58 

55 

55 

47 

48 

39 

48 

50 

37 

46 

41 

38 

61 

52 

55 

53 

57 

68 

49 

48 

49.4 

MIN 

22 

30 

30 

32 

29 

29 

26 

23 

22 

19 

18 

13 

13 

16 

27 

27 

30 

29 

29 

31 

19 

20 

21 

21 

18 

19 

24 

23 

23.6 

NE2PERCE 

MAX 

45 

40 

50 

51 

55 

57 

50 

S3 

54 

56 

43 

45 

37 

39 

40 

40 

39 

40 

45 

49 

49 

49 

S3 

53 

64 

50 

47 

44 

47.6 

MIN 

10 

22 

34 

38 

35 

37 

32 

33 

28 

28 

24 

22 

23 

30 

29 

32 

32 

31 

32 

28 

32 

30 

29 

28 

40 

31 

30 

29,7 

OAKLEV 

MAX 

54 

55 

53 

58 

65 

68 

60 

59 

56 

SO 

45 

44 

52 

43 

43 

61 

44 

46 

61 

49 

53 

49 

56 

58 

60 

94 

45 

48 

52.4 

MIN 

40 

36 

41 

39 

39 

39 

34 

35 

29 

24 

21 

15 

19 

26 

25 

25 

32 

26 

32 

32 

29 

27 

29 

34 

32 

35 

28 

25 

30.3 

OLA  5  S 

MAX 

50 

45 

43 

50 

60 

60 

59 

57 

56 

53 

50 

50 

47 

49 

51 

49 

48 

48 

48 

56 

55 

58 

57 

62 

63 

60 

50 

49 

53.0 

MIN 

33 

33 

35 

35 

31 

35 

28 

26 

23 

24 

22 

20 

18 

18 

23 

26 

33 

32 

33 

38 

21 

25 

24 

25 

23 

26 

25 

27 

27.2 

OROFINO 

MAX 

32 

35 

39 

39 

45 

40 

52 

48 

45 

4S 

56 

56 

41 

40 

48 

47 

47 

41 

44 

57 

55 

51 

59 

61 

61 

60 

55 

49 

48.3 

MIN 

23 

27 

32 

34 

33 

32 

34 

32 

30 

31 

22 

19 

23 

33 

34 

35 

36 

35 

37 

37 

30 

33 

31 

27 

26 

42 

38 

33 

31.4 

PALISADES  DAM 

MAX 

47 

43 

41 

50 

55 

47 

45 

43 

48 

42 

41 

31 

31 

37 

36 

36 

34 

30 

36 

43 

45 

41 

42 

50 

50 

44 

35 

37 

41.4 

MIN 

34 

32 

34 

33 

33 

30 

26 

24 

20 

17 

16 

7 

8 

18 

21 

25 

22 

25 

14 

29 

27 

26 

23 

26 

24 

28 

24 

21 

23.8 

PARMA  EXP  STA 

MAX 

46 

47 

47 

56 

55 

57 

53 

52 

46 

49 

49 

48 

46 

50 

55 

52 

51 

48 

49 

56 

54 

58 

62 

66 

65 

62 

65 

52 

53.0 

MIN 

27 

33 

34 

34 

33 

35 

30 

28 

28 

23 

27 

17 

23 

31 

27 

30 

31 

36 

37 

36 

28 

30 

30 

27 

27 

43 

27 

29 

30.0 

PAUL   1  ENE 

MAX 

54 

49 

53 

49 

60 

63 

63 

60 

59 

54 

53 

41 

43 

48 

36 

41 

48 

41 

42 

51 

60 

47 

48 

43 

56 

59 

49 

45 

50.2 

MIN 

39 

36 

37 

35 

36 

36 

32 

32 

31 

30 

27 

17 

17 

21 

31 

26 

27 

30 

32 

39 

29 

20 

33 

35 

29 

30 

29 

29 

30.2 

PAYETTE 

MAX 

47 

42 

44 

49 

59 

60 

58 

53 

45 

52 

54 

52 

45 

53 

58 

55 

57 

64 

53 

61 

57 

65 

62 

67 

68 

66 

57 

52 

55.2 

MIN 

30 

33 

34 

35 

31 

34 

29 

28 

28 

26 

25 

19 

23 

30 

28 

32 

28 

36 

35 

35 

27 

26 

25 

28 

27 

43 

31 

30 

29.9 

PICABO 

MAX 

46 

46 

44 

42 

54 

53 

61 

57 

58 

52 

53 

38 

41 

42 

43 

43 

46 

41 

44 

48 

48 

45 

46 

52 

58 

55 

47 

48 

48.3 

MIN 

32 

29 

30 

31 

31 

31 

32 

29 

26 

25 

25 

16 

13 

15 

22 

23 

26 

27 

25 

26 

27 

25 

21 

27 

23 

21 

24 

23 

2S.1 

PIERCE 

MAX 

35 

33 

33 

35 

43 

40 

38 

41 

40 

39 

47 

42 

41 

37 

35 

41 

37 

37 

36 

37 

45 

47 

42 

48 

48 

50 

48 

40 

40.5 

MIN 

17 

19 

24 

29 

26 

24 

24 

18 

12 

12 

13 

6 

6 

8 

28 

28 

29 

28 

29 

29 

19 

19 

25 

18 

17 

18 

29 

25 

20.7 

POCATELLO  WB  AP 

MAX 

53 

49 

50 

62 

61 

60 

57 

57 

49 

49 

38 

40 

44 

39 

42 

42 

38 

37 

45 

46 

47 

42 

50 

55 

56 

48 

43 

45 

48.0 

35 

37 

43 

34 

37 

29 

29 

26 

23 

21 

20 

13 

16 

30 

27 

26 

32 

31 

34 

37 

30 

27 

31 

37 

25 

32 

28 

29 

29.2 

PORTHILL 

MAX 

26 

20 

39 

41 

54 

41 

45 

45 

42 

44 

45 

41 

46 

47 

41 

42 

40 

45 

40 

43 

47 

42 

46 

46 

43 

52 

53 

46 

42.9 

MIN 

-  1 

-  3 

16 

33 

34 

27 

29 

23 

17 

19 

18 

18 

11 

23 

26 

25 

27 

30 

29 

26 

26 

31 

26 

24 

21 

31 

31 

33 

23.2 

POTLATCH 

MAX 

34 

40 

50 

62 

58 

59 

61 

64 

58 

62 

57 

54 

50 

38 

45 

41 

38 

44 

49 

51 

52 

49 

51 

63 

59 

64 

47 

47 

Sl.O 

MIN 

15 

14 

37 

39 

34 

40 

33 

33 

36 

26 

25 

24 

24 

32 

26 

34 

31 

32 

33 

35 

26 

31 

39 

27 

27 

42 

33 

32 

30.7 

POWELL 

MAX 

37 

29 

38 

38 

40 

45 

40 

45 

46 

48 

50 

46 

46 

44 

35 

40 

37 

43 

38 

38 

48 

50 

42 

52 

53 

56 

45 

34 

43.0 

MIN 

16 

26 

26 

26 

26 

27 

26 

22 

20 

18 

18 

B 

7 

8 

28 

29 

28 

28 

30 

31 

23 

23 

28 

20 

19 

20 

30 

26 

22.7 

PRESTON  2  SE 

MAX 

51 

53 

50 

45 

55 

64 

61 

57 

57 

52 

50 

35 

39 

40 

46 

39 

41 

34 

36 

41 

48 

50 

48 

49 

56 

54 

42 

42 

47.6 

MIN 

37 

37 

37 

30 

31 

29 

29 

27 

27 

23 

12 

11 

11 

26 

24 

27 

25 

27 

27 

26 

24 

23 

26 

24 

25 

26 

26 

25.7 

PRIEST  RIVER  EXP  STA 

MAX 

27 

20 

44 

39 

48 

40 

51 

43 

41 

42 

49 

47 

46 

39 

39 

37 

35 

39 

35 

36 

35 

37 

46 

48 

46 

47 

52 

41 

41.0 

MIN 

10 

-  3 

20 

35 

30 

29 

31 

23 

17 

16 

18 

16 

15 

30 

31 

31 

32 

32 

32 

32 

28 

31 

28 

27 

22 

33 

32 

30 

25.3 

REYNOLDS 

MAX 

54 

52 

58 

63 

63 

62 

59 

60 

55 

43 

43 

42 

37 

43 

47 

42 

42 

43 

49 

53 

52 

52 

56 

60 

60 

67 

56 

51 

52.3 

MIN 

28 

39 

43 

36 

38 

40 

30 

28 

26 

27 

26 

15 

20 

20 

27 

27 

31 

32 

36 

36 

30 

30 

30 

33 

30 

48 

30 

23 

30.7 

RICHFIELD 

MAX 

42 

49 

44 

52 

60 

62 

57 

60 

54 

53 

49 

41 

42 

41 

44 

45 

43 

40 

49 

47 

46 

42 

49 

55 

56 

60 

46 

44 

48.6 

MIN 

34 

33 

35 

33 

26 

34 

32 

29 

25 

26 

26 

15 

17 

24 

29 

24 

31 

27 

32 

36 

31 

29 

22 

30 

24 

30 

25 

23 

27.9 

RIGGINS  RS 

MAX 

56 

48 

52 

61 

67 

66 

63 

63 

60 

55 

58 

54 

54 

51 

55 

54 

54 

53 

61 

57 

59 

60 

60 

64 

67 

66 

57 

57 

57.9 

MIN 

33 

34 

40 

44 

39 

48 

35 

34 

34 

30 

26 

26 

27 

36 

32 

36 

35 

40 

41 

30 

30 

32 

33 

33 

46 

40 

36 

35.2 

SAINT  ANTHONY 

MAX 

44 

39 

46 

57 

59 

60 

55 

55 

49 

46 

38 

37 

40 

43 

35 

38 

37 

35 

37 

41 

37 

41 

47 

52 

57 

42 

37 

37 

44.3 

35 

32 

37 

33 

33 

30 

28 

26 

22 

24 

15 

8 

10 

18 

24 

26 

29 

27 

26 

33 

21 

22 

26 

25 

21 

29 

28 

27 

25. 5 

SAINT  MARIES 

MAX 

34 

32 

55 

53 

54 

49 

54 

52 

55 

60 

60 

53 

49 

40 

45 

43 

38 

41 

43 

53 

52 

49 

55 

56 

57 

53 

47 

41 

49.0 

19 

15 

31 

36 

35 

33 

33 

28 

24 

22 

23 

20 

31 

31 

31 

33 

32 

32 

33 

29 

29 

29 

30 

27 

27 

40 

33 

30 

29. 1 

SALMON 

MAX 

47 

38 

45 

65 

54 

49 

50 

41 

45 

50 

42 

39 

42 

38 

47 

43 

43 

45 

46 

53 

50 

50 

61 

68 

55 

49 

45 

43 

46.9 

25 

22 

32 

30 

34 

28 

25 

25 

22 

19 

21 

12 

12 

24 

27 

22 

25 

23 

29 

31 

23 

22 

22 

24 

22 

30 

29 

26 

24.5 

SANDPOINT  EXP  STA 

MAX 

28 

22 

44 

43 

SO 

46 

51 

40 

46 

48 

41 

43 

42 

44 

43 

39 

38 

41 

38 

46 

40 

44 

49 

45 

52 

51 

52 

42 

43.1 

MIN 

13 

-  3 

21 

34 

36 

30 

35 

31 

30 

27 

23 

21 

33 

34 

33 

33 

32 

34 

33 

29 

32 

34 

31 

25 

36 

37 

35 

29.4 

SHOSHONE   1  WNW 

MAX 

45 

50 

47 

54 

60 

63 

60 

58 

57 

55 

52 

41 

43 

40 

43 

48 

45 

42 

51 

60 

48 

47 

62 

57 

57 

57 

46 

48 

50.6 

30 

32 

35 

34 

34 

35 

30 

31 

27 

24 

31 

14 

16 

23 

28 

22 

30 

28 

30 

37 

28 

27 

22 

27 

23 

33 

23 

22 

27.7 

SLATE  CREEK  RS 

MAX 

56 

52 

61 

69 

69 

72 

69 

59 

58 

55 

55 

53 

52 

49 

53 

52 

53 

53 

51 

56 

57 

60 

60 

58 

64 

64 

57 

56 

58.0 

MIN 

26 

29 

36 

46 

32 

42 

30 

27 

25 

22 

22 

21 

23 

32 

33 

34 

34 

37 

41 

37 

27 

27 

28 

29 

26 

48 

39 

33 

31.6 

STREVELL 

MAX 

53 

49 

45 

50 

62 

57 

57 

54 

51 

46 

45 

38 

36 

41 

40 

42 

37 

37 

42 

46 

49 

48 

60 

55 

56 

50 

41 

43 

47.1 

34 

36 

39 

34 

34 

35 

29 

29 

25 

18 

19 

8 

15 

18 

18 

18 

29 

16 

31 

36 

27 

28 

29 

30 

28 

35 

27 

21 

SUGAR 

MAX 

45 

45 

48 

56 

59 

62 

57 

57 

49 

49 

41 

40 

40 

43 

42 

41 

38 

35 

39 

48 

44 

43 

47 

50 

51 

50 

40 

39 

46.4 

MIN 

33 

30 

31 

31 

33 

29 

24 

24 

22 

22 

9 

10 

9 

11 

23 

26 

28 

26 

26 

32 

22 

21 

21 

27 

21 

27 

26 

26 

23.9 

SUN  VALLEY 

MAX 

44 

41 

41 

44 

48 

51 

49 

52 

49 

52 

45 

39 

37 

40 

41 

38 

41 

44 

43 

49 

53 

47 

51 

62 

51 

49 

45 

44 

4S.7 

MIN 

30 

14 

31 

23 

23 

IS 

14 

6 

5 

5 

4 

-  6 

-  3 

7 

14 

13 

26 

18 

15 

30 

10 

10 

16 

22 

13 

22 

17 

19 

14.8 

SWAN  FALLS  PH 

MAX 

60 

52 

53 

57 

64 

62 

59 

55 

57 

58 

52 

49 

44 

49 

56 

55 

50 

49 

56 

55 

58 

58 

61 

64 

68 

66 

53 

55 

56. 3 

MIN 

41 

38 

46 

42 

43 

45 

36 

34 

36 

29 

33 

22 

25 

28 

30 

35 

36 

35.7 

SWAN  VALLEY   I  W 

MAX 

40 

40 

45 

SO 

60 

58 

55 

52 

SO 

48 

39 

40 

40 

40 

38 

38 

35 

38 

45 

43 

42 

45 

52 

49 

43 

35 

39 

44.9 

HIN 

30 

29 

32 

31 

31 

29 

24 

24 

20 

0 

2 

4 

5 

16 

25 

23 

21 

10 

32 

23 

21 

19 

23 

19 

26 

22 

22 

20.6 

TETONIA   EXP  STA 

MAX 

44 

38 

44 

55 

54 

60 

S2 

50 

44 

44 

34 

31 

37 

38 

33 

33 

33 

34 

46 

43 

38 

39 

42 

43 

45 

39 

34 

39 

41.6 

MIN 

34 

29 

33 

36 

35 

31 

28 

26 

23 

20 

12 

9 

10 

18 

16 

25 

24 

20 

29 

30 

21 

27 

25 

25 

24 

30 

24 

17 

24.3 

S««  r*f«r*nc*  noia»  fotloalnc  Stktloo  Iad«i, 
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DAILY  TEMPERATURES 


Contlnu«d 


station 

Day  Of  Month 

rage 

e 

1 

2 

3 

4 

s 

B 

7 

8 

9 

10 

u 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

28 

27 

28 

29 

30 

31 

> 

THREE  CREEK 

MAX 

51 

51 

56 

59 

62 

68 

57 

61 

53 

50 

45 

47 

52 

45 

44 

47 

40 

40 

51 

49 

47 

47 

53 

55 

60 

55 

48 

44 

51.3 

MIN 

36 

31 

32 

33 

31 

36 

21 

20 

19 

21 

16 

8 

1 

15 

17 

15 

27 

5 

33 

34 

23 

24 

26 

21 

19 

33 

1  9 

22 

22*8 

TMIN  PALLS  2  NNE 

MAX 

56 

53 

53 

55 

64 

64 

60 

59 

57 

53 

50 

43 

47 

42 

44 

49 

47 

44 

55 

52 

51 

48 

56 

59 

59 

58 

48 

49 

S2.7 

MIN 

41 

35 

38 

34 

37 

35 

31 

30 

29 

30 

28 

16 

17 

28 

30 

26 

33 

33 

37 

41 

30 

30 

35 

38 

31 

37 

31 

33 

31*9 

TWIN  FALLS  3  SE 

MAX 

54 

53 

53 

54 

61 

63 

62 

59 

59 

53 

53 

41 

43 

47 

43 

45 

50 

45 

43 

56 

33 

51 

52 

58 

60 

61 

52 

48 

52. 6 

MIN 

34 

37 

38 

34 

34 

34 

35 

31 

32 

30 

26 

17 

17 

18 

29 

29 

30 

32 

33 

40 

34 

30 

32 

38 

34 

39 

30 

31 

31.4 

WALLACE   WOODLAND  PARK 

MAX 

28 

27 

41 

49 

49 

49 

55 

49 

54 

52 

53 

44 

50 

49 

36 

43 

47 

35 

37 

40 

50 

50 

43 

52 

52 

56 

46 

39 

46.5 

MIN 

16 

7 

19 

34 

34 

32 

32 

26 

25 

25 

27 

19 

19 

20 

32 

32 

33 

32 

31 

33 

25 

25 

28 

24 

24 

24 

32 

30 

26.5 

WARREN 

MAX 

42 

40 

44 

55 

53 

58 

53 

54 

49 

49 

46 

40 

44 

36 

39 

37 

38 

38 

40 

46 

45 

45 

48 

48 

53 

44 

38 

45.2 

MIN 

28 

13 

30 

30 

28 

29 

16 

12 

6 

5 

2 

0 

2 

23 

20 

17 

22 

20 

22 

24 

6 

7 

10 

12 

7 

26 

21 

15 

16.2 

WAYAN 

MAX 

41 

38 

47 

50 

32 

54 

51 

48 

42 

35 

28 

30 

35 

32 

34 

31 

34 

30 

28 

39 

39 

38 

40 

44 

43 

40 

32 

34 

38.9 

MIN 

28 

27 

30 

33 

35 

30 

28 

26 

17 

14 

3 

0 

5 

18 

21 

23 

23 

IB 

14 

23 

23 

21 

20 

21 

19 

30 

13 

15 

20.7 

WEISER  2  SE 

MAX 

47 

43 

42 

49 

55 

57 

54 

52 

41 

48 

50 

46 

41 

48 

52 

50 

55 

50 

57 

54 

60 

57 

60 

61 

60 

53 

50 

51.6 

MIN 

30 

33 

33 

34 

32 

33 

29 

29 

28 

26 

28 

21 

25 

29 

29 

32 

28 

36 

36 

37 

28 

29 

29 

29 

28 

43 

32 

30 

30.6 

WINCHESTER  1  SE 

MAX 

35 

45 

53 

56 

56 

62 

55 

60 

52 

54 

50 

47 

45 

39 

43 

42 

40 

44 

45 

48 

47 

47 

52 

49 

57 

53 

44 

47 

46.8 

MIN 

IS 

26 

35 

40 

30 

43 

30 

30 

25 

24 

22 

24 

23 

30 

27 

29 

26 

28 

30 

30 

25 

27 

30 

29 

27 

39 

29 

27 

2S.6 

SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


Station 

Day  oi  month 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

ANDERSON  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1 

.4 
T 

ARROV.'ROCK  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 
T 

T 
T 

1 . 6 
2 

T 
1 

T 

ASHTON   1  S 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2 . 0 
2 

4 . 0 
6 

6 

5 

4 

4 

3 

2 

1 

1 

1 

1 

ATLANTA  3 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4 .  6 

li 

_  5 
10 

e 

7 

7 

6 

5 

5 

4 

4 

4 

4 

T 
4 

4 

4 

T 
4 

X 
4 

2 . 5 

6 

6 

5 

4 

3 

3 

2 

2 

3 

3 

- 

AVERY  RANGER  STA 

SNOWBALL 
SN  ON  GND 

16 

18 

16 

13 

11 

10 

10 

9 

8 

6 

5 

5 

4 

7 

6 

4 

3 

1 

BIG  CREEK  1  S 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

J 

6 

J 

6 

5 

5 

4 

3 

3 

3 

3 

3 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

1  0 

3 

3 

2 

3 

2 

2 

2 

1 

2 

1 

2 

2 

BLACKFOOT  2  SSV/ 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2  0 
2 

5 

i 

BOISE  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  SND 

T 

T 

T 

BONN'ERS   FER'?Y   1  SW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4.0 

9 

5.0 
14 

5.0 
11 

7 

EURLEY  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

.4 

CASCADE   1  NW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
2 

1 

T 

.1 

.2 

T 
T 

CENTERVILLE  ARSAUGH  RCH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.4 

6 

T 
6 

4 

3 

2 

2 

2 

1 

1 

1 

T 

T 

.  5 

T 

T 

T 

T 

T 

.9 
1 

T 

COBALT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

6 

6 

5 

4 

3 

4 

2 

COEUR  D  ALENE  RS 

SNOWBALL 
SN  ON  GND 

10.5 
12 

3.0 

1 

T 

COTTONWOOD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.1 

6 

5 

CRATERS  OF   THE  MOON  NM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

7 

6 

3 

2 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

2.0 

T 

.5 
1 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

DEAOWOOD  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.4 
14 

1.8 

15 

13 

12 

u 

10 

10 

10 

10 

10 

9 

9 

9 

T 
9 

T 
9 

T 
9 

.8 

9 

1.2 

9 

.4 
9 

9 

9 

9 

8 

8 

8 

2.2 
10 

.  3 
10 

T 
9 

ELK  CITY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
17 

T 
15 

14 

12 

10 

9 

8 

7 

7 

7 

7 

7 

5 

T 
6 

2.0 
8 

T 
8 

* 

5.0 
13 

1.0 
13 

11 

10 

10 

9 

8 

8 

2.0 
10 

T 
8 

FAIRFIELD  RANGER  STA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

5 

4 

3 

3 

3 

3 

3 

2 

1 

3.5 
4 

.2 
1 

GARDEN  VALLEY  RS 

SNOVfl=ALL 
SN  ON  GND 

3.0 

T 

HAILEY  RANGER  STATION 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.5 

8 

2.0 
8 

6 

5 

5 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

2 

1 

1 

T 

HAMER  4  NW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.0 

IDAHO  CITY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

5 

4 

2 

2 

2 

2 

IDAHO  CITY   11  SW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3 

1.6 
1 

4.0 
4 

2 

IDAHO  "ALLS  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

T 

2.7 

T 

.9 
3 

5 

T 

T 

T 

Sm  r«fer«Bic«  iK>t«s  follovlnc  8t>tloa  lBd«x. 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


IDAHO 
FEBBUARV  1963 


Day  oi  month 


OMtlOD 

g 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

IDAHO  FALLS  46  W  WB 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

2.0 
1 

T 
2 

T 

T 

ISLAND  PARK  0AM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4.0 

.5 

23 

T 
23 

23 

2.0 

25 

4.5 
29 

.5 
29 

.5 
28 

28 

28 

28 

26 

26 

3.0 
31 

30 

1.0 
31 

KILGORE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 

6 

2.2 

8 

T 
8 

6 

7 

7 

6 

6 

6 

T 

6 

6 

6 

LEWISTON  WE  AIRPORT 

SNOWFALL 

SN  ON  GNO 
WTR  EQUIV 

1.2 
.5 

T 

.  3 

.1 

T 

LOWMAN  3  E 

aNUWr  ALL 
SN  ON  GNO 

MACKAV  ■RANGER  STAT  ION 

anIlJVir  ALL 

SN  ON  CMO 

T 

>JJll  An       CAA     AT  DDADT 
ilALAU      r  Am    a  I  nKUK  1 

SNOWFAL  L 
SN  ON  GNO 

.  1 

2 . 0 

1 . 5 
1 

3 

2 

DnlUWr  AL  L 

SN  ON  GND 

12 

9 

8 

8 

5 

4 

4 

3 

3 

2 

1 

1 

5 . 0 

5 

5 

3 

2 

MULLAN  FAA 

SlVUftr  MLL 
SN  ON  GND 

24 

26^ 

20 

15 

11 

9 

8 

6 

6 

6 

6 

5 

.  3 

5 

1 .  9 

7 

.  1 

6 

1 .  3 

6 

.  1 

6 

.  9 

7 

7 

5 

5 

4 

4 

3 

3 

1 . 0 
3 

3. 1 

5 

1 . 0 

5 

SNOWFAL  L 
SN  ON  GND 

8 

6 

3 

T 

T 

T 

1 . 2 

1 .0 

1.0 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

2 

I 

T 
T 

POCATELLO  WB  A  I H PORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

T 

T 

T 

.  4 

.  3 

T 

PORTHl LL 

SNOIVFALL 
SN  ON  GNO 

2.0 
8 

2.0 
10 

3 . 0 
8 

7 

2 

1 

POTLATCH 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

8 

PRJEST  RIVER  EXP  STA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

8 

12^ 

10 

8 

5 

5 

3 

3 

2 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

I 

1 

1 

J 
1 

1 

1 

1 

T 

T 

T 

CAMrtDniMT  cvo  cta 
bANUKUlNI    caK  blA 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

9 

15^ 

9 

7 

4 

3 

2 

1 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

SUN  VALLEY 

SNOWFAL  L 
SN  ON  GND 

16° 

16° 

18 

15 

13 

12 

12 

12 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

2 . 0 
13 

X 
12 

12 

11 

10 

10 

9 

9 

8 

T 
8 

8 

7 

SWAN  VALLEY  1  W 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

7.0 

5.0 

T 

T 

1.0 

1.0 

THREE  CREE< 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

1.5 
2 

4.0 
4 

3 

1 

TWIN  FALLS  2  NNE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

WARREN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 
18 

T 
17 

17 

14 

12 

11 

11 

11 

11 

10 

10 

10 

10 

T 
10 

10 

10 

1.0 
10 

2.0 
11 

2.0 
12 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

9 

S««  reference  ootei  following  Station  Index. 
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STATION  INDEX 


AeCRDtEN  EKP  STATIOM 
AFTERTHOUCHT  MtNE 
AMERICAN  FALLS  1  SW 
ANDERSON  DAM 
AfiaON  2  NW 
ARCO  3  Nw 
ARnONffOCK  DAM 
ASHTON  1  $ 
ATLANTA  1 
ATLANTA  SUMMIT 

AVERT  RANGER  STATION 
BALD  MOUNTAIN 
SAYVIEH  MODEL  BASIN 
BENTON  0»M 
BIO  CREFK  1  S 
BLACKFOOT  2  SSN 
BLACKFOOT  DAM 
BLISS 

BOGUS  BASIN 

BOISE  LUCKY  PEAK  DAM 

BOISE  MB  AIRPORT 
BONNERS  FCRRV  1  SW 
BRUNEAU 
BUHL 

BUNGALOW  RANGER  SIAl It 

BURKE  2  FNE 

BURLET 

BURLEY  FACTORY 
8URLEV  FAA  AIRPORT 
CABINET  GORGE 

CALDWELL 

CAMBRirwvr 

CASCADE  1  NW 
CAYUSE  CREEK 
CENTERVILLE  ARBAUGH  RCH 
CHALLIS 

CHILLY  BARTON  FLAT 
CLAHKTA  B»NGER  STATION 
COBALT 

COCOR  0  ALENF  RS 
CON  DA 

COTTONWOOD 
COTTONWOOD  2  WSM 
COUNCIL 

CRATERS  OF  THE  MOON  NM 
OEADWOOD  DAM 
DEADWOOD  SUMMIT 
DECEPTION  CREFK 
DEER  FLAT  DAM 
R  POINT 

DIXIE 
DBICGS 

DUBOIS  fXP  STATION 

:  CITY 
ELK  RIVER  1  S 
EMMETT  2  E 

FAIRFIELD  BANGER  STA 
FENN  RANGER  STAT  ION 
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WASH  WATER  POWER  CO 
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STATION 

INDEX  NO.  1 

COUNTY 

DRAINAGE  1 

LATITODE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

1 

£ 

SPECIAL  1 

KETCMUM  17  WSW 

AS  AO 

BLAINE 

12 

43 

37 

11*  41 

8421 

U  S  WEATHER  BUREAU 

A90S 

CLARK 

1 

24 

112  07 

615C 

5P 

5P 

MRS  ROY  MC  GOVERN 

KOOSK lA 

5011 

IDAHO 

46 

09 

115  59 

1261 

4P 

E  T  GILROY 

KUNA  2  NNE 

5030 

ADA 

2 

43 

31 

116  24 

2665 

6P 

HARRY  U  GIBSON 

LEAOORE 

9169 

LEMHI 

11 

113  22 

6115 

: 

DONALD  B  NOBLE 

LEWISTON  WB  AIRPORT 

9241 

NE2  PERCE 

46 

23 

117  01 

1413 

MID 

MID 

c 

U  S  WEATHER  BUREAU 

LIFTON  PUMPING  STATION 

9275 

BEAR  LAKE 

42 

07 

111  18 

5926 

5P 

9P 

5f 

UTAH  PWR  *  LIGHT  CO 

LITTLE  WOOD  DAM 

9322 

BLAINE 

i: 

*3 

114  01 

522( 

z 

ROSS  A  STANFORD 

LOLO  PASS 

IDAHO 

46 

36 

114  33 

570( 

U  S  FOREST  SERVICE 

LOWMAN  3  E 

9420 

1 

05 

115  34 

367(1 

5P 

5P 

MRS  MARVEL  B  CASTLE 

MACKAY  RANGER  STATION 

5*62 

CUSTER 

43 

55 

113  37 

5897 

9P 

5P 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

MALAD 

5544 

ONEIDA 

42 

12 

112  16 

A42( 

7P 

7P 

c 

JUNIUS  L  CROWTHER 

MALAD  FAA  AIRPORT 

5559 

ONEIDA 

42 

10 

112  19 

4476 

MID 

MID 

FED  AVIATION  AGENCY 

MALTA  RANGER  STATION 

5567 

CASSIA 

i; 

42 

19 

113  22 

4940 

: 

U  S  FOREST  SERVICE 

MAY  RANGER  STATION 

9685 

LEMHI 

i; 

36 

113  55 

5066 

U  S  FOREST  SERVICE 

MC  CALL 

VALLEY 

5* 

116  07 

9025 

41 

4P 

U  S  FOREST  SERVICE 

MC  CAHMON 

5716 

BANNOCK 

12 

42 

39 

112  12 

477* 

6P 

f  f  LINDENSCMMITT 

MINIDOKA  DAM 

5980 

MINIDOKA 

i; 

42 

4260 

9P 

5( 

U  S  BUR  RECLAMATION 

MONTPELIFR  RANGFR  STA 

6093 

BEAR  LAKE 

A2 

19 

111  18 

596( 

8A 

6A 

U  S  FOREST  SERVICE 

MOORE  CREEK  SUMMIT 

6077 

BOISE 

56 

115  40 

599( 

s 

U  S  WEATHER  BUREAU 

MOOSE  CREEK  RANGER  STA 

6087 

IDAHO 

46 

08 

11*  55 

248( 

• 

U  S  FOREST  SERVICE 

MOSCOW  U  OF  1 

6192 

LATAH 

■ 

46 

117  02 

266( 

9P 

5P 

UNIVERSITY  OF  IDAHO 

MOUNTAIN  HOME  1  SF 

6174 

ELMORE 

43 

07 

115  41 

3180 

5P 

5P 

c 

CITY  OF  MOUNTAIN  HOME 

MULL AN  FAA 

6239 

SHOSHONE 

4 

47 

26 

115  *6 

MID 

MID 

FED  AVIATION  AGENCY 

MULLAN  PASS 

6237 

SHOSHONE 

4 

596; 

S 

U  S  WEATHER  BUREAU 

NEW  MEADOWS  RANGER  STA 

6368 

ADAMS 

56 

116  17 

6) 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

NE2PERCE 

6424 

LEWIS 

116  14 

3220 

JOHN  KOEPL 

NE2  PERCE  PASS 

6430 

IDAHO 

65 

43 

114  30 

6579 

U  S  FOREST  SERVICE 

OAKLEY 

6942 

CASSIA 

12 

42 

15 

113  53 

4600 

6P 

HERBERT  J  HARDY 

OBSIDIAN  3  SSE 

6953 

CUSTER 

02 

114  50 

5P 

5( 

M 

CLOSED  10/2/62 

OLA  5  S 

6990 

GEM 

*4 

07 

116  17 

2960 

5P 

5P 

: 

MRS  DOROTHY  NALLY 

OROFINO 

6681 

CLEARWATER 

116  15 

102T 

9P 

5P 

U  S  FOREST  SERVICE 

PALISADES  DAM 

6764 

BONNEVILLE 

43 

20 

111  12 

539T 

9P 

9P 

5P 

: 

U  S  BUR  RECLAMATION 

PARMA  EXPERIMENT  STA 

*3 

*6 

116  57 

2275 

9P 

5P 

STATE  EXP  STATION 

PAUL   1  ENE 

687' 

MINIDOKA 

i; 

42 

37 

113  45 

4210 

6A 

8A 

AMALGAMATED  SUGAR  CO 

PAYETTE 

6891 

PAYETTE 

05 

116  56 

2150 

6P 

JOSEPH  I  LOWE 

PICABO 

7040 

BLAINE 

i; 

43 

18 

11*  04 

6A 

BA 

LEONARD  N  PURDY 

PIERCE  RANGER  STATION 

CLEARWATER 

46 

30 

119  48 

3171 

: 

CLOSED  3-1-63 

PINE   1  N 

7077 

ELMORE 

2 

43 

30 

115  18 

4220 

s 

US  GEOLOGICAL  SURVEY 

PLUMHER  3  WSW 

7188 

BENEWAH 

4 

47 

19 

116  97 

2970 

: 

FRED  0  SHILL 

POCATELLO  2 

7206 

BANNOCK 

12 

42 

52 

112  28 

4440 

SS 

SS 

ERNEST  B  CHASE 

POCATELLO  WB  AIRPORT 

7211 

POWER 

12 

<>2 

55 

112  36 

4444 

MI( 

HID 

: 

U  S  WEATHER  BUREAU 

PORTHILL 

7264 

BOUNDARY 

5 

*9 

00 

116  30 

1600 

DONALD  A  WRIGHT 

POTLATCM 

7301 

55 

116  54 

2520 

4P 

CITY  OF  POTLATCH 

POWELL 

7320 

IDAHO 

31 

114  *1 

3632 

7A 

IDAHO  DEPT  OF  MWYS 

PRAIRIE 

7327 

ELMORE 

43 

30 

115  35 

4670 

: 

OBA  I  ENGELMAN 

PRESTON  2  SE 

7353 

FRANKLIN 

42 

111  91 

84 

C  M  CRABTREE 

PRIEST  RIVER  EXP  STA 

T3S6 

BONNER 

46 

21 

116  90 

238< 

5P 

5P 

U  S  FOREST  SERVICE 

PUTNAM  MOUNTAIN 

BINGHAM 

i; 

43 

03 

112  07 

566? 

s 

PORT  HALL   IR  PROJ 

REYNOLDS 

7646 

OWYHEE 

12 

43 

12 

116  45 

391( 

5P 

5P 

AGR  RESEARCH  SERVICE 

RICHFIELD 

7673 

LINCOLN 

12 

43 

04 

11*  09 

4306 

9P 

LESLIE  F  BU5HBY 

RIGG1N5  PANGER  STATION 

IDAHO 

11 

45 

25 

116  19 

1601 

4( 

U  S  FOREST  SERVICE 

ftlRlE   12  ESE 

7727 

BONNEVILLE 

12 

43 

34 

111  33 

5590 

5f 

JOHN  L  JOLLEV 

SAINT  ANTHONY 

8022 

FREMONT 

12 

43 

58 

111  40 

4966 

7P 

ELI  M  JERGENSEN 

SAINT  MARIES 

BENEWAH 

116  34 

2085 

U  S  FOREST  SERVICE 

SALMON 

B076 

LEMHI 

45 

1  1 

113  53 

3949 

MID 

MID 

U  S  WB  OBSERVER 

SANDPOINT  EXP  STATION 

8137 

BONNER 

' 

48 

17 

210( 

5P 

5P 

: 

STATE  EXP  STATION 

SHAKE  CREEK  RANGER  STA 

6303 

ELMORE 

2 

*3 

37 

115  10 

s 

U  S  FOREST  SERVICE 

SHOSHONF   1  WNW 

6360 

LINCOLN 

12 

42 

58 

114  26 

3950 

9P 

5P 

STATE  DIV  OF  HWYS 

SLATE  CREEK  HS 

6475 

IDAHO 

2 

45 

36 

116  17 

1568 

3P 

U  S  FOREST  SERVICE 

SOLDIER  CREEK  ADM  SUE 

8548 

CAMAS 

12 

43 

30 

114  90 

5755 

s 

U  S  FOREST  SERVICE 

SPFNCER  RANGER  STaT JON 

8604 

CLARK 

21 

112  11 

5683 

s 

U  S  FOREST  SERVICE 

STREVELL 

CASSIA 

9P 

»P 

U  S  WB  OBSERVER 

SUBLETT  GUARD  STATION 

eao: 

POWER 

i; 

42 

22 

112  56 

5R0( 

U  S  FOREST  SERVICE 

SUGAR 

MADISON 

9P 

9P 

ELMER  TIMOTHY 

SUN  VALLEY 

6906 

BLAINE 

12 

43 

41 

114  21 

9821 

9P 

5f 

c 

EDWARD  F  SEAGLE 

SWAN  FALLS  POWER  HOUSE 

6926 

ADA 

12 

43 

19 

116  23 

2325| 

9P 

IDAHO  POWER  COMPANY 

SWAN  VALLEY  I  W 

8937 

BONNEVILLE 

12 

27 

111  22 

92*0 

MRS  MARY  J  FLEMING 

lETONlA  EXP  STAT  ION 

9065 

TETON 

12 

43 

51 

111  16 

990< 

6P 

c 

EXPERIMENT  STATION 

THREE  CREEK 

9119 

OWYHEE 

12 

42 

05 

115  09 

5410 

5P 

c 

MRS  GEORGE  CLARK  JR 

TRIANGLE  RANCH 

OWYHEE 

5P 

9P 

EaRl  bachman 

920; 

43 

36 

119  26 

740( 

us  SOIL  CON  SERVICE 

TROUTDALF  GUARD  STATION 

9233 

ELMORE 

43 

43 

119  38 

3475 

US  SOIL  CON  SERVICE 

9294 

*2 

35 

114  26 

377( 

5P 

5P 

TWIN  FALLS  i  SE 

9299 

TWIN  FALLS 

i: 

42 

32 

114  25 

3765 

eA 

BA 

AMALGAMATED  SUGAR  CO 

VIENNA  MINE 

9*22 

BLAINE 

11 

43 

114  91 

860C 

U  S  WEATHER  BUREAU 

WALLACE  WOODLAND  PARK 

9*98 

SHOSHONE 

4 

47 

30 

115  53 

2950 

7A 

7A 

ELMER   H  SHERMAN 

WARREN 

9960 

IDAHO 

11 

49 

16 

9699 

5P 

JACK    W  PICKELL 

WAYAN 

9601 

CARIBOU 

12 

56 

111  22 

6**0 

6P 

6P 

ROY  0  STOOR 

WEI  SEP  2  SE 

9636 

WASHINGTON 

12 

14 

U6  57 

2120 

5P 

5P 

MERVIN  V  LING 

WILLOW  FLAT 

FRANKLIN 

42 

11)  38 

610( 

US  SOIL  CON  SERVICE 

WINCHESTER  I  SE 

98*0 

LEWIS 

1* 

116  37 

395( 

4P 

4P 

BOISE  CASCADE  CORP 

NEW  STATIONS 

CAFIEY  2  NW 

1*61 

BLAINE 

12 

*3 

20 

113  58 

4B1( 

c 

WALTER  T  ARMS 

RUPERT  13  NNE 

MINIDOKA 

12 

42 

46 

113  34 

4347 

6r 

6P 

IDAHO  YOUTH  RANCH 

PIERCE 

7046 

CLEARWATER 

3 

lis  46 

3185 

PA 

1  MRS  JANETTE  HAY 

MOOSE  CREEK  RANCH 

608S 

IDAHO 

10 

114  53 

245C 

B' 

c 

PAUL  CMRISTMAN 

ll  SALMON,     12  SNAKE,     13  OWYHEE. 


-  26  - 


REFERENCE  NOTES 


Additional  information  regarding  the  climate  of  Idaho  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Climatologist  at  Weather  Bureau  Airport  Station 
Box  1718,   Boise,   Idaho,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you.  ' 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days,  also  seasonal  total  precipitation,  for  the  12  months  ending  with  the  June  data    will  be 
carried  in  the  July  issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be     included  in 
this  issue. 

Divisions,  as  used  in  "Climatological  Data"  Table,  became  effective  with  data  for  January  1957. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  In  this  bulletin  are:  Temperature  in  °F. ,  precipitation  and  evaporation  in  inches,  and  wind 
movement  in  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  dally  temperatures  from  65°F.  ' 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evapora- 
tion and  Wind"  Table. 

Normals  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931  -  1960. 

Water  equivalent  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground. 
Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently  occasional  drifting  and  other 
causes  of  local  variability  in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

Entries  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  Table  in- 
clude snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice. 

Data  in  the  "Monthly  Extremes";  "Dally  Precipitation"  Table;  "Daily  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table,  and  snowfall  in  the 
"Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.  The  Station  Index  shows  observation 
times  in  local  standard  time.     (During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  savings  time.) 

Snow  on  ground  In  the     "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table    is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  Stations.       For  these 
stations  snow  on  ground  values  are  at  4:00  a.m.  PST  and  5:00  a.m.  MST,  except  Idaho  Falls  46  W  which  is  8:00  a.m.  MST. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  G,  H,  J,  and  S  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",  indicate  the 
following: 

C    Weighing  Rain  Gage  Recording  Station.       Hourly  precipitation  values    are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in 
"Hourly  Precipitation  Data"  Bulletin. 

G    "Soil  Temperature"  Table. 

H    "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table. 

J    "Supplemental  Data"  Table. 

S    Storage  Precipitation  Station.     Precipitation  measurements,  made  at  Irregular  intervals,  will  be  published  later  in  "Storage-Gage  Pre- 
cipitation Data"  Bulletin. 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Dally  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry. 

Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

-    No  record  in  the  "Supplemental  Data"  Table;   "Daily  Precipitation"  Table;   "Evaporation  and  Wind"  Table;   "Snowfall  and  Snow  on  Ground" 
Table;  "Dally  Soil  Temperature"  Table;  and  the  Station  Index. 

+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

++    Fastest  observed  one  minute  wind  speed.     This  station  is  not  equipped  with  automatic  wind  instruments. 

♦  Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 

#  Thermometers  are  generally    exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,     the  reference    indicates  that 
the  thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

U    One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  is  entered,   less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  Table 
for  detailed  dally  record.  Degree  day  data,  if    carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in 
Hourly  Precipitation  Data.) 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

VAR  This  entry  In  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

Subscription  Price:  20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2. SO  per  year.  (Yearly  subscription  Includes  the  Annual  Summary.)  Checks  and 
money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.  Remittances  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent 
to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C. 

General  Weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA- 
NATIONAL  SUMMARY,  and  STORM  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington 
25,   D.  C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1957  may  be  found  in  the  publi- 
cation SUBSTATION  HISTORY  for  this  state.  That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office, 
Washington  25,  D.  C.  for  40  cents.  Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  1961  annual  issues  of  Local 
Climatological  Data,  obtained  as  indicated  above,  price  15  cents. 
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Station 

Temperature 

Precipitation 

Average 
Maximum 

c  E 

2  .§ 
>  J 
<  * 

Average 

Departure 
From  Normal 

Highest 

a 

Lowest 

1  Date 

Degree  Da/s 

No.  of  Days 

Total 

Departure 

From  Normal 

Greotest  Day 

J, 
o 

Snow,  Sleet 

No.  of  Days 

Max. 

Min. 

— 

1 

Max.  Depth 

-o 
§ 

6 

c 

Date 

.  1 0  or  More 

.50  or  More 

1 .00  or  More 

s  J 

o  > 

at 

PANHANDLE 

8AYVIEW  MODEL  BASIN 

47.0 

28.2 

37.6 

61 

27 

15 

4 

844 

0 

0 

22 

0 

1.94 

.70 

•  5 

1 

5 

3 

1 

0 

BONNERS  FERRY   1  SW 

61.5 

29.5 

40.5 

66 

22 

19 

4 

753 

0 

0 

21 

0 

1  .51 

.25 

.52 

28 

T 

0 

4 

1 

0 

CABINET  GORGE 

49.5 

29.0 

39.3 

62 

22  + 

18 

4 

791 

0 

0 

22 

0 

3.00 

1.05 

30 

.5 

0 

7 

1 

1 

COEUR  D  ALENE  RS 

48. 4M 

30. CM 

39. 2M 

1.6 

53 

27  + 

22 

5  + 

79  1 

0 

1 

19 

0 

1  .39 

.95 

.  39 

31 

•  8 

1 

5 

5 

0 

0 

PORTHILL 

49.4 

27.3 

38.4 

2.7 

55 

22 

15 

4 

819 

0 

0 

24 

0 

1.81 

.39 

.43 

29 

.0 

0 

5 

0 

0 

PRIEST  RIVER  EXP  STA 

47.7 

27.3 

37.5 

3.1 

62 

22 

15 

4 

844 

0 

0 

2  5 

0 

3.25 

.41 

.53 

28 

T 

0 

9 

3 

0 

SAINT  MARIES 

51.8 

30.6 

41  .2 

2.6 

68 

21 

21 

4 

730 

0 

0 

20 

0 

2.61 

.02 

1.07 

30 

1.5 

0 

5 

1 

1 

SANDPOINT  EXP  STA 

48.9 

30.3 

39.5 

3.6 

61 

25+ 

19 

778 

2 1 

3.52 

.55 

.70 

30 

9 

4 

0 

DIVISION 

39.2 

2.7 

2.38 

.00 

,  5 

NORTH  CENTRAL  PRAIRIES 

COTTONWOOD 

47.5 

28.4 

38.0 

67 

22 

12 

16 

828 

0 

0 

22 

0 

1.45 

- 

.09 

•  39 

3.7 

3 

15 

6 

0 

0 

GRANGEVILLE 

49.1 

26.9 

38.0 

1.1 

66 

22 

1 1 

16 

830 

0 

0 

25 

0 

2.09 

.04 

.  38 

15 

19.0 

9 

1 5 

8 

0 

0 

MOSCOW  U  OF  I 

50.3 

41.1 

2.2 

67 

21 

25 

4+ 

734 

0 

0 

18 

0 

2.33 

.21 

.65 

29 

1.5 

2 

15 

7 

2 

0 

NE2PERCE 

47.1 

28.3 

38.0 

1.5 

61 

25 

14 

16+ 

832 

0 

0 

22 

0 

2.37 

.59 

.58 

12 

15.5 

3 

15+ 

7 

1 

0 

POTLATCH 

51.6 

31.2 

41  .4 

3,0 

67 

21 

22 

3 

723 

0 

0 

18 

0 

3.20 

•  92 

1.05 

29 

2.0 

0 

9 

3 

1 

WINCHESTER   1  SE 

45  .  9 

26.0 

36.0 

61 

22 

9 

892 

0 

0 

2.34 

•  45 

30 

24,5 

8 

2 

8 

0 

0 

DIVISION 

38,8 

1.8 

2,30 

•  30 

NORTH  CENTRAL  CANYONS 

FENN  RS 

53.5 

42  .  3 

68 

27 

24 

9 

694 

0 

0 

23 

0 

2.99 

•  69 

31 

1 

15  + 

1 1 

1 

0 

KOOSKIA 

57.0 

31.1 

44.  1 

1.1 

72 

25 

22 

13+ 

644 

0 

0 

20 

0 

3.03 

•  54 

.96 

12 

.0 

0 

8 

2 

0 

LEWISTON  W6  AP 

//R 

55.5 

34.7 

45.  1 

2.5 

71 

21 

25 

4 

609 

0 

0 

12 

0 

1.07 

_ 

.11 

•  29 

23 

.3 

T 

12 

5 

0 

0 

OROF I  NO 

57.6 

33.1 

45.4 

2.2 

72 

25 

23 

501 

0 

0 

14 

0 

2.02 

.61 

.75 

12 

.0 

0 

6 

1 

0 

RIGGINS  RS 

60. 9M 

35. 4M 

48. 2M 

75 

22 

23 

4 

5  15 

0 

0 

12 

0 

1.58 

.19 

•  35 

30+ 

.0 

0 

7 

0 

0 

SLATE  CREEK  RS 

56.  7M 

31.4M 

44.  IM 

74 

23+ 

20 

4 

644 

0 

0 

14 

0 

1  .44 

.38 

15 

.0 

0 

0 

0 

D I V I  S I  ON 

44.9 

1.5 

2.04 

.  31 

.  1 

CENTRAL  MOUNTAINS 

ANDERSON  DAM 

51.1 

29.3 

40.2 

57 

21 

20 

16 

763 

0 

0 

21 

0 

1.26 

1^03 

28 

T 

T 

2 

2 

1 

1 

ARROWROCK  0AM 

52.6 

31.2 

41*9 

4.1 

67 

26+ 

23 

15+ 

707 

0 

0 

20 

0 

.78 

1.36 

•  48 

28 

T 

T 

15+ 

I 

0 

0 

AVERY  RS 

48.6 

29.4 

39.0 

1,1 

67 

26+ 

22 

25+ 

798 

0 

0 

24 

0 

3.72 

•  52 

•  80 

30 

5.0 

5 

2 

12 

3 

0 

BURKE  2  ENE 

41.6 

23.4 

32.5 

55 

22 

7 

4 

998 

0 

0 

31 

0 

4.89 

1^37 

30 

25.8 

46 

5+ 

12 

3 

1 

CASCADE  1  NW 

44.7 

21.2 

33.0 

51 

21 

5 

4 

984 

0 

0 

30 

0 

2.34 

1.12 

28 

6.3 

2 

12  + 

7 

1 

1 

COBALT 

43.3 

16.8 

30.1 

55 

26 

1 

4 

1077 

0 

0 

30 

0 

,79 

.28 

31 

7.0 

0 

3 

0 

DEAOWOOD  DAM 

42.9 

14.2 

28.6 

1.7 

58 

21 

-  7 

5 

1122 

0 

0 

31 

5 

3.41 

•  10 

1.54 

28 

25.1 

13 

15+ 

9 

1 

1 

DEER  POINT 

33. 9M 

19. IM 

26. 5M 

45 

26+ 

12 

16+ 

1187 

0 

14 

29 

0 

1.49 

.55 

11 

25.0 

28 

13+ 

4 

1 

0 

DIXIE 

41  .4 

13.7 

27.5 

55 

22 

-10 

7 

1154 

0 

3 

31 

7 

3.11 

.  72 

1 

39.6 

28 

15 

9 

2 

0 

ELK  CITY 

46. 4M 

15. 7M 

31. 6M 

50 

23  + 

0 

16 

1030 

0 

1 

30 

1 

1  .94 

.38 

11 

19.5 

21 

15+ 

8 

0 

0 

FAIRFIELD  RS 

47. IM 

22. 2M 

34.  7M 

52 

27 

13 

15+ 

935 

0 

0 

29 

0 

.80 

.69 

28 

.4 

T 

28  + 

1 

1 

0 

GARDEN  VALLEY  RS 

53. Sf- 

25. 6M 

39. 7M 

2.2 

70 

21 

15 

16 

777 

0 

0 

25 

0 

D 

1.68 

_ 

.98 

.84 

28 

.5 

0 

1 

0 

GROUSE 

44.0 

15.6 

29.8 

55 

75  + 

1 

6+ 

1086 

0 

0 

29 

0 

.49 

.25 

1 

6.5 

2 

0 

0 

HAILEY  RS 

46.2 

20.6 

33.4 

2.6 

62 

23 

12 

13+ 

973 

0 

0 

31 

0 

.91 

- 

.37 

.59 

28 

4.1 

3 

1 

3 

1 

0 

HEADQUARTERS 

46.9 

22.6 

34.8 

65 

22 

8 

4 

931 

0 

0 

30 

0 

3.02 

.38 

31 

17.5 

6 

16  + 

13 

0 

0 

HILL  CITY 

47.9 

22.3 

35.1 

8.3 

61 

26+ 

11 

16 

919 

0 

0 

28 

0 

.  55 

.75 

.63 

28 

.0 

0 

1 

1 

0 

IDAHO  CITY 

49.8 

23.1 

35.5 

2.3 

55 

21 

11 

16 

877 

0 

0 

28 

0 

1  .64 

.93 

.87 

28 

4 

1 

0 

KELLOGG 

49.9 

31.2 

40.5 

2,5 

69 

22 

22 

4 

752 

0 

0 

19 

0 

3.21 

.24 

1  .02 

30 

2.3 

2 

2 

7 

2 

1 

LOWMAN   3  E 

52.6 

22.4 

37.5 

68 

21 

12 

16 

841 

0 

0 

0 

2.25 

1.05 

28 

4.0 

11 

5 

1 

1 

MC  CALL 

42.6 

20.5 

31.6 

4.0 

57 

21 

4 

13 

1030 

0 

0 

30 

0 

3.19 

.44 

1.31 

28 

19.0 

11 

1 

5 

2 

1 

MOOSE  CREEK  RANCH 

52.5 

26.2 

39.4 

69 

25 

14 

7 

790 

0 

0 

29 

0 

1.36 

•  23 

31 

7,0 

7 

10 

7 

0 

0 

MULLAN  FAA 

47.8 

25.1 

36.5 

66 

22  + 

10 

4 

876 

0 

0 

27 

0 

4.12 

1  •  12 

29 

13.1 

9 

6  + 

7 

3 

1 

NEW  MEADOWS  RS 

48.4 

20.4 

34.4 

3.5 

64 

23  + 

7 

12+ 

940 

0 

0 

28 

0 

2,14 

.23 

1  ,12 

28 

5.4 

3 

11  + 

5 

1 

1 

PIERCE 

//R 

43.8 

21.0 

32.4 

58 

27 

5 

16 

1004 

0 

1 

31 

0 

3,58 

•  46 

15 

22.1 

21 

16 

1 3 

0 

0 

POWELL 

45.4 

33.5 

60 

27 

11 

8+ 

973 

0 

0 

31 

0 

V 

6.  18 

13.5 

26 

11 

SUN  VALLEY 

44.4 

14.6 

29.5 

57 

22 

0 

6 

1095 

0 

0 

30 

1 

1.10 

•  75 

28 

6^0 

8 

3  + 

3 

1 

0 

WALLACE  WOODLAND  PARK 

46.6 

25.9 

36.  8 

1.9 

57 

22 

1  4 

4+ 

869 

0 

0 

22 

0 

4.08 

•  66 

1,35 

30 

5^0 

3 

2 

9 

3 

1 

WARREN 

40.8 

12.7 

25.  8 

57 

21 

-16 

1 3 

1178 

0 

4 

31 

5 

2.92 

,75 

28 

23^0 

21 

X 1 

9 

2 

Q 

DIVISION 

34.1 

2.7 

2,25 

.  53 

11.4 

SOUTHWESTERN  VALLEYS 

BOISE  LUCKY  PEAK  DAM 

56.5 

32.3 

44.4 

71 

26  + 

20 

4+ 

631 

0 

0 

18 

0 

,41 

•  26 

28 

•  0 

0 

I 

0 

0 

BOISE  WB  AP 

//R 

55.5 

33.0 

44.3 

3.1 

73 

21 

21 

4 

536 

0 

0 

18 

0 

.21 

1.11 

•  07 

28 

•  4 

T 

15+ 

0 

0 

0 

8RUNEAU 

59.4 

29.6 

44.5 

74 

22 

19 

7 

529 

0 

0 

20 

0 

T 

T 

31  + 

•  0 

0 

0 

0 

0 

CALDWELL 

58.7 

32.9 

45.8 

3.3 

73 

26 

19 

5 

585 

0 

0 

1  7 

0 

.10 

- 

1.07 

•  06 

27 

T 

0 

0 

0 

0 

CAMBRIDGE 

54.6 

26.4 

40.  5 

2.6 

5  8 

21 

9 

\  3 

753 

0 

0 

24 

0 

1.02 

.97 

•  39 

27 

.0 

0 

* 

Q 

Q 

COUNCIL 

M 

M 

1  M 

58 

21 

0 

0 

0 

.0 

T 

DEER   FLAT  DAM 

57.5 

33.5 

45.5 

3.7 

70 

26 

19 

13 

597 

0 

0 

15 

0 

.11 

1.00 

•  05 

31  + 

.0 

0 

0 

0 

0 

EMMETT  2  E 

58.0 

31.9 

45.0 

1.9 

72 

26+ 

20 

13+ 

513 

0 

0 

17 

0 

.15 

- 

1^15 

•  12 

31 

T 

0 

1 

0 

0 

6LENNS  FERRY 

60.4 

29.7 

45.1 

75 

25 

17 

9 

509 

0 

0 

19 

0 

.35 

•  67 

•  29 

28 

.0 

0 

1 

0 

0 

GRAND  VIEW  3  WNW 

59.5 

44.2 

1.2 

75 

25 

17 

7 

535 

0 

0 

19 

0 

.07 

•  84 

.04 

11 

.0 

0 

0 

0 

0 

KUNA  2  NNE 

57.6 

29.5 

43.5 

1.8 

73 

26 

16 

6 

660 

0 

0 

18 

0 

T 

1.20 

T 

31  + 

.5 

0 

0 

0 

0 

MOUNTAIN  HOME   1  SE 

55.7 

29.1 

42.4 

2.0 

70 

26  + 

15 

15 

594 

0 

0 

21 

0 

.09 

1.01 

•  09 

28 

.0 

0 

0 

0 

0 

OLA  b  S 

55.0 

27.3 

41.2 

71 

21 

16 

16 

731 

0 

0 

22 

0 

1.55 

•  78 

27 

.0 

0 

4 

1 

0 

PARMA  EXP  STA 

57.9 

30.6 

44.3 

1.7 

71 

25  + 

17 

13 

535 

0 

0 

18 

0 

.14 

.77 

•  05 

1 

T 

0 

0 

0 

0 

PAYETTE 

50.8 

31.0 

45.9 

3.5 

74 

25 

18 

13 

583 

0 

0 

17 

0 

.18 

.92 

•  07 

27 

.0 

0 

0 

0 

0 

SWAN  FALLS  PH 

60.0 

35.3 

47.7 

75 

25 

25 

13 

528 

0 

0 

12 

0 

.04 

•  04 

31 

T 

0 

0 

0 

0 

WEISER  2  SE 

57.5 

30.7 

44.1 

1.3 

70 

25+ 

19 

16+ 

540 

0 

0 

16 

0 

.19 

.92 

•  11 

27 

T 

0 

1 

0 

0 

DIVISION 

44.3 

2.6 

.29 

1.01 

.  1 

SOUTHWESTERN  HIGHLANDS 

.1 

6RASMERE 

49.0 

23.2 

36.1 

65 

21 

12 

4 

888 

0 

0 

29 

0 

.14 

•  11 

28 

.0 

0 

1 

0 

HOLLISTER 

50.0 

23.4 

36.7 

-  0.4 

67 

22 

13 

17 

870 

0 

0 

27 

0 

.75 

.25 

•  28 

28 

3.0 

T 

29+ 

3 

0 

0 

REYNOLDS 

51.1 

25.5 

38.3 

55 

21 

15 

9+ 

822 

0 

0 

29 

0 

.53 

•  30 

28 

2.0 

2 

31 

2 

0 

0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


IDAHO 
MARCH  1963 


Temperature 


No.  of  Doyt 

Snow,  5l«et 

No.  of  Day* 

Stotion 

5L 
o 

Mas. 

Min. 

E 

a 

•o 

• 

1 

s 

•  1 

f  - 

.  1 

a  p 

r  z 

J 

1 

1 

Z 

• 

1 

1 

0 

<  S 

Aver 

Minir 

> 

°  1 

Q  u. 

X 

• 

Low* 

Dale 

• 

"si 

5  > 

5  » 

Tofol 

From 

0 

O 

Totol 

** 

0 

o 
o 

o 
o 
■o 

1.00 

THREE  CREEK 

46.9 

18.6 

32.6 

62 

27  + 

3 

4 

993 

0 

0 

31 

0 

.78 

.42 

28 

3 

3 

2 

0 

0 

TRIANGLE  RANCH 

47. 2M 

33. 6M 

63 

26 

967 

0 

0 

30 

0 

D 

.66 

.28 

28 

2*0 

2 

31 

3 

0 

0 

DIVISION 

35.5 

-  0.4 

- 

2.8 

CENTRAL  PLAINS 

BLISS 

55.6 

28.6 

42.1 

70 

26+ 

16 

4 

701 

0 

21 

Q 

.50 

- 

.42 

.41 

28 

T 

Q 

0 

BUHL 

55. OM 

29. IM 

42. IM 

1.5 

69 

31  + 

20 

4 

704 

0 

0 

25 

0 

.69 

- 

.09 

.43 

31 

.0 

0 

2 

0 

0 

BOR  LEY 

52.9 

28.3 

40  .  6 

1.5 

70 

27 

20 

7 

750 

.72 

.12 

.27 

29 

2.0 

Q 

3 

0 

BURLEY   FAA  AP 

52.6 

27.2 

39.9 

72 

22 

17 

7 

770 

0 

0 

26 

0 

.63 

.47 

28 

1.1 

1 

15 

1 

0 

0 

HAZE  U  TON 

52.7 

26.1 

39.4 

0.2 

69 

21 

1  5 

6 

764 

0 

0 

26 

0 

.  74 

.  24 

»47 

28 

2 

0 

JEROME 

53.6 

26.1 

39.9 

0.9 

71 

22 

16 

13 

775 

0 

0 

26 

0 

.65 

- 

.08 

.45 

28 

1.6 

1 

15 

2 

0 

0 

49.6 

25.1 

37.4 

63 

26 

851 

0 

0 

26 

0 

.27 

26 

2.0 

0 

3 

0 

0 

PAUL   1  ENE 

51.9 

26.1 

39.0 

70 

23 

18 

3 

600 

0 

0 

25 

0 

.50 

.27 

26 

2.0 

1 

15  + 

1 

0 

0 

PICABO 

48.9 

21.1 

35.0 

66 

23 

12 

4 

922 

.63 

.37 

26 

.  5 

1 

0 

0 

RICHFIELD 

50.9 

23.0 

37.0 

67 

22 

14 

16 

863 

0 

0 

28 

0 

.61 

- 

.27 

.55 

26 

.0 

0 

1 

1 

0 

SHOSHONE   1  WNW 

53.2 

24.8 

39.0 

2.4 

68 

21 

13 

16 

798 

Q 

Q 

2  5 

.69 

- 

.39 

.49 

28 

.0 

0 

0 

TWIN  FALLS  2  NNE 

54.5 

29.6 

42.1 

2.2 

70 

21 

18 

9 

703 

0 

0 

22 

0 

.73 

- 

.11 

.43 

28 

1.9 

T 

15 

2 

0 

0 

Twin  falls  3  se 

53.7 

28.6 

41.2 

2.3 

7  J 

27 

19 

25 

729 

.75 

.11 

.  30 

28 

4.0 

2 

2 

0 

U 1 V 1 o 1  UN 

39.  6 

1.4 

.66 

.21 

1.3 

NORTHEASTERN  VALLEYS 

CHALLIS 

49.3 

24.2 

36.8 

2.6 

65 

22 

12 

12+ 

871 

0 

0 

26 

0 

.30 

- 

.05 

.22 

28 

1.0 

T 

1 

1 

0 

0 

CHILLY  BARTON  FLAT 

43.1 

13.2 

28.2 

59 

22 

-  6 

6+ 

1135 

0 

3 

30 

5 

.44 

.24 

1 

3.5 

T 

28+ 

2 

0 

0 

MACKAY  RS 

41.6 

19.4 

30.5 

0.5 

54 

28  + 

9 

5 

1065 

0 

4 

30 

0 

.35 

- 

.21 

.13 

27 

1.0 

T 

23+ 

3 

0 

0 

MAY  RS 

50.  3M 

22. 3M 

36.  3M 

55 

22 

9 

13 

882 

0 

0 

28 

0 

.02 

.02 

1 

.5 

0 

0 

0 

0 

SALMON 

51.5 

26.4 

39.0 

3.9 

68 

25  + 

16 

13 

798 

0 

0 

25 

0 

.17 

- 

.36 

.12 

31 

.0 

0 

1 

0 

0 

DIVISION 

34.2 

2.1 

.26 

- 

.20 

1.2 

UPPER  SNAKE  RIVER  PLAINS 

ABERDEEN  EXP  STA 

49.3 

21.7 

35.5 

0.0 

67 

23 

907 

0 

0 

28 

0 

- 

.10 

15 

0 

1 

0 

AMERICAN  FALLS   1  SW 

50.4 

27.7 

39.1 

66 

20 

19 

9 

795 

0 

0 

24 

0 

.61 

.41 

28 

1.5 

1 

15  + 

1 

0 

0 

ARCO  3  NW 

47.9 

33.9 

62 

22+ 

955 

Q 

0 

30 

0 

.20 

1 

1 

0 

ASHTON   1  S 

45.1 

20.9 

33.0 

5.1 

61 

22 

2 

6 

982 

0 

0 

30 

0 

1.19 

- 

.20 

.42 

28 

6.6 

3 

15 

5 

0 

0 

BLACKFOOT   2  SSW 

49.5 

24.7 

37,1 

68 

23+ 

13 

5+ 

858 

27 

.59 

- 

.25 

.40 

15 

T 

Q 

2 

0 

CRATERS  OF  THE  MOON  NM 

44.9 

21.8 

33.4 

60 

21 

11 

6+ 

975 

0 

0 

29 

0 

.64 

.40 

28 

4.6 

1 

1 

1 

0 

0 

45.2 

22.3 

33.8 

6.4 

61 

22 

9 

13+ 

959 

29 

0 

.39 

.30 

•  18 

28 

2.0 

Q 

0 

FORT  HALL   INO  AGENCY 

51  .Bf 

24. 5M 

38. 2M 

2.1 

67 

22 

13 

5 

823 

0 

0 

27 

0 

.70 

- 

.03 

.41 

28 

T 

0 

2 

0 

0 

49.3 

20.5 

34.9 

65 

22 

4 

13 

925 

0 

0 

29 

0 

2.23 

2.11 

15 

T 

0 

2 

\ 

1 

HOWE 

51.3 

23.7 

37.5 

67 

27 

11 

13 

845 

0 

0 

29 

0 

.40 

.20 

1 

3.0 

0 

3 

0 

0 

in&un   FAI  1  C    7  F^F 
IL/AH'J    rALLO    £  LAd 

49.1 

23.9 

36.5 

66 

22 

10 

5+ 

876 

0 

0 

28 

0 

.89 

.35 

1 

2.5 

3 

1 

3 

0 

0 

IDAHO  FALLS  FAA  AP 

47.1 

23.8 

35.5 

2.3 

57 

22 

10 

5+ 

908 

0 

2 

28 

0 

.73 

.07 

.26 

28 

3.4 

2 

1 

2 

0 

0 

IDAHO  FALLS  42  NW  WB 

R 

48.6 

18.6 

33.6 

4.3 

69 

22 

2 

13 

964 

0 

0 

29 

0 

.41 

- 

.05 

.24 

28 

1 

0 

0 

IDAHO   FALLS   46   W  WB 

R 

47.5 

20.8 

34.2 

4.2 

54 

22 

8 

13 

950 

0 

0 

29 

0 

.74 

.12 

.37 

28 

6.2 

4 

1 

3 

0 

0 

POCaTELLO  WB  AP 

//R 

49.8 

26.6 

38.2 

2.4 

55 

27 

15 

6 

824 

0 

0 

27 

0 

.85 

- 

.17 

.41 

28 

3.0 

1 

15+ 

4 

0 

0 

SAINT  ANTHONY 

47.3 

23.9 

36.6 

54 

22 

9 

13+ 

902 

0 

1 

28 

0 

.79 

.33 

28 

3.0 

3 

15 

3 

0 

0 

SUGAR 

48.5 

22.4 

35.5 

5.5 

66 

22 

8 

13+ 

910 

0 

1 

27 

0 

.54 

- 

.35 

.21 

26 

2 

0 

0 

DIVISION 

35.6 

3.0 

.72 

- 

.10 

2.7 

EASTERN  HIGHLANDS 

ARBON  2  NW 

46.3 

23.2 

34.8 

62 

22 

-  7 

13 

930 

0 

1 

28 

1 

1.17 

.31 

28 

11.0 

5 

0 

0 

CONOA 

42. 6M 

16.5 

29. 6M 

58 

27 

1 

6 

1101 

0 

3 

30 

0 

1  .49 

.62 

28 

9.5 

3 

12  + 

4 

1 

0 

DRIGGS 

44.0 

16.6 

30.3 

3.2 

60 

22 

-10 

4 

1069 

0 

3 

28 

5 

.96 

- 

.21 

.44 

1 

3 

0 

0 

GRACE 

46.4 

21.9 

34.2 

4.8 

61 

27 

946 

0 

0 

29 

0 

.32 

29 

4 

0 

IDAHO  FALLS  16  SE 

44.6 

17.9 

31.3 

61 

27 

-  6 

3 

1039 

0 

1 

30 

3 

1.13 

.42 

1 

10.0 

4 

3  + 

3 

0 

0 

ISLAND  PARK  DAM 

40.5 

7.2 

23.9 

54 

21 

-19 

13 

1268 

0 

4 

1 1 

1.43 

.50 

28 

13.5 

33 

16+ 

4 

1 

0 

KILGORE 

38.8 

8.8 

23.8 

62 

26+ 

-10 

13 

1269 

0 

7 

31 

9 

.72 

.37 

28 

2.0 

3 

0 

0 

LIFTON  PUMPING  STA 

42.5 

18.5 

30.5 

3.8 

57 

31 

3 

5+ 

1061 

Q 

4 

31 

Q 

.36 

- 

.41 

.28 

28 

T 

0 

MALAD 

51.2 

24.6 

37.9 

2.5 

67 

22 

10 

13 

833 

0 

0 

27 

0 

.97 

- 

.14 

.36 

12 

5.0 

4 

12 

3 

0 

0 

MALAD  FAA  AP 

52.3 

22.6 

67 

6 

13 

0 

0 

29 

0 

.95 

.35 

5.0 

12 

3 

0 

MC  CAMMON 

49.2 

23.7 

36.5 

66 

26 

11 

16 

860 

0 

0 

30 

0 

.62 

.35 

28 

5.0 

T 

17+ 

3 

0 

0 

MONTPELIER  RS 

44.0 

16.7 

30.4 

2.4 

62 

26 

0 

4 

1070 

0 

1 

31 

1 

1.16 

.12 

.53 

29 

6.8 

2 

15 

4 

1 

0 

OAKLEY 

51.8 

26.8 

68 

22 

13 

4 

791 

0 

0 

23 

0 

.70 

.14 

.23 

28 

3.0 

0 

3 

0 

0 

PALISADES  DAM 

42.4 

15.9 

29.2 

57 

22 

-  4 

13 

1104 

0 

5 

29 

5 

1.57 

.55 

28 

11.0 

13 

15 

5 

1 

0 

POCATELLO  2 

51. 2M 

26. OM 

38. 6M 

65 

27+ 

14 

4+ 

810 

0 

0 

24 

0 

.76 

.33 

28 

.0 

0 

3 

0 

0 

PRESTON  2  SE 

48.4 

23.1 

35.8 

0.7 

67 

28  + 

7 

16 

899 

0 

0 

26 

0 

1.00 

.41 

.41 

29 

6.5 

5 

12 

3 

0 

0 

STREVELL 

47.6 

23.4 

36.5 

53 

26  + 

7 

16 

906 

0 

0 

27 

0 

.77 

.24 

26 

T 

15  + 

3 

0 

0 

SWAN  VALLEY  1  W 

45.3 

14.5 

29.9 

64 

31  + 

-12 

4 

1079 

0 

3 

30 

6 

1.81 

.55 

28 

22.0 

0 

6 

1 

0 

TETONIA  EXP  STA 

41.9 

18.2 

30.1 

57 

27+ 

-  3 

4 

1076 

0 

5 

29 

1 

.26 

.12 

26 

1 

0 

0 

WAYAN 

40.7 

16.0 

28.4 

57 

27 

-  5 

6 

1131 

0 

8 

29 

4 

1.17 

.48 

26 

16.0 

6 

15  + 

4 

0 

0 

DIVISION 

32.4 

2.5 

1.02 

.22 

7.7 

Pr«cipitotton 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-  31  - 


DAILY  PRECIPITATION 


lOAI- 
MARCH  196 


Day  of  Month 


ABERDEEN  EXP  STa 
AMERICAN  FALLS  1 
ANDERSON  DAH 
ARSON  2  NH 
ARCO  3  NH 

ARROWROCK  DAM 
ASHTON   1  S 
AVERY  RS 

BAYVIEU  MODEL  BASIN 
BLACKFOOT  2  S5W 

BLISS 

BOISE  LUCKY  PEAK  DAM 
BOISE  WB  AP  //R 
BONNERS  FERRY  ]  SW 
6RUNEAU 

BUHL 

BURKE  2  ENE 
6URLEV 

BURLEY  FAA  AP 
CABINET  GORGE 

CALDWELL 
CAMBRIDGE 
CASCADE   1  NW 
CENTERVILLE  ARBAUGH 
CHALLIS 

CHILLY  BARTON  FLAT 
COBALT 

COEUR  0  ALENE  RS 
CONDA 

COTTONWOOD 
COUNCIL 

CRATERS  OF  THE  MOON  NM 
OEADWOOD  DAM 
DEER  FLAT  DAM 
DEER  POINT 

DIXIE 
DRIGGS 

DUBOIS  EXP  STA 
ELK  CITY 
EMMETT  2  E 

FAIRFIELD  RS 
FENN  RS 

FORT  HALL    IND  AGENCY 
GARDEN  VALLEY  RS 
GLENNS  FERRY 

GRACE 

GRAND  VIEW  3  WNW 
6RANGEVILLE 
GRASMERE 
GROUSE 

HA  I  LEY  RS 
HAHER  A  NW 
HAZELTON 
HEADQUARTERS 
MILL  CITY 

HOLLISTER 
HOWE 

IDAHO  CITY 
IDAHO  CITY  11  SW 
IDAHO  FALLS  2  ESE 

IDAHO  FALLS  16  SE 
IDAHO  FALLS  FAA  AP 
IDAHO  FALLS  42  NW  WB  R 
IDAHO  FALLS  46  W  W8  R 
ISLAND  PARK  DAM 

JEROME 
KAMI  AH 
KELLOGG 
K I LGORC 
KOOSKIA 

KUNA  2  NNE 

LEWISTON  we  AP  //R 
LIFTON  PUMPING  STA 
LOWMAN  3  E 
MACKAY  RS 

HALAD 

MALAD  FAA  AP 
MAY  RS 
MC  CALL 
MC  CAMMON 

MINIDOKA  DAM 
MONTPELIER  RS 
MOOSE  CREEK  RANCH 
MOSCOW  U  OF  I 
MOUNTAIN  HOME   1  SE 

HULLAN  FAA 
NEW  MEADOWS  RS 
NEZPERCE 
OAKLEY 
OLA    5  S 

OROFINO 
PALISADES  OAM 
PARMA  EXP  STA 
PAUL    I  ENE 
PAYETTE 


PICABO 
PIERCE 
POCATELLO  2 
POCATELLO  we  AP 
PORTMILL 

POTLATCH 
POWELL 

PRESTON  2  SE 

PRIEST  RIVER  EXP  STA 

REYNOLDS 

RICHFIELD 
RIGGINS  RS 
RIRIE  12  ESE 
SAINT  ANTHONY 
SAINT  MARIES 

SALMON 

SAMDPOINT  EXP  STA 
SHOSHONE  1  WHW 


.54 
3.41 

.11 
1.49 

3.11 
.96 
.39 


2-99 
.70 
1.68 


//R 
//R 


.07 
.10 


2.37 
.70 
1.55 


3.20 
'  6.18 
1.00 
3.25 


1  .68 
1.03 
.79 
2.61 
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• 
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T 

'^f 

.  37 

*  t 

•  16 

.03 

*43 

■ 
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.17 
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Station 

•3 

Day  of  Month 

o 

H 

1  1 

2  1 

3 

7  1  8  1  9 

10  1  11  1 

12 

13  1  14 

1 

IS 

16  1 

17  1  18 

19  1  20  1  21 

22  1  23  1 

24 

25  26 

27 

28| 

29  1 

X 

31 

LATE  CReER  RS 

TREVEtL 

UGAd 

UN  V*LLET 
WAN  FALLS  PH 

•  71 
.94 

1.10 

•  OA 

.11 
■  05 

.11 

T 

.07 

T 

.05 

.27 

los 

I 

.0! 

7 

.38 
.14 
.08 
.15 

.08 
.01 

7 

In 

7 

.09 

.21 

.21 
.75 
7 

.01 
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•  11 

•  17  . 
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WAN  VALLEV   1  W 
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T 

T 
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.04 

.19 

.06 
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.01 
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REFERENCE  NOTES 


Additional  iDforaktlon  regftrdlDg  the  cllnate  of  Idaho  nay  be  obtained  by  writing  to  the  State  CI Inatologl st  at  Weather  Bureau  Airport  Statlo 
Box  1718,  Boise,   Idaho,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  In  the  June  and  December  Issues  of  this  bulletin. 

seasonal   total  precipitation,  for  the  12  months  ending  with  the  June  data     will  b 

listed  in  the  tables,   are  either  missing  or  received  too  late  to  be     locluded  1 

tologlcal  Data"  Table,   became  effective  with  data  for  January  1957. 

D  '¥.,  precipitation  and  evaporation  in  Inches,  and  wl 
of  average  dally  temperatures  from  es'F. 

type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evapor 
Normals  for  all  stations  are  cltnatologlcal  standard  normals  based  on  the  period  1931  -  1960. 

Water  equivalent  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  sno 
Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently 
causes  of  local  variability  in  the  snowpack  may  result   in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

Ground"  Table,   and  In  the     "Seasonal  Snowfall"  Table  in- 

Data  in  the  "Monthly  Extremes";  "Dally  Precipitation"  Table;  "Dally  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table,  and  snowfall  in  the 
"Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.  The  Station  Index  shows  observation 
times  in  local  standard  time.     (IXirlng  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  savings  time.) 

Snow  on  groundin  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  Stations.  For  these 
stations  snow  on  ground  values  are  at  4:00  a.m.  PST  and  5:00  a.m.   HST,   except   Idaho  Falls  46  W  which  is  8:00  a.m.  HST. 

In  the  Station  Index  the  letters  C.  G,  H,  J,  and  S  In  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",  indicate  the 
following: 

Hourly  precipitation  values     are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  in 

ta"  Bulletin. 
"Soil  Tenperature"  Table. 
"Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table. 
"Supplemental  Data"  Table. 

Storage  Precipitation  Station.  Precipitation  measurements,  made  at  Irregular  intervals,  will  be  published  later  in  "Storage-Gage  Pre- 
cipitation Data"  Bulletin. 

No  record  in  the  "Climatologlcal  Data"  Table  and  the  "Dally  Temperature"  Table  Is  indicated  by  no  entry. 

Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  In  the  annual  Issue  of  this  publication. 

Table;  "Dally  Precipitation"  Table;  "Evaporation  and  Wind"  Table;  "Snowfall  and  Snow  on  Ground" 
;  and  the  Station  Index. 

+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

Fastest  observed  one  minute  wind  speed.     This  station  is  not  equipped  with  automatic  wind  instruments. 

■     Amount  Included  in  following  measurement,   time  distribution  unknown. 

*     Thermometers  are  generally     exposed  in  a  shelter  locat 
the  thermometers  are  exposed  In  a  shelter  located  on  t 

//  Gage  18  equipped  with  a  windshield. 

AR  This  entry  In  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

a    One  or  more  days  of  record  Blssing;  If  average  value  Is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Dally  Temperature"  Table 
for  detailed  dally  record.  Degree  day  data,  If    carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  nay  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in 
Hourly  Precipitation  Data.) 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includea  total  for  previous  month. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

Subscription  Price:  20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  S2.50  per  year.  (Yearly  subscription  includes  the  An 
money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.  Remittances  and  correspondence  regarding  s 
to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,   D.  C. 

General  Weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  HOHTHLY  WEATHER  REVIEW,  HOKTHLT  CLIHAT0U)GI CAL  DATA- 
NATIONAL  SUHMART,  and  STORM  DATA,  all  of  which  nay  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington 
25,  D.  C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations, elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1957  may  be . found  in  the  publi- 
cation SUBSTATION  BISTORY  for  this  state.  That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Docunents,  (k>vernnent  Printing  Office, 
Washington  25,  D.  C.  for  40  cents.  Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  In  the  1961  annual  tasues  of  Local 
Climatologlcal  Data,   obtained  as  indicated  above,  price  15  cents. 
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DAILY  TEMPERATURES 


IDAHO 
MARCH   19  63 


Day  Of  Month 


Station 

ABERDEEN  EXP  STA 
AMERICAN  PAULS   1  SW 
ANDERSON  DAM 
ARBON   ;  NW 
ARCO   3  NW 
ARROWROCK  DAM 
ASMTON    1  S 
AVERY  RS 

BAYVIEW  MODEL  BASIN 
BLACKFOOT  2  SSW 
BLISS 

BOISE   LUCKY  PEAK  DAM 
BOISE  we  AP 
BONNERS  FERRY   1  SW 
BRUNEAU 
BUHL 

BURKE  2  ENE 
BURLEY 

BURLEY   FAA  AP 
CABINET  60RGE 
CALDWELL 
CAMBRIDGE 
CASCADE  1  NW 
CHALLIS 

CHILLY  BARTON  FLAT 
COBALT 

COEUR  D  ALENE  RS 
CONDA 

COTTONWOOD 
COUNCIL 

CRATERS  OF  THE  MOON  NM 

DEADWOOD  DAM 

DEER  FLAT  DAM 

DEER  POINT 

DIXIE 

DRIGGS 

DUBOIS  EXP  STA 
ELK  CITY 
EMMETT  2  E 


1 

2 

3 

* 

5 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

IS 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Ave 

MAX 

43 

44 

38 

40 

41 

41 

43 

47 

50 

53 

47 

41 

41 

42 

46 

38 

42 

44 

46 

51 

68 

64 

67 

60 

50 

56 

65 

64 

46 

57 

60 

49  3 

29 

22 

14 

1 3 

16 

1 0 

15 

1 7 

1 5 

19 

19 

26 

19 

14 

20 

18 

20 

22 

25 

22 

21 

26 

34 

30 

15 

24 

30 

36 

34 

22 

27 

21.7 

MAX 

»♦ 

39 

40 

40 

42 

43 

46 

49 

52 

49 

40 

38 

40 

43 

43 

40 

47 

46 

50 

66 

64 

64 

62 

59 

56 

54 

62 

59 

55 

59 

59 

50  4 

30 

20 

20 

22 

20 

19 

26 

28 

28 

20 

27 

24 

23 

30 

24 

30 

37 

27 

35 

45 

33 

23 

29 

34 

34 

39 

31 

30 

27.7 

MAX 

45 

41 

43 

42 

43 

45 

50 

51 

54 

52 

44 

46 

47 

44 

43 

45 

44 

44 

54 

64 

67 

64 

61 

51 

61 

55 

50 

47 

53 

59 

65 

51.1 

28 

23 

25 

22 

24 

25 

25 

26 

32 

22 

21 

32 

30 

20 

34 

26 

28 

31 

34 

39 

43 

28 

29 

33 

35 

37 

37 

32 

33 

29.3 

MAX 

32 

36 

36 

33 

34 

44 

46 

50 

52 

46 

40 

34 

35 

36 

38 

40 

42 

42 

44 

52 

56 

62 

55 

49 

55 

57 

60 

64 

52 

58 

61 

45.  3 

26 

12 

1 8 

23 

19 

?  5 

26 

22 

.  7 

13 

25j  8 

26 

22 

28 

27 

28 

33 

34 

30 

22 

30 

31 

33 

31 

30 

26 

23.2 

MAX 

<>1 

41 

39 

40 

39 

42 

46 

48 

53 

48 

41 

40 

41 

42 

41 

36 

40 

46 

52 

55 

62 

62 

54 

52 

55 

61 

50 

49 

52 

53 

53 

47.9 

MIN 

18 

20 

18 

15 

24 

16 

21 

21 

23 

20 

23 

24 

30 

28 

16 

14 

27 

35 

26 

16 

19 

19.9 

MAX 

»7 

42 

46 

43 

44 

47 

48 

51 

55 

53 

47 

46 

46 

47 

47 

46 

46 

46 

55 

63 

67 

65 

64 

53 

63 

67 

61 

52 

54 

61 

57 

52.6 

M 1 N 

27 

28 

24 

24 

27 

23 

23 

26 

26 

28 

26 

26 

25 

37 

30 

23 

39 

32 

30 

32 

40 

45 

44 

30 

28 

34 

37 

37 

41 

39 

37 

31.2 

MAX 

38 

37 

37 

38 

34 

34 

36 

42 

45 

42 

43 

36 

35 

43 

38 

36 

42 

44 

45 

53 

59 

61 

54 

49 

49 

57 

59 

57 

48 

52 

55 

45. 1 

2  5 

16 

10 

13 

25 

29 

25 

26 

39 

30 

20 

26 

28 

26 

31 

28 

29 

20.9 

MAX 

39 

41 

37 

41 

41 

39 

45 

50 

53 

47 

44 

44 

47 

44 

34 

44 

53 

42 

44 

60 

67 

64 

64 

49 

60 

67 

46 

53 

53 

49 

45 

48.6 

MIN 

32 

30 

23 

22 

28 

30 

22 

24 

25 

26 

32 

24 

29 

28 

31 

23 

27 

32 

34 

34 

32 

33 

36 

35 

29 

22 

39 

36 

32 

32 

29 

29.4 

MAX 

43 

46 

39 

36 

42 

41 

43 

40 

52 

56 

52 

48 

44 

49 

41 

42 

46 

51 

49 

44 

47 

50 

66 

46 

47 

47 

61 

50 

54 

52 

42 

47.0 

29 

1 5 

24 

28 

1 7 

35 

32 

28 

26 

29 

21 

20 

27 

31 

34 

31 

37 

34 

33 

25 

24 

37 

36 

36 

35 

26 

26.2 

MAX 

42 

39 

39 

36 

36 

42 

49 

49 

51 

46 

43 

39 

39 

45 

37 

38 

44 

48 

50 

59 

65 

68 

68 

50 

59 

64 

61 

53 

54 

60 

62 

49.5 

M 1 N 

30 

27 

16 

13 

14 

1 9 

19 

1  7 

17 

28 

25 

21 

24 

20 

21 

25 

20 

28 

23 

23 

40 

40 

41 

20 

26 

30 

30 

34 

30 

32 

24.7 

MAX 

48 

46 

48 

45 

47 

49 

52 

54 

56 

54 

49 

49 

60 

50 

48 

52 

52 

58 

58 

67 

70 

69 

62 

55 

65 

70 

63 

56 

60 

54 

59 

55.6 

25 

1  g 

20 

2 1 

35 

26 

17 

31 

28 

17 

35 

28 

42 

30 

41 

47 

39 

31 

26 

33 

34 

39 

37 

28 

31 

28.5 

MAX 

53 

46 

48 

48 

48 

50 

52 

54 

56 

56 

51 

49 

50 

53 

64 

50 

51 

50 

58 

67 

71 

70 

67 

57 

66 

71 

66 

56 

58 

54 

59 

56.5 

MIN 

31 

29 

20 

20 

29 

26 

27 

29 

29 

29 

31 

27 

22 

40 

27 

25 

39 

27 

28 

39 

43 

49 

43 

28 

34 

37 

40 

37 

41 

39 

37 

32.3 

MAX 

46 

44 

48 

46 

48 

48 

51 

53 

57 

51 

48 

50 

61 

55 

45 

52 

50 

51 

58 

69 

73 

69 

61 

56 

69 

71 

62 

59 

60 

56 

50 

55.5 

Ml  N 

32 

29 

23 

21 

28 

22 

27 

26 

27 

30 

30 

27 

22 

36 

27 

27 

39 

32 

31 

40 

45 

47 

43 

28 

38 

40 

42 

41 

44 

41 

38 

33.0 

MAX 

49 

48 

45 

47 

48 

48 

51 

54 

57 

52 

49 

49 

47 

45 

48 

51 

56 

49 

45 

55 

60 

66 

57 

48 

60 

54 

57 

55 

45 

44 

49 

51.5 

MIN 

33 

26 

21 

19 

32 

31 

20 

22 

24 

36 

30 

23 

26 

24 

28 

23 

22 

25 

37 

37 

31 

39 

32 

37 

28 

28 

41 

38 

35 

35 

31 

29.5 

MAX 

52 

51 

49 

48 

50 

51 

63 

55 

60 

52 

54 

53 

53 

55 

54 

52 

54 

62 

60 

69 

71 

74 

70 

71 

69 

72 

72 

68 

63 

68 

67 

59.4 

Ml  N 

34 

28 

28 

22 

23 

20 

19 

2 1 

20 

22 

36 

26 

20 

35 

29 

26 

24 

34 

28 

35 

44 

48 

30 

29 

27 

29 

41 

40 

34 

34 

32 

29.6 

MAX 

48 

47 

43 

45 

46 

47 

50 

53 

54 

55 

53 

46 

50 

50 

49 

48 

49 

58 

53 

48 

58 

66 

69 

69 

53 

54 

63 

69 

68 

69 

55.0 

M 1 N 

30 

28 

22 

20 

25 

23 

21 

26 

26 

32 

31 

26 

22 

28 

24 

30 

22 

28 

22 

30 

28 

32 

33 

50 

36 

30 

28 

45 

39 

34 

29.1 

MAX 

33 

36 

33 

38 

33 

34 

40 

43 

46 

42 

37 

39 

36 

39 

36 

40 

43 

43 

37 

50 

55 

56 

48 

40 

49 

52 

49 

43 

42 

38 

39 

41.6 

MIN 

26 

24 

9 

7 

22 

25 

10 

14 

17 

23 

28 

13 

26 

19 

28 

11 

20 

26 

28 

32 

28 

31 

31 

29 

20 

24 

32 

31 

31 

31 

24 

23.4 

MAX 

48 

43 

42 

45 

45 

44 

41 

56 

55 

56 

50 

46 

43 

49 

46 

36 

47 

50 

49 

58 

64 

69 

69 

63 

54 

65 

70 

63 

48 

62 

65 

52.9 

MIN 

32 

27 

22 

22 

22 

21 

20 

22 

22 

24 

30 

26 

21 

23 

26 

23 

29 

29 

29 

32 

30 

36 

44 

33 

23 

25 

38 

41 

35 

34 

35 

26.3 

MAX 

43 

41 

42 

41 

45 

46 

50 

52 

54 

48 

47 

43 

46 

48 

39 

46 

48 

49 

56 

63 

66 

72 

60 

53 

62 

58 

64 

55 

60 

63 

56 

52.6 

M  1  N 

32 

27 

21 

20 

23 

18 

17 

22 

19 

26 

31 

26 

22 

25 

27 

24 

26 

23 

31 

28 

29 

43 

36 

28 

19 

31 

36 

35 

34 

32 

32 

27.2 

MAX 

42 

38 

41 

44 

44 

44 

50 

52 

58 

54 

47 

48 

46 

47 

41 

49 

51 

48 

42 

58 

62 

62 

57 

43 

61 

60 

54 

54 

49 

43 

45 

49  5 

MIN 

31 

28 

19 

18 

29 

30 

20 

21 

24 

36 

3 1 

29 

29 

24 

24 

22 

30 

29 

36 

32 

34 

33 

35 

26 

27 

39 

37 

34 

33 

31 

29.0 

MAX 

52 

48 

50 

49 

50 

54 

59 

60 

61 

58 

53 

62 

55 

66 

60 

52 

53 

59 

64 

71 

70 

67 

63 

59 

70 

73 

58 

64 

60 

64 

65 

56  7 

MIN 

31 

30 

26 

26 

19 

22 

23 

25 

25 

29 

26 

24 

28 

36 

33 

39 

46 

46 

50 

30 

32 

39 

43 

45 

43 

38 

39 

32.9 

MAX 

47 

46 

47 

50 

50 

48 

54 

57 

59 

56 

46 

47 

49 

51 

44 

44 

64 

55 

55 

65 

68 

67 

64 

55 

64 

65 

62 

56 

55 

57 

56 

54.  6 

MIN 

29 

27 

26 

24 

22 

15 

16 

16 

15 

24 

30 

27 

9 

24 

28 

15 

32 

38 

31 

24 

26 

33 

36 

24 

1  8 

27 

40 

39 

39 

32 

33 

26.4 

MAX 

38 

34 

33 

38 

38 

38 

39 

47 

48 

48 

39 

34 

39 

40 

39 

37 

42 

42 

44 

55 

61 

59 

58 

44 

55 

57 

53 

44 

44 

50 

46 

MIN 

25 

17 

12 

5 

13 

7 

12 

10 

14 

25 

25 

9 

22 

23 

6 

28 

26 

26 

26 

27 

32 

34 

26 

20 

27 

32 

31 

31 

32 

27 

21  !  2 

MAX 

45 

38 

39 

38 

38 

42 

45 

49 

52 

52 

46 

40 

44 

45 

40 

40 

46 

51 

50 

59 

62 

65 

61 

50 

57 

63 

59 

51 

56 

53 

49  3 

MIN 

22 

23 

19 

12 

18 

12 

15 

17 

16 

23 

28 

12 

26 

16 

28 

30 

32 

33 

27 

30 

31 

1  9 

31 

28 

33 

35 

35 

28 

24.2 

MAX 

39 

32 

31 

33 

32 

39 

42 

44 

41 

43 

38 

36 

39 

35 

35 

35 

38 

42 

45 

53 

58 

59 

53 

45 

52 

58 

53 

45 

45 

47 

49 

43  1 

MIN 

19 

11 

-  2 

-  6 

1 

-  6 

-  ^ 

-  1 

0 

10 

20 

15 

1 

15 

e 

18 

13 

19 

16 

16 

27 

23 

25 

10 

1  3 

22 

33 

26 

23 

20 

13.2 

MAX 

37 

40 

43 

37 

33 

36 

55 

44 

46 

36 

33 

33 

40 

38 

34 

35 

40 

43 

39 

52 

53 

55 

53 

42 

53 

56 

52 

45 

42 

46 

52 

43  3 

MIN 

24 

18 

22 

1 

XI 

15 

8 

9 

12 

1 1 

1 3 

22 

2 

9 

15 

22 

24 

22 

25 

26 

14 

21 

1  5 

26 

33 

22 

26 

27 

16.8 

MAX 

40 

41 

44 

41 

45 

44 

44 

30 

55 

60 

61 

50 

43 

39 

46 

53 

46 

42 

6? 

62 

61 

46 

46 

63 

63 

50 

53 

49 

44 

48  4 

MIN 

33 

31 

23 

22 

22 

31 

23 

23 

25 

26 

28 

27 

25 

24 

36 

35 

34 

3^ 

36 

36 

34 

28 

28 

35 

40 

37 

35 

30 

30.0 

MAX 

36 

33 

32 

30 

31 

33 

39 

41 

43 

41 

41 

34 

34 

39 

33 

43 

37 

37 

50 

55 

57 

52 

47 

51 

55 

58 

46 

51 

57 

MIN 

24 

19 

3 

3 

4 

1 

4 

10 

11 

10 

14 

5 

2 

10 

2 

13 

13 

17 

1  8 

20 

32 

36 

27 

27 

26 

32 

29 

24 

29 

25 

16.5 

MAX 

41 

41 

37 

39 

34 

41 

45 

52 

55 

43 

51 

39 

43 

43 

34 

41 

45 

41 

42 

60 

63 

67 

54 

54 

61 

61 

51 

51 

46 

54 

42 

MIN 

31 

25 

27 

18 

26 

22 

20 

2 1 

26 

25 

12 

27 

30 

33 

30 

34 

37 

41 

34 

26 

32 

36 

35 

34 

35 

25 

28.4 

MAX 

47 

44 

44 

48 

64 

68 

66 

63 

63 

53 

66 

62 

52 

52 

56 

55 

MIN 

31 

28 

25 

23 

26 

29 

34 

40 

29 

26 

2  3 

40 

39 

32 

35 

MAX 

41 

39 

36 

35 

34 

37 

42 

44 

48 

46 

42 

35 

35 

40 

40 

38 

36 

46 

48 

54 

60 

59 

49 

46 

52 

56 

59 

46 

48 

46 

52 

MIN 

23 

17 

12 

1  \ 

15 

Ml 

24 

14 

20 

16 

1 9 

23 

28 

30 

36 

26 

19 

25 

37 

32 

29 

32 

32 

2ile 

MAX 

35 

35 

37 

39 

38 

40 

44 

49 

48 

46 

36 

37 

38 

38 

37 

34 

42 

39 

40 

52 

58 

55 

52 

41 

52 

52 

48 

41 

39 

45 

44 

42  .9 

MIN 

24 

12 

-  5 

-  5 

6 

-  7 

-  1 

1 

2 

10 

24 

21 

6 

17 

16 

19 

25 

19 

23 

32 

17 

10 

20 

28 

30 

29 

28 

29 

14.2 

MAX 

53 

48 

48 

50 

51 

51 

53 

57 

60 

58 

50 

51 

52 

55 

49 

52 

51 

53 

58 

67 

65 

68 

68 

56 

57 

70 

68 

62 

59 

67 

64 

57,5 

MIN 

43 

32 

27 

27 

28 

21 

22 

25 

23 

28 

28 

27 

37 

37 

32 

40 

30 

41 

46 

36 

34 

41 

40 

40 

46 

39 

41 

33.5 

MAX 

29 

23 

29 

27 

35 

31 

34 

40 

40 

37 

32 

27 

25 

28 

23 

23 

30 

31 

40 

44 

44 

45 

41 

45 

38 

36 

31 

38 

37 

33  9 

M  1  N 

15 

15 

12 

13 

14 

12 

13 

12 

14 

17 

20 

19 

26 

1  7 

30 

35 

28 

22 

25 

26 

14 

19.1 

MAX 

33 

31 

34 

48 

30 

35 

43 

48 

48 

38 

37 

38 

31 

40 

34 

34 

44 

39 

38 

53 

52 

55 

48 

40 

51 

54 

46 

42 

38 

44 

37 

MIN 

24 

14 

^' 

~  ° 

22 

0 

15 

25 

24 

1  3 

18 

19 

24 

27 

7 

18 

31 

31 

30 

30 

25 

ni* 

MAX 

40 

37 

30 

30 

31 

36 

40 

41 

47 

46 

41 

37 

35 

42 

35 

39 

40 

44 

45 

49 

58 

60 

53 

42 

52 

55 

55 

52 

45 

53 

53 

44.0 

MIN 

20 

15 

-  3 

-10 

-  1 

-  7 

4 

4 

10 

12 

16 

7 

0 

4 

16 

12 

15 

16 

29 

32 

22 

27 

39 

35 

30 

24 

26 

30 

30 

30 

33 

16.6 

MAX 

42 

35 

36 

36 

36 

36 

41 

44 

46 

46 

43 

33 

35 

42 

39 

35 

38 

45 

44 

51 

56 

61 

56 

49 

50 

58 

59 

51 

49 

52 

54 

45.2 

MIN 

23 

22 

19 

15 

14 

9 

15 

19 

17 

23 

24 

19 

9 

16 

26 

16 

18 

21 

23 

25 

28 

32 

35 

30 

20 

28 

26 

34 

29 

27 

27 

22.3 

MAX 

42 

37 

34 

40 

45 

34 

40 

49 

54 

54 

37 

36 

41 

47 

46 

31 

56 

40 

44 

59 

60 

60 

47 

58 

59 

50 

48 

51 

45.4 

MIN 

28 

22 

19 

7 

9 

6 

2 

6 

5 

9 

25 

18 

3 

5 

20 

0 

8 

26 

29 

21 

25 

26 

14 

17 

23 

33 

31 

31 

16.7 

MAX 

52 

50 

50 

51 

52 

51 

54 

57 

59 

57 

50 

52 

52 

51 

47 

51 

56 

54 

60 

69 

72 

71 

66 

57 

69 

72 

65 

60 

59 

65 

65 

56.0 

MIN 

34 

31 

23 

21 

27 

20 

22 

22 

24 

26 

35 

25 

20 

38 

28 

25 

36 

31 

32 

35 

39 

42 

50 

29 

24 

35 

44 

44 

42 

46 

38 

31.9 

See  r«fererLC«  DOtes  follovlac  Station  lades. 
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DAILY  TEMPERATURES 


IDAHO 
MARCH  1963 


SlaUon 

Day  Ol  Month 

• 

m 

'  1 

t 

s 

6 

7 

8 

9 

10  1 

"  1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

1 

18 



19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

FAIRFIELD  RS 

MAX 
MIN 

43 

41 

38 

41 

40 

41 

1 5 

43 

47 

90 

11 

5| 

51 



41 

43 

42 



39 
25 

40 
13 

39 
21 

39 
19 

47 
25 

92 
20 

60 
26 

61 
34 

61 

35 

49 

22 

47 

96 

24 

62 
26 

90 

'2 

45 

53 

47.1 

22.2 

FENN  RS 

MAX 
MIN 

46 

33 

43 

32 

39 

31 

42 

29 

49 

28 

36 

30 

48 
28 

S7 

25 

24 

62 
26 

47 

32 

41 

30 

49 

27 

95 
27 

90 
31 

39 
26 

46 

29 

59 
32 

51 
36 

47 

35 

65 

32 

64 

32 

63 

32 

67 
38 

56 
26 

66 

29 

68 
29 

96 
41 

58 

39 

62 
39 

67 
33 

53.9 
31.1 

FORT  HALL    1  NO  AGENCY 

MAX 
HIN 

«S 

3 1 

42 
18 

40 
1 7 

42 

22 

45 

13 

50 
15 

50 
22 

93 
16 

52 
24 

47 

28 

41 

25 

43 
18 

47 

25 

45 
26 

47 
22 

50 
21 

52 
29 

60 
24 

66 

27 

67 
35 

62 
21 

69 
28 

66 
35 

62 
36 

57 
35 

91.8 
24.9 

GARDEN  VALLEY  RS 

MAX 
MIN 

43 
24 

46 
1 8 

47 
22 

48 

16 

52 
18 

56 
1 6 

44 

22 

46 

19 

48 
19 

49 

22 

48 
28 

46 

15 

51 
26 

49 

20 

54 

26 

66 

33 

70 
26 

68 
31 

64 

38 

56 

30 

65 

21 

67 
26 

91 

31 

49 

37 

53 
37 

61 

35 

56 
34 

93.6 
25.6 

SLENNS  FERRY 

MAX 
MIN 

52 
3S 

50 
29 

53 
22 

51 
19 

54 

22 

54 

16 

57 
16 

59 

19 

62 
17 

59 
22 

53 
38 

55 

29 

55 
16 

54 

37 

52 
31 

56 
19 

59 

37 

55 
35 

63 
30 

70 
30 

74 
43 

73 
50 

68 
36 

60 

33 

70 
25 

79 
31 

72 
36 

61 
41 

69 

70 

66 

60.4 
29.7 

GRACE 

MAX 
HIN 

39 
26 

39 
22 

37 
12 

36 
12 

37 
12 

36 
27 

44 
14 

47 

16 

50 
20 

49 

20 

41 
24 

36 
13 

34 

7 

39 
12 

37 
27 

33 
10 

43 
15 

42 

25 

40 
24 

93 
23 

58 
25 

59 
28 

57 
36 

50 
29 

54 
21 

60 
28 

61 
34 

96 

29 

90 

29 

96 
29 

60 
27 

46.4 
21.9 

GRAND  VIEW   3  WNW 

HAX 
HIN 

53 
33 

48 
29 

49 
28 

50 
27 

53 
22 

55 
18 

56 
17 

58 
19 

61 
18 

56 
20 

59 
34 

52 
29 

54 
16 

56 
33 

51 
26 

53 

20 

54 
32 

57 
35 

63 
24 

70 
26 

74 

36 

69 
42 

63 
37 

59 

26 

76 
29 

69 

21 

69 
40 

69 

41 

63 

70 
37 

63 

99.9 
26.9 

GRANGEVILLE 

MAX 
MIN 

45 

30 

42 

26 

38 
21 

41 

17 

36 
26 

43 

22 

46 

20 

54 

21 

57 
22 

43 

32 

40 

29 

40 
24 

47 

19 

47 

28 

33 
19 

44 

11 

49 

24 

42 
32 

46 

24 

61 

30 

62 
34 

66 

38 

56 

36 

52 
30 

64 
28 

63 
30 

93 

53 

49 

35 

55 

56 

49.1 

26.9 

GRASMERE 

MAX 
HIN 

41 
29 

39 
25 

35 
20 

40 
12 

40 
18 

47 
15 

45 
15 

51 
18 

49 

18 

46 

25 

40 
29 

37 
2 1 

43 
16 

46 

42 
18 

41 

20 

41 
21 

43 

26 

53 
22 

62 
25 

65 

60 
37 

57 
29 

51 

60 

63 

61 

95 

93 

57 

54 

49.0 
23.2 

GROUSE 

HAX 
HIN 

37 
19 

41 
12 

35 
1 

37 

3 

33 
6 

41 
1 

43 
4 

50 
4 

51 
7 

42 
14 

41 

23 

37 
16 

36 
5 

36 
6 

38 
20 

33 
13 

35 
20 

45 

8 

47 
14 

51 
18 

54 

1  7 

56 
21 

49 

35 

46 

26 

50 

1 1 

56 

20 

93 
23 

45 

33 

47 

29 

46 

24 

48 

30 

44.0 
15.6 

MAILEY  RS 

MAX 
MIN 

43 
18 

40 
18 

37 
1  3 

40 

13 

39 
14 

41 

12 

42 

14 

45 

16 

48 

1 7 

52 
2 1 

46 

25 

42 

19 

41 

12 

39 
15 

36 

20 

42 

16 

34 
16 

37 
22 

47 

22 

51 
23 

55 
28 

60 
30 

62 
22 

46 

22 

46 
24 

61 

27 

99 
29 

50 

32 

49 
30 

49 
25 

51 
23 

46.2 
20.6 

HAMER   It  NW 

MAX 
HIN 

46 
25 

40 
26 

39 
24 

41 

39 
1 3 

39 

45 

1  3 

48 

1 2 

51 

50 
1 5 

46 

25 

37 

40 

46 

41 

28 

43 
21 

42 
25 

46 

14 

50 
20 

95 
22 

61 
24 

65 
25 

60 
23 

61 
21 

55 

15 

62 

23 

62 
29 

57 
36 

99 

33 

54 
29 

50 

30 

49.3 
20.5 

HAZELTON 

MAX 
HIN 

45 
28 

39 
26 

42 
2  1 

42 
20 

43 
1 5 

45 

1  7 

49 
18 

51 
2 1 

53 
19 

50 

45 

26 

43 

47 

47 

46 
16 

45 

20 

49 

30 

46 

26 

55 
26 

64 

25 

69 
28 

67 
40 

62 
39 

55 

32 

62 
22 

66 
30 

65 
34 

60 
35 

60 
36 

62 
32 

61 

32 

92.7 
26.1 

HEADQUARTERS 

MAX 
MIN 

41 
29 

36 
26 

36 
1 1 

38 
8 

42 
9 

35 
24 

39 
14 

47 

14 

50 
14 

52 
18 

42 
28 

37 
1 8 

42 
1 6 

46 

20 

44 

28 

34 
9 

45 

13 

50 
21 

40 

30 

40 

29 

58 

27 

65 
29 

62 
32 

55 
31 

49 

23 

61 

23 

62 
30 

46 
35 

52 
32 

53 
31 

56 
28 

46.9 
22.6 

MILL  CITY 

HAX 
HIN 

40 
26 

38 
22 

40 
17 

39 
12 

40 
22 

43 
13 

48 
15 

50 
16 

53 
15 

51 
28 

44 

27 

43 
16 

42 
12 

39 
22 

38 
22 

41 
11 

40 
27 

42 
25 

51 
23 

58 
19 

61 
27 

61 

35 

57 

36 

47 
22 

56 
16 

61 

22 

56 
26 

46 

33 

90 
31 

54 
27 

53 
26 

47.9 
22.3 

HOLLISTER 

HAX 
HIN 

42 

24 

39 
24 

38 
22 

40 

15 

43 

17 

45 

17 

47 
14 

52 
20 

52 
1 9 

46 
21 

42 

25 

40 

44 

45 

44 

15 

36 
15 

44 

13 

44 

26 

54 

24 

61 
21 

66 
25 

67 
39 

60 
34 

53 

25 

60 
21 

66 
38 

64 

33 

57 

31 

57 
31 

53 
27 

60 
29 

50.0 
23.4 

HOWE 

HAX 
HIN 

44 

29 

41 

23 

42 
24 

41 
23 

39 
18 

44 

21 

45 

15 

51 
13 

52 
16 

51 
16 

49 

29 

43 
27 

44 
1 1 

47 
17 

44 

27 

41 
18 

42 
23 

50 

29 

52 
19 

57 
25 

62 
21 

66 

24 

65 
37 

53 
31 

57 
17 

65 
26 

67 
30 

60 
37 

59 
32 

57 
27 

59 
28 

51.3 
23.7 

IDAHO  CITY 

HAX 
MIN 

44 

25 

40 
25 

43 
15 

44 

13 

41 
19 

45 
13 

46 
15 

51 
17 

55 
21 

51 
20 

49 

30 

44 

14 

45 
14 

46 

22 

45 

22 

43 
11 

44 

29 

43 
25 

49 

23 

62 
26 

65 
26 

63 
20 

60 
40 

47 
26 

60 
19 

63 
25 

57 

30 

42 
34 

50 

33 

55 
32 

54 

31 

49.6 
23.1 

IDAHO  FALLS  2  ESE 

HAX 
MIN 

42 
29 

38 
26 

38 
10 

38 
10 

37 
10 

41 

10 

45 
14 

46 
1 8 

50 
2 1 

45 

?7 

40 

27 

36 

22 

42 

19 

45 

19 

41 
18 

39 
17 

45 
25 

48 

21 

49 

27 

58 
29 

65 
25 

66 

29 

56 
44 

90 

32 

56 

22 

64 

29 

69 
32 

57 
36 

54 

35 

58 
31 

61 

27 

49.1 

23.9 

IDAHO  FALLS  16  SE 

MAX 
HIN 

37 
25 

33 

37 

38 

32 

39 

44 

44 

45 

41 

37 

33 

35 

39 

35 
20 

33 
11 

40 
15 

41 
12 

42 
14 

50 
23 

56 
25 

59 
31 

54 
47 

54 
27 

51 
21 

58 

27 

61 

32 

53 
31 

50 
30 

55 

29 

58 

23 

44.6 
17.9 

IDAHO  FALLS  FA*  AP 

HAX 
MIN 

39 
24 

32 
12 

34 

1 1 

32 
10 

34 
16 

37 
10 

40 
14 

44 

18 

47 
24 

44 

25 

37 
27 

36 

23 

36 
16 

45 

19 

36 
25 

37 
20 

44 
26 

47 
22 

49 

27 

55 
29 

62 
26 

67 
26 

59 
40 

52 

32 

56 
21 

63 
28 

65 
36 

58 

36 

54 

32 

58 
31 

58 

27 

47.1 
23.6 

IDAHO  FALLS  42   NW  WB 

HAX 
HIN 

45 

25 

36 
16 

39 
16 

40 
14 

36 
12 

41 

9 

43 
10 

49 

6 

53 
8 

49 

15 

43 
25 

40 
1 1 

41 

2 

45 

12 

39 
23 

36 
13 

42 
23 

51 
18 

51 
19 

57 
20 

62 
19 

69 

23 

56 
35 

52 
21 

55 
9 

62 
21 

60 
29 

51 

33 

53 
32 

54 

30 

56 
27 

48.6 
18.6 

IDAHO   FALLS  46   W  WB 

HAX 
MIN 

42 
22 

37 
19 

36 
14 

39 
13 

37 
18 

40 
10 

44 
14 

47 
11 

51 
12 

46 
16 

41 
26 

39 
16 

40 

8 

45 
14 

39 
24 

35 
18 

40 
22 

48 

20 

53 
23 

56 

23 

61 
20 

64 
24 

54 

36 

48 

28 

55 
14 

62 
22 

60 
32 

52 
34 

53 
30 

53 
27 

55 

32 

47.5 
20.6 

ISLAND   PARK  DAM 

HAX 
MIN 

35 
1 8 

34 
1 9 

33 

34 
.  5 

25 

29 
-17 

36 

40 

43 

42 

38 

33 

30 

39 

29 
13 

35 
12 

39 
-10 

40 
-  7 

37 
19 

47 
25 

94 

8 

51 
13 

49 

20 

48 

25 

45 

^  5 

92 

9 

52 
14 

47 
30 

41 

27 

47 
21 

51 
20 

40.5 
7.2 

JEROME 

HAX 
HIN 

50 
30 

45 
25 

42 
18 

44 

16 

45 
20 

46 
1 8 

46 
16 

51 

54 
21 

55 

51 

49 

49 

50 

48 
26 

40 
18 

46 
24 

51 
26 

49 

27 

58 
26 

66 

30 

71 
36 

67 
36 

59 

31 

54 
24 

64 
27 

70 
36 

61 
39 

53 
39 

61 
31 

63 
28 

53.6 
26.1 

KELLOGG 

MAX 
MIN 

40 
34 

43 
3 1 

42 

27 

38 

43 

39 

32 

41 

24 

49 

54 

55 

49 

45 

48 

50 

46 

32 

44 

28 

50 
27 

55 

29 

44 

35 

44 

37 

63 
33 

69 

35 

65 
38 

50 
37 

45 

27 

64 

29 

62 
34 

53 
43 

54 

38 

50 
34 

91 

32 

49.9 
31.2 

K ILGORE 

HAX 
HIN 

34 
g 

35 
12 

31 

2 

31 

29 

32 

36 

39 

41 

40 

36 

24 

29 

36 

37 
14 

28 
11 

36 
-  7 

37 
-  1 

39 
12 

45 
22 

91 
10 

52 
18 

46 

30 

43 
24 

45 
-  1 

52 
14 

47 

16 

41 

30 

42 
16 

43 

16 

46 
17 

38.6 
6.8 

KOOSKIA 

MAX 
MIN 

4, 

33 

47 
3 1 

46 
30 

50 
24 

48 

27 

52 
29 

54 

23 

60 
22 

62 
22 

59 
31 

90 

48 

54 

49 

90 
31 

47 
24 

57 
29 

98 
31 

53 
32 

65 
37 

63 
32 

64 

36 

69 
42 

61 
37 

72 
26 

66 

28 

61 
41 

62 
44 

64 

37 

68 
38 

59 
34 

57.0 
31.1 

KUNA   2  NNE 

MAX 
MIN 

50 
31 

47 
29 

49 
24 

49 

20 

50 
22 

50 
16 

54 

20 

56 
17 

59 
21 

55 
23 

50 
35 

52 
26 

53 
17 

57 

49 
26 

52 
18 

52 
36 

53 
33 

61 

22 

69 
30 

71 
41 

69 
42 

65 
45 

56 

28 

69 
29 

73 
34 

65 
38 

61 
41 

59 
43 

65 

35 

63 
37 

57.6 
29.5 

LEWISTON  WB  AP 

MAX 
MIN 

50 
38 

48 
31 

46 
27 

48 

25 

49 
31 

52 
29 

53 
26 

57 
27 

59 
28 

54 
38 

52 
36 

52 
34 

54 
31 

48 
36 

46 

32 

52 
26 

57 
34 

52 
38 

49 
41 

63 
39 

71 
41 

66 
45 

61 
43 

58 
39 

67 
36 

63 
35 

57 
42 

61 
42 

62 
36 

61 
36 

53 
29 

55.5 
34.7 

LI  ETON   PUMPING  STA 

MAX 
MIN 

36 
26 

32 
22 

33 
10 

29 
3 

32 
8 

35 

3 

40 
10 

43 

13 

42 
14 

41 

15 

39 
24 

32 
14 

33 

41 

39 
25 

33 
12 

38 
19 

42 

23 

40 
19 

49 

1  8 

54 

23 

54 

21 

51 
29 

45 

27 

48 

20 

54 

25 

55 
26 

53 
30 

47 
26 

52 
27 

57 
26 

42.5 
18.5 

LOWMAN    3  E 

HAX 
MIN 

60 

50 

46 

46 

44 

47 

51 

57 

56 

52 

46 

50 

48 

48 

46 
15 

45 
12 

48 
21 

49 

24 

50 
25 

63 
28 

68 
25 

64 
27 

62 
32 

51 
28 

62 
19 

65 
24 

59 

29 

44 

34 

56 
33 

57 
32 

45 
34 

52.6 
22.4 

MACKAY  RS 

MAX 
MIN 

34 

36 

48 

30 

32 

36 

36 

44 

48 

40 

34 

32 

36 

34 

34 
18 

32 
18 

36 
18 

42 
22 

46 
24 

49 

19 

52 
22 

53 

26 

46 

33 

43 
28 

40 
21 

46 

23 

54 
27 

54 
28 

44 

28 

47 
23 

48 

24 

41.6 
19.4 

MALAO 

MAX 
MIN 

45 
31 

43 
27 

41 

22 

41 

20 

41 

16 

44 

17 

51 

19 

53 
21 

56 
20 

49 

20 

35 
27 

40 

25 

42 

10 

47 

14 

44 

16 

39 
13 

47 

25 

49 

30 

48 

23 

59 
24 

63 
26 

67 
33 

60 
39 

55 
33 

59 

23 

64 

31 

63 
31 

60 
35 

55 
30 

61 
31 

65 
30 

51.2 
24.6 

MALAD   FAA  AP 

MAX 
MIN 

43 
26 

41 

25 

42 

22 

42 
19 

46 

15 

46 
17 

56 
16 

56 
20 

56 
16 

47 

17 

49 

26 

41 
17 

42 
8 

50 
11 

42 
26 

41 
13 

48 
25 

47 

29 

46 

23 

61 
21 

65 
22 

67 
27 

62 
35 

92 
26 

60 
20 

65 
30 

64 
26 

61 
34 

57 
30 

62 
29 

67 
26 

52.3 
22.6 

MAY  RS 

MAX 
MIN 

44 

41 

40 

43 

46 

50 

49 

40 

45 

47 

41 

27 

43 
12 

46 

20 

47 

26 

99 

32 

63 
25 

65 
28 

59 
16 

64 

25 

59 
32 

52 

36 

52 
34 

57 
35 

54 

29 

50.3 
22.3 

MC  CALL 

MAX 
HIN 

38 
22 

36 
14 

36 
10 

40 
14 

36 
14 

39 
7 

41 

12 

46 

12 

46 

13 

46 

20 

38 
26 

36 
6 

37 
4 

41 
15 

34 
19 

34 
6 

43 
26 

40 
24 

40 

29 

53 
28 

57 
29 

56 

29 

53 
30 

41 

24 

52 

20 

54 

26 

46 

32 

36 

32 

40 
31 

45 
34 

36 
28 

42.6 
20.5 

MC  CAHHON 

HAX 
MIN 

40 

20 

41 
21 

44 

20 

42 
18 

39 
16 

48 
18 

46 
16 

50 
20 

53 
19 

43 
28 

44 

26 

37 
25 

39 
12 

41 

21 

38 
20 

36 
11 

40 
22 

50 
28 

49 
28 

57 
29 

63 
24 

64 
30 

62 
29 

50 
28 

57 
20 

66 
29 

62 
29 

46 

36 

59 
31 

63 
29 

56 
28 

49.2 
23.7 

MINIDOKA  DAM 

HAX 
MIN 

44 

29 

40 

23 

40 
13 

41 
17 

41 
18 

43 

16 

49 

20 

49 

17 

51 
17 

47 

19 

45 

27 

40 

21 

41 

17 

45 
17 

42 

23 

40 
18 

43 

30 

45 
21 

92 
28 

55 
31 

62 

60 
39 

58 

37 

51 

30 

55 
27 

63 
33 

62 

59 

33 

96 

34 

59 

29 

59 

29 

49.6 
25.1 

r«I«r«nc*  i 
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DAILY  TEMPERATURES 


Continn»d 


StatioD 

DiY  Oi  Month 

1 

1 

2 

3 

4 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

u 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Ave 

MONTPELIER  RS 

MAX 
MIN 

41 

21 

38 
20 

35 
11 

35 
0 

33 
3 

35 
3 

37 
7 

42 
11 

12 

47 
14 

42 
24 

35 
IS 

34 

2 

33 
7 

43 
17 

32 
5 

37 
15 

42 
24 

41 

18 

41 

19 

94 

22 

60 
26 

61 
31 

53 

27 

43 

16 

52 
21 

59 

25 

62 
30 

46 

21 

50 

26 

56 

24 

44.0 
16.7 

MOOSE  CREEK  RANCH 

MAX 
MIN 

40 
30 

42 
27 

47 

24 

48 
21 

41 

27 

42 

16 

52 
14 

55 
15 

58 
22 

40 

31 

44 

21 

48 

25 

54 
19 

46 
25 

38 
25 

49 

24 

58 

32 

45 

31 

47 

63 

25 

65 
25 

60 
32 

62 

35 

52 
20 

68 
22 

59 

30 

52 
32 

55 
35 

57 
32 

54 

30 

64 

32 

62.5 
26.2 

MOSCOW  U  OF  1 

MAX 
MIN 

44 

30 

42 

25 

42 

25 

43 

25 

41 
28 

47 

31 

4e 
28 

54 

28 

96 

30 

92 

33 

47 

33 

47 

30 

47 
28 

44 

31 

37 
29 

41 

51 

45 
29 

43 

35 

61 
36 

57 
41 

53 
39 

59 
42 

54 
34 

63 

39 

61 

30 

49 

38 

59 
40 

51 

35 

52 
33 

91 

29 

50.3 
31.9 

MOUNTAIN  HOME    1  SE 

MAX 
MIN 

49 
31 

45 
28 

39 
24 

47 

20 

47 
19 

49 
16 

53 
20 

55 
18 

60 
25 

59 

31 

45 

30 

48 

32 

46 
30 

90 
31 

91 
15 

50 
17 

90 

52 
32 

58 

30 

66 
40 

69 

37 

68 

36 

59 

35 

58 

36 

70 
30 

70 
28 

68 
33 

59 

37 

58 
40 

54 
31 

60 
34 

65.7 
29.1 

MULLAN  FAA 

MAX 
MIN 

37 
26 

39 
22 

45 
14 

44 

10 

35 
23 

37 
20 

50 
15 

55 
18 

57 
21 

49 

25 

47 

27 

47 

20 

49 

24 

43 
24 

33 
29 

47 

92 
25 

39 
29 

42 

32 

59 
31 

66 

33 

66 

33 

52 
33 

45 

25 

60 
29 

51 
26 

47 

35 

91 
32 

41 

30 

43 

30 

48 

25 

47.8 
25.1 

nem  meadows  rs 

MAX 
MIN 

43 
26 

41 
16 

40 

7 

37 
8 

45 
8 

41 
12 

47 
13 

50 
15 

56 
15 

56 

44 

29 

43 

7 

40 

10 

43 
12 

46 
26 

35 
12 

52 
15 

52 
25 

46 

26 

46 

26 

61 
24 

64 

26 

54 

31 

49 
26 

49 
19 

50 
22 

61 
2  7 

46 
34 

48 

35 

44 
34 

50 
30 

48.4 
20.4 

NEZPERCE 

MAX 
MIN 

41 
31 

40 
27 

38 
14 

38 
15 

37 
26 

42 

28 

45 
23 

51 
24 

53 
25 

43 

30 

43 

31 

44 

26 

40 
19 

43 

27 

37 
29 

40 
1 4 

48 

26 

42 
30 

42 

33 

55 
30 

60 
35 

50 
38 

58 
44 

48 

34 

61 

30 

50 

30 

50 
37 

65 
40 

50 
34 

53 
33 

43 
28 

47.1 
28.6 

OAKLET 

MAX 
MIN 

44 

23 

43 
27 

38 

20 

40 
13 

42 
19 

47 
19 

50 
19 

53 
22 

54 
24 

4S 
29 

42 
22 

42 
25 

49 
17 

48 

24 

49 

43 

46 

45 
22 

96 
24 

61 
31 

66 
34 

58 
41 

59 
37 

54 

31 

50 
26 

57 
36 

66 

35 

61 
36 

50 
34 

52 
35 

97 
30 

51.6 
25.6 

OL*  5  S 

MAX 
MIN 

47 
29 

48 

27 

47 
28 

44 

24 

46 

25 

48 
20 

51 
17 

57 
19 

60 

23 

52 

25 

47 

22 

45 
21 

54 
17 

47 
35 

44 

47 
16 

52 
30 

57 
30 

50 
29 

67 
26 

71 
28 

59 
34 

62 
39 

58 
37 

60 
20 

67 
IS 

62 
37 

50 
36 

59 
37 

60 
35 

56 
37 

55.0 
27.3 

OROFINO 

MAX 
MIN 

50 
37 

48 
33 

46 

33 

52 
23 

45 
29 

51 
33 

57 
25 

61 
25 

63 
29 

55 
30 

49 
39 

91 
32 

56 
26 

92 
29 

47 
39 

59 

60 

50 

38 

49 

39 

66 
36 

64 
34 

71 
40 

58 

45 

62 
39 

72 
29 

70 

30 

62 
29 

63 
40 

64 
41 

65 

36 

56 
35 

57.6 
33.1 

PALISADFS  MM 

MAX 
MIN 

36 
28 

38 
28 

35 
-  3 

35 
-  2 

27 
-  2 

30 
7 

36 

0 

43 

2 

44 
4 

39 
8 

36 
24 

32 
2 

31 
-  4 

37 
3 

37 
29 

29 
7 

42 

7 

39 
7 

45 

23 

46 
25 

53 
19 

57 
24 

54 

36 

46 

30 

90 
19 

93 
24 

53 
29 

55 

33 

46 
31 

51 
32 

56 
26 

42.4 
15.9 

PARMA  Exp  STA 

MAX 
MIN 

50 
32 

48 

29 

49 
26 

50 
21 

51 
26 

52 
19 

53 
20 

59 
20 

62 
20 

99 
27 

92 
38 

50 
30 

54 
17 

96 
36 

47 
24 

50 

52 
34 

52 
35 

52 
30 

69 
32 

71 

42 

59 
39 

62 
40 

50 
27 

71 

23 

70 

33 

63 
42 

52 
42 

51 
42 

66 
42 

54 

36 

57.9 
30.6 

PAUL    1  ENE 

MAX 
MIN 

48 
31 

44 

27 

41 

18 

41 
19 

41 

20 

42 
19 

45 
19 

51 

21 

52 

20 

94 

21 

48 
30 

49 
23 

44 

20 

46 
21 

46 

26 

41 

23 

49 

2  3 

50 
24 

46 
28 

54 

25 

52 
29 

67 

33 

70 
40 

68 

35 

52 
20 

61 

26 

67 
34 

53 
41 

48 
36 

50 
31 

61 
24 

51.9 
26.1 

PAYETTE 

MAX 
MIN 

57 
33 

54 
32 

52 
27 

54 

22 

55 
25 

56 
19 

58 
21 

62 
20 

54 
21 

99 
26 

93 
31 

94 
28 

57 
IS 

60 
34 

50 

53 
20 

60 
35 

56 
39 

63 
34 

72 

29 

73 
35 

72 
39 

50 
41 

53 
30 

73 
23 

74 

33 

65 
45 

54 
44 

60 
42 

66 

43 

65 
38 

60.8 
31.0 

PICABO 

MAX 
MIN 

45 

25 

45 

22 

39 
13 

42 

12 

42 
18 

43 
15 

44 

15 

48 

16 

50 
17 

53 
18 

49 
19 

46 

25 

41 

16 

41 

17 

43 
26 

47 

1  3 

39 
1 4 

44 

20 

50 
22 

53 
22 

57 
24 

53 
25 

65 

30 

52 
27 

48 
21 

55 

22 

52 
25 

53 
31 

47 
32 

53 

25 

65 
27 

46.9 
21.1 

PIERCE 

MAX 
MIN 

38 

28 

35 
27 

37 
19 

38 
7 

38 
8 

35 

23 

38 

11 

37 
11 

47 
14 

49 

20 

41 

28 

37 
17 

40 
14 

45 
18 

41 

31 
5 

39 
1  3 

47 
20 

39 
29 

39 
28 

50 
24 

52 
27 

52 
28 

53 
29 

47 
19 

55 
21 

56 
24 

44 
31 

51 
29 

50 
28 

65 
27 

43.6 
21.0 

POCATELLO  2 

MAX 
MIN 

44 

35 

40 

25 

41 
14 

39 
14 

43 
18 

45 
15 

48 
19 

50 
IS 

54 

22 

51 
25 

39 
22 

37 
16 

45 
15 

43 
29 

43 

21 

44 

19 

46 
24 

51 
29 

60 
26 

64 

27 

54 

40 

51 
40 

55 
42 

56 

23 

65 
31 

65 

35 

61 
36 

56 

36 

60 
32 

53 

29 

51.2 
25.0 

POCATELLO  WB  AP 

MAX 
MIN 

43 
31 

40 
23 

40 
18 

40 
17 

42 
22 

43 

15 

45 
17 

48 

21 

51 
21 

46 

25 

40 
28 

41 

23 

41 

18 

45 

25 

39 
25 

39 
22 

45 
26 

45 

24 

51 
30 

59 
31 

64 

26 

64 
40 

58 
32 

49 
32 

57 
24 

64 

31 

65 
39 

52 
35 

55 
38 

69 
32 

50 
29 

49.8 
26.6 

PORTHILL 

MAX 
MIN 

49 

29 

47 
26 

43 
19 

40 
15 

46 

26 

45 

28 

47 
18 

49 
18 

93 
21 

53 
25 

47 
24 

45 

25 

49 
22 

42 
27 

47 

49 

23 

50 
22 

48 

33 

45 
28 

49 

35 

56 
26 

65 
35 

99 
30 

49 

36 

57 
29 

60 
27 

56 
41 

53 
35 

42 

32 

41 

34 

47 
32 

49.4 
27.3 

POTLATCM 

MAX 
MIN 

48 

32 

43 
32 

40 
22 

47 

23 

44 

23 

43 
28 

45 
31 

48 

23 

55 
24 

56 
26 

54 
34 

47 

29 

49 
27 

48 

33 

42 
29 

43 

26 

44 

48 

29 

52 
27 

63 

35 

67 

37 

69 
39 

51 
42 

52 

33 

55 
34 

64 

27 

64 
38 

53 
40 

56 
42 

64 
34 

50 
39 

51.5 
31.2 

POWELL 

MAX 
MIN 

37 
27 

42 
24 

37 
20 

40 
20 

43 
18 

40 
19 

33 
11 

40 

11 

48 

12 

52 
15 

93 
24 

40 

15 

43 

15 

45 

15 

46 

16 

35 
1  9 

44 

1  9 

?i 

19 

39 
28 

40 
28 

49 

25 

57 

25 

44 

27 

57 
31 

45 

20 

57 
20 

50 
22 

42 
26 

49 
31 

46 

32 

50 
30 

45.4 
21.5 

PRESTON  2  SE 

MAX 
MIN 

42 
30 

40 
26 

39 
20 

41 

16 

39 

15 

40 
16 

43 
18 

48 
18 

50 
17 

54 

19 

47 

23 

36 

25 

34 

10 

37 
13 

46 

33 
7 

38 

46 

29 

46 
26 

46 

23 

56 

24 

53 
29 

57 
36 

50 

33 

49 

21 

57 
29 

63 
30 

57 
40 

64 

31 

55 

30 

50 
29 

48.4 
23.1 

PRIEST   RIVER   EXP  STA 

MAX 
MIN 

39 
32 

44 
29 

42 
19 

45 
15 

42 

29 

44 

27 

49 
18 

52 
19 

55 
22 

49 

28 

46 

26 

46 
26 

44 

24 

40 

25 

46 

22 

52 
2  3 

46 
25 

44 

29 

51 

33 

50 

30 

52 
34 

50 
29 

43 
34 

56 
26 

60 

27 

51 
37 

48 

35 

44 

32 

40 
34 

45 

28 

47.7 
27.3 

REYNOLDS 

MAX 
MIN 

46 

23 

43 
28 

41 

21 

45 
18 

45 
24 

47 
15 

49 

21 

54 

26 

96 
15 

49 

27 

41 

27 

47 

29 

48 
15 

51 
Z9 

42 
24 

43 
24 

44 

32 

45 

29 

56 
30 

64 
24 

65 
29 

53 
31 

56 

25 

56 
22 

52 
17 

65 
27 

61 
32 

67 
33 

47 
34 

46 

30 

46 

30 

61.1 
25.6 

RICHFIELD 

MAX 
MIN 

46 

29 

41 

21 

41 
16 

40 
15 

43 
15 

44 

17 

48 
19 

50 
16 

93 
19 

51 
18 

48 

29 

43 

21 

43 
17 

44 

22 

43 
23 

42 
1 4 

47 

48 

18 

53 
24 

50 
25 

56 

31 

67 

37 

62 
26 

54 
24 

60 
20 

64 
28 

59 
29 

50 
36 

56 

33 

56 
26 

55 
27 

50.9 
23.0 

RIGGINS  RS 

MAX 
MIN 

55 
40 

53 
23 

49 

31 

53 
28 

58 
28 

62 

27 

69 
29 

67 

30 

52 
35 

50 
33 

53 
25 

55 
35 

49 

52 

57 
39 

68 
36 

71 
37 

74 

36 

75 
41 

71 
46 

52 
37 

71 
34 

74 
40 

58 
48 

53 
45 

63 
44 

51 
41 

61 
37 

60.9 
35.4 

SAINT  ANTHONY 

MAX 
MIN 

40 

29 

37 
26 

41 

26 

39 
16 

32 
16 

36 

9 

44 

17 

45 
17 

47 

17 

46 

26 

43 

28 

46 

23 

39 
9 

45 
14 

38 

37 

34 

45 
19 

48 

26 

55 
28 

61 
27 

64 

29 

56 
43 

53 
31 

94 

20 

61 

26 

63 
31 

56 
35 

50 
34 

60 
27 

98 

28 

47.3 
23.9 

SAINT  MARIES 

MAX 
MIN 

45 
34 

41 
32 

41 

28 

43 
21 

43 
29 

43 

31 

50 
23 

55 
24 

57 

25 

96 
30 

49 
34 

50 
25 

52 
28 

91 

30 

42 

46 

54 

51 
31 

44 

35 

65 

36 

58 
31 

66 
37 

61 

35 

50 
34 

65 

28 

61 
28 

57 
37 

55 
42 

51 
36 

45 

33 

47 

29 

51. S 
30.6 

SALMON 

MAX 
MIN 

44 

28 

41 

25 

44 

22 

43 
16 

38 
23 

45 

25 

50 
19 

53 
16 

54 
17 

48 

22 

42 

25 

43 

22 

90 
19 

91 
24 

38 
29 

44 

51 

52 
30 

49 

30 

63 
33 

54 

25 

66 
29 

59 
41 

55 
30 

61 

IS 

68 

27 

61 
39 

55 
35 

54 

35 

59 
38 

48 

31 

51.5 
25.4 

SANDPOINT   EXP  STA 

MAX 
M|N 

*5 

32 

45 

30 

40 
21 

44 

19 

45 

31 

42 

31 

48 

21 

54 

23 

57 

26 

91 
36 

44 

32 

49 
31 

47 

28 

43 

28 

46 

49 

54 

46 
32 

42 
34 

51 
37 

53 
30 

51 
35 

59 
36 

44 

35 

57 
29 

51 
27 

55 
41 

51 
37 

48 
36 

46 
34 

43 

30 

48.9 
30.3 

SHOSHONE   1  WNW 

MAX 
MIN 

45 

30 

44 

22 

43 
17 

43 

15 

43 
19 

45 

15 

50 
•19 

51 
17 

53 
18 

93 
18 

99 
31 

46 
19 

47 

17 

47 

19 

47 
35 

45 

47 

47 
22 

55 
24 

55 
27 

56 
33 

67 

38 

62 
36 

52 
26 

61 
24 

65 
31 

65 

32 

55 
35 

58 
35 

50 
26 

50 
27 

53.2 
24.6 

SLATE  CREEK  RS 

MAX 
MIN 

54 
39 

48 
32 

46 

32 

48 
20 

48 
26 

52 
24 

54 

22 

59 
22 

64 

22 

64 

36 

92 
35 

50 
33 

91 
27 

91 
40 

94 

48 

56 

55 
36 

52 
40 

70 
29 

71 
34 

74 

39 

74 
42 

58 
39 

54 

30 

66.7 
31.4 

STREVELL 

MAX 
MIN 

40 

26 

37 
23 

36 
19 

36 
12 

40 

11 

43 
11 

47 
15 

49 
14 

51 
15 

50 
IS 

39 
27 

34 

23 

36 
9 

42 
25 

40 

35 

39 

41 

22 

46 

24 

53 
25 

59 
31 

63 
39 

60 
41 

46 

29 

53 
23 

63 
29 

51 

32 

58 

35 

54 

33 

59 
25 

61 
30 

47.5 
23.4 

SUGAR 

MAX 
MIN 

41 

30 

39 
24 

41 
17 

39 
14 

32 
18 

38 
8 

45 
15 

45 
15 

48 
15 

46 

21 

36 
26 

38 
17 

39 
6 

46 
14 

38 

36 

47 

48 
18 

49 
IS 

57 
27 

64 

22 

65 

25 

60 
41 

95 
30 

55 
IS 

62 

23 

64 

36 

59 

35 

53 
33 

56 
29 

59 
30 

48.5 
22.4 

SUN  VALLEY 

MAX 
MIN 

42 
17 

40 
10 

35 
.  5 

37 
1 

39 
7 

39 
0 

46 
4 

47 

5 

47 

5 

45 

12 

43 

24 

39 
12 

36 
4 

35 
7 

37 

22 

35 
5 

37 
23 

44 

9 

45 
17 

51 
16 

56 
19 

57 
26 

59 
37 

49 

25 

50 
12 

55 
15 

56 
22 

44 

30 

44 

24 

46 

20 

49 

19 

44.4 
14.5 

SWAN   FALLS  PH 

MAX 
MIN 

94 
37 

50 
33 

49 

31 

51 

30 

51 

29 

54 

27 

56 
27 

60 
27 

61 

27 

60 
30 

92 
40 

91 
34 

96 
29 

97 
36 

49 

32 

53 
28 

53 

53 
40 

66 
34 

71 

35 

74 

42 

73 
47 

57 
46 

52 

36 

70 
32 

75 
38 

71 
44 

64 
43 

63 
47 

68 
43 

57 
39 

60.0 
35.3 

SWAN  VALLEY    1  W 

MAX 
MIN 

39 

36 

39 

30 

32 

31 

41 

39 
3 

42 

40 

0 

37 
25 

36 

7 

36 
1 

38 
0 

37 
28 

37 
6 

40 
3 

44 

9 

45 
24 

50 
27 

55 
27 

53 
27 

57 
38 

46 

32 

54 
7 

58 
20 

59 
20 

64 
21 

55 
32 

58 
31 

54 

23 

49.3 
14.9 

TETONIA  EXP  STA 

MAX 
MIN 

34 
25 

35 
19 

35 
13 

41 

-  3 

28 
9 

32 
4 

39 
8 

43 
11 

42 

13 

38 
12 

32 
11 

36 
9 

32 
9 

39 
7 

34 
24 

31 
14 

38 
11 

42 
15 

39 
20 

48 
25 

54 
24 

57 
29 

49 

35 

40 

27 

48 

20 

53 
26 

57 
33 

52 
31 

45 

29 

50 

30 

56 
27 

41.9 
16.2 

THREE  CREEK 

MAX 
MIN 

38 
26 

36 
23 

34 
IS 

36 

3 

38 
12 

45 

45 
11 

48 

15 

50 
16 

44 

11 

37 
15 

36 
12 

39 

6 

38 
16 

38 
15 

36 
18 

39 

22 

37 

22 

50 
16 

57 
23 

62 
22 

56 

29 

53 
17 

94 

22 

58 
24 

62 
25 

62 
25 

56 
31 

53 
30 

56 
20 

55 
19 

46.9 
18.6 

S««  reference  notes  followlnc  atktlon  iDdei. 
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DAILY  TEMPERATURES 


Continued 


StaUon 

Day  Ol  Monlh 

Avarag* 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

U 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 



TRI«NGLF  RANCH 



MAX 

35 

40 

38 

*2 

47.2 

MIN 

18 

Is 

3 

10 

18 

14 

14 

14 

\l 

28 

30 

22 

10 

22 

18 

17 

28 

24 

20 

17 

23 

25 

17 

10 

16 

28 

31 

35 

24 

20.0 

TWIN   FALLS   2  NNE 

MAX 

46 

47 

50 

55 

46 

47 

48 

49 

57 

67 

54.5 

MIN 

32 

29 

23 

22 

28 

23 

20 

29 

18 

33 

31 

27 

21 

29 

26 

25 

29 

30 

32 

27 

31 

44 

41 

34 

22 

28 

36 

37 

41 

37 

33 

29.6 

TWIN   FALLS    3  SE 

MAX 

45 

47 

52 

54 

56 

50 

47 

47 

50 

42 

49 

50 

59 

63 

69 

69 

59 

55 

64 

71 

63 

52 

60 

53.7 

MIN 

31 

32 

26 

22 

24 

25 

20 

25 

20 

25 

31 

27 

21 

24 

25 

2S 

28 

28 

30 

26 

28 

37 

42 

36 

19 

30 

39 

38 

35 

34 

34 

28.6 

WALLACE   WOODLAND  PARK 

MAX 

54 

43 

35 

45 

51 

40 

42 

60 

67 

64 

51 

42 

59 

60 

49 

51 

46 

47 

46.6 

MIN 

32 

27 

14 

14 

16 

29 

19 

19 

22 

24 

31 

19 

21 

25 

33 

20 

22 

26 

33 

35 

32 

36 

36 

34 

26 

25 

30 

37 

35 

33 

29 

26.9 

WARREN 

MAX 

40 

55 

50 

50 

47 

41 

43 

36 

40.8 

MIN 

21 

3 

0 

-  5 

6 

3 

-  1 

-  1 

1 

14 

16 

8 

-16 

4 

17 

11 

14 

18 

19 

15 

18 

17 

23 

18 

20 

19 

27 

26 

26 

28 

22 

12.7 

WATAN 

MAX 

32 

32 

32 

29 

29 

34 

38 

41 

48 

46 

36 

31 

32 

37 

34 

32 

40 

36 

37 

39 

46 

54 

49 

37 

45 

48 

57 

52 

53 

50 

55 

40.7 

MIN 

16 

16 

5 

-  1 

IB 

-  5 

10 

10 

14 

18 

18 

3 

0 

8 

16 

16 

13 

11 

13 

18 

23 

39 

33 

25 

15 

0 

29 

30 

28 

28 

28 

16.0 

WEISER  2  SE 

MAX 

S3 

51 

49 

52 

52 

52 

52 

57 

58 

55 

54 

55 

51 

54 

49 

49 

58 

55 

58 

65 

70 

66 

62 

68 

65 

70 

63 

62 

58 

64 

64 

57.5 

MIN 

33 

33 

24 

21 

26 

22 

22 

21 

22 

28 

33 

28 

19 

30 

30 

19 

35 

38 

33 

29 

34 

39 

41 

27 

24 

33 

45 

44 

41 

41 

37 

30.7 

WINCHESTER   1  SE 

MAX 

44 

37 

30 

36 

35 

41 

42 

49 

50 

47 

39 

39 

41 

40 

36 

40 

44 

40 

39 

56 

60 

61 

59 

54 

59 

59 

53 

50 

49 

52 

42 

45.9 

M  1  N 

27 

26 

24 

9 

23 

21 

15 

18 

28 

27 

26 

26 

21 

28 

25 

18 

24 

26 

30 

30 

32 

34 

30 

31 

28 

28 

33 

37 

33 

24 

25 

26.0 

SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


Day  of  month 


Station 

J 

2 

3 

5 

6 

7 

8 

g 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

ANDERSON  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

ARCO  3  NW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.5 

ARROWROC<  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 
T 

T 

T 

ASHTON   1  S 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
1 

1 

.  5 
1 

- 

2 . 0 
2 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

3 

2 

2 

1  , 

1 

3 . 0 

i 

AVERY  RANGER  STA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

5.0 

5 

4 

1 

1 

BLACKFOOT  2  SSW 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

T 

T 

BOISE  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

.3 

T 

T 

T 

T 

.1 

T 

BONNERS  FERRY  1  SW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

BURLEY  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

T 

T 

.2 

T 

.9 

T 

T 

1  nwci  1 
C A  LUWt  LL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 

2 

T 
1 

1 

1 

1 

I 

T 

T 

T 

T 

1.8 

2 

T 
2 

1 

1 

.3 
1 

1 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

1.0 

1.2 

T 

T 
T 

CENTERVILLE  ARBAUGH  RCH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.4 
1 

T 

2.6 
2 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

2.3 
2 

2 

1 

T 

T 
T 

.3 

T 

.4 
T 

COBALT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

T 

T 

6.0 

COEUR  D  ALENE  RS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.3 

.5 
1 

COTTONWOOD 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

.8 

1 

T 

2.9 

3 

CRATERS  OF  THE  MOON  NM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.0 
1 

T 
T 

T 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

T 
T 

T 

T 
T 

.5 

T 

T 

1.0 

T 

T 

T 

T 

DEAOWOOD  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4.7 

13 

l.O 
13 

T 
12 

12 

T 
12 

12 

11 

11 

10 

T 
10 

3.0 
12 

T 
10 

T 
10 

T 
10 

3.2 
13 

12 

11 

T 
11 

T 
10 

T 
9 

8 

8 

T 
8 

1.4 

8 

7 

6 

T 
6 

2.2 
7 

9.2 
10 

.4 
8 

T 
8 

ELK  CITY 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

4.5 
14 

2.5 
15 

T 
15 

14 

T 
13 

T 
13 

13 

12 

12 

T 
11 

5.5 
17 

2.7 
20 

19 

17 

3.9 
21 

T 
21 

T 
16 

.4 
16 

14 

13 

11 

11 

B 

6 

4 

3 

T 
1 

1 

1 

FAIRFIELD  RANGER  STA 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

T 
T 

T 
T 

.4 
T 

T 

GARDEN  VALLEY  RS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.5 

T 

HAILEY   RANGER  STATION 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.5 
3 

1 

.2 

T 

1.0 
1 

T 

T 
T 

.4 
T 

HAMER  4  NV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

IDAHO  CITY   11  SW 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

2.0 

1.5 

1.0 

1 

IDAHO  FALLS  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

1.5 

2 

.3 
1 

1 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

T 

.6 

T 

T 

1.0 
T 

T 

T 

T 
T 

T 

IDAHO  FALLS  46  W  WB 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4.0 
4 

3 

2 

T 

T 

T 

T 

T 

.3 

1.6 
2 

T 

.3 

ISLAND  PARK  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.5 
31 

31 

31 

31 

.5 
31 

T 
31 

30 

30 

30 

30 

.5 

30 

30 

T 
30 

30 

3.0 

33 

2.0 
33 

32 

31 

31 

30 

29 

27 

26 

4.0 

29 

27 

26 

25 

2.5 
27 

.5 
27 

25 

24 

KILGORE 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

2.0 

-   37  - 


CONIINUEO 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


IDAHO 
MARCH  1963 


Day  ol  month 


btation 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

LEWISTON  WB  4 IRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

T 

T 

T 

.3 

T 

T 

T 

LOHMAN  3  E 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.0 

T 

1.0 

MACKAY  RANGER  STATION 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

l.O 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

MALAD  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

T 

T 

3.5 
T 

T 
3 

1.5 
5 

2 

T 
2 

T 

T 

T 

HAY   RANGER  STATION 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

.5 

MC  CALL 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

11.0 
11 

5 

3 

3 

2 

1 

6.0 

6 

3 

3 

2 

2 

1 

2.0 
2 

1 

I 

MULLAN  FAA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.0 
6 

1.3 

9 

1.0 
9 

9 

.9 

9 

T 
9 

8 

7 

6 

T 
4 

1.6 
4 

.2 
6 

T 

6 

.5 

5 

1.0 

5 

5 

4 

T 
4 

T 
4 

2 

1 

.2 

T 

T 

1.2 

T 

2.2 

2 

T 
3 

NEZPERCE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

4.0 

2 

1 

T 

T 

T 

.5 

9.0 

3 

2 

1 

2.0 
3 

2 

1 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

CKinuCAl  1 

atHUwr  ML  L 
SN  ON  GND 

POCATELLO  WB  AIRPORT 

OMUWr ML  L 

SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

T 

POTLATCH 

SN  ON  GND 
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8.2 

350 

SW 

30 

0 

3 

1 

0 

0 

0 

4 
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0 

0 
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LEWISTON  WB  AIRPORT 
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55 
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2 
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5 

0 

0 

0 

14 
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wsw 
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11 
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0     MAXIMUM  HOURLY  AVERAGE 


TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

Highest  Temperature:     76°  on  the  25th  at  Grand  View  3  WNW 

Lowest  Temperature:       -19°  on  the  13th  at  Island  Park  Dam 

Greatest  Total  Precipitation:     4.  89  inches  at  Burke  2  ENE 
Least  Total  Precipitation:        Trace  at  Bruneau  and  Kuna  2  NNE 
Greatest  One-Day  Precipitation:      2.  11  inches  on  the  15th  at  Hamer  4  NW 
Greatest  Reported  Total  Snowfall:     39.  6  inches  at  Dixie 

Greatest  Reported  Depth  of  Snow  on  Ground;  46  inches  on  the  5+  at  Burke  2  ENE 


See  reference  notes  following  Station  Index 


STATION  INDEX 


STATION 

INDEX  NO. 

COUNTY 

U 
O 

LONGITUDE 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

DRAIN- 

3 

a: 

B 

SPECIAL^ 

ASEROFCN  exo  STATION 

BINGHAN 

42  57 

112  90 

**0< 

8J 

8J 

EIPERIHCNT  STATION 

iFIfBTMOOGMT  MINt 

00T( 

OWYHEE 

\\ 

43  00 

116  42 

T28( 

U  S  WEATHER  BUREAU 

AxrHICIN  fALLS  1  SH 

0221 

POmER 

1 3 

42  47 

112  92 

4911 

9P 

9f 

U  S  BUR  RECLAMATION 

AMOCftSON  DAM 

0?t2 

ELMORE 

J 

43  21 

115  28 

3882 

6F 

:  M 

U  S  BUR  RECLAMATION 

AOBOM  2  MW 

0?4T 

POWER 

12 

42  30 

112  34 

91TC 

tP 

6F 

MRS  GENA  NEWPORT 

A«CO  J  Nh 

037! 

BUTTE 

t 

43  40 

JOHN  C  TOOMBS 

ARKOWROCK  »AM 

0A4( 

ELMORE 

43  36 

115  99 

92T! 

7f 

Tf 

7t 

U  S  BUR  RECLAMATION 

ASMTON  1  S 

04  7( 

FREMONI 

12 

44  04 

111  27 

522< 

it 

»P 

GUST  STEINMANK 

ATLANTA  1 

04«1 

CLMORf 

43  48 

115  07 

5*70 

BA 

BA 

:  M 

JAMES  €  SAVKO 

ATLANTA  SIWMIT 

ELMORE 

41  45 

119  14 

T9»t 

s 

U  S  WEATHER  BUREAU 

AV6AV  ttAHOm  STATION 

042! 

SHOSHONE 

IC 

47  19 

2492 

9( 

3P 

U  S  FOREST  SERVICE 

flALO  NOUNTAtN 

0S4( 

BLAINE 

13 

43  39 

II*  2* 

870< 

< 

NELSON  BENNETT 

eAvvicM  moocl  basin 

06  6T 

KOOTENAI 

207( 

1* 

8A 

U  S  NAVY 

BENTON  0»M 

OTBI 

BONNER 

48  21 

116  90 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

BIG  CKCFK   1  S 

Oi)' 

VALLEY 

49  06 

115  20 

568( 

6t 

C  H 

ANNESLEY  N  EDWARDS 

BLACKPOOT   2  SS* 

091! 

BINGHAM 

12 

43  11 

112  23 

4499 

TOM  IhOHPSUN 

BLACKFOOT  0AM 

CARIBOU 

1] 

43  00 

111  43 

620< 

6P 

6P 

C 

BLISS 

loo: 

GOODING 

12 

42  56 

3269 

6P 

6P 

NORTH  SIDE  CANAL  CO 

BOGUS  BASIN 

10l» 

BOISE 

i: 

43  46 

116  06 

6196 

US  SOIL  CON  SERVICE 

BOISe  LUCAV  CfAK  0AM 

lOlt 

ADA 

2 

43  33 

116  04 

284< 

4P 

4F 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BOISf  W  AlKPOBt 

ADA 

43  34 

28*2 

M|( 

H|( 

U  S  WEATkCR  BUREAU 

BONNC*S  PCORT  t  SM 

1071 

BOUNDARY 

9 

48  41 

116  19 

181< 

9P 

9P 

:  H 

arlo  t  gruneruo 

BHUNCAU 

OWYHEE 

12 

42  53 

2529 

bP 

tf 

fRED  UML 

BUHL 

1211 

TWIN  FALLS 

12 

42  36 

3759I 

9P 

SHELLEY  HOWARD 

BUNGALOM  RANC(«  STATION 

1244 

CLEARWATER 

46  38 

115  30 

228!i 

3P 

>P 

U  S  FOREST  SERVICE 

BUOKE  2  FNF 

1272 

SHOSMONE 

47  32 

115  48 

*09! 

MONTANA   POWER  CO 

BUBLCV 

12BI 

CASSIA 

12 

42  32 

113  47 

*ia( 

8A 

8A 

FRANK  0  REOFIELO 

6U«LCt  FACTORY 

12«l 

CASSIA 

12 

42  33 

113  48 

414C 

e 

AMALGAMATED  SUGAR  CO 

BURLEY  FAA  AIRPORT 

1)0! 

CASSIA 

12 

42  32 

113  46 

41*6 

MID 

MIC 

FEO  AVIATION  AGENCY 

CABINET  ISORCE 

BONNER 

48  05 

2257 

WASH  WATER  POWER  CO 

CALOWELL 

CANYON 

43  40 

2370 

MIC 

9P 

CALDWELL  BROADCAST  CO 

CAWBBrrv,r 

1401 

WASHINGTON 

13 

44  34 

116  41 

265( 

STUART  DOPE 

CASCADE  1  NM 

IM* 

VALLEY 

44  32 

116  03 

4869 

:  H 

U  S  BUR  RECLAMATION 

CAYUSE  CRffK 

lS7Ji 

CLEARWATER 

46  40 

115  04 

371* 

s 

U  S  WEATHER  BUREAU 

CENTtRVILLE  ARBAUGM  RCH 

1*5< 

BOISE 

4)  58 

119  51 

MISS  XINIA    1  ARBAUGH 

CHALLIS 

CUSTER- 

11 

44  30 

114  1* 

5179 

3P 

: 

U  S  FOREST  SERVICE 

CHILLY  BARTON  FLAT 

I6T1 

CUSTFR 

6 

44  00 

113  90 

614( 

11 

9P 

MRS  K  L  ROBINSON 

CLARKTA  RANGER  STATION 

1B)1 

SHOSHONE 

10 

47  01 

116  15 

2810 

: 

U  S  FOREST  SERVICE 

COBALT 

195J 

LEMHI 

11 

45  06 

114  14 

4910 

5P 

9P 

MRS  MERELDA  R  GOOGH 

COCW*  0  ALENF  RS 

1994 

KOOTENAI 

47  41 

2158 

8A 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

CONOA 

CARIBOU 

42  43 

6200 

9P 

J  R  SIMPLOT  CO 

COTIONWOOO 

215* 

IDAHO 

^\ 

46  03 

116  21 

3411 

6P 

„ 

LOUIS  KLAPPRICM 

COTTOWO^O  ?  WSW 

215' 

IDAHO 

46  02 

116  23 

3610 

: 

SABI  FBFI 

COOHCIL 

21BT 

ADAMS 

It 

44  44 

116  26 

2939 

5( 

c 

FfffO  M  NOLL 

CRATERS  OF    The  mOON  NM 

226< 

BUTTE 

43  28 

113  34 

9897 

5P 

9P 

US  NAI  PARK  SERVICE 

OCAOflOOO  DAM 

2S8! 

VALLEY 

44  19 

119  38 

9375 

9P 

:  M 

U    ^    CUD   RETLAMA' [ON 

OEADHOOO  SUMMIT 

239! 

VALLEY 

11 

44  32 

115  34 

7000 

U  S  WEATHER  BUREAU 

DFCfPTION  CREfK 

2422 

KOOTENAI 

116  29 

3060 

:  i 

U  S  FOREST  SERVICE 

OEER  FLAT  PAM 

2444 

CANYON 

12 

43  35 

2910 

T< 

7P 

CARL  PADOUR 

DfFR  POINT 

24S1 

BOISE 

12 

43  49 

116  06 

7190 

5P 

: 

GEORGE  E  WYNNE 

DUIE 

IDAHO 

45  33 

9610 

9P 

5P 

MRS  ZILPHA  L  WEN2EL 

ORIGGS 

2AT( 

TETON 

12 

43  44 

111  07 

6097 

5P 

4P 

EDITH  STEVENS 

tmeois  fjip  STATION 

2701 

CLARK 

6 

44  19 

112  12 

9492 

9<' 

9P 

: 

U  S  FOREST  SERVICE 

ELK  CITY 

2B75 

IDAHO 

45  49 

115  26 

4049 

3P 

3P 

MRS  DONNA  M  NELSON 

ELI  RIVEP  1  S 

299Z 

CLEARWATER 

116  11 

2918 

6t 

eA 

MRS  HAZEL  V  WHEELER 

€»«€TT  2  E 

2942 

GEM 

2 

43  52 

116  28 

2500 

WAYNE    F  HARPER 

rAIRFIELO  RANGER  STA 

310S 

CAMAS 

12 

43  21 

5065 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

rENN  RANGER  STAT  ION 

314! 

IDAHO 

ut  *! 

1580 

z 

MPS  RUBY  G  COVEY 

FORT  MALL   INDIAN  AGENCY 

329T 

BINGHAM 

12 

43  02 

112  26 

4460 

9( 

5P 

FORT  KALL   IR  PROJ 

GALENA  SUMMIT 

3422 

BLAINE 

12 

43  93 

0800 

s 

US  SOIL  CON  SERVICE 

GARDEN  V^LLFY  RS 

80ISF 

44  04 

119  99 

3212 

9P 

5P 

U  S  FOREST  SERVICE 

GILHORE  SUMMIT  RANCH 

35  7( 

CUSTER 

1 1 

113  31 

660Q 

U  S  WEAT»CR  BUREAU 

CLENNS  FEOBY 

3631 

ELMORE 

12 

42  97 

119  18 

2580 

5P 

9P 

MILES  I  MILLER 

GOODING 

GOODING 

12 

42  58 

396* 

: 

US  SOIL  CON  SERVICE 

GRACE 

375Z 

CARIBOU 

42  39 

111  44 

5400 

3P 

5P 

c 

UTAH  PWR  ♦  LIGHT  CO 

GRAND  VIEW  i  HNM 

3760 

OWYHEE 

12 

43  00 

116  10 

237; 

6P 

RUSSELL  J  SFAOUEST 

ORANCEVILLE 

3771 

IDAHO 

45  59 

lOP 

lOP 

U  S  N6  OBSERVER 

GRASMERE 

3S0« 

OWYHEE 

12 

42  23 

119  93 

912( 

9P 

5P 

: 

GEORGE  F  THOMSON 

GROUSE 

3Si2 

CUSTER 

43  42 

113  37 

6100 

9P 

5P 

MRS  BRYAN  TAYLOR 

GUNNEL  GUARD  STATION 

39021 

CASSIA 

i: 

42  06 

113  12 

5880 

U  S  FOREST  SERVICE 

HAILEY  RANGER  St'aTION 

3942 

BLAINE 

12 

43  31 

5328 

8A 

8A 

H 

U  S  FOREST  SERVICE 

MAMER  A  NW 

JEFFERSON 

43  56 

...  11 

5P 

U  S  F  ♦  W  L  SERVICE 

MAIELTON 

41  4< 

JEROME 

42  36 

114  08 

406G 

9P 

NORTH  SIDE  CANAL  CO 

NEADOUARIERS 

4190 

CLEARWATER 

46  38 

119  48 

3140 

SA 

POTLATCM  FORESTS  INC 

MILL  CITY 

A26I 

CAHAS 

i: 

43  16 

119  03 

5000 

5P 

CARROLL  M  DAMMEN 

MOLLISTfP 

4295 

TWIN  FALLS 

12 

42  21 

114  39 

4550 

9P 

SALMON  R  CANAL  CO 

HOWE 

438* 

BUTTE 

6 

4)  47 

113  00 

4820 

9P 

CHARLES  n  COWGILL 

IDAHO  CITY 

BOtSE 

43  50 

115  90 

3969 

91 

9P 

FRED  A  PROFFER 

IDAHO  CITY   11  SM 

445( 

BOISF 

4)  43 

116  00 

9O00 

9P 

MPS  BERTHA  GARDNER 

IDAHO  FALLS  2  fSE 

4451 

BONNEVILLE 

t: 

43  29 

112  01 

4769 

7P 

7P 

CARROLL  SECfilST 

IDAHO  FALLS  16  SE 

4456 

BONNEVILLE 

12 

43  21 

111  AT 

9712 

7P 

71 

: 

GEORGE  W  MEYER 

■IDAHO  FALLS  FAA  AIRPORT 

4457 

BONNEVILLE 

12 

43  31 

112  04 

4730 

HID 

FED  AVIATION  AGENCY 

IDAHO  FALLS  42  NW  WS 

4459 

BUTTE 

6 

112  41 

4790 

:  J 

U  S  WEATHER  BUREAU 

IDAHO  FALLS  A&  W  VB 

4460 

BUTTE 

6 

43  32 

112  57 

Mil 

MID 

:  Hj 

U  S  WEATHER  BUREAU 

IDA  VADA 

4475 

OWYHEE 

42  01 

115  19 

600< 

CHRIS  CALLEN 

ISLAND  Park  dam 

4)91 

FREMONT 

i; 

44  25 

111  24 

6300 

6P 

U  S  BUR  RECLAMATION 

JACKSON  PEAK 

4612 

BOISE 

44  03 

115  27 

7O50 

US  SOIL  CON  SERVICE 

JEROME 

4670 

JEROME 

t: 

42  44 

3785 

8A 

NORTH  SIDE  CANAL  CO 

KAMI AH 

4793 

LEWIS 

46  14 

1212 

8A 

ewart  L  brugh 

irLLOGG 

4S31 

SHOSHONE 

4 

47  32 

116  OS 

2309 

»A 

IRVING  H  LASKEY 

bTATION 

1     INDEX  NO. 

COUNTY 

DRAINAGE  t  1 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
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OBSERVER 

i 

a. 

SPGO^ 

KETCHUM  17  WSH 

BLAINE 

12 

43  37 

U  S  WEATtCR  BUREAU 

K ILGORE 

*90l 

CLARK 

4 

**  2* 

112  07 

6190 

9P 

9( 

^  : 

MRS  ROY  MC  GOVERN 

KOOSKIA 

9011 

IDAHO 

46  09 

115  59 

C  T  GILROY 

KUNA  2  NNE 

ADA 

43  31 

6P 

MARRY  U  GIBSON 

LEAOORE 

LEMHI 

\\ 

113  22 

: 

DONALD  B  NOBLE 

LEWISTON  WB  AIRPORT 

NEZ  PERCE 

46  23 

MID 

C  HJ 

U  S  WEAT»<R  BUREAU 

LIFTON  PUMPING  STATION 

9279 

BEAR  LAKE 

42  07 

111  18 

992e 

5P 

5F 

UTAH  PwR  •  LIGHT  CO 

L  IT1LE  WOOD  0AM 

9322 

BLAINE 

43  26 

ROSS  A  STANFORD 

LOLO  PASS 

9396 

IDAHO 

*6  38 

570( 

w 

U  S  FOREST  SERVICE 

LOWMAN  3  E 

942< 

BOISE 

9P 

MRS  MARVEL  B  CASTLE 

MACKAv  Ranger  station 

CUSTER 

:  H 

U  S  FOREST  SERVICE 

MALAO 

5944 

ONF  I  DA 

42  12 

112  16 

*420 

TP 

7( 

JUNIUS  L  CROwTHER 

KALAD  FAA  AIRPORT 

9559 

ONE  I  DA 

42  10 

112  19 

*476 

MID 

k 

FED  AVIATION  AGENCY 

MALTA  RANGER  STATION 

9967 

CASSIA 

M 

42  19 

113  22 

454C 

U  S  FOREST  SERVICE 

MAY   RANGER  STATION 

5689 

LEMHI 

44  36 

113  59 

9066 

6P 

U  S  FOREST  SERVICE 

MC  CALL 

5706 

VALLEY 

I 

44  54 

*P 

U  S  FOREST  SERVICE 

MC  CAMMON 

9T1« 

BANNOCK 

112  12 

R  r  LINOENSC>#t|TT 

MINIDOKA  DAM 

MINIDOKA 

i: 

42  40 

113  30 

426( 

U  S  fluR  RECLAMATION 

MONTPFLlfR  RANGFO  SlA 

605; 

BEAR  LAKE 

42  19 

111  IS 

996( 

8' 

U  5  FOREST  SERVICE 

MOORE  CREEK  SUMMIT 

6077 

BOISE 

; 

*3  56 

5991 

! 

u  s  wEat»<r  bureau 

MOOSE  CREEK  RANGER  STA 

081 

IDAHO 

S 

U  S  FOREST  SERVICE 

MOSCOW  U  OF  I 

6152 

LATAH 

7 

*6  44 

117  02 

26*< 

5» 

UNIVERSITY  OF  IDAHO 

MOUNTAIN  HOME   I  SE 

617* 

ELMORE 

119  41 

9P 

CITY  OF  MOUNTAIN  HOME 

MULLAN  FAA 

623! 

SHOSHONE 

4 

47  28 

119  46 

M|0 

FED  AVIATION  AGENCY 

MULLAN  Pass 

6237 

SHOSHONE 

4 

47  27 

115  40 

s 

U  S  WEATHER  BUREAU 

NEW  MEADOWS  RANGER  STA 

6381 

ADAMS 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

NEZPERCE 

642* 

LEWIS 

46  1* 

322< 

TP 

JOHN  KOEPL 

NEZ  PEPCE  PASS 

IDAHO 

U  S  FOREST  SERVICE 

OAKLEY 

6942 

CASSIA 

*2  19 

113  93 

46O0 

60 

HERBERT  J  HARDY 

OBSIDIAN  3  SSf 

6955 

CUSTER 

9P 

CLOSED  10/2/62 

OLA  9  S 

GEM 

9P 

MRS  DOROTHY  NALLY 

OROF 1  NO 

6681 

CLEARWATER 

46  29 

116  19 

5P 

U  S  FOREST  SERVICE 

PALISADES  DAM 

BONNEVILLE 

12 

•  3  20 

111  12 

9P 

c 

U  S  BUR  RECLAMATION 

Parma  experiment  sia 

CANTON 

2 

116  57 

9P 

STATE  fXP  STATION 

Paul  i  ene 

MINIDOKA 

12 

42  37 

113  45 

HA 

AMALGAMATED  SUGAR  CO 

PAYf TTF 

PAYETIE 

a 

6P 

JOSEPH  T  LOWE 

PIC ABO 

7040 

BLAINE 

12 

43  18 

BA 

B^ 

LEONARD  N  PUHDT 

PIERCE  RANGER  STATION 

704V 

CLEARWATER 

i 

46  30 

115  48 

: 

CLOSED  3-1-63 

PINE  1  N 

7077 

ELMORE 

2 

43  30 

119  18 

4220 

s 

US  GEOLOGICAL  SURVEY 

PLUMMFR  3  WSW 

718« 

BENEWAH 

4 

47  19 

297( 

: 

FRED  0  SHILL 

POCATELLO  2 

BANNOCK 

SS 

SS 

ERNEST  B  CMASE 

POCATELLO  Wd  AIRPORT 

7211 

POWER 

i: 

42  59 

112  36 

MIO 

MID 

U  S  WEATHER  BUREAU 

PORTMILL 

BOUNDARY 

49  00 

116  30 

1S0( 

DONALD  A  WRIGHT 

POILATCH 

7301 

LATAH 

; 

46  95 

4P 

4P 

1  " 

CITY  OF  POILATCH 

7320 

IDAHO 

*6  31 

7A 
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3 

702 

0 

0 

2  3 

0 

3.98 

.54 

20 

4,0 

It 

20 

14 

1 

0 

FAIRFIELD  RS 

52.3 

27.0 

39.7 

73 

14 

15 

16 

753 

0 

0 

25 

0 

2.37 

.70 

6 

T 

T 

18  + 

7 

1 

0 

GARDEN  VALLEY  RS 

57. 6M 

2  8.9M 

43.  3M 

_ 

3.7 

61 

14 

20 

3 

635 

0 

0 

1  9 

0 

3.11 

1,34 

.98 

6 

T 

0 

8 

2 

0 

GROUSE 

47,1 

21.1 

34.1 

71 

30 

10 

17+ 

920 

0 

0 

28 

0 

1  .90 

.52 

27 

10.0 

4 

21 

6 

1 

0 

HAILEY  RS 

51.0 

27,1 

39.1 

4.2 

69 

30+ 

14 

17+ 

770 

0 

0 

23 

0 

2.46 

1.39 

•  62 

6 

3 

19 

6 

1 

0  j 

HEADQUARTERS 

51.7 

28.7 

40.2 

77 

15 

21 

24 

738 

0 

0 

25 

0 

4.01 

•  55 

8 

13 

2 

0 

HILL  CITY 

51,9 

26,4 

39,2 

_ 

1.3 

69 

30  + 

13 

16 

770 

0 

0 

24 

0 

2,27 

1.26 

•  92 

6 

5 

1 

Q 

IDAHO  CITY 

52.4 

28.2 

40  .  3 

_ 

3.9 

73 

1  3 

15 

21  + 

734 

0 

0 

24 

0 

3,89 

2.21 

1,12 

6 

4 

20 

3 

2 

1 

KELLOGG 

54.9 

35,4 

45,2 

- 

1.8 

80 

15 

27 

3 

589 

0 

0 

8 

0 

2,84 

•  46 

•  99 

23 

2,0 

1 

23 

7 

1 

Q 

LOWMAN   3  E 

54. 4M 

2  8.0M 

41  .  2M 

76 

13 

18 

17 

705 

0 

0 

24 

0 

3,40 

•  92 

6 

3,0 

T 

1 

3 

3 

Q 

MC  CALL 

46.  5 

27.3 

36.  9 

- 

0.3 

65 

14 

17 

21 

833 

0 

0 

27 

0 

3,18 

1,31 

1,11 

7 

J 

0 

2 

2 

MOOSE  CREEK  RANCH 

58.0 

31.9 

45.0 

8  1 

15 

22 

3 

597 

0 

0 

18 

0 

3.67 

•  75 

21 

1,6 

2 

20 

1 0 

2 

Q 

MULLAN  FAA 

52.5 

29.1 

40.8 

75 

14 

19 

3 

717 

0 

0 

21 

0 

2.90 

•  48 

5 

6,5 

3 

2 

1 0 

Q 

NEW  MEADOWS  RS 

51.0 

28.2 

39.  6 

2.1 

73 

15 

18 

3 

757 

0 

0 

24 

0 

2  .  45 

•  52 

13 

5 

0 

5 

1 

I 

PIERCE 

//R 

50.6 

27.5 

39.  1 

77 

15 

18 

3 

770 

0 

0 

27 

0 

4.73 

1  •19 

20 

15,4 

10 

20 

1 2 

3 

1 

POWELL 

54. OM 

28,  3M 

41 .  2M 

74 

15 

708 

0 

0 

0 

SUN  VALLEY 

49  . 1 

21.9 

35.5 

66 

30 

7 

16 

876 

0 

0 

27 

0 

2.04 

•  55 

6 

17, Q 

2 

20+ 

7 

1 

- 

WALLACE  WOODLAND  PARK 

52.3 

31.9 

42.1 

_ 

1.6 

78 

1  5 

23 

3 

661 

0 

0 

20 

0 

2.82 

,35 

•  7  5 

23 

2.5 

T 

1 

9 

2 

- 

WARREN 

45,8 

17*4 

31.6 

64 

1  4 

-  2 

3 

994 

0 

1 

30 

1 

2,41 

•  48 

fj 

15.5 

18 

1 

^ 

^ 

DIVISION 

39,0 

_ 

2.4 

3.07 

1,10 

8^0 

SOUTHWESTERN  VALLEYS 

BOISE  LUCKY  PEAK  DAM 

60.3 

36,5 

48.4 

79 

14  + 

24 

2 

491 

0 

0 

10 

0 

2.24 

.55 

1 5 

•  0 

0 

6 

1 

0 

BOISE  WB  AP 

//R 

59,1 

37*4 

48.3 

1.6 

81 

1  4 

27 

2 

498 

0 

0 

7 

0 

1  .55 

•  49 

.40 

1.7 

1 

15 

6 

0 

0 

CALDWELL 

61*6 

37.3 

49.  5 

_ 

1.9 

80 

29 

25 

17+ 

458 

0 

0 

7 

0 

1  .86 

.65 

.68 

T 

T 

15 

4 

1 

0 

CAMBRIDGE 

58.1 

31*6 

44  .  9 

_ 

74 

29 

15 

3 

0 

0 

17 

0 

0 

COUNCIL 

57,6 

33*3 

45*5 

- 

2.8 

73 

29+ 

20 

3 

579 

0 

0 

14 

0 

3.81 

1.72 

1^03 

T 

0 

7 

2 

1 

DEER   FLAT  DAM 

59,1 

37,1 

48.: 

- 

2.7 

77 

29 

24 

17 

503 

0 

0 

6 

0 

1.73 

•  86 

.65 

6 

T 

0 

5 

1 

0 

EMMETT  2  E 

61,6 

36.2 

49.0 

_ 

2.9 

78 

29 

25 

3 

475 

0 

0 

8 

0 

2.75 

1^59 

1.07 

6 

T 

0 

8 

1 

1 

GLENNS  FERRY 

63.1 

36,4 

49.8 

82 

13 

20 

17+ 

452 

0 

0 

1 1 

Q 

2.77 

2^02 

.70 

5 

8^4 

8 

15 

5 

2 

0 

GRAND  VIEW  3  WNW 

63.2 

33,4 

48.3 

4.4 

82 

13 

20 

17+ 

491 

0 

0 

14 

0 

.5? 

-  ^18 

.18 

15 

2^5 

0 

1 

0 

0 

KUNA  2  NNE 

60.1 

34,4 

47.3 

- 

3.0 

76 

29 

20 

17 

525 

0 

0 

12 

0 

1  .66 

.63 

.48 

7 

2^0 

T 

1 5 

7 

0 

0 

MOUNTAIN  HOME   I  SE 

60,3 

33*1 

46.7 

2.9 

77 

14+ 

20 

3 

544 

0 

0 

16 

0 

.93 

.09 

.22 

5 

.0 

0 

5 

0 

0 

OLA  •>  S 

58,3 

32.2 

45.3 

75 

14 

20 

3 

565 

0 

0 

14 

0 

2.54 

.67 

.0 

0 

5 

3 

0 

PARMA  EXP  STA 

58.  4M 

34*9M 

46. 7M 

4.8 

76 

30 

22 

3 

543 

0 

0 

10 

0 

2.08 

1.28 

.53 

5 

T 

0 

6 

1 

0 

PAYETTE 

63,0 

35.6 

49.3 

2*4 

60 

29 

22 

3 

454 

0 

0 

7 

0 

1.91 

1.03 

.58 

5 

T 

0 

5 

2 

0 

SWAN  FALLS  PH 

64.1 

38,7 

51.4 

83 

13 

25 

17 

401 

0 

0 

5 

0 

1.24 

.25 

27 

T 

0 

5 

0 

0 

WEISER  2  SE 

60,7 

35*6 

48.2 

3.9 

76 

30  + 

21 

3 

497 

0 

0 

5 

0 

2.47 

1.57 

1.05 

6 

.0 

0 

6 

1 

1 

DIVISION 

47.9 

3.1 

2.06 

1.02 

.9 

SOUTHWESTERN  HIGHLANDS 

GRASMERE 

52.  5M 

27, 2M 

39. 9M 

74 

30  + 

1  5 

17 

748 

0 

0 

25 

0 

2.12 

1.06 

27 

•  0 

0 

5 

1 

I 

HOLLISTER 

53.6 

30*1 

41  .9 

4.1 

75 

30  + 

16 

17 

588 

0 

0 

19 

0 

2.02 

.93 

.80 

27 

1.0 

T 

1 

6 

1 

0 

See  Reference  Notes  Following 
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REYNOLDS 

S3. 8 

29.3 

41.6 

73 

30  + 

12 

18 

699 

0 

0 

20 

0 

1  .35 

.41 

6 

.8 

1 

15 

4 

0 

0 

THREE  CREEK 

50.0 

22.6 

36.3 

72 

1  3 

5 

3 

867 

0 

0 

27 

0 

3  .00 

1.92 

27 

12.6 

e 

27 

4 

1 

1 

DIVISION 

39.9 

-  4,9 

2.12 

.96 

3.6 

CENTRAL  PLAINS 

BLISS 

58.4 

34.1 

46.3 

79 

13 

21 

3 

655 

0 

0 

14 

0 

1  .95 

1.30 

.59 

6 

.5 

0 

5 

2 

0 

BUHL 

59.3 

33.9 

46.6 

-  3.2 

77 

13 

23 

17 

545 

0 

0 

14 

0 

4.11 

3.35 

1.01 

27 

11 

2 

1 

BURLEY 

56.0 

33.3 

44.7 

-  3.9 

80 

14 

23 

1 7 

606 

0 

0 

16 

0 

1  .58 

.79 

.36 

8 

1.0 

T 

23 

5 

0 

0 

BURLEY  FAA  AP 

55.6 

33.5 

44.6 

79 

13 

20 

20 

607 

0 

0 

15 

0 

1  .97 

.46 

7 

.9 

1 

1 

6 

0 

0 

HAZELTON 

56.8 

31.2 

44.  0 

-  4.7 

78 

1  3 

19 

2 

623 

0 

0 

19 

0 

1.66 

.56 

.41 

7 

.8 

0 

4 

0 

0 

JEROME 

56.3 

32.2 

44.3 

-  4.8 

79 

14 

20 

17 

512 

0 

0 

17 

0 

2.59 

1.80 

1.10 

27 

3.0 

2 

1 

8 

1 

1 

MINIDOKA  DAM 

53.4 

31.2 

42.3 

73 

14  + 

19 

1  7 

681 

0 

0 

17 

0 

2.31 

.80 

27 

2.0 

0 

7 

1 

0 

PAUL   1  ENE 

54.3 

32.4 

43.4 

76 

14 

21 

17 

641 

0 

0 

18 

0 

1.78 

1.0 

1 

1 

0 

PICABO 

51.5 

27.5 

39.6 

71 

14 

15 

16 

765 

0 

0 

2  3 

0 

2.55 

.  51 

27 

3.0 

2 

22 

9 

1 

0 

RICHFIELD 

54.3 

28.9 

41.6 

74 

13 

17 

17 

697 

0 

0 

19 

0 

1  .99 

1.29 

.62 

27 

.0 

0 

5 

2 

SHOSHONE   1  WNW 

57. 7M 

29. 8M 

43. 8M 

-  3.7 

75 

30  + 

17 

17 

629 

0 

0 

18 

0 

1  .49 

.70 

.53 

27 

1.5 

0 

3 

1 

0 

TWIN  FALLS  2  NNE 

58.9 

33.5 

46.2 

-  3.0 

79 

1  3 

23 

17 

558 

0 

0 

16 

0 

2.36 

1  .42 

1.05 

27 

2.0 

0 

6 

1 

1 

TWIN  FALLS   3  SE 

57.0 

33.7 

45.4 

-  2.9 

80 

14 

22 

17 

582 

0 

0 

18 

0 

2.20 

1 .  34 

.85 

27 

3.0 

2 

1 

8 

1 

Q 

DIVISION 

44.1 

-  3.9 

2.19 

1.38 

1.6 

NORTHEASTERN  VALLEYS 

CHALLIS 

54.8 

28.9 

41.9 

-  2.8 

74 

30  + 

17 

3 

686 

0 

0 

20 

0 

.96 

.43 

.70 

1 

8.5 

2 

1 

Q 

CHILLY  BARTON  FLAT 

50.6M 

19.3M 

35. OM 

58 

14 

5 

17 

893 

0 

0 

30 

0 

1.5 

J 

27  + 

MACKAY  RS 

52.1 

26.6 

39.4 

-  3.0 

68 

18 

19 

11  + 

764 

0 

0 

29 

0 

.  79 

.17 

.  54 

27 

0 

1 

1 

Q 

MAY  RS 

54. 2M 

26. 2M 

40. 2M 

73 

1  3 

15 

3 

742 

0 

0 

23 

0 

.94 

.66 

1 

8.0 

8 

1 

2 

1 

Q 

SALMON 

56.2 

29.7 

43.0 

-  2.7 

77 

30 

20 

3 

666 

0 

0 

21 

0 

1.25 

.61 

.47 

1 

6.0 

3 

i 

3 

0 

0 

DIVISION 

39.9 

-3.3 

.99 

.  39 

6.0 

UPPER  SNAKE  RIVER  PLAINS 

ABERDEEN  EXP  STA 

52. 9M 

2e.0M 

40. 5M 

-  5.6 

73 

14 

16 

17 

729 

0 

0 

23 

0 

2.26 

1.50 

.59 

28 

5 

1 

0 

AMERICAN  FALLS  1  SW 

53.5 

32.3 

43.0 

73 

13 

21 

17 

554 

0 

0 

17 

0 

2.51 

.85 

27 

4.0 

1 

1 

9 

1 

0 

ARCO  3  NW 

52.5 

24.4 

38.5 

72 

13 

10 

17 

787 

0 

0 

26 

0 

1  .82 

.72 

27 

.0 

0 

5 

1 

0 

ASHTON  1  S 

50.9 

27.2 

39.1 

-  2.3 

70 

14+ 

9 

3 

771 

0 

0 

24 

0 

2.47 

1  .43 

.59 

6 

8.0 

2 

18+ 

6 

2 

0 

BLACKFOOT   2  SSW 

56.1 

30.0 

43.1 

76 

13 

20 

17 

560 

0 

0 

22 

0 

4.10 

3.25 

1.52 

27 

T 

18 

10 

2 

1 

CRATERS  OF  THE  MOON  NM 

48.7 

25.7 

37.7 

68 

13 

13 

17 

813 

0 

0 

23 

0 

2.95 

.89 

6 

19.0 

4 

22 

8 

2 

0 

DUBOIS  EXP  STA 

49.  8 

28.0 

38.9 

-  3.4 

71 

14 

15 

3 

775 

0 

0 

22 

0 

1.87 

1  .08 

.60 

18 

7.0 

5 

18 

5 

2 

0 

FORT   HALL   IND  AGENCY 

55. 7M 

30. OM 

42. 9M 

-  3.5 

75 

13 

20 

17 

565 

0 

0 

23 

0 

2.56 

1.57 

1.06 

27 

1 

1 

HAMER  4  NW 

55.5 

26.5 

41  .0 

75 

14 

12 

3 

714 

0 

0 

23 

0 

1.28 

.83 

27 

2.0 

0 

3 

1 

0 

HOWE 

58. IM 

27. IM 

42.  6M 

80 

14 

14 

17 

664 

0 

0 

24 

0 

1  .59 

.90 

27 

6.0 

0 

3 

1 

0 

IDAHO  FALLS  2  ESE 

54.  3M 

30. 6M 

42.  5M 

75 

1  3 

19 

17 

571 

0 

0 

20 

0 

1.89 

.93 

27 

T 

0 

5 

1 

0 

IDAHO  FALLS   FAA  AP 

50.4 

29.6 

40.0 

-  5.2 

74 

14 

19 

17 

744 

0 

0 

23 

0 

1.87 

1.21 

.65 

27 

4.7 

2 

22 

5 

1 

0 

IDAHO  FALLS  42  NW  WB 

R 

52.4 

26.1 

39.3 

-  3.8 

74 

14+ 

10 

3 

765 

0 

0 

25 

0 

1.86 

1.35 

.58 

26 

6 

2 

0 

IDAHO  FALLS  46  W  WB 

R 

51.3 

25.6 

39.0 

-  4.3 

71 

1  3 

12 

17 

773 

0 

0 

26 

0 

2.50 

1.99 

.88 

27 

11.9 

3 

21 

6 

2 

0 

POCATELLO  WB  AP 

//R 

52.2 

31.5 

41.9 

-  4.6 

74 

13 

22 

17 

688 

0 

0 

18 

0 

3.30 

2.24 

.87 

27 

10.3 

3 

1 

10 

1 

0 

SAINT  ANTHONY 

52.6 

29.5 

41.1 

73 

14 

18 

17 

710 

0 

0 

23 

0 

2.16 

.75 

27 

7 

1 

0 

SUGAR 

54.9 

27.9 

41.4 

-  2.4 

75 

14 

15 

3 

702 

0 

0 

25 

0 

1.82 

1.02 

.88 

27 

5.0 

7 

1 

0 

DIVISION 

40.7 

-  3.9 

2.29 

1  .44 

6.5 

Eastern  highlands 

ARSON  2  NW 

50.6 

27.9 

39.3 

70 

13 

17 

20 

757 

0 

0 

23 

0 

3.29 

.58 

7 

5.0 

0 

1 1 

1 

Q 

BLACKFOOT  DAM 

M 

M 

M 

55 

14+ 

2 

17 

0 

0 

0 

3 

22  + 

CONDA 

46. 6M 

23. 4M 

36. OM 

57 

13 

6 

3 

898 

0 

0 

26 

0 

2.35 

.42 

1  8 

16.0 

7 

2 

6 

0 

0 

DRI6GS 

48.7 

25.2 

37.0 

-  1.5 

59 

14 

5 

3 

834 

0 

0 

29 

0 

2.32 

1.22 

.  64 

26 

5 

1 

0 

GRACE 

50.2 

2  7.3 

38.8 

-  2.7 

70 

14  + 

1 6 

3 

779 

0 

0 

25 

0 

3.28 

1.92 

.53 

27 

15.0 

10 

IDAHO  FALLS   16  SE 

48.8 

26.9 

37.9 

69 

13 

15 

17 

807 

0 

1 

25 

0 

3.00 

.57 

27 

19.8 

8 

18 

8 

1 

0 

ISLAND  PARK  DAM 

46.5 

20.3 

33.4 

64 

14 

6 

17 

940 

0 

0 

30 

0 

4.45 

1.02 

27 

33.0 

26 

11 

11 

4 

1 

KIL60RE 

44.9 

20.8 

32.9 

62 

14  + 

2 

3 

955 

0 

1 

30 

0 

2.08 

.80 

5 

8.8 

6 

18 

5 

2 

0 

LIFTON  PUMPING  STA 

47.9 

27.9 

37.9 

-  2.6 

66 

13 

17 

15 

806 

0 

0 

24 

0 

2.24 

1.22 

.45 

27 

5.0 

T 

21  + 

8 

0 

0 

MALAD 

52.7 

30.4 

41.6 

-  4.8 

74 

13 

23 

23+ 

697 

0 

0 

19 

0 

3.65 

2.35 

.63 

6 

7.0 

T 

21  + 

10 

2 

0 

MALAD  FAA  AP 

53.3 

29.5 

41.4 

73 

30  + 

22 

3 

700 

0 

0 

23 

0 

3.29 

.82 

6 

5.2 

3 

21 

9 

2 

0 

MC  CAMMON 

52.4 

31.0 

41.7 

73 

13 

21 

2 

592 

0 

0 

19 

0 

5.06 

1.05 

27 

T 

T 

18+ 

14 

3 

1 

MONTPELIER  RS 

48.7 

24.2 

36.5 

-  4.3 

70 

14 

10 

1 6 

845 

0 

1 

29 

0 

4.10 

2.72 

.  98 

2  7 

20.4 

5 

21 

10 

2 

0 

OAKLEY 

54.6 

32.1 

43.4 

-  3.8 

77 

13 

19 

17 

640 

0 

0 

17 

0 

1.73 

.65 

.64 

27 

6.5 

T 

1 

6 

1 

0 

PALISADES  DAM 

49.2 

28.2 

38.7 

58 

13 

15 

17 

781 

0 

0 

26 

0 

3.43 

.52 

5 

4.0 

3 

18 

10 

2 

0 

POCATELLO  2 

55.1 

29.9 

42.6 

76 

13 

19 

17 

559 

0 

0 

22 

0 

2.48 

.92 

27 

.0 

0 

7 

1 

0 

PRESTON  2  SE 

51.5 

30.4 

41.0 

-  5.2 

75 

16 

23 

3 

715 

0 

0 

20 

0 

2.94 

1.21 

.46 

7 

4.0 

4 

21 

10 

0 

0 

STREVELL 

50.4 

28.8 

39.6 

71 

14 

11 

17 

763 

0 

1 

19 

0 

2.12 

.53 

27 

1.0 

T 

21  + 

9 

1 

0 

SWAN  VALLEY   1  W 

49.4 

25.6 

37.5 

70 

13 

4 

17+ 

817 

0 

0 

28 

0 

3.70 

.73 

18 

T 

0 

8 

3 

0 

TETONIA  EXP  STA 

47.0 

25.7 

36.4 

68 

14 

4 

3 

862 

0 

1 

27 

0 

2.23 

.57 

27 

4 

11  + 

5 

1 

0 

WA'.  AN 

45.3 

24.5 

34.9 

65 

13 

13 

17+ 

897 

0 

1 

28 

0 

3.42 

.69 

6 

14.5 

5 

2 

11 

1 

0 

DIVISION 

38.4 

-  3.2 

3.05 

1.78 

9.1 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


DAILY  PRECIPITATION 


IDAHC 
APRIL  1962 


station 

Day  of  Month 

1  1 

2  [ 

3 

*  1 

5  1 

6 

7  1 

8  1 

9 

10  1 

11  1 

12 

13  1  14  1 

15 

16 

17  1 

18 

19  1 

20  1 

21 

22  1 

23  1 

24 

25  1  26  1 

27 

28  1 

29  1 

30 

31 

ABEf^OEEN  EXP  STA 

.02 

.05 

.20 

.05 

.37 

T 

T 

.08 

T 

.03 

.23 

.06 

.46 

.69 

AMERICAN  FALLS  1  SW 

2.61 

.19 

.05 

.07 

.37 

.18 

.11 

T 

.01 

.08 

.01 

.02 

.10 

.05 

.05 

.14 

.11 

.02 

.85 

■  19 

.01 

ANDERSON  0AM 

2.95 

.06 

.06 

1.08 

.53 

.02 

.01 

.10 

.05 

.54 

.05 

.01 

.30 

.06 

T 

.03 

.01 

.04 

ARBON  2  NW 

3.29 

.03 

T 

.47 

.56 

.34 

.10 

T 

.17 

T 

.25 

.15 

.06 

.25 

.18 

.05 

.05 

.08 

.40 

■  11 

ARCO  3  NW 

1.82 

.07 

.15 

ARROWROCK  DAM 

2  61 

.04 

T 

.07 

.53 

.46 

.07 

.02 

.09 

.02 

T 

.25 

.02 

T 

.45 

.43 

.01 

.02 

.13 

ASHTON  1  & 

2.«7 

.26 

.59 

.36 

T 

T 

.09 

.02 

.34 

T 

.14 

.02 

.07 

T 

.04 

.54 

ATLANTA  3 

2.49 

.23 

.01 

.43 

.37 

.19 

.02 

.10 

.20 

.45 

.14 

T 

T 

T 

.20 

T 

.06 

.03 

.02 

.02 

AVERT  RS 

2.62 

.09 

.15 

.01 

.33 

.14 

.06 

.06 

.01 

.24 

.01 

.16 

.01 

.01 

.42 

.62 

.01 

.07 

.19 

.01 

BAYVlEW  MODEL  BASIN 

1.99 

.07 

.42 

.22 

.30 

.07 

.13 

.02 

BIG  CREEK  1  S 

3  63 

.25 

.20 

.20 

.86 

.33 

.26 

T 

T 

.42 

.50 

.23 

.18 

.10 

.10 

T 

BLACKFOOT  2  SSW 

4.10 

.22 

.40 

.20 

.21 

.13 

.03 

.13 

.04 

.60 

.02 

.06 

.09 

.15 

T 

1.52 

.10 

BLACKFOOT  DAM 

.32 

.05 

.44 

.02 

.03 

.28 

•  23 

.78 

1.96 

.10 

T 

.59 

.23 

.03 

T 

■  15 

.05 

.04 

.09 

.07 

T 

.07 

.54 

BOISE  LUCKY  PEAK  DAM 

2.24 

^ 

' 

.35 

.44 

.09 

.01 

.02 

■ 

.07 

.22 

BOISE  MB  AP 

//R 

1  65 

.01 

T 

.05 

.40 

.23 

T 

.08 

T 

.03 

■  25 

.11 

.07 

T 

.11 

.03 

T 

•  03 

T 

.06 

.19 

BONNERS  FERRT  I  SM 

1.40 

.26 

.58 

.07 

.06 

T 

T 

.08 

.09 

.10 

T 

■  06 

.06 

BUHL 

4.11 

.63 

.46 

.49 

.20 

.16 

.23 

.26 

.15 

.17 

.23 

I. 01 

.06 

.06 

BURKE  2  ENE 

3.15 

.06 

.12 

•  06 

.74 

.21 

.21 

.02 

.05 

T 

.35 

.03 

.22 

.15 

.74 

T 

.04 

.13 

T 

BURLET 

1.58 

.05 

.22 

.12 

.35 

.07 

.06 

03 

.02 

BURLET  FAA  AP 

1.97 

.05 

T 

.11 

.28 

.46 

T 

■  09 

.08 

T 

.02 

T 

T 

.02 

.14 

.29 

.43 

CABINET  GORGE 

2.23 

T 

T 

T 

.16 

.14 

.69 

.16 

.11 

.05 

.06 

.17 

T 

.19 

T 

.12 

.33 

T 

T 

.05 

CALDWELL 

1 .86 

.02 

.68 

.48 

I 

T 

.07 

.09 

T 

.07 

.26 

.16 

T 

.02 

■  01 

CAMBRIDGE 

2.71 

.23 

.97 

.74 

.05 

.02 

.08 

.26 

.07 

T 

.20 

.03 

.04 

CASCADE  1  NW 

2.66 

.04 

.14 

1.23 

.30 

.09 

.10 

.12 

10 

CENTERVILLE  AR8AU0H 

3.46 

.16 

.06 

1.24 

.38 

.14 

.03 

.02 

T 

.36 

T 

T 

.02 

.27 

.48 

.09 

.09 

.02 

.06 

T 

CHALLIS 

.96 

.70 

.10 

.05 

T 

T 

T 

.05 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

I 

.06 

CHILLY  BARTON  FLAT 

- 

T 

- 

- 

T 

.03 

.09 

.06 

T 

.03 

.37 

COBALT 

3.17 

.55 

.03 

.54 

.11 

.12 

.05 

.27 

T 

.27 

.28 

T 

.02 

.15 

.06 

.12 

.03 

.54 

.03 

COEUR  D  ALENt  RS 

1.75 

.10 

.22 

•  01 

CONDA 

2.35 

T 

.33 

.16 

.36 

.09 

.06 

.09 

.03 

.02 

.16 

.04 

.01 

.42 

.05 

.06 

.30 

.06 

.03 

.04 

COTTONWOOD 

2.12 

T 

.03 

.32 

.12 

.17 

.10 

.02 

.21 

.02 

.01 

.42 

.11 

.12 

.02 

.02 

.33 

.10 

COUNCIL 

3.61 

.41 

1.03 

.70 

.18 

.05 

.07 

.09 

.46 

.04 

.42 

.24 

.05 

.05 

CRATERS  OF  THE  MOON  NM 

2.95 

T 

.03 

T 

.89 

.38 

.10 

T 

T 

T  T 

.12 

T 

I 

.04 

.13 

.10 

.01 

.35 

T 

T 

.01 

.78 

.01 

T 

OEADWOOD  DAM 

3.73 

.10 

1.42 

.07 

.06 

.12 

.23 

.15 

.08 

.02 

.06 

.01 

DEER  FLAT  DAM 

1.73 

T 

.02 

.03 

.65 

.38 

.12 

.10 

.03 

.06 

.02 

.02 

T 

.09 

.17 

.01 

.01 

T 

DEER  POINT 

D  4.59 

• 

« 

• 

• 

1.33 

.08 

.10 

.03 

.10 

•  D 

.10 

T  D 

.30 

M.IOD 

.20 

• 

.15 

T 

1. 10 

DIXIE 

3.29 

.16 

.08 

.03 

.02 

.70 

.17 

.18 

T 

T 

.35 

.12 

T 

.01 

.10 

.51 

.24 

.10 

.14 

T 

.03 

.35 

DRIGGS 

2.32 

.45 

.28 

.08 

.03 

.15 

.05 

I 

.02 

.08 

.04 

.30 

.03 

.09 

.02 

.03 

.64 

.03 

DUBOIS  EXP  STA 

1.87 

.02 

.19 

.12 

.09 

.60 

.18 

.05 

.03 

ELK  CITY 

2  66 

T 

.10 

.09 

.17 

T 

T 

T 

T 

.21 

.18 

T 

.70 

• 

.20 

.24 

.61 

.16 

ELK  RIVER  1  S 

3.96 

.07 

.04 

.30 

.12 

.48 

.20 

.26 

.12 

.18 

I 

.44 

.18 

.09 

T 

.64 

.20 

.40 

.12 

.10 

.04 

EMMETT  2  E 

2.76 

.02 

T 

1.07 

.40 

T 

.06 

.11 

.18 

.10 

.26 

.22 

.35 

FAIRFIELD  RS 

2.37 

T 

.70 

.40 

.10 

.10 

.01 

T 

.3e 

.01 

T 

.25 

.06 

.02 

T 

.35 

.01 

FENN  RS 

4.51 

.11 

.09 

.13 

.03 

.18 

.12 

.45 

.05 

.24 

.02 

' 

.63 

.12 

.31 

.05 

1.17 

.09 

FORT  HALL   INO  AGENCY 

2  56 

.08 

.10 

T 

.17 

.19 

.11 

.21 

T 

.32 

T 

• 

■ 

.31 

T 

1.05 

.02 

GARDEN  VALLEY  RS 

3.11 

.14 

T 

.96 

.49 

.02 

■  10 

.08 

.12 

T 

.65 

.01 

.24 

.21 

.03 

.02 

.02 

T 

T 

GLENNS  FERRY 

2.77 

.05 

.02 

.70 

.23 

.06 

T 

.20 

.67 

T 

.30 

.06 

.03 

.03 

.40 

T 

GRACE 

3.26 

.08 

.08 

.17 

.45 

.41 

T 

•  07 

.03 

.03 

.16 

.16 

.02 

.19 

.04 

.19 

.38 

.06 

.04 

.53 

.17 

GRAND  VIEW  3  WNW 

.52 

.02 

.09 

.05 

.18 

.06 

.02 

.08 

GRASMERE 

2  12 

.18 

.40 

.21 

.02 

.21 

1.06 

.02 

GROUSE 

1.90 

T 

.27 

•  14 

.01 

.07 

T 

.02 

.25 

.06 

.15 

.21 

.01 

.06 

.62 

.03 

HAILEY  RS 

2.46 

.20 

T 

.62 

.44 

T 

T 

.03 

.02 

.17 

T 

T 

T 

.26 

.09 

T 

.06 

.02 

T 

.35 

HAMER  1.  NW 

1.28 

.04 

.12 

.03 

T 

.11 

.07 

.03 

.83 

.03 

.02 

HAZELTON 

1.55 

.02 

.33 

.03 

.07 

.08 

' 

.05 

•  01 

.03 

.15 

.37 

HEAOOUAR  TERS 

4.01 

.12 

.11 

.09 

.05 

.50 

.10 

.55 

.16 

.04 

T 

T 

.24 

.10 

.07 

T 

.06 

.46 

.37 

T 

.38 

.18 

T  T 

.33 

.05 

.05 

HILL  CITY 

2.27 

.07 

T 

.92 

.26 

.10 

.08 

T 

.02 

.30 

.06 

.04 

T 

T 

.03 

.37 

HOLL I STER 

2.02 

.12 

.18 

.26 

■  13 

.05 

.05 

.03 

.02 

.02 

.06 

.02 

T 

.26 

.60 

HOWE 

1.59 

.05 

.03 

.35 

T 

.23 

.03 

.90 

IDAHO  CITY 

3.69 

.22 

.02 

1.12 

.49 

■  04 

.06 

.07 

■  64 

.03 

.02 

•  24 

.41 

.03 

.18 

^ 

•  26 

.06 

T 

IDAHO  CITY   11  SW 

4  79 

.05 

T 

.03 

1.36 

.69 

T 

.17 

•  03 

1.00 

T 

T 

•  52 

.46 

.02 

.24 

IDAHO  FALLS  2  ESE 

1.69 

.16 

.12 

.27 

T 

T 

.08 

.25 

.08 

T 

T 

T 

■  93 

T 

IDAHO  FALLS  16  SE 

3.00 

.02 

.06 

.39 

.20 

.17 

.02 

T 

•  02 

■  31 

.01 

.33 

•  05 

.05 

.39 

.08 

.01 

T 

.31 

.57 

.01 

IDAHO  FALLS  FAA  AP 

1.87 

T 

.05 

T 

.11 

.25 

.06 

T 

■  03 

.05 

.06 

T 

T 

.08 

.12 

T 

.49 

.56 

■  01 

IDAHO  FALLS  42  NW  W6 

R 

1.85 

.08 

.11 

.18 

.17 

■  05 

.01 

.14 

.03 

.58 

.50 

IDAHO  FALLS  46  W  WB 

2  SO 

T 

T 

.07 

.06 

.20 

T 

T 

■  01 

■  04 

.05 

■  10 

.01 

■  22 

.24 

T 

.57 

■  66 

.05 

T 

ISLAND  PARK  DAM 

4.45 

.02 

.09 

.66 

.60 

.02 

.29 

.06 

•13!  .13 

.60 

T 

.15 

•  10 

.08 

.10 

.18 

1^02 

JEROME 

2.59 

.24 

.31 

.24 

.15 

.23 

.11 

.02 

.04 

.12 

T 

.02 

1.10 

.01 

KAMIAH 

3.37 

.04 

.08 

.10 

.07 

.07 

.10 

.64 

.10 

.02 

.02 

.19 

.24 

•  02 

.73 

.14 

.14 

.06 

.56 

■  01 

KELLOGG 

2.6<J 

.07 

.12 

.05 

.49 

.05 

.07 

.19 

.01 

.06 

.08 

.11 

.04 

.99 

.05 

.23 

.06 

KILGORE 

2  oi 

.01 

.60 

.20 

.05 

.02 

.01 

.02 

.03 

.09 

.12 

.17 

T 

.02 

.01 

■  53 

KOOSKIA 

4.24 

.10 

T 

.16 

T 

.39 

.34 

.12 

.03 

T 

.02 

.60 

.42 

.59 

.03 

.27 

.02 

.05 

■  90 

T 

.20 

KUNA  2  NNE 

1.66 

T 

T 

.34 

.48 

T 

■  05 

.17 

.10 

I 

.10 

.16 

.04 

T 

■  20 

LEWISTON  WB  AP 

//R 

1.03 

T 

.02 

T 

.04 

.13 

.06 

.11 

T 

.04 

.01 

T 

T 

T 

.22 

.15 

T 

.15 

.03 

T 

.05 

LIFTON  PUMPING  STA 

2.24 

.06 

.06 

.10 

.23 

.01 

.17 

.01 

.07 

' 

.16 

.33 

.01 

.22 

.45 

.01 

LOWHAN  3  E 

3.40 

.34 

.92 

.53 

.16 

.05 

.66 

.25 

.24 

.19 

.04 

MACKAY  RS 

.79 

.08 

.07 

.04 

.06 

.54 

MALAD 

3.56 

.26 

T 

.63 

.33 

.23 

.37 

.09 

.03 

.17 

.01 

T 

.3" 

.30 

.08 

T 

■  16 

.50 

.06 

MALAD  FAA  AP 

3.29 

.10 

T 

.82 

.30 

T 

.27 

T 

.04 

.11 

T 

.07 

.03 

.29 

.20 

.25 

.08 

.09 

.62 

.02 

MAY  RS 

.94 

.66 

.26 

T 

MC  CALL 

3.18 

.16 

1  .00 

1.11 

.05 

.33 

.03 

.35 

.15 

MC  CAMMON 

5.05 

.42 

.02 

.55 

.75 

.31 

.19 

.16 

.05 

.25 

.32 

.06 

.10 

.17 

.17 

.25 

.12 

.08 

T 

1.06 

T 

T 

MINIDOKA  DAM 

2.31 

.01 

.01 

.36 

.32 

.13 

.04 

.22 

T 

T 

.02 

T 

.02 

.06 

.16 

■  80 

.04 

.12 

MONTPELIER  RS 

4.10 

.05 

.06 

.07 

.41 

.42 

.22 

.14 

.02 

.02 

.07 

.35 

.05 

.13 

.01 

.30 

.54 

.08 

.02 

■  96 

.16 

MOOSE  CREEK  RANCH 

3.67 

.40 

.15 

.03 

.27 

.26 

.20 

.04 

.05 

.24 

.04 

.05 

.20 

.75 

.28 

.09 

.02 

MOSCOW  U  OF  I 

2.6] 

.13 

.05 

.03 

.03 

.15 

.19 

.15 

.15 

.27 

.07 

.02 

T 

.21 

.02 

.04 

.09 

.70 

.02 

.05 

.03 

T 

.21 

MOUNTAIN  HOME  1  SE 

.93 

.22 

■  20 

.11 

.20 

.20 

MULLAN  FAA 

2.90 

.11 

T 

.03 

.48 

.36 

.10 

.10 

T 

.02 

T 

.06 

.20 

.07 

.06 

T 

T 

.44 

.38 

.01 

.05 

.05 

.11 

.23 

NEW  MEADOWS  RS 

2.46 

1.13 

.27 

.41 

T 

.08 

.25 

.07 

.06 

.05 

.04 

.10 

NE2PERCE 

2.94 

.06 

.04 

.08 

.20 

.50 

.08 

.12 

.45 

T 

.03 

T 

•  54 

.15 

.06 

.03 

.40 

.05 

.02 

OAKLEY 

1.73 

.27 

.10 

.07 

.03 

T 

.10 

.07 

T 

.06 

.02 

•  04 

.19 

.02 

.20 

.54 

.02 

OLA  5  S 

2.54 

.06 

.67 

.54 

.02 

■  44 

.55 

•  24 

.02 

T 

OROFINO 

2.64 

.01 

.08 

.07 

.02 

.15 

.36 

.47 

.01 

.03 

.39 

.02 

•  56 

.21 

.25 

.08 

.10 

.01 

PALISADES  DAM 

3.43 

.04 

.14 

.52 

.21 

.47 

.05 

T 

T 

.20 

T 

T 

.28 

.33 

.15 

.10 

.07 

.06 

.78 

.03 

PARMA  EXP  STA 

2.06 

.02 

.63 

' 

.30 

.06 

.06 

T 

' 

.10 

.32 

.15 

PAUL   1  ENE 

1  .78 

.03 

• 

• 

.76 

.06 

.01 

T 

.05 

.02 

• 

.81 

PAYETTE 

1.91 

.56 

.22 

.03 

T 

.01 

.55 

.03 

■  02 

■  02 

.19 

•  26 

PICA80 

2.56 

T 

.05 

.46 

.17 

.44 

.13 

.12 

.10 

.05 

•  28 

.17 

.07 

.01 

.51 

PIERCE 

//R 

4.73 

.09 

.16 

T 

.16 

.05 

.44 

.31 

.54 

.16 

.09 

T 

.29 

.19 

.03 

T 

.01 

1.19 

.05 

.04 

.28 

.12 

.52 

.01 

T 

POCATELLO  2 

2.46 

.07 

.30 

.28 

.22 

.02 

■  07 

.20 

.11 

.15 

.07 

.02 

.92 

.04 

POCATELLO  W8  AP 

//R 

3.30 

.22 

.06 

.05 

't 

.34 

.38 

T 

.10 

.05 

T 

.16 

.20 

.03 

T 

.27 

.12 

T 

.35 

.87 

.02 

.06 

PORTMILL 

1.06 

.23 

.05 

.05 

.12 

T 

.11 

.06 

POTLATCH 

2.10 

.06 

.05 

.07 

.20 

.10 

.07 

.09 

.29 

.09 

.50 

.06 

.13 

.31 

■  06 

T 

POWELL 

.10 

.53 

PRESTON  2  SE 

2.94 

.06 

.05 

.16 

.46 

.16 

.07 

.13 

.03 

.06 

.06 

.21 

.07 

.13 

.02 

.12 

.42 

T 

T 

.23 

■  45 

.01 

PRIEST  RIVER  EXP  STA 

3.02 

.24 

•  40 

.69 

.21 

.15 

.36 

.12 

.36 

.01 

.20 

T 

.21 

.01 

.01 

.05 

REYNOLDS 

1.35 

T 

.06 

.04 

•  41 

.22 

.01 

.15 

.16 

.05 

T 

T 

T 

.07 

.07 

.07 

T 

T 

.02 

RICHFIELD 

.07 

.52 

.26 

.08 

.02 

T 

.07 

T 

.13 

.22 

T 

.62 

T 

RIGGINS  RS 

1.95 

.05 

.01 

.92 

.01 

.33 

T 

T 

.14 

.08 

T 

.01 

.40 

RIRIE  12  ESE 

1.77 

.10 

.10 

•  10 

.04 

.11 

.25 

T 

.17 

.04 

.77 

.09 

SAINT  ANTHONY 

2.16 

.10 

•  05 

.35 

•  13 

•  04 

T 

.16 

.34 

.10 

.03 

.04 

.05 

.02 

.75 

SAINT  MARIES 

3.43 

.22 

.22 

.36 

.27 

•  16 

.05 

.06 

.03 

.35 

.01 

.07 

.06 

.12 

.58 

.81 

•  01 

.03 

T 

SALMON 

1.25 

.47 

.32 

.09 

.04 

.06 

.02 

.04 

T 

.02 

.08 

T 

.11 

T 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


SANOPOINT  EXP  STA 
SHOSHONe   1  WNU 
SLATE  CREEK  RS 
STREVELL 
SUGAR 

SUN  VALLEY 
SWAN  FALLS  PH 
SWAN  VALLEY  1  W 
TETONIA  EXP  STA 
THREE  CREEK 

TWIN  FALLS  2  NNE 
TWIN  FALLS   3  SE 
WALLACE  WOODLAND  PARK 
WARREN 
WAYAN 


10      11  12 


13  14 


15 

16 

17  1 

18 

19 

20 

21 

22^ 

23  24 

25 

26 

27 

28  29 

30 

.30 

.23 

.02 

•  05 

.3a 

•  09 

T 

•  04 

.03 

.04 

.01 

.  04 

.U 

.14 

•  20 

.03 

•  78 

0? 

T 

•  16 

•  10 

•  10 

•  01 

•  27 

.07 

•  03 

.03 

T 

T 

•  17 

•  03 

.12 

.10 

.03 

.02 

•  88 

.01 

•  11 

•  14 

T 

7 

7 

7 

26 

.12 

•  08 

•  04 

•  12 

.01 

.10 

•  26 

•  73 

.4S 

.13 

.09 

•  62 

•  03 

T 

•  07 

•  02 

•  04 

.03 

•  14 

.03 

.03 

•09  •OS 

•  37 

•  03 

•  02 

.13 

•  08 

T 

.06 

T 

.03 

T 

.08 

U92 

.12 

T 

•  09 

7 

T 

•  03 

•  22 

1.03 

7 

7 

.1« 

•  0) 

T 

•  08 

.02 

T 

•  02 

.83 

.16 

.10 

•  22 

•  13 

T 

7 

.75  .03 

.08 

7 

.07 

.2* 

•  04 

•  27 

.13 

•  06 

•  13 

.04 

T 

.36 

.28 

•  OS 

•  02 

.18 

•  02 

•  27 

.26 

.02 

.07  7 

•  10 

.43 

7 

•  07 

•  14 

•  20 

T 

.04 

•02 

7 

.31 

.03 

.03 

•  01 

.38 

.03 

.03 

•  48 

•  16 

•  03 

R£PER£HCE  NOTES 


Additional  loformatton  regardlog  the  cllnate  of  Idaho  aay  be  obtained  by  writing  to  the  state  Cllnatologlst  at  Weather  Bureau  Airport  Station 
Box  1718,  Boise,  Idaho,  or  to  any  Veather  Bureau  Office  near  you.  ' 

Plgurea  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  Indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  In  the  June  and  December  Issues  of  this  bulletin. 

Hontbly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days,  also  seasonal  total  precipitation, for  the  12  months  ending  with  the  Juno  data    will  be 
carried  in  the  July  issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  are  either  inlsstng  or  received  too  late  to  be     iocluded  In 
this  issue. 

DivtsiODS.  as  used  in  "Clinatological  Data"  Table,  became  effective  with  data  for  January  1957. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  Temperature  in  °F. ,  precipitation  and  evaporation  in  Inches,  and  wind 
movement  in  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65'F. 

Evaporation  Is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evapora- 
tion and  Wind"  Table. 

Normals  for  all  stations  are  cllmatological  standard  normals  based  on  the  period  1931  -  1960. 

Water  equivalent  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  Ice  on  the  ground. 
Samples  for  obtaining  ooasurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently  occasional  drifting  and  other 
causes  of  local  variability  in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

Entries  of  snowfall  in  the  "Cllmatological  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  and  In  the  "Seasonal  Snowfall"  Table  in- 
clude 8DOW  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice. 

Data  in  the  "Monthly  Extremes";  "Dally  Precipitation"  Table;  "Dally  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table,  and  snowfall  in  the 
"Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  when  published,  ure  for  the  24  hours  ending  at  tine  of  observation.  The  Station  Index  shows  observation 
times  in  local  standard  time.      (EXiring  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  savings  tine.) 

Snow  on  ground  In  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  PAA  Stations.  For  these 
stations  snow  on  ground  values  are  at  4:00  a.m.   PST  and  5:00  a.m.   MST,   except  Idaho  Falls  46  «  which  is  8:00  a.m.  HST. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  G,  H,  J,  and  S  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",  Indicate  the 
following: 

C    Weighing  Rain  Gage  Recording  Station.      Hourly  precipitation  values    are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in 
"Hourly  Precipitation  Data"  Bulletin. 

G    "Soil  Temperature"  Table. 

H    "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table. 

J    "Supplemental  Data"  Table. 

S     Storage  Precipitation  Station.     Precipitation  measurements,  made  at  irregular  intervals,   will  be  published  later  in  "Storage-Gage  Pre- 
cipitation Data"  Bulletin. 

Ho  record  in  the  "Cllmatological  Data"  Table  and  the  "Dally  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry. 

Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  In  the  annual  issue  of  this  publication. 

-     No  record  in  the  "Supplemental  Data"  Table;    "Dally  Precipitation"  Table;   "Evaporation  and  Wind"  Table;   "Snowfall  and  Snow  on  Ground" 
Table;  "Dally  Soil  Temperature"  Table;  and  the  Station  Index. 

+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

-f-f     Fastest  observed  one  minute  wind  speed.     This  station  is  not  equipped  with  automatic  wind  Instruments. 
■     Amount  Included  in  following  measurement,    tine  distribution  unknown. 

0    Thermometers  are  generally    exposed  In  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,     the  reference    indicates  that 
the  thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR  This  entry  in  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  after  rain. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  Inches  of  new  snowfall. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,    less  than  10  days  record  Is  missing.     See  "Dally  Temperature"  Table 
for  detailed  dally  record.   Degree  day  data,   if     carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R     Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in 
Hourly  Precipitation  Data.) 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

VAH  This  entry  Id  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

General  Weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MOtTTHLr  CLIMATOLOGICAL  DATA- 
HATIOHAL  SUMMARY,     and  STORM  DATA,     all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Wasblngton 

25,   D.  C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations, elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1957  may  be. found  in  the  publi- 
cation SUBSTATION  HISTORY  for  this  state.  That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office, 
Washington  25,  D.  C.  for  40  cents.  Similar  Information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  In  the  1961  annual  Issues  of  Local 
Cllmatological  Data,   obtained  as  Indicated  above,   price  19  cents. 


Subscription  Price:  20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.  (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)  Checks  and 
money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.  Remittances  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent 
to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C.   
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DAILY  TEMPERATURES 


IDAHO 
APRIL  1963 


Station 

Day  Of  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

12 

13 

J4 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

ABERDEEN  EXP  STA 

MAX 

60 

36 

46 

52 

56 

60 

50 

48 

51 

45 

50 

53 

65 

73 

69 

61 

40 

43 

45 

52 

42 

39 

62 

67 

68 

65 

43 

59 

63 

MIN 

26 

24 

20 

26 

23 

30 

33 

32 

25 

24 

29 

27 

24 

27 

26 

33 

36 

35 

32 

34 

2eIo 

AMERICAN  FALLS  1  SW 

MAX 

51 

44 

52 

55 

57 

56 

48 

49 

46 

49 

54 

64 

73 

70 

62 

36 

41 

44 

47 

44 

41 

40 

60 

58 

67 

66 

49 

57 

65 

53  6 

MIN 

29 

25 

24 

30 

42 

36 

39 

30 

30 

30 

24 

3j 

31 

29 

30 

34 

38 

33 

42 

36 

36 

34 

42 

32I3 

ANDERSON  DAM 

MAX 

l>b 

45 

56 

60 

55 

45 

49 

52 

52 

51 

51 

63 

76 

73 

53 

37 

46 

42 

43 

43 

45 

49 

65 

64 

69 

66 

54 

65 

73 

75 

65  •  1 

MIN 

32 

28 

27 

34 

39 

36 

33 

29 

27 

22 

3 1 

32 

36 

50 

44 

37 

40 

40 

33.7 

ARSON  1  NW 

MAX 

54 

42 

48 

50 

54 

50 

48 

48 

42 

49 

48 

58 

70 

69 

64 

36 

36 

38 

41 

40 

38 

41 

47 

48 

65 

66 

50 

58 

50 

I?]! 

MIN 

28 

22 

26 

39 

36 

26 

16 

24 

21 

17 

26 

28 

22 

28 

25 

36 

36 

34 

29 

36 

ARCO  3  NW 

MAX 

4e 

42 

50 

56 

55 

49 

51 

49 

47 

48 

50 

62 

72 

70 

61 

41 

45 

41 

43 

39 

37 

42 

46 

66 

64 

64 

62 

62 

55 

70 

62  •  5 

MIN 

26 

25 

15 

30 

20 

^' 

28 

22 

20 

19 

16 

20 

31 

22 

23 

1  6 

23 

24 

33 

31 

32 

33 

35 

24.4 

ARROWROCK  DAM 

MAX 

43 

48 

55 

59 

59 

51 

50 

53 

53 

49 

52 

63 

77 

75 

69 

43 

47 

47 

45 

43 

46 

51 

55 

62 

69 

68 

66 

66 

72 

MIN 

30 

31 

27 

40 

36 

44 

39 

30 

♦0 

35 

38 

42 

36 

42 

44 

35.5 

ASHTON  1  S 

MAX 

56 

35 

44 

49 

62 

48 

45 

45 

46 

46 

47 

60 

70 

70 

58 

42 

50 

43 

45 

46 

37 

37 

43 

61 

63 

64 

46 

58 

61 

MIN 

27 

28 

26 

" 

34 

16 

18 

31 

33 

29 

33 

27.2 

ATLANTA  3 

MAX 

45 

35 

39 

47 

51 

46 

42 

45 

40 

42 

42 

45 

57 

67 

67 

40 

34 

40 

36 

40 

38 

39 

42 

42 

57 

60 

52 

53 

62 

24!° 

MIN 

27 

19 

14 

26 

24 

33 

30 

26 

20 

25 

35 

36 

26 

29 

29 

AVERY  RS 

MAX 

40 

46 

48 

51 

58 

51 

46 

48 

47 

52 

56 

63 

70 

78 

40 

40 

49 

46 

57 

46 

53 

48 

69 

70 

61 

54 

64 

69 

MIN 

31 

26 

36 

36 

32 

32 

37 

42 

39 

36 

41 

33I2 

BAYV I EW  MODEL  BAS I N 

43 

43 

50 

51 

53 

46 

50 

42 

46 

49 

49 

53 

56 

61 

71 

45 

42 

44 

44 

52 

52 

54 

46 

52 

52 

60 

66 

52 

53 

31!? 

MIN 

26 

20 

20 

36 

34 

38 

38 

30 

30 

27 

44 

38 

37 

40 

BIG  CREEK   1  S 

32 

38 

45 

46 

47 

46 

45 

42 

41 

43 

44 

55 

66 

68 

57 

34 

43 

42 

37 

37 

35 

42 

46 

53 

60 

56 

48 

57 

60 

47  5 

MIN 

24 

19 

30 

24 

21 

27 

20 

19 

27 

31 

33 

24 

27 

22.6 

8 LACK FOOT  2  SSW 

MAX 

52 

40 

52 

54 

60 

52 

49 

53 

49 

53 

55 

69 

76 

75 

68 

41 

48 

41 

52 

51 

44 

41 

55 

62 

69 

67 

61 

53 

68 

73 

66  1 

MIN 

26 

38 

28 

27 

39 

33 

36 

33 

43 

30.0 

BLACKFOOT  DAM 

42 

38 

40 

57 

65 

65 

57 

47 

36 

40 

39 

36 

36 

41 

62 

68 

55 

53 

MIN 

28 

25 

27 

BLISS 

MAX 

47 

51 

59 

64 

63 

54 

57 

56 

54 

55 

58 

71 

79 

73 

52 

40 

47 

60 

49 

47 

48 

54 

59 

66 

74 

67 

53 

60 

55 

78 

58,4 

MIN 

37 

33 

43 

41 

30 

42 

38 

37 

42 

34.1 

BOISE  LUCKY  Peak  dam 

45 

51 

59 

63 

62 

53 

57 

56 

56 

55 

56 

65 

79 

79 

76 

45 

49 

50 

48 

47 

49 

54 

59 

66 

72 

72 

69 

68 

75 

75 

60  3 

MIN 

30 

24 

39 

40 

42 

40 

36 

37 

39 

32 

46 

47 

36.6 

BOISE  WB  AP 

MAX 

47 

53 

62 

63 

57 

54 

57 

54 

53 

54 

58 

67 

77 

81 

49 

47 

50 

50 

50 

45 

62 

56 

57 

67 

74 

62 

57 

68 

76 

MIN 

30 

39 

43 

45 

41 

36 

36 

39 

41 

36 

48 

48 

37.4 

BONNERS  ferry  1  SW 

MAX 

46 

51 

57 

57 

51 

55 

49 

50 

56 

58 

60 

67 

72 

73 

67 

46 

52 

50 

58 

57 

59 

50 

55 

63 

70 

72 

61 

67 

70 

58  7 

MIN 

22 

39 

40 

42 

33 

60 

41 

36 

40 

34.3 

BUHL 

MAX 

60 

46 

56 

61 

61 

56 

61 

62 

56 

56 

56 

70 

77 

75 

70 

51 

49 

47 

48 

47 

46 

50 

66 

65 

71 

69 

47 

64 

73 

73 

59.3 

MIN 

28 

26 

28 

40 

36 

39 

39 

34 

30 

30 

23 

3  J 

27 

33 

35 

46 

35 

39 

40 

46 

33.9 

BURKE  2  ENE 

MAX 

37 

38 

46 

42 

49 

43 

39 

38 

43 

44 

47 

55 

61 

65 

59 

4C 

36 

46 

45 

44 

45 

39 

48 

69 

67 

51 

55 

52 

47  3 

MIN 

24 

19 

32 

25 

29 

26 

24 

28 

36 

32 

33 

33 

27.6 

BURLEY 

MAX 

64 

39 

47 

61 

59 

60 

55 

49 

53 

51 

54 

60 

71 

80 

74 

53 

4C 

43 

48 

49 

44 

45 

48 

56 

63 

71 

59 

47 

54 

MIN 

30 

26 

^' 

34 

39 

37 

39 

42 

33.3 

buRley  faa  ap 

MAX 

38 

48 

56 

57 

61 

56 

49 

52 

51 

51 

56 

69 

79 

76 

52 

38 

41 

49 

49 

43 

45 

47 

57 

62 

70 

6C 

47 

62 

70 

MIN 

30 

28 

29 

40 

33 

41 

40 

34 

30 

32 

30 

33 

26 

24 

29 

20 

29 

29 

33 

39 

42 

39 

51 

33.6 

CABINET  GORGE 

MAX 

42 

51 

55 

50 

56 

44 

46 

57 

55 

58 

65 

67 

78 

71 

42 

48 

43 

56 

54 

57 

54 

47 

60 

70 

66 

67 

64 

57 

MIN 

28 

41 

33 

39 

34 

36 

46 

44 

40 

41 

34I2 

CALDWELL 

MAX 

50 

57 

64 

66 

60 

57 

56 

57 

57 

55 

60 

68 

74 

73 

58 

47 

54 

56 

53 

46 

52 

58 

61 

71 

74 

70 

62 

72 

60 

79 

61.6 

MIN 

30 

36 

40 

45 

43 

34 

34 

32 

45 

35 

25 

32 

39 

34 

26 

36 

37 

45 

47 

46 

40 

47 

45 

37.3 

CAMBR 1 DGE 

MAX 

46 

52 

56 

61 

59 

55 

52 

54 

53 

53 

57 

61 

70 

72 

61 

45 

52 

49 

49 

47 

60 

54 

55 

65 

70 

64 

60 

72 

74 

72 

58.1 

MIN 

33 

29 

31 

28 

36 

30 

23 

26 

22 

32 

30 

22 

33 

29 

30 

41 

36 

34 

39 

31.6 

CASCADE  1  NW 

34 

39 

47 

49 

49 

45 

45 

44 

43 

41 

47 

58 

66 

70 

66 

34 

40 

39 

36 

38 

40 

42 

43 

54 

63 

61 

50 

52 

66 

MIN 

30 

14 

18 

22 

24 

20 

27 

30 

26 

26 

38 

35 

32 

36 

27!4 

CHALLIS 

50 

44 

43 

53 

56 

52 

54 

52 

49 

47 

53 

65 

71 

74 

72 

40 

37 

46 

48 

46 

45 

45 

51 

"6 

64 

61 

61 

64 

71 

MIN 

25 

28 

37 

34 

20 

26 

22 

28 

19 

30 

23 

38 

33 

34 

49 

28!9 

49 

42 

47 

50 

44 

45 

47 

57 

65 

66 

61 

4< 

42 

40 

41 

39 

40 

42 

43 

50 

59 

56 

56 

60 

61 

MIN 

16 

23 

14 

18 

16 

19 

16 

14 

30 

30 

32 

26 

27 

19!* 

C08ALT 

45 

34 

43 

41 

47 

43 

42 

48 

51 

50 

51 

60 

72 

70 

53 

35 

41 

40 

46 

45 

38 

39 

45 

62 

62 

56 

49 

55 

59 

MIN 

10 

21 

29 

24 

26 

20I9 

COEUR  D  AL  ENE  RS 

48 

44 

50 

51 

54 

55 

52 

50 

53 

56 

55 

58 

66 

70 

78 

44 

44 

60 

46 

56 

50 

57 

46 

61 

62 

73 

66 

54 

58 

MIN 

29 

36 

33 

33 

30 

35 

30 

37 

36 

32 

40 

42 

40 

38 

45 

34.5 

CONDA 

35 

41 

45 

49 

46 

43 

42 

39 

39 

42 

56 

67 

66 

33 

39 

39 

42 

39 

40 

36 

43 

47 

69 

6C 

60 

MIN 

29 

22 

33 

20 

14 

24 

23 

20 

22 

28 

27 

23.4 

COTTONWOOD 

37 

41 

52 

51 

53 

51 

44 

47 

47 

51 

54 

61 

69 

75 

59 

43 

48 

45 

51 

42 

39 

50 

52 

58 

65 

53 

45 

60 

70 

MIN 

24 

29 

22 

38 

39 

30 

33 

33 

32 

33 

37 

30 

24 

29 

28 

^5 

32 

2 1 

30 

37 

32 

32 

39 

39 

39 

43 

36 

32.0 

COUNCI L 

45 

50 

56 

60 

55 

sf 

52 

53 

51 

49 

56 

61 

70 

73 

66 

43 

51 

50 

46 

46 

49 

54 

56 

64 

70 

66 

57 

73 

73 

MIN 

34 

29 

20 

36 

30 

40 

38 

36 

29 

33 

23 

32 

31 

34 

34 

33 

49 

41 

41 

36 

43 

33.3 

/"PHTCOC     nC     TlaC    U^AM  UM 

1         ur    1  rtt  Muun  r«ri 

50 

39 

44 

52 

51 

47 

40 

43 

42 

45 

45 

59 

68 

67 

58 

35 

39 

42 

42 

36 

33 

40 

40 

51 

62 

59 

45 

60 

60 

MIN 

25 

16 

23 

30 

14 

24 

24 

23 

25 

23 

20 

23 

32 

33 

35 

34 

26I7 

OEADWOOD  DAM 

MAX 

34 

45 

47 

44 

42 

40 

41 

41 

39 

45 

54 

65 

64 

62 

34 

38 

36 

36 

35 

38 

40 

41 

62 

59 

69 

49 

61 

63 

64 

MIN 

12 

10 

30 

1 1 

25 

23 

° 

1 7 

24 

20 

29 

36 

27 

26 

28 

22.5 

DEER   FLAT  DAM 

MAX 

49 

54 

60 

64 

58 

55 

57 

53 

54 

52 

57 

64 

71 

67 

50 

47 

52 

54 

54 

47 

62 

56 

59 

65 

72 

67 

62 

71 

77 

MIN 

30 

26 

39 

36 

43 

43 

34 

33 

46 

36 

43 

29 

24 

32 

39 

35 

26 

36 

36 

37 

46 

47 

46 

42 

47 

43 

37.1 

DEER  POINT 

MAX 

30 

29 

42 

28 

26 

29 

30 

42 

56 

53 

33 

26 

24 

21 

24 

26 

28 

29 

33 

41 

47 

47 

37 

49 

53 

53 

36.1 

MIN 

1 

10 

13 

22 

20 

21 

20 

28 

28 

21 

24 

26 

19 

18 

16 

16 

19 

12 

17 

22 

26 

27 

35 

26 

30 

29 

40 

22.5 

DIXIE 

MAX 

32 

40 

43 

46 

45 

42 

42 

42 

44 

42 

46 

52 

62 

65 

56 

32 

40 

38 

44 

36 

36 

43 

45 

49 

59 

52 

40 

52 

51 

59 

46.2 

MIN 

1 

24 

18 

0 

28 

20 

32 

24 

24 

13 

13 

14 

22 

19 

22 

26 

10 

IS 

26 

21 

22 

20 

20 

26 

24 

19 

27 

32 

32 

23 

25 

21.5 

DRIGGS 

MAX 

58 

35 

45 

47 

52 

43 

43 

46 

43 

40 

44 

59 

60 

69 

65 

47 

49 

39 

42 

44 

40 

35 

40 

47 

61 

62 

43 

49 

50 

65 

48.7 

MIN 

24 

22 

5 

23 

25 

30 

33 

32 

25 

27 

24 

25 

24 

27 

24 

19 

15 

24 

26 

24 

25 

24 

26 

25 

24 

29 

32 

31 

32 

32 

25.2 

DUBOIS  EXP  STA 

MAX 

43 

37 

46 

50 

51 

50 

45 

48 

45 

47 

46 

57 

68 

71 

60 

39 

46 

46 

40 

40 

35 

37 

44 

60 

61 

63 

48 

56 

50 

65 

49.8 

HIN 

29 

25 

15 

30 

28 

37 

33 

30 

24 

26 

27 

29 

33 

37 

33 

17 

17 

24 

22 

22 

25 

20 

28 

26 

30 

38 

32 

32 

35 

37 

28.0 

See  Reference  Noles  Following  SUUon  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


SUUon 

Da;  Oi  Month 

2 

2 

g 

J 

3 

9 

10  1 

11 

12 

13 
13 

14 

1  15 

1 

16  ! 

17 

18 

19 

20 

21 

22  1 

23  J 

24 

25, 

9fi  J 

28  1 

27 

911 

28  J 

29 

30  j  31 

• 

< 

LK  CITY 

52 

33 

41 

50 

SO 

SI 

38 

46 

4S 

49 

51 

60 

7X 

74 

44 

39 

42 

42 

54 

42 

50 

47 

53 

63 

51 

38 

62 

69 

50.3 

HIN 

25 

19 

28 

^' 

29 

29 

'* 

29 

31 

25.8 

if    D  1  uPD    1  C 

39 

47 

54 

49 

57 

51 

44 

48 

53 

53 

56 

60 

73 

41 

41 

49 

43 

56 

44 

48 

47 

46 

60 

69 

64 

46 

64 

68 

51.9 

MIN 

29 

32 

28 

26 

29 

27 

32 

36 

30 

32 

36 

39 

38 

33 

36 

30.8 

HMETT   2  E 

i>a 

55 

61 

66 

61 

56 

57 

57 

57 

54 

67 

68 

74 

76 

73 

50 

57 

54 

53 

47 

50 

58 

59 

68 

75 

69 

69 

71 

78 

75 

61.8 

MIN 

37 

35 

37 

28 

38 

38 

38 

43 

42 

35 

46 

45 

36.2 

AIRFIELD  RS 

42 

47 

49 

60 

55 

46 

49 

44 

45 

47 

49 

61 

72 

73 

66 

36 

41 

44 

41 

40 

43 

49 

50 

49 

64 

60 

53 

62 

65 

69 

52.3 

MIN 

29 

24 

19 

30 

35 

" 

24 

^' 

30 

^' 

16 

16 

28 

28 

20 

21 

27 

21 

22 

22 

36 

35 

36 

31 

33 

27.0 

ENN  RS 

SI 

41 

52 

61 

61 

S8 

58 

49 

51 

57 

58 

61 

66 

73 

77 

47 

50 

58 

51 

62 

45 

50 

58 

57 

66 

78 

58 

46 

70 

73 

58.1 

MIN 

27 

38 

37 

33 

32 

36 

38 

36 

33 

38 

44 

42 

36 

39 

35.4 

DH T  HALL   I ND  AGENCY 

MAX 

60 

41 

53 

55 

48 

48 

52 

50 

52 

65 

75 

74 

40 

47 

43 

50 

46 

52 

60 

67 

67 

51 

60 

66 

71 

55. 7 

MIN 

3j 

28 

24 

20 

29 

29 

30 

33 

28 

42 

32 

35 

30 

42 

30.0 

iROEN  VALLEY  R5 

MAX 

44 

50 

57 

62 

62 

57 

51 

54 

54 

47 

54 

65 

80 

81 

56 

46 

48 

44 

44 

48 

50 

55 

66 

70 

68 

72 

74 

57.6 

MIN 

26 

20 

2 1 

2 1 

34 

28 

30 

29 

24 

29 

27 

29 

33 

28 

29 

37 

33 

35 

28.9 

enns  ferry 

MAX 

55 

54 

64 

69 

64 

54 

58 

60 

58 

58 

62 

73 

82 

81 

75 

45 

51 

63 

52 

50 

53 

58 

67 

70 

78 

65 

58 

70 

77 

80 

63.1 

HIN 

30 

20 

40 

30 

20 

36 

35 

31 

30 

35 

27 

28 

44 

49 

44 

40 

44 

45 

36.4 

RACE 

60 

40 

44 

46 

52 

51 

45 

48 

43 

42 

43 

60 

70 

70 

67 

36 

42 

40 

42 

41 

38 

36 

45 

51 

62 

63 

48 

55 

60 

66 

90.2 

MIN 

30 

16 

36 

30 

19 

24 

24 

24 

2  5 

25 

1 9 

26 

25 

33 

30 

31 

30 

31 

27.3 

MAX 

50 

57 

66 

67 

60 

56 

61 

59 

56 

57 

61 

72 

82 

76 

59 

49 

55 

58 

53 

52 

56 

60 

64 

69 

79 

74 

60 

71 

77 

81 

63.2 

MIN 

30 

20 

30 

31 

29 

20 

31 

34 

28 

27 

28 

29 

34 

46 

47 

40 

39 

38 

33.4 

tASHERE 

46 

40 

53 

54 

51 

48 

51 

44 

44 

45 

52 

62 

74 

72 

60 

38 

40 

44 

48 

41 

41 

47 

54 

61 

66 

46 

59 

67 

74 

52.5 

HIN 

40 

24 

20 

29 

1 9 

23 

26 

26 

32 

32 

33 

42 

27.2 

SOUSE 

MAX 

44 

38 

44 

51 

48 

44 

45 

43 

42 

41 

42 

56 

65 

63 

51 

37 

39 

40 

38 

36 

34 

39 

42 

49 

53 

56 

47 

58 

58 

71 

47.1 

MIN 

28 

10 

29 

18 

18 

16 

20 

^* 

23 

10 

10 

24 

16 

" 

2 1 

1 8 

1  6 

1  7 

20 

28 

30 

36 

30 

27 

21.1 

MUEY  RS 

38 

46 

48 

56 

55 

46 

47 

45 

44 

44 

46 

60 

69 

60 

55 

46 

41 

45 

42 

38 

40 

45 

47 

56 

64 

62 

54 

59 

63 

69 

51.0 

MIN 

29 

28 

IB 

28 

33 

30 

25 

26 

30 

29 

16 

26 

20 

^' 

26 

24 

29 

40 

34 

40 

'* 

27.1 

IMER  *»  NW 

58 

40 

52 

54 

55 

54 

S2 

53 

SO 

50 

51 

64 

72 

75 

72 

45 

50 

50 

47 

47 

39 

43 

51 

58 

66 

67 

55 

69 

65 

70 

55.5 

MIN 

28 

20 

30 

20 

38 

30 

20 

26 

33 

29 

35 

1 5 

26 

21 

31 

28 

1 8 

25 

23 

27 

34 

33 

31 

30 

34 

26.5 

kZELTON 

54 

45 

56 

57 

60 

55 

55 

51 

50 

52 

57 

68 

78 

74 

70 

37 

40 

47 

50 

44 

45 

48 

55 

65 

70 

67 

49 

60 

70 

75 

56.8 

MIN 

29 

30 

32 

34 

45 

30 

20 

24 

29 

^' 

^' 

28 

34 

46 

39 

32 

40 

31.2 

r  A  riO  1  1  A  D  T  C  D  c 

44 

36 

45 

52 

55 

57 

49 

44 

44 

50 

53 

54 

63 

67 

77 

40 

40 

48 

42 

54 

44 

46 

48 

46 

58 

68 

52 

42 

65 

68 

51.7 

MIN 

28 

30 

32 

28 

34 

26 

30 

27 

24 

26 

28 

28 

3 1 

24 

24 

30 

24 

26 

33 

21 

28 

32 

37 

36 

31 

34 

28.7 

ILL  CITY 

45 

43 

50 

58 

55 

44 

50 

45 

44 

48 

48 

61 

69 

69 

62 

34 

41 

42 

40 

41 

43 

46 

51 

58 

64 

61 

49 

61 

67 

69 

SI. 9 

MIN 

^' 

14 

26 

" 

24 

28 

30 

30 

39 

1 3 

^' 

26 

1  7 

2 1 

25 

20 

20 

27 

42 

33 

31 

35 

26.4 

45 

43 

53 

57 

57 

51 

59 

52 

46 

49 

55 

65 

73 

75 

45 

36 

38 

44 

44 

40 

45 

46 

52 

61 

68 

64 

45 

60 

68 

75 

S3. 6 

MIN 

24 

20 

24 

41 

34 

26 

41 

44 

26 

28 

16 

29 

24 

22 

24 

26 

27 

36 

42 

34 

34 

36 

42 

30.1 

3WE 

53 

48 

54 

58 

62 

58 

56 

56 

50 

55 

57 

63 

73 

80 

72 

64 

53 

47 

45 

45 

43 

46 

53 

59 

67 

66 

63 

67 

74 

58.1 

MIN 

28 

30 

18 

32 

38 

30 

19 

26 

30 

35 

18 

14 

29 

24 

31 

26 

24 

^* 

40 

33 

32 

34 

27.1 

41 

42 

53 

56 

54 

46 

43 

49 

47 

46 

50 

62 

73 

71 

66 

36 

44 

40 

38 

36 

43 

41 

51 

58 

66 

62 

55 

66 

69 

69 

52.4 

MIN 

30 

18 

34 

40 

24 

30 

28 

26 

36 

29 

22 

16 

26 

30 

16 

3 1 

29 

26 

26 

30 

40 

29 

31 

35 

28.2 

)AHO   FALLS  2  ESE 

MAX 

36 

50 

55 

57 

53 

50 

48 

65 

54 

65 

75 

73 

44 

49 

39 

49 

46 

46 

38 

46 

58 

67 

67 

52 

68 

65 

71 

54.3 

MIN 

41 

29 

30 

29 

30 

30 

38 

36 

24 

19 

29 

28 

30 

28 

39 

33 

36 

32 

30.6 

)AHO  FALLS  16  SE 

MAX 

43 

32 

45 

47 

52 

42 

43 

47 

42 

41 

42 

60 

69 

67 

62 

37 

45 

45 

43 

43 

38 

36 

43 

52 

60 

61 

47 

53 

61 

67 

48.8 

MIN 

28 

26 

17 

23 

27 

35 

36 

31 

2  5 

24 

26 

28 

34 

2 1 

1 5 

26 

26 

25 

24 

2  1 

2 1 

26 

30 

32 

32 

28 

36 

26.9 

>AHO  FALLS  FAA  AP 

MAX 

41 

37 

48 

52 

56 

50 

44 

49 

43 

47 

50 

63 

72 

74 

47 

42 

48 

38 

46 

44 

36 

36 

45 

53 

64 

63 

37 

56 

63 

68 

50.4 

HIN 

32 

28 

22 

'1 

28 

39 

34 

30 

29 

30 

29 

36 

24 

19 

28 

28 

28 

26 

^' 

29 

29 

29 

33 

32 

29.6 

)AHO  FALLS  42  Nw  HB 

HAX 

42 

44 

50 

56 

54 

49 

49 

51 

47 

51 

51 

64 

74 

74 

50 

43 

47 

41 

46 

44 

35 

39 

48 

56 

63 

66 

46 

59 

64 

71 

52.4 

HIN 

30 

28 

10 

30 

20 

36 

33 

30 

16 

20 

26 

21 

26 

30 

36 

14 

1 1 

27 

22 

27 

27 

26 

27 

21 

26 

36 

32 

34 

30 

31 

26.1 

)AHO  FALLS   Ub  W  WB 

HAX 

41 

44 

50 

53 

57 

47 

46 

49 

47 

48 

SO 

62 

71 

69 

46 

42 

45 

44 

44 

41 

34 

42 

49 

66 

65 

65 

41 

68 

65 

69 

51.3 

HIN 

29 

28 

14 

34 

2 1 

36 

34 

28 

19 

28 

^* 

26 

26 

29 

29 

25 

20 

24 

28 

34 

29 

26.6 

SLAND   PARK  DAM 

HAX 

45 

34 

40 

45 

46 

44 

41 

44 

42 

42 

41 

54 

63 

64 

54 

35 

45 

44 

40 

42 

39 

35 

39 

45 

67 

61 

50 

50 

55 

60 

46.5 

HIN 

23 

19 

8 

18 

16 

30 

31 

27 

23 

16 

10 

12 

22 

28 

1 2 

20 

22 

18 

17 

19 

26 

30 

30 

25 

20 

26 

20.3 

■ROME 

HAX 

56 

43 

48 

57 

62 

61 

51 

57 

54 

50 

54 

56 

71 

79 

73 

51 

39 

43 

50 

60 

47 

47 

52 

58 

66 

73 

57 

48 

64 

73 

56.3 

HIN 

29 

26 

22 

30 

40 

39 

30 

28 

28 

38 

40 

26 

20 

28 

26 

29 

28 

26 

28 

36 

46 

40 

38 

39 

40 

32.2 

ELLOGG 

HAX 

48 

41 

49 

57 

52 

59 

52 

48 

47 

55 

52 

57 

67 

69 

80 

43 

41 

49 

45 

66 

60 

57 

42 

47 

62 

73 

62 

47 

67 

72 

54.9 

HIN 

32 

30 

27 

33 

38 

43 

32 

34 

30 

34 

41 

40 

34 

3  3 

3 1 

31 

35 

34 

36 

3  3 

34 

33 

42 

44 

42 

42 

45 

35.4 

ILGORE 

HAX 

42 

31 

41 

42 

43 

39 

39 

41 

39 

40 

39 

52 

62 

62 

52 

34 

43 

41 

40 

42 

34 

38 

39 

47 

56 

60 

43 

50 

57 

60 

44.9 

HIN 

24 

18 

2 

19 

1 5 

30 

28 

26 

19 

23 

22 

2 1 

25 

30 

5 

1 9 

19 

25 

20 

1  7 

2  1 

2 1 

19 

24 

28 

29 

26 

27 

20.8 

90SK  I A 

MAX 

51 

55 

62 

59 

56 

57 

52 

58 

60 

62 

66 

71 

68 

78 

64 

53 

60 

60 

64 

47 

51 

60 

60 

70 

78 

66 

52 

71 

70 

68 

61.6 

MIN 

35 

34 

24 

40 

35 

43 

32 

38 

36 

36 

33 

33 

30 

38 

33 

30 

36 

36 

30 

32 

33 

35 

41 

35 

33 

42 

46 

42 

35 

43 

35.6 

JNA   2  NNE 

HAX 

48 

55 

61 

63 

56 

51 

55 

55 

55 

55 

67 

66 

74 

77 

60 

49 

53 

55 

50 

45 

50 

67 

61 

68 

74 

69 

69 

70 

78 

76 

60.1 

MIN 

35 

23 

32 

36 

44 

44 

33 

30 

28 

44 

34 

28 

20 

^' 

38 

30 

25 

34 

32 

34 

40 

43 

41 

38 

** 

42 

34.4 

iWtSTON  WB  AP 

HAX 

48 

54 

57 

62 

59 

61 

56 

55 

57 

57 

63 

66 

66 

78 

51 

51 

65 

48 

55 

52 

55 

57 

60 

68 

66 

60 

59 

70 

68 

68 

99.4 

HIN 

36 

32 

32 

42 

42 

41 

38 

40 

37 

40 

36 

40 

39 

44 

38 

33 

37 

34 

32 

36 

34 

36 

40 

38 

42 

43 

47 

** 

48 

43 

38.8 

IFTON   P'JHPING  STA 

HAX 

53 

40 

42 

45 

51 

47 

44 

45 

41 

41 

44 

59 

66 

64 

60 

33 

40 

33 

44 

40 

43 

38 

43 

49 

58 

58 

45 

53 

55 

64 

47.9 

MIN 

38 

24 

^* 

32 

28 

30 

29 

1 7 

19 

23 

24 

26 

26 

** 

27.9 

OKMAN    3  E 

47 

45 

54 

68 

53 

50 

44 

53 

45 

4S 

53 

64 

76 

75 

70 

45 

46 

42 

38 

44 

40 

48 

46 

61 

69 

64 

57 

73 

73 

54.4 

MIN 

30 

22 

19 

33 

27 

32 

32 

29 

26 

29 

22 

18 

27 

29 

25 

20 

26 

31 

28 

24 

'* 

42 

28 

33 

28.0 

ACRAY  RS 

MAX 

39 

36 

45 

53 

47 

43 

42 

45 

43 

39 

43 

54 

63 

62 

60 

58 

57 

68 

64 

58 

57 

59 

60 

SO 

48 

45 

47 

49 

62 

66 

52. 1 

MIN 

27 

24 

19 

29 

24 

27 

26 

21 

23 

19 

1 9 

26 

30 

26 

29 

27 

26 

30 

29 

29 

29 

30 

20 

21 

30 

32 

30 

30 

40 

26.6 

ALAD 

MAX 

56 

41 

50 

48 

56 

50 

50 

52 

44 

49 

53 

64 

74 

72 

53 

39 

41 

40 

44 

4S 

42 

43 

50 

58 

66 

68 

40 

60 

64 

70 

52.7 

MIN 

31 

27 

23 

27 

26 

41 

39 

34 

32 

31 

33 

28 

32 

40 

34 

25 

23 

27 

26 

23 

28 

29 

23 

27 

29 

38 

34 

34 

33 

30.4 

ALAD   FAA  AP 

HAX 

51 

43 

51 

53 

59 

51 

50 

53 

43 

SO 

52 

64 

72 

73 

49 

38 

43 

43 

46 

45 

42 

42 

52 

61 

68 

68 

40 

59 

65 

73 

93.3 

HIN 

31 

29 

22 

28 

25 

40 

35 

33 

33 

32 

32 

27 

29 

37 

28 

25 

25 

28 

25 

23 

28 

30 

23 

24 

27 

32 

35 

35 

32 

32 

29.9 

*Y  RS 

HAX 

40 

38 

49 

58 

55 

51 

57 

49 

50 

53 

65 

73 

38 

46 

44 

51 

50 

48 

49 

57 

66 

63 

64 

70 

72 

94.2 

HIN 

27 

21 

15 

33 

27 

36 

29 

21 

24 

21 

24 

27 

33 

23 

17 

29 

19 

28 

19 

30 

21 

23 

31 

32 

30 

40 

26.2 

C  CALL 

HAX 

36 

39 

43 

47 

45 

41 

41 

38 

36 

39 

43 

53 

64 

65 

59 

33 

40 

40 

40 

37 

36 

42 

42 

52 

60 

59 

44 

58 

62 

61 

46.6 

MIN 

25 

23 

18 

32 

28 

32 

32 

30 

25 

26 

28 

30 

28 

30 

24 

20 

21 

20 

28 

26 

17 

27 

28 

27 

28 

36 

36 

34 

29 

31 

27.3 
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DAILY  TEMPERATURES 


IDAHO 
APRIL  1963 


Day  Of  Month 


Station 

1 

s  1  e 

•J 

g 

g 

10 

n 

12 

MC  CAMMON 

MAX 

56 

43 

50 

56 

50 

48 

50 

49 

50 

51  1 

MIN 

26 

21 

23 

28 

41 

30 

31 

32 

34 

MINIDOKA  DAM 

MAX 

58 

45 

52 

52 

56 

52 

48 

49 

48 

49 

52 

64 

MIN 

26 

24 

20 

36 

28 

40 

27 

27 

28 

34 

MONTPELIER  RS 

MAX 

60 

54 

30 

45 

50 

54 

50 

44 

48 

40 

42 

47 

MIN 

29 

22 

16 

23 

27 

24 

MOOSE  CREEK  RANCH 

MAX 

4S 

45 

46 

58 

56 

59 

54 

52 

53 

56 

59 

60 

MIN 

35 

30 

22 

24 

38 

39 

38 

34 

MOSCOW  U  OF  I 

MAX 

49 

47 

52 

52 

54 

53 

52 

49 

54 

52 

55 

60 

MIN 

30 

28 

32 

40 

41 

38 

32 

37 

MOUNTAIN  HOME   1  SE 

MAX 

50 

49 

58 

62 

65 

60 

62 

61 

60 

55 

68 

65 

MIN 

24 

23 

20 

34 

32 

35 

34 

31 

32 

30 

35 

40 

MULLAN  FAA 

MAX 

37 

45 

52 

51 

58 

49 

42 

46 

51 

49 

59 

61 

MIN 

25 

20 

19 

33 

34 

30 

28 

26 

NEW  MEADOWS  RS 

MAX 

40 

38 

45 

50 

57 

44 

50 

45 

50 

48 

45 

48 

MIN 

30 

26 

18 

24 

27 

29 

34 

26 

26 

NE2PERCE 

MAX 

37 

45 

51 

49 

51 

51 

42 

45 

47 

50 

54 

60 

MIN 

30 

23 

26 

35 

33 

34  1 

OAKLEY 

MAX 

52 

42 

54 

56 

56 

55 

53 

48 

47 

50 

55 

62 

MIN 

35 

24 

35 

32 

40 

36 

32 

30 

OLA  5  S 

MAX 

45 

52 

56 

60 

55 

52 

50 

54 

50 

52 

59 

62 

MIN 

35 

28 

20 

30 

37 

34 

36 

OROFINO 

MAX 

49 

56 

61 

61 

63 

62 

55 

56 

59 

59 

67 

70 

MIN 

38 

36 

26 

43 

41 

44 

40 

PALISADES  DAM 

MAX 

55 

34 

38 

45 

52 

50 

44 

48 

44 

41 

43 

58 

MIN 

31 

23 

31 

36 

28 

PARMA  EXP  STA 

MAX 

50 

54 

62 

63 

55 

55 

57 

56 

52 

52 

56 

MIN 

30 

22 

34 

34 

40 

43 

35 

30 

PAUL   1  ENE 

MAX 

58 

39 

47 

56 

57 

57 

50 

48 

52 

49 

51 

55 

MIN 

29 

26 

^' 

32 

30 

34 

29 

30 

PAYETTE 

MAX 

52 

60 

61 

68 

65 

58 

63 

69 

57 

59 

58 

67 

MIN 

38 

29 

22 

37 

34 

44 

45 

33 

30 

PICABO 

MAX 

53 

40 

48 

50 

56 

56 

46 

49 

48 

47 

48 

50 

MIN 

27 

22 

26 

31 

PIERCE 

MAX 

41 

35 

45 

50 

47 

54 

45 

44 

43 

47 

51 

56 

MIN 

28 

18 

27 

29 

POCATELLO  2 

MAX 

60 

45 

54 

56 

59 

56 

44 

52 

50 

48 

51 

55 

MIN 

23 

40 

POCATELLO  W8  AP 

MAX 

36 

45 

52 

54 

58 

52 

48 

50 

45 

49 

50 

64 

MIN 

28 

26 

30 

39 

PORTHI LL 

MAX 

47 

52 

55 

58 

52 

56 

53 

50 

58 

59 

57 

55 

MIN 

22 

35 

40 

36 

29 

28 

30 

30 

POTLATCH 

MAX 

42 

48 

53 

52 

57 

55 

53 

52 

52 

51 

57 

64 

MIN 

34 

30 

30 

39 

33 

POWELL 

MAX 

51 

49 

51 

55 

54 

MIN 

28 

20 

PRESTON  2  SE 

MAX 

64 

47 

37 

48 

52 

55 

53 

52 

52 

41 

44 

50 

MIN 

38 

23 

26 

26 

32 

38 

34 

33 

30 

PRIEST  RIVER  EXP  STA 

MAX 

44 

50 

52 

55 

50 

49 

44 

43 

53 

52 

55 

65 

MIN 

26 

22 

36 

36 

38 

30 

30 

28 

REYNOLDS 

MAX 

41 

47 

56 

56 

52 

56 

54 

51 

50 

50 

52 

54 

MIN 

27 

30 

19 

36 

37 

36 

31 

26 

30 

33 

RICHFIELD 

MAX 

52 

47 

54 

59 

58 

53 

50 

51 

47 

50 

52 

65 

MIN 

28 

19 

31 

26 

39 

37 

29 

27 

RI6GINS  RS 

MAX 

51 

53 

61 

66 

58 

60 

60 

68 

MIN 

38 

37 

31 

38 

36 

42 

SAINT  ANTHONY 

MAX 

50 

35 

47 

53 

55 

50 

46 

49 

47 

45 

42 

62 

MIN 

30 

39 

SAINT  MARIES 

MAX 

45 

49 

57 

50 

59 

55 

51 

48 

50 

53 

58 

57 

MIN 

29 

26 

39 

37 

40 

30 

34 

33 

SALMON 

MAX 

41 

44 

49 

53 

60 

52 

55 

50 

51 

52 

57 

53 

MIN 

29 

22 

20 

27 

39 

3 1 

32 

28 

SANDPOINT  EXP  STA 

MAX 

44 

48 

54 

57 

52 

50 

47 

47 

54 

65 

57 

62 

MIN 

30 

23 

25 

38 

42 

43 

32 

34 

32 

39 

SHOSHONE   1  WNW 

MAX 

51 

47 

58 

60 

58 

54 

55 

54 

52 

55 

61 

70 

MIN 

29 

36 

SLATE  CREEK  RS 

MAX 

43 

52 

60 

65 

64 

59 

54 

56 

60 

59 

61 

70 

MIN 

37 

46 

STREVELL 

MAX 

58 

39 

48 

52 

52 

53 

50 

43 

42 

42 

48 

51 

MIN 

28 

22 

17 

28 

26 

40 

36 

33 

26 

23 

25 

SUGAR 

MAX 

46 

39 

49 

54 

55 

53 

47 

51 

48 

47 

51 

53 

MIN 

30 

25 

15 

29 

23 

39 

35 

33 

25 

28 

25 

25 

SUN  VALLEY 

MAX 

48 

41 

45 

54 

52 

46 

45 

45 

44 

41 

44 

55 

MIN 

19 

32 

SWAN   FALLS  PH 

MAX 

50 

56 

64 

66 

54 

57 

60 

59 

57 

55 

62 

71 

MIN 

38 

35 

31 

42 

41 

45 

44 

37 

34 

34 

33 

44 

SWAN  VALLEY   1  W 

MAX 

42 

34 

43 

48 

50 

45 

44 

44 

40 

45 

43 

62 

MIN 

31 

25 

4 

21 

28 

34 

36 

24 

23 

25 

26 

25 

IS 


73  71  59 
34  I  28     34  32 


35  35 

52  70 

27  35 

54  78 

25  34 

65  74 

35  46 

77  77 

41  46 

70  75 

34  39 

59  69 

25  28 

64  74 


53  69 
33  42 


57  77 
35  40 


62  66 

25  23 


16  17 


79  84 
40  41 


29  33 
70  80 


75  72 
37  40 


56  71 
33  40 


55  65 
20  26 


83  82 
43  50 


70  51 
24  26 


40  40 
28  29 


24     25     26     27     28    29     30  31 


48 
28 


66 

36 

42 

45 

45 

42 

43 

43 

50 

58 

61 

28 

25 

19 

27 

26 

27 

25 

27 

35 

37 

41 

68 

42 

35 

43 

33 

43 

43 

46 

40 

45 

50 

31 

10 

16 

21 

24 

18 

24 

23 

1 7 

20 

24 

81 

47 

45 

57 

49 

60 

52 

48 

54 

50 

64 

40 

30 

31 

28 

25 

32 

30 

32 

36 

35 

28 

62 

53 

44 

49 

51 

54 

61 

55 

32 

29 

32 

34 

31 

29 

31 

30 

37 

35 

40 

11 

43 

48 

49 

52 

49 

47 

48 

59 

60 

70 

32 

27 

24 

31 

32 

23 

28 

30 

31 

35 

38 

42 

38 

44 

43 

51 

43 

51 

42 

46 

60 

55 

29 

28 

25 

25 

27 

28 

28 

28 

27 

27 

30 

73 

44 

41 

48 

42 

42 

38 

42 

48 

51 

54 

34 

23 

25 

19 

25 

28 

24 

28 

30 

25 

30 

58 

42 

48 

43 

52 

40 

41 

48 

52 

59 

70 

30 

29 

23 

31 

23 

29 

19 

32 

39 

30 

35 

56 

35 

35 

47 

50 

44 

42 

45 

65 

51 

57 

30 

25 

19 

28 

27 

28 

25 

28 

29 

32 

38 

57 

54 

50 

50 

49 

45 

50 

54 

59 

52 

70 

34 

25 

22 

25 

30 

29 

26 

29 

32 

33 

35 

66 

52 

62 

53 

55 

55 

57 

58 

61 

72 

75 

33 

33 

31 

35 

34 

33 

34 

37 

42 

35 

35 

61 

37 

47 

44 

38 

44 

42 

36 

43 

49 

60 

29 

22 

16 

26 

25 

23 

27 

26 

23 

28 

27 

70 

47 

49 

53 

54 

52 

45 

51 

57 

50 

68 

41 

27 

23 

26 

37 

33 

25 

34 

34 

33 

37 

71 

53 

39 

42 

49 

49 

43 

45 

48 

56 

63 

40 

26 

21 

29 

29 

30 

27 

28 

31 

32 

34 

56 

52 

57 

56 

54 

45 

55 

60 

63 

72 

74 

37 

27 

26 

28 

39 

34 

25 

37 

36 

35 

36 

70 

45 

36 

43 

47 

44 

42 

44 

44 

50 

59 

34 

15 

17 

21 

27 

24 

25 

25 

23 

27 

29 

38 

40 

45 

42 

55 

42 

46 

47 

45 

50 

30 

25 

28 

26 

25 

29 

25 

28 

32 

28 

27 

69 

39 

46 

43 

46 

45 

43 

43 

52 

59 

69 

26 

2  1 

19 

25 

26 

25 

27 

21 

25 

32 

31 

50 

38 

45 

44 

47 

42 

35 

39 

51 

57 

66 

26 

24 

22 

28 

31 

30 

30 

29 

31 

34 

30 

61 

46 

50 

50 

54 

56 

51 

50 

53 

60 

58 

42 

34 

32 

27 

26 

30 

27 

28 

3 1 

38 

28 

64 

43 

50 

49 

53 

47 

50 

51 

53 

54 

62 

32 

30 

32 

33 

32 

32 

30 

30 

38 

32 

34 

74 

45 

39 

48 

44 

54 

47 

45 

52 

49 

60 

32 

26 

29 

27 

26 

27 

28 

26 

29 

31 

27 

75 

48 

38 

45 

37 

44 

43 

41 

43 

50 

57 

38 

26 

24 

27 

28 

28 

29 

30 

25 

25 

25 

68 

42 

48 

45 

55 

54 

58 

51 

50 

50 

69 

35 

31 

32 

25 

29 

37 

28 

29 

35 

30 

28 

43 

39 

47 

42 

43 

46 

50 

50 

52 

57 

M 

31 

25 

17 

12 

18 

25 

34 

36 

31 

26 

25 

52 

35 

43 

46 

48 

43 

44 

44 

54 

60 

67 

29 

20 

17 

20 

24 

25 

25 

18 

24 

27 

35 

80 

50 

54 

58 

58 

60 

52 

71 

72 

35 

28 

35 

32 

36 

34 

42 

37 

41 

65 

44 

51 

44 

46 

47 

40 

38 

46 

54 

65 

30 

19 

18 

28 

25 

32 

30 

27 

30 

27 

27 

76 

43 

50 

50 

55 

49 

57 

54 

55 

62 

73 

34 

30 

32 

29 

29 

36 

28 

35 

34 

33 

31 

56 

42 

51 

50 

54 

49 

43 

49 

48 

57 

71 

29 

23 

25 

33 

22 

32 

29 

25 

33 

32 

25 

69 

43 

47 

44 

56 

55 

55 

54 

49 

56 

67 

38 

33 

33 

28 

33 

42 

33 

32 

38 

33 

32 

38 

45 

47 

50 

45 

47 

52 

58 

55 

71 

21 

17 

29 

29 

25 

23 

27 

22 

28 

37 

84 

52 

56 

56 

58 

54 

52 

50 

55 

56 

74 

42 

30 

35 

35 

33 

36 

33 

36 

40 

34 

36 

66 

42 

31 

38 

39 

38 

37 

42 

47 

55 

62 

35 

19 

11 

23 

18 

31 

25 

27 

23 

27 

32 

57 

50 

52 

48 

50 

46 

39 

39 

45 

55 

56 

32 

20 

IS 

25 

26 

31 

29 

26 

29 

27 

26 

50 

36 

39 

41 

41 

36 

38 

43 

44 

50 

59 

29 

7 

8 

28 

20 

21 

16 

23 

17 

13 

17 

74 

50 

54 

55 

56 

50 

55 

60 

64 

71 

77 

36 

31 

26 

36 

39 

32 

30 

35 

35 

38 

42 

62 

48 

42 

43 

45 

43 

41 

40 

40 

55 

63 

30 

22 

4 

24 

27 

26 

28 

27 

28 

25 

25 

61  48 
41  35 


63  60 
30  28 


70  55 
48  45 


42  29 

56 

39 

73 
33 

58 


72 
50 


60 
42 


61 
30 


33 

35 

31 

35 

35 

43 

31 

28 

29 

40 

29 

32 

40 

46 

44 

34 

40 

50 

35 

35 

35 

34 

30 

33 

61 

37 

40 

35 

36 

38 

44 

40 

39 

34 

70 

44 

38 

46 

53 

59 

56 

33 

31 

33 

71 

76 

39 

43 

40 

61 

37 

40 

47 

80 

37 

40 

42 

35 

35 

35 

36 

30 

34 

33 

33 

41 

38 

34 

44 

41 

34 

39 

67 

67 

62 

35 

41 

43 

70 

37 

29 

32 

32 

33 

34 

32 

34 

37 

67 

32 

37 

33 

35 

36 

35 

45 

45 

38 

35 

29 

34 

39 

38 

44 

33 

34 

38 

34 

35 

42 

34 

40 

40 

70 

72 

40 

40 

40 

59 

34 

34 

40 

59 

54 

70 

34 

29 

31 

60 

61 

66 

35 

34 

25 

74 

81 

81 

46 

45 

47 

48 

55 

69 

30 

30 

26 

S«e  RflferencQ  NoleB  Following  SlatiOD  Indax 
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DAILY  TEMPERATURES 


Cootlnuxi 


Station 

Day  Oi  Month 

& 

• 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

e 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

< 

TETONIA  EXP  STA 

MAX 

36 

29 

38 

43 

48 

44 

41 

43 

39 

4  1 

49 

56 

65 

68 

53 

42 

41 

40 

41 

40 

58 

59 

45 

53 

60 

65 

47.0 

27 

19 

4 

23 

25 

35 

31 

30 

25 

28 

25 

25 

29 

37 

25 

19 

11 

24 

25 

26 

27 

26 

22 

25 

25 

31 

30 

29 

27 

35 

25.7 

THREE  CREEK 

MAX 

38 

48 

53 

50 

51 

51 

49 

50 

72 

66 

46 

71 

50.0 

MIN 

28 

14 

6 

29 

24 

35 

31 

27 

20 

19 

11 

22 

29 

26 

24 

18 

11 

16 

23 

18 

10 

17 

18 

19 

23 

30 

32 

34 

29 

34 

22  .6 

TWIN  FALLS  2  NNE 

MAX 

52 

48 

58 

60 

61 

56 

57 

52 

50 

53 

57 

71 

79 

75 

75 

46 

50 

58 

60 

48 

62 

72 

77 

56.9 

MIN 

30 

29 

24 

40 

32 

41 

40 

34 

28 

31 

30 

33 

35 

47 

32 

27 

23 

34 

30 

30 

28 

28 

29 

31 

34 

46 

39 

40 

36 

42 

TWIN  FALLS   3  SE 

MAX 

5* 

43 

48 

59 

63 

61 

55 

59 

55 

52 

55 

55 

72 

60 

75 

56 

52 

59 

67 

71 

56 

48 

73 

57.0 

MIN 

30 

26 

29 

38 

31 

42 

39 

35 

28 

31 

31 

30 

34 

51 

40 

26 

22 

31 

28 

29 

27 

27 

31 

32 

32 

46 

38 

39 

38 

49 

WALLACE   WOODLAND  PARK 

MAX 

44 

38 

45 

54 

50 

57 

50 

44 

45 

52 

51 

57 

63 

70 

78 

38 

43 

52 

59 

66 

56 

62 

69 

52.3 

MIN 

29 

29 

23 

28 

34 

39 

30 

31 

28 

31 

29 

28 

31 

39 

36 

31 

31 

26 

27 

31 

26 

31 

33 

31 

30 

38 

42 

36 

38 

36 

31.9 

WARREN 

MAX 

29 

35 

45 

45 

44 

46 

45 

42 

40 

42 

42 

53 

61 

64 

47 

35 

37 

39 

38 

34 

43 

43 

49 

58 

57 

44 

55 

61 

60 

45.8 

MIN 

20 

16 

-  2 

22 

17 

29 

25 

12 

11 

4 

13 

20 

18 

20 

20 

3 

13 

12 

'5 

18 

12 

16 

23 

19 

18 

24 

29 

29 

22 

23 

WAYAN 

MAX 

47 

30 

42 

45 

48 

43 

41 

40 

35 

38 

48 

52 

65 

64 

53 

33 

43 

40 

40 

41 

39 

34 

41 

41 

48 

52 

42 

51 

58 

64 

MIN 

27 

20 

19 

21 

23 

33 

31 

29 

26 

25 

29 

28 

24 

39 

25 

13 

13 

19 

22 

23 

19 

23 

14 

19 

26 

30 

32 

30 

30 

24 

24.5 

WEISER  2  SE 

MAX 

51 

54 

60 

65 

60 

56 

61 

59 

54 

56 

57 

63 

69 

69 

63 

50 

53 

52 

55 

49 

56 

58 

60 

66 

71 

65 

63 

73 

76 

76 

60.7 

MIN 

38 

33 

21 

38 

34 

44 

43 

35 

33 

35 

32 

37 

35 

46 

36 

26 

30 

28 

40 

34 

26 

36 

35 

36 

35 

44 

46 

34 

38 

40 

35.6 

WINCHESTER  1  SE 

MAX 

38 

41 

48 

53 

50 

41 

45 

40 

40 

tl 

50 

60 

63 

73 

63 

40 

46 

41 

49 

40 

40 

46 

49 

56 

64 

54 

44 

58 

63 

56 

50.0 

MIN 

22 

23 

25 

35 

33 

35 

32 

30 

30 

29 

30 

35 

36 

29 

25 

27 

27 

26 

27 

27 

25 

34 

29 

30 

40 

36 

35 

37 

34 

30.5 

SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


Station 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

ANDERSON  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

.5 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

ARROWROCK  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

T 

T 

T 
T 

ASH TON  1  S 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 

2 

1 

1.0 

4.0 

2 

T 
1 

1 .0 
1 

ATLANTA  3 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.7 

2 

T 
2 

T 

T 

T 

T 

1.5 

2 

.8 

1 

T 
T 

T 
T 

3.2 

3 

T 

T 

T 

1.7 

1 

T 
1 

T 

T 
T 

T 

2.5 

2 

T 

2.0 

T 

T 
T 

BIG  CREEK     I  S 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.0 
11 

.5 

10 

8 

2 

1 

2.0 
2 

2.0 

4.0 

4 

2.0 

2 

1.5 

4.0 

4 

1.5 

5 

1.0 

3 

T 

1 

T 

BLACKFOOT  2  SSW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

BOISE  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

.1 

T 

T 

T 

.7 

.7 

T 

T 

T 

.2 

T 

T 

BURLEY  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.5 

1 

T 

T 

.2 

T 

T 

.2 

T 

CALDWELL 

SNOWFALL 

SN  ON  GNO 

T 
T 

CASCADE   1  NW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.7 

1 

T 

1.0 

.8 

1  .0 

T 

1.4 

1 .4 

T 

1.0 

1.4 

.7 

T 

T 

T 

T 

CENTERVILLE  ARBAUGH  RCH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.4 

T 

T 

T 

.7 

T 

.3 

T 

T 

1.4 

1 

T 

T  ■ 

T 

2.3 
1 

6.4 

5 

1.2 

2 

.6 

1 

.2 

T 

COBALT 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

6 

9 

4 

1 

4 

5 

3 

COEUR  D  ALENE  RS 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

T 

COTTONWOOD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

CRATERS  OF  THE  MOON  NM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 
T 

T 

1.0 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

1.0 

l.S 

1 

2.0 
T 

.5 

1 

10.0 
4 

T 
3 

T 
1 

3.0 
T 

OEADWOOO  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

1.2 
9 

8 

7 

T 
6 

T 
6 

2.2 

7 

2.5 

8 

1.5 

8 

1.5 

e 

T 
8 

2.7 

8 

7 

5 

3 

2.3 

4 

2.5 

4 

T 
3 

T 
3 

3.2 

5 

2.4 

5 

.7 

5 

.5 

4 

T 
3 

T 
2 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

ELK  CITY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
4 

1.0 

5 

3 

T 
1 

T 

T 

* 

1 

.5 

1 

.2 

1.0 

1 

T 
T 

5.8 

6 

« 

T 
6 

T 
T 

FAIRFIELD  RANGER  STATION 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

T 

GARDEN  VALLEY  RS 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

T 

T 

T 

T 

GLENNS  FERRY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.4 

8.0 
8 

HAILEY  RANGER  STATION 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

T 

1 

T 

T 

3 

T 
T 

T 

HAMER  4  NW 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

T 

T 

2.0 

T 

IDAHO  CITY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3 

T 

T 

T 

4 

IDAHO  CITY   11  SW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.5 

.3 

2.5 
3 

2.0 

IDAHO  FALLS  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

.5 
1 

.6 

T 

T 

.6 

T 
1 

T 
T 

T 

2.0 
1 

1.0 

2 

T 
T 

T 

IDAHO  FALLS  46  W  WB 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

.1 

.4 

.5 
1 

1.0 

.1 

1 

2.2 
T 

2.4 

2 

T 

4.7 

T 

.5 

ISLAND  PARK  0AM 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 

.5 

24 

1 .0 

25 

24 

24 

23 

25 

r 

24 

23 

3.5 

25 

1  .0 

26 

24 

21 

19 

1.5 

20 

1.5 
19 

18 

7.0 

24 

T 
21 

1.5 

22 

1.0 

22 

.5 

22 

1.0 

22 

2.0 

22 

20 

18 

8.0 

25 

21 

19 

15 

Sm  B»lmnc«  HU—  FoUowlsg  SUHos  Indu 
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CONTINUED 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


IDAHO 
APRIL  1963 


Day  of  month 


Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

KILGORE 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 

6.0 
6 

4 

2 

T 
3 

1 

2,6 
3 

LEWISTON  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

LOWMAN  3  £ 

SNOWFALL 
SN  ON  CNO 

2  (0 

T 

J 

1  0 

MALAO  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

7 

^  3 

J 
T 

2,0 

T 

2.0 

3 

J 

MAY  HANGER  STATION 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

8 

- 

- 

- 

- 

MC  CALL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

MULLAN  FAA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2 

3 

1 

T 

T 

J 

J 

J 

J 

.7 

T 

.8 

2 

T 

T 

1.4 

2  .6 

2 

T 
T 

NEZPERCE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.0 

T 

J 

T 

2.0 

T 

_  5 

T 

X 

OAKLEY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4.5 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

1.0 

T 

PAYETTE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

POCATELLO  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

2.7 

T 

.9 

T 

T 

T 

T 

T 

1 .0 

1.5 
T 

.2 

T 

2.9 

1.1 

1 

T 

T 

PRIEST  RIVER  EXP  STATION 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 
T 

T 

T 

SANDPOINT   EXP  STATION 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SUN  VALLEY 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

T 

T 

2 

4  jD 
2 

SWAN  VALLEY  1  W 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

THREE  CREEK 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4.0 

4 

4 

2 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

T 

T 

.5 

8.0 

8 

TWIN  FALLS   2  NNE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

WARREN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.5 

16 

1.0 

17 

17 

13 

13 

13 

13 

4.0 

13 

12 

12 

11 

10 

9 

9 

4.0 

13 

1.0 
14 

2.0 
16 

15 

14 

13 

13 

10 

8 

6 

4 

1 

1.0 

2 

EVAPORATION  AND  WIND 

Day  of  month 


auQon 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Is 

H  " 

MOSCOW  U   OF  I 

EVAP 

.08 

.13 

.04 

.06 

.02 

.09 

.04 

.22 

.03 

.14 

.03 

.22 

.09 

.09 

.09 

.05 

.22 

.02 

.07 

.2« 

.08 

.23 

.09 

.13 

.13 

.19 

.20 

B3.; 

WIND 

60 

63 

53 

27 

60 

89 

13 

78 

37 

23 

24 

59 

43 

44 

47 

165 

48 

44 

138 

49 

30 

40 

109 

72 

108 

53 

161 

38 

102 

76 

19- 

MOSCOW  U  OF   I   -   PAN  IS  OF  STAINLESS  STEEL. 


SUPPLEMENTAL  DATA 


Wind  direction 

Wind 
m. 

speed 
p.  h. 

Relab 

ve   humidity  averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

StAtion 

Prevailing 

Percent  of 
time  from 
prevailing 

Average 

Fastest 
mile 

Direction 
of 

fastest  mile 

Date  of 
1  fastest  mile 

h- 

O 

o  S 

lliOO  A.M 
MST 

5.00  P.M. 
MST 

lliOO  P.M 
MST 

Trace 

.01-09 

.10-49 

50-99 

1.00-1.99 

2.00 

and  over 

Total 

Percent  of 

possible 

sunshine 

Average 
sky  cover 

BOISE  WB  AIRPORT 

SE 

25 

10.1 

33 

W 

14 

66 

50 

39 

31 

6 

8 

6 

0 

0 

0 

20 

53 

B.2 

IDAHO  FALLS  42  NW  WB 

SSW 

10.0 

1 

9.1 

38  0 

SW 

15 

2 

4 

4 

2 

0 

0 

12 

IDAHO  FALLS  46  W  WB 

SW 

_ 

35  8 

WSW 

14 

6 

7 

4 

2 

0 

0 

19 

LEWISTON  WB  AIRPORT 

80 

61 

47 

9 

7 

5 

0 

0 

0 

21 

8.9 

POCATELLO  WB  AIRPORT 

sw 

22 

10.5 

57 

SW 

14 

74 

55 

53 

67 

5 

6 

9 

1 

0 

0 

21 

45 

8.2 

f  MAXIMUM  HOURLY  AVERAGE  TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

Highest  Temperature:  85°  on  the  14th  at  Slate  Creek  R.  S. 


Lowest  Temperature:  -2°  on  the  3d  at  Warren 

Greatest  Total  Precipitation:  5.  05  inches  at  McCammon 

Least  Total  Precipitation:    o.  52  inch  at  Grand  View  3  WNW 

Greatest  One-Day  Precipitation:   1.  92  inches  on  the  27th  at  Three  Creek 

Greatest  Reported  Total  Snowfall:    33.  0  inches  at  Island  Park  Dam 

Greatest  Reported  Depth  of  Snow  on  Ground:    39  inches  on  the  1st  at  Burke  2  ENE 
See  reference  notes  following  Station  Index. 
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STATION  INDEX 


STATION 

g 

COUNTY 

DRAXMAGE  ll 

LATITUDE 

LONGITUDE 

o 
< 

OBSERVATION 
TTMZ  AND 
TABLES 

OBSERVER 

g 

rA 

ASCHOfCN  ttP  STATION 

DDK 

BINGHAM 

1] 

42  97 

112  90 

4*0t 

EXPCRIMENT  STATION 

AFTERTHOUGHT  HfNC 

007t 

OWYHEE 

u  s  weaticr  bureau 

ANERICAM  #ALLS  1  SW 

0221 

POWER 

431< 

U  S  BUR  RECLAMATION 

ANOfRSON  DAM 

02t] 

FLHORf 

U  S  BUR  RECLAMATION 

ARSON  2  NW 

0»AT 

POWER 

tl 

6f 

MRS  GENA  NEWPORT 

BUT  IE 

430( 

6* 

JOHN  C  TOOMBS 

ARROMROCK  OAH 

04411  ELMORE 

3279 

U  S  BUR  RECLAMATION 

04  T( 

FHfMONI 

922( 

GUST  SICINMANN 

ATLANTA  1 

04«1 

ELMORE 

8A 

JAMES  E  SAYKO 

ATLANTA  SIWIT 

fl»*ore 

799( 

U  S  WEATHER  BUREAU 

AVERT  RAnCCR  station 

SHOSHONE 

i( 

119  46 

2493 

3( 

U  S  FOREST  SERVICE 

0J«( 

BLAINE 

43  39 

e70( 

SUN  VALLEYS  DtR  REC  FAC 

BATVICM  MOOCL  8ASIN 

KOOTENAI 

OTBi 

U  t  FOREST  SERVICE 

BIG  CRCfi  1  S 

onv. 

VALLEY 

6P 

:  H 

ANNESLEY  N  EDWARDS 

BLACKfOOT  2  SSH 

0913 

binchan 

5P 

TOM  THOMPSON 

B4.ACKFOOT  DAM 

0*2  C 

CARIBOU 

1002 

GOODING 

326< 

NORTH  SIDE  CANAL  CO 

BOCU&  BASIN 

101* 

BOISE 

US  SOIL  CON  SERVICE 

BOIU  LUCK*  PfAA  DAN 

1011 

ADA 

2e4( 

CORPS  OF  ENGINEERS 

60ISF  MB  AIRPORT 

1022 

ADA 

43  34 

116  13 

2642 

MIC 

U  S  WEATHER  BUREAU 

BONNCRS  FFRRT  1  Sw 

1071 

BOUNDARY 

181( 

ARLO  T  GRUNERUO 

119! 

OWYHEE 

2429 

FRED  LfHL 

3795 

9P 

Shelley  howard 

BUNGALOW  RaNGCR  STaHO) 

124* 

CLEARWATER 

2285 

3P 

U  S  FOREST  SERVICE 

BURKC  2  FNC 

12T2 

SHOSHONE 

4091 

4P 

MONTANA  POWER  CO 

12«l 

CASSIA 

6a 

FRANK  0  REDF lELD 

BURLCT  FACTORY 

1294 

CASSIA 

414( 

AMALGAMATED  SUGAR  CO 

burlet  faa  airport 

1301 

CASSIA 

4146 

Hit 

FED  AVIATION  AGENCY 

CAS  INF T  GORGE 

1363 

BONNER 

2247 

9F 

WASH  WATER  POWER  CO 

CALOWCLL 

13S( 

CANYON 

43  40 

116  41 

237( 

MI( 

CALDWELL  BROADCAST  CO 

CAMBRIDGr 

1401 

WASHINGTON 

ji 

26»< 

6P 

6P 

STUART  DOPF 

CASCADE  1  NW 

IS14 

VALLEY 

486  S 

U  S  BUR  RECLAMATION 

CAVUSE  CREEK 

CLEARWATER 

371« 

U  S  WEAT»CR  BUREAU 

CENTERVIllC  ARBAUCH  rch 

16 

BOISE 

4301 

6P 

H  " 

HISS  XINIA   1  ARBAUGH 

1661 

CUSTER- 

9175 

3P 

: 

U  S  FOREST  SERVICE 

CHILLT  BARTON  FLAT 

1671 

CUSTER 

614( 

MRS  K  L  ROBINSON 

CLARKtA  VANCER  STATION 

1«31 

shosmone 

2S1( 

U  S  FOREST  SERVICE 

C08ALT 

193i 

LEMHI 

49 1( 

HRS  MERELDA  R  GOUGH 

COeuR  0  ALENF  RS 

19M 

KOOTENAI 

2191 

U  S  FOREST  SERVICE 

CONOA 

CARIBOU 

12 

*2  43 

111  33 

6200 

9P 

J  R  SIHPLOT  CO 

COTTONWOOD 

IDAHO 

34 11 

LOUIS  KLAPPRICH 

COTTONWOOD  2  W^W 

IDAHO 

Sab  I  FREI 

CRATERS  OF   The  HOON  NM 

226( 

BUI  IE 

5891 

»P 

H 

US  NaT  PARK  SERVICE 

DCAOMOOD  DAM 

23B! 

VALLEY 

119  )fl 

4379 

5P 

4P 

:  H 

U  S  eUR  REf LAMAT ION 

OCAOWOOD  SUMMIT 

259! 

VALLEY 

119  34 

700( 

U  S  HEATHER  BUREAU 

DECERT ION  CREEK 

242i 

KOOTENAI 

306( 

U  S  FOREST  SERVICE 

DEER  FLAT  DAM 

244« 

CANTON 

251( 

7« 

CARL  PADOUR 

DEER  POINT 

24*1 

BOISE 

7190 

'.I 

GEORGE  E  WYNNE 

Duie 

2ST1[ 

IDAHO 

11 

119  28 

5610 

9P 

5( 

MRS  21LPHA  L  WENZCL 

ORICGS 

26  TA 

TETON 

43  44 

6097 

5P 

EDITH  STEVENS 

DUBOIS  E>P  STATION 

2T0T 

CLARK 

945Z 

U  S  FOREST  SERVICE 

ELK  CITY 

4049 

MRS  DONNA  M  NELSON 

ELK  RIVER  1  S 

2892 

CLEARWATER 

2918 

8A 

MRS  HAZEL  V  WHEELER 

EmfTT  2  C 

2942 

GEH 

2500 

6P 

WAYNE  F  HARPER 

FAIRFIELD  RANGER  STA 

»ioa 

CAMAS 

5065 

U  S  FOREST  SERVICE 

FENN  Ranger  station 

3143 

IDAHO 

1560 

MRS  RUBY  G  COVEY 

FORT  HALL    INDIAN  AGENCY 

3297 

BINGHAM 

4*60 

FORT  HALL   IR  PROJ 

GALENA  SUMMIT 

1422 

BLAINE 

US  SOIL  CON  SERVICE 

GARDEN  VALLFV  RS 

34411 

BOISE 

**  °^ 

114  99 

3212 

9P 

U  S  FOREST  SERVICE 

GILMORE    SUMMIT  RANCH 

35T6 

CUSTER 

6600 

u  s  weatwr  bureau 

3631 

ELMORE 

36TI 

GOODING 

US  SOIL  CON  SERVICE 

iT32 

CARIBOU 

9P 

c 

UTAH  PWR  *  LIGHT  CO 

GRAND  VIFW    )  WNH 

)T6CI 

OWYHEE 

6P 

RUSSELL  J  SEAQUEST 

GRANGEV ILLE 

)TT1 

IDAHO 

U  S  we  OBSERVER 

GRASMERf 

OWYHEE 

912( 

GEORGE  F  THOMSON 

3B8; 

CUSTER 

MRS  BRYAN  TAYLOR 

GUNNEL  GUARD  STATION 

3902 

CASSIA 

9881 

U  S  FOREST  SERVICE 

HA  1 LEY  Ranger  stat ion 

3942 

BLAINE 

12 

43  31 

114  19 

9328 

eA 

U  S  FOREST  SERVICE 

HAMER  4  NW 

3964 

JEFFERSON 

U  S  F  •  W  L  SERVICE 

HAICLTON 

4I4C 

JEROME 

i: 

42  36 

114  08 

9P 

NORTH  Side  canal  co 

HEADQUARTERS 

4150 

CLEARWATER 

119  4B 

3140 

8A 

POILATCH  FORESTS  INC 

HILL  CITY 

4261 

CAMAS 

i; 

115  03 

9000 

9P 

9P 

CARROLL  H  DAMMEN 

HOLLISTER 

4295 

TWIN  FALLS 

12 

42  21 

114  35 

4550 

9P 

4P 

SALMON  R  CANAL  CO 

HOWE 

4  304 

BUTTE 

6 

43  47 

113  00 

4820 

9P 

CHARLES  D  COWGILL 

IDAHO  CITY 

4442 

BOISE 

119  40 

396! 

9P 

9P 

FRED  A  PROFFER 

IDAHO  CITY  11  SH 

4490 

BOISE 

43  43 

116  00 

5P 

MRS  BERTHA  GARDNER 

IDAHO  FALLS  2  ESE 

44»1 

BONNEVILLE 

i: 

112  01 

4765 

7P 

CARROLL  SECRIST 

IDAHO  FALLS  Ifr  Sr 

4496 

BONNEVILLE 

12 

43  21 

111  47 

7P 

GEORGE  W  MEYER 

VIDAMO  FALLS  FAA  AIRPORT!  *4S1 

BONNEVILLE 

12 

43  31 

112  04 

4731 

MID 

NIC 

FED  AVIATION  AGENCY 

IDAHO  FALLS  *7  NW  WS 

445^ 

BUTTE 

6 

43  50 

113  41 

4790 

MIC 

MIC 

U  S  WEATHER  BUREAU 

IDAHO  FALLS  *«  W  W6 

446C 

BUTTE 

6 

43  32 

112  97 

4933 

MIO 

MIC 

:  Hj 

U  S  WEATHER  BUREAU 

IDA  VADA 

447) 

OWYHEE 

119  19 

600C 

CHRIS  CALLEN 

ISLAND  PARK  DAM 

4191 

FREMONT 

1. 

Ul  24 

630C 

6P 

6P 

U  S  BUR  RECLAMATION 

JACKSON  PEAK 

4&1] 

BOISE 

119  27 

709C 

US  SOIL  COM  SERVICE 

JEROME 

46  7C 

JEROME 

1 

42  44 

114  31 

3TB! 

8« 

8A 

NORTH  SIDE  CANAL  CO 

KAMIAH 

4T9J 

LEWIS 

116  02 

1212 

8« 

EWART  L  brugm 

KELLOOC 

4B3I 

SHOSHONE 

1 

47  32 

116  08 

230! 

9J 

9» 

IRVING  H  LASKEY 

STATION 

g 

d 

1 
B 

COUNTY 

U 

O 
< 

U 

8 
c 

OBSEB 
TIME 
TAI 

< 

-J 

O 

5 
2 

PRECIP. 

KETCHUM  17  WSH 

4840 

■ 

KOOSMA 

61 

LEAOORE 

LEWISTON  WB  AIRPORT 

LiFTON  Pumping  station 

LITTLE  WOOD  DAM 

LOLO  PASS 

LOWMAN  3  E 

942< 

BOISE 

44  09 

119  34 

3870 

MACKAY  Ranger  station 

9462 

CUSTER 

6 

43 

113 

9P 

MALAO 

MALAD  FAa  AIRPORT 

MALTA  RANGER  STATION 

MAY  RANGER  STATION 

6P 

*( 

MC  CAHMON 

MINIDOKA  DAM 

HONTPCLIER  RANGER  STa 

BEAR  LAKE 

MOORE  CREEK  SUMMIT 

6077 

BOISE 

43  56 

115  40 

999< 

MOOSE  CREEK  RANGER  STA 

6081 

IDAHO 

46  08 

114  59 

248( 

MOSCOW  U  OF  1 

MOUNTAIN  HOME   1  SE 

ELMORE 

Shoshone 

MULLAN  Pass 

SHOShONF 

NEW  MEADOWS  Ranger  sta 

SA 

NEZ PERCE 

NEZ  PERCE  Pass 

OBSIDIAN  3  SSE 

694: 

CUSTER 

44  02 

114  50 

6870 

OLA  9  S 

69  9< 

a 

44  07 

17 

5P 

OROF 1  NO 

CLEARWATER 

BONNEVILLE 

CANYON 

PAUL    1  ENE 

6877 

PAYETTf 

6891 

44  05 

61 

PICABO 

PIERCE  RANGER  STATION 

PLUMMER  3  WSW 

7189 

BENEWAH 

116  97 

297< 

POCATELLO  2 

7?0B 

BANNOCK 

i; 

42  52 

112  28 

SS 

POCATCLLO  MB  AIRPORT 

POILATCM 

7> 

PRESTON  2  SE 

PRIEST  River  exp  sta 

SONNE R 

116  40 

Putnam  mountain 

BINGHAM 

REYNOLDS 

7648 

OWYHEE 

43  12 

116  49 

3910 

R  ICHF lELD 

7673 

LINCOLN 

12 

43  04 

114  09 

4306 

9P 

RIGGINS  OANGFP  STATION 

770( 

RIRtE  12  ESE 

7727 

BONNEVILLE 

43  34 

111  33 

4991 

8022 

SAINT  MARIES 

SALMON 

60  Tl 

MIO 

SANDPOINT  EXP  STATION 

8137 

BONNE R 

48  17 

116  34 

2100 

SHAKE   CREEK  RANr<FR  STA 

SHOSHONF    1  WNW 

SLATE  CREEK  RS 

847! 

IDAHO 

49  38 

116  IT 

1961 

SOLDIER  CREEK  AOM  SITE 

8948 

12 

43  30 

114  40 

5759 

SPFNCER  RANGER  STATION 

SIREVELL 

12 

9P 

SUBLET!  GUARD  ST AT  I  ON 

12 

MADl SON 

12 

9P 

5P 

SUN  VALLEY 

i: 

9P 

9P 

SWAN  FALLS  POWER  HOUSE 

SWAN  VALLEV  1  W 

BONNEVILLE 

7P 

i: 

6P 

THREE  CREEK 

911^ 

OWYHEE 

12 

42  09 

114  09 

5410 

5P 

4P 

TRIANGLE  RANCH 

9197 

OWYHEE 

i: 

42  47 

116  37 

4290 

9P 

TRINITY  LAKE  GUARD  STA 

920; 

ELMORE 

43  38 

119  26 

74  0< 

THOUIOALE  GUARD  STATION 

92  33 

ELMORE 

43  43 

114  3B 

1*79 

9''9* 

THIN  FALLS 

i; 

42  35 

3770 

5P 

9299 

Twin  falls 

12 

42  32 

114  24 

8A 

VIENNA  MINE 

9422 

11 

114  91 

6800 

WALLACE  WOODLAND  PARK 

9498 

SHOSHONE 

4 

47  30 

119  43 

2950 

9560 

IDAHO 

11 

49  16 

115  40 

9899 

41 

5P 

WAY  AN 

9601 

CARIBOU 

12 

42  58 

111  22 

6**0 

6P 

WEISER  2  SE 

9638 

WASHINGTON 

12 

44  14 

116  47 

2120 

4P 

40 

9830 

FRANKLIN 

WINCHESTER  1  SE 

9840 

LEWIS 

46  1* 

116  37 

3991 

4P 

NEW  STATIONS 

CAREY  2  NW 

146t 

BLAINE 

12 

43  20 

113  4B 

4B10 

RUPERT  13  NNE 

797 

MINIDOKA 

12 

4?  48 

113  34 

4347 

6P 

bP 

PIERCE 

70461  CLEARWATER 

3 

46  30 

114  4B 

SlBSi 

BA 

SA 

MOOSE  CREEK  RANCH 

60B! 

IDAHO 

46  10 

114  S) 

2490 

BA 

Oi 

ORASMERE  8  S 

3B11 

OWYHEE 

12 

42  16 

Its  S3 

9200 

■  wEAlWR  BURCAU 
.  ROY  HC  GOVERN 
GtLROY 
kRRV  U  GIBSON 
DONALD  B  N06LC 

>  WEAT»CR  BUREAU 
WR  *  LIGHT  CO 
I  STANFORD 
.  FOREST  SERVICE 
\  MARVEL  B  CASTLE 


FOREST  SCRVICE 
CROHI«B 
lAIION  AGENCY 
FOREST  SCRVICE 
FORESI  SERVICE 
FOREST  SERVICE 
LIN0EN5CIWIIT 
BUR  RECLAMATION 
FOREST  SERVICE 
WEAT^CR  BUREAU 


NIUS 


.  FOREST  SERVICE 
I1VERSI  Tr  OF  IDAHO 
OF  MOUNTAIN  HOME 
AVIATION  AGENCY 

>  WEAT»CR  BUREAU 
FOREST  SERVICE 
I  KOCPL 

.  FOREST  SCRVICE 
HERBERT  J  HARDY 
CLOSED  10/2/62 

.  DOROTHY  NALLY 

>  FORESI  SERVICE 

>  BUR  RECLAMATION 
ATf  fXP  STATION 
lALGAMAIED  SUGAR  CD 

JOSEPH  I  LOWE 
LEONARD  N  PURDY 
CLOSED  3-1-63 

i  GEOLOGICAL  SURVEY 
FRED  O  SHILL 

ERNEST  S  CHASE 
'  S  WEAT»CR  BUREAU 
DONALD  A  WRIGHT 
CITY  OF  POTLAICH 
IDAHO  OEPT  OF  HWYS 
09A  L  ENGELMAN 
C  M  CRABIREE 
U  S  FORESI  SERVICE 
FORT  HALL  I«  PROJ 
AGR  RESEARCH  SERVICE 

LESLIE  F  BUSHSY 
i  FOREST  SCRVICE 

JOHN  L  JOLLEY 

ELI  M  jERGENSCN 

u  s  forest  service 
u  s  wb  observer 
staie  exp  station 
u  s  foresi  service 
state  div  of  hwys 
u  s  forest  scrvice 

u  s  foresi  service 
u  s  foresi  scrvice 
u  s  wb  observer 
u  s  forest  scrvice 
elmer  timothy 
edward  f  5caglc 
idaho  power  company 
mrs  mary  j  fleming 
experiment  station 

S  GEORGE  CLAi 


JR 


EARl  BAC>«AN 
US  SOIL  CON  SERVICE 
US  SOIL  CON  SERVICE 
ENTOMOLOGY  RES  DIV 
I  AMALGAMATED  SUGAR  CO 
U  S  WEATKR  BUREAU 
ELMER  H  SHERMAN 
JACK   W  PICKELL 
ROY  0  STOOR 
V|N  V  LING 


TER  T  AmS 
IDAHO  YOUTH  RANCH 

NS.    JOYCE  e  S£AMANS 
PAUL  CHRIS THAN 
BILL  TINDALL 


I      1  BEAR,     2  BOISE,     3  CLEARWATER, 


.  CCEUR  D'ALENE,     5  KOOTENAI,     6  LOST,     7  PALOUSE,     S  PAYETTE,     9  PENO  OREILLE,     10  ST,  JOE, 
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©  Precipitation,  storage 

■O  -O-   Precipitation  and  Temperature 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


IDAHO 
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ASHEVILLI:  1963 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


IDAHO 
MAY  1963 


Temperature 


Slotion 

Averoge 
Moximum 

Avsroge 

Minimum 

• 

< 

Deporture 
From  Normal 

Highest 

• 

a 

S 

i 

0 

Dote 

Degreo  Dayi 

No.  of  Days 

Totol 

•  i 

1 1 

a  Ik 

>. 
a 

■5 

s 

o 

5 
o 

Snow,  Steer 

No.  of  Do 

Max. 

Mln. 

Total 

Q. 

a 
5 

on  Ground 

« 

.10  or  More 

1    .50  or  More  | 

it 

1 1 

Si 

S  i 
Si 

si 

•oi 

PANHANDLE 

BAYVIEW  MODEL  BASIN 

65.2 

36.5 

50.9 

84 

30 

27 

11 

434 

Q 

Q 

3 

Q 

1.59 

.47 

7 

.0 

0 

6 

0 

BONNERS  FERRY   I  SW 

69.4 

38.7 

54.  1 

84 

30+ 

27 

4 

333 

1.59 

•  22 

•  36 

T 

0 

7 

0 

CABINET  GORGE 

67.7 

39.0 

5  3.4 

84 

22 

28 

4 

355 

0 

0 

3 

0 

1.97 

.41 

7 

*0 

0 

6 

0 

COEUR  D  ALENE  RS 

69.1 

41.3 

55.2 

-  0.2 

84 

30+ 

29 

4 

299 

0 

0 

1 

0 

1.67 

- 

.37 

•  79 

7 

•  0 

0 

5 

1 

PORTHILL 

66.1 

37.4 

52,8 

-  1.9 

85 

26 

4 

370 

0 

0 

7 

0 

1.50 

.12 

•  37 

*0 

0 

5 

0 

0 

PRIEST   RIVER  EXP  STA 

67  . 

35.9 

51.7 

~  «*? 

8 1 

30+ 

* 

0 

0 

9 

0 

2.03 

.96 

7 

^ 

1 

0 

SA I  NT  MAR  I ES 

70.8 

39,7 

55,3 

0.1 

«^ 

20 

29 

297 

0 

0 

1 

0 

* 

*  5^ 

.25 

7 

*n 

^ 

0 

SANDPOINT   EXP  STA 

67.2 

40.2 

53,7 

-  0.1 

82 

30+ 

27 

342 

0 

0 

3 

0 

1.60 

•  25 

•  70 

7 

T 

1 

0 

DIVISION 

53.4 

-  0.8 

1.60 

_ 

•  25 

T 

NORTH  CENTRAL  PRAIRIES 

COTTONWOOD 

6<».2»' 

40  .SM 

52.4M 

77 

30+ 

32 

4+ 

386 

0 

0 

2 

0 

1.23 

_ 

1.42 

,33 

I 

•  0 

0 

4 

0 

grangeville 

65.9 

40.6 

53,3 

1.1 

82 

30 

32 

3 

357 

0 

0 

1 

0 

1.52 

- 

1.78 

.45 

3 

T 

0 

7 

0 

MOSCOW  U  OF  I 

68.  1 

40.  5 

54.  3 

—  0.1 

8 1 

29  + 

30 

11  + 

328 

0 

0 

2 

0 

*«? 

.73 

.  19 

5 

0 

0 

nezperce 

65.1 

38.7 

51.9 

"  0.2 

8 1 

2 1 

3 1 

11  + 

397 

0 

0 

4 

0 

2*01 

•  38 

1 3+ 

0 

0 

POTLATCH 

69.  1 

53.8 

0,3 

21 

30 

0 

0 

3 

0 

.17 

7 

^ 

0 

WINCHESTER  1  SE 

63.5 

36  .  9 

50.2 

77 

30+ 

29 

453 

0 

0 

7 

0 

1  *97 

.50 

31 

0 

D 1 V I S 1  ON 

52.7 

0.3 

1*39 

1.11 

.  3 

NORTH  CENTRAL  CANYONS 

FENN  RS 

72.8 

42.2 

57.5 

89 

31  + 

37 

2 

231 

Q 

2.51 

1*08 

.0 

0 

7 

I 

I^OOSK  I A 

75  .9 

42  .6 

59.3 

0.8 

92 

21 

35 

5 

188 

1.78 

1.27 

•  44 

1 

.0 

0 

7 

0 

LEWISTON  WB  AP 

//R 

73.2 

46  .7 

60  .  0 

1.6 

88 

2 1 

38 

1  75 

.46 

1  .09 

.21 

31 

T 

T 

1 

0 

OROF I NO 

77  ■  8 

44.7 

61.3 

1.7 

94 

22 

37 

11  + 

149 

0 

•  8 1 

1  .46 

•  38 

5 

.0 

0 

2 

0 

RIGGINS  RS 

75  . 1 

48  .  8 

62.  0 

89 

31  + 

40 

1 1 

1  40 

1.57 

.51 

.33 

31 

.0 

0 

8 

0 

0 

SLATE  CREE''-  RS 

76.2 

45.5 

60  .  9 

90 

29+ 

40 

16+ 

153 

2.23 

.35 

.0 

^ 

^ 

0 

D I VI S ION 

60 

* 

0.9 

1  .56 

/*C  U  TO  A  1       ui^l  lUT  A  T  U  C 

CErllKAL  MUUnlAIHo 

ANDERSON  DAM 

71.3 

45.3 

58,3 

21 

37 

1  2 

211 

1 .  64 

*  35 

23 

*0 

6 

0 

ARROWROCK  DAM 

71,0 

46.6 

58.8 

2.1 

8  5 

29 

38 

1 1 

200 

Q 

Q 

1  .71 

*  29 

.42 

3 

•  0 

0 

6 

0 

ATLANTA  3 

62*8 

33.6 

48.  2 

78 

2  2 

24 

2 

510 

^2 

2*01 

*  53 

9 

2*3 

2 

7 

1 

AVERY  RS 

70.5 

37.9 

54.  2 

■*  0.8 

8  5 

2  8 

326 

1.14 

1*27 

*  2 1 

^ 

*0 

0 

6 

G 

BIG  CREEK   1  S 

62  *  5 

29.4 

46,0 

29+ 

23 

584 

Q 

26 

3  .09 

.  90 

3 

4.  3 

2 

3 

' 

1 

BUNGALOW  RS 

71.8 

37.1 

54.  5 

66 

30+ 

29 

2 

317 

1 .59 

.41 

1 

*0 

? 

6 

0 

BURK.E  2  ENE 

60.  6 

33.1 

46.9 

30 

23 

Q 

Q 

}  *e2 

a  50 

1 

19 

2  + 

1 

0 

CASCADE  1  NW 

63.9 

37.8 

50.9 

29+ 

30 

1 6 

4  31 

Q 

Q 

1.52 

,  35 

3 

I 

? 

0 

COBALT 

67.8 

31.0 

49.4 

80 

28 

25 

1 6+ 

476 

22 

1  •  36 

.  52 

9 

T 

0 

3 

2 

DEADWOOD  DAM 

61.1 

31.8 

46.  5 

1.2 

76 

21 

25 

1  2 

567 

Q 

Q 

2 1 

Q 

2*64 

•  73 

.  64 

3 

1*5 

][ 

74. 

6 

3 

DEER  POINT 

52.2 

38.8 

45.5 

27 

26 

1 0+ 

597 

Q 

9 

Q 

.51 

*  30 

9 

4*0 

9 

5+ 

1 

0 

Q 

DIXIE 

60.7 

29.9 

45.  3 

75 

30+ 

24 

16 

602 

2.34 

.  30 

10+ 

4.0 

11 

9 

0 

ELK  CITY 

64. S^* 

33.5M 

48  •  9M 

78 

31  + 

25 

2 

494 

1  A 

2.22 

.  42 

24 

T 

T 

9 

0 

ELK  RIVER   1  S 

66.8 

36.8 

51.8 

81 

31 

28 

11 

404 

7 

.86 

•  32 

T 

T 

4 

0 

FAIRFIELD  RS 

67.8K 

39. OM 

5  3.  4M 

79 

31 

17+ 

355 

0 

0 

2.19 

.67 

2  3 

•  0 

0 

7 

1 

0 

GARDEN  VALLEY  RS 

73.2 

39,6 

56.4 

1.4 

86 

22 

32 

17 

260 

0 

0 

1 

0 

1.92 

.17 

•  60 

3 

.0 

0 

5 

1 

0 

GROUSE 

61.6 

33.7 

47,7 

72 

1 6 

26 

13 

531 

0 

0 

17 

0 

2*75 

*II 

24 

•  0 

0 

8 

2 

HAILEY  RS 

66. 2M 

38.4M 

0.0 

77 

12 

390 

0 

0 

1 

0 

1  .56 

•  23 

•  0 

0 

6 

0 

0 

HEADQUARTERS 

65,7 

34.0 

49*9^ 

82 

31  + 

27 

1 1 

460 

0 

0 

14 

0 

1.32 

*  32 

^5+ 

•  0 

0 

4 

0 

0 

HILL  CITY 

66,5 

36.8 

51.7 

1.7 

78 

29+ 

27 

17 

406 

0 

0 

9 

0 

2.12 

•  66 

•  40 

30 

•  0 

0 

7 

0 

0 

IDAHO  CITY 

68.3 

38,2 

53.3 

1.1 

81 

20 

27 

1 1 

355 

0 

0 

6 

0 

2.50 

•  64 

•  86 

3 

.0 

0 

4 

3 

0 

KELLOGG 

68.8 

41.7 

55.3 

0.2 

85 

23 

29 

4 

303 

0 

0 

1 

0 

1.10 

1^31 

•  47 

8 

.0 

0 

3 

0 

0 

LOWHAN  3  E 

70,9 

37.1 

54.0 

2.8 

90 

29 

29 

17+ 

332 

1 

0 

3 

0 

2.73 

.82 

.74 

24 

*0 

0 

7 

3 

0 

MC  CALL 

62.  3 

38.3 

50.3 

3.2 

78 

29+ 

28 

1 

449 

0 

0 

8 

0 

1  .91 

•  44 

•  84 

3 

*6 

0 

7 

1 

0 

MOOSE  CREEK  RANCH 

73.1 

35.5 

54.3 

88 

31  + 

29 

20+ 

327 

0 

0 

8 

0 

1  *92 

.45 

1 

T 

0 

6 

0 

0 

MULLAN  FAA 

65.1 

34.8 

83 

30 

24 

4 

457 

0 

0 

1  3 

0 

1.43 

•^^ 

•  5 

T 

3+ 

5 

0 

0 

NEW  MEADOWS  RS 

68.5 

35.8 

52  .  2 

2.7 

88 

29 

2  7 

1  2 

389 

0 

0 

9 

0 

1  .86 

•  21 

•  33 

*0 

0 

9 

0 

0 

P  1  £RCE 

//R 

66.1 

35,3 

82 

22 

28 

2 

435 

0 

0 

1  3 

0 

1  .77 

.56 

1 

*5 

T 

3+ 

6 

1 

0 

POWELL 

67,2 

35.5 

51*4 

85 

.  7 

414 

^ 

^ 

2.43 

T 

T 

3  + 

7 

1 

0 

SUN  VALLEY 

64.0 

31*2 

47*6 

75 

17 

533 

0 

0 

1  9 

0 

2.26 

T 

0 

7 

1 

0 

WALLACE  WOODLAND  PARK 

64  ,  9 

36.7 

50.8 

-  0.6 

82 

4 

430 

^ 

^ 

0 

1.15 

1.30 

•  0 

0 

5 

0 

^ 

WARREN 

60,6 

27,3 

44.  0 

74 

2 1 

15 

648 

28 

^ 

0  2.41 

*37 

* 

9*0 

0 

8 

0 

DIVISION 

51.0 

1.0 

1.86 

- 

•  18 

.6 

SOUTHWESTERN  VALLEYS 

BOISE  LUCKY  PEAK  DAM 

76.0 

48.0 

62  .  0 

89 

29+ 

35 

11 

146 

0 

0 

0 

0 

I. 01 

45 

3 

*0 

0 

3 

0 

BOISE  WB  AP 

//R 

72,9 

48,7 

60.  8 

3.1 

86 

29+ 

39 

1 6+ 

164 

0 

0 

0 

0 

.  85 

•  44 

.  32 

3 

*0 

0 

3 

0 

0 

CALDWELL 

78.4 

48.1 

63.3 

4.5 

91 

20 

40 

17+ 

121 

3 

0 

0 

0 

.80 

- 

•  26 

•0 

0 

3 

0 

0 

CAMBRIDGE 

73,7 

40.9 

57.3 

0.0 

90 

29 

31 

1 6 

241 

1 

0 

1 

0 

1  .84 

.  39 

.63 

3 

•0 

0 

1 

0 

COUNCIL 

73.3 

43.4 

58.4 

1.8 

88 

29 

35 

13+ 

216 

0 

0 

0 

0 

1.97 

.05 

•  56 

3 

•  0 

0 

5 

2 

0 

DEER  FLAT  DAM 

73.5 

48.3 

60.9 

2.7 

86 

30 

40 

8 

152 

*74 

.32 

*32 

3 

•  0 

0 

2 

0 

0 

EMMETT  2  E 

77,21- 

45, 3M 

61, 3M 

1.8 

90 

29 

35 

16 

151 

1 

0 

0 

0 

.73 

.55 

*0 

0 

0 

0 

6LENNS  FERRY 

79.1 

46.6 

62.9 

91 

21 

36 

17 

111 

4 

0 

0 

0 

•  84 

.06 

•  24 

23 

•  0 

0 

5 

0 

GRAND  VIEW   3  WNW 

77.1 

46.4 

61  .8 

1.0 

90 

21 

37 

17 

132 

1 

0 

0 

0 

.77 

.32 

.35 

3 

•  0 

0 

3 

0 

0 

KUNA   2  NNE 

74.3 

44.6 

59.5 

1.9 

87 

20 

32 

16 

181 

0 

0 

1 

0 

1.14 

•  23 

3 

.0 

0 

5 

0 

0 

MOUNTAIN  HOME  1  SE 

74.5 

44.  S 

59.7 

2.3 

86 

23  + 

38 

16 

179 

0 

0 

0 

0 

•  43 

.59 

.40 

2 

•  0 

0 

1 

0 

0 

OLA  5  S 

71.7 

41.5 

56.6 

66 

29 

33 

18+ 

255 

0 

0 

0 

0 

.79 

.22 

23 

•  0 

0 

5 

0 

0 

PARMA  EXP  STA 

74,6 

44.8 

59,7 

0.9 

89 

30 

36 

17 

181 

0 

0 

0 

0 

.99 

.05 

.29 

14 

1.0 

0 

3 

0 

0 

PAYETTE 

78.7 

45,2 

62.0 

2.5 

91 

29+ 

37 

15 

123 

2 

0 

0 

0 

.53 

•  47 

•  16 

15 

•  0 

0 

2 

0 

0 

SWAN  FALLS  PH 

79.0 

51.2 

65.1 

94 

21 

43 

17 

92 

6 

0 

0 

0 

•  81 

.25 

3 

.0 

0 

3 

0 

0 

WEISER  2  SE 

76.0 

43.9 

60,0 

-  0.1 

90 

29 

34 

11 

175 

1 

0 

0 

0 

.63 

•  36 

•  20 

15 

•  0 

0 

3 

0 

0 

DIVISION 

60.7 

1.9 

.93 

•  29 

•  1 

SOUTHWESTERN  HIGHLANDS 

6RASMERE 

68.3 

41.0 

54,7 

79 

21  + 

32 

4 

314 

0 

0 

1 

0 

1.58 

.50 

4 

.0 

0 

6 

1 

0 

HOLLISTER 

69.1 

41.1 

55.1 

1.2 

79 

18 

32 

9 

300 

0 

0 

1 

0 

2.19 

.96 

.62 

11 

•  0 

0 

10 

1 

0 

Precipitation 


See  Reference  Notes  Following 
-  54  - 


Stotion  Index 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


IDAHO 
HAY  1963 


Temperature 


Station 

•  1 

0  £ 
k  « 

;  0 
<  s 

Average 

Departure 
From  Normol 

{ 

0 

• 

0 

1 

t 

Date 

S. 
a 

No.  of  Doyi 

Total 

Departure 
From  Normal 

0 
a 

e 

0 

0 

Snow,  Sleet 

No.  of  Day* 

Mox. 

Min. 

_ 

a 

0 
S 

2 

c 

f 

a 

• 

1 
0 

• 

1 
0 

3 
0 
0 
— 

J  . 

»  < 

n  Z 

0  j 

CNOLOS 

70«  2 

56.8 

82 

2  2 

24 

9 

256 

c 

C 

I 

1.73 

•  39 

3 

 _ 

•  G 

— — 
G 

— 7 
6 

— - 
0 



0 

lEE  CREEK 

66«6 

34  •  5 

50.6 

78 

20+ 

29 

15 

4  39 

0 

c 

C 

2.34 

.  76 

31 

•  C 

0 

7 

1 

0 

DIVISION 

54.3 

1.7 

1.96 

•  52 

•  0 

ntral  plains 

73,9 

45. S 

59,7 

86 

29 

37 

1 6 

172 

0 

0 

0 

0 

1  #36 

•  46 

.55 

23 

•  0 

0 

5 

1 

0 

LEY 

73.0 

45.4 

59.2 

2.3 

86 

29 

38 

2 

I  88 

0 

0 

0 

0 

1*67 

.  8C 

•  60 

12 

.0 

0 

6 

1 

0 

LEY   FAA  AP 

69,9 

44.4 

57.2 

82 

21 

38 

26+ 

240 

c 

^ 

1.70 

•  69 

11 

•  0 

0 

5 

1 

0 

ELTON 

71.0 

43.1 

57.1 

0.1 

82 

21 

36 

10 

241 

c 

c 

c 

2.07 

•  98 

.57 

11 

•  0 

0 

6 

1 

0 

OME 

71.8 

45.1 

58.5 

1.1 

84 

22 

38 

12 

211 

^ 

c 

0 

1.07 

.20 

.33 

12 

•  G 

G 

* 

Q 

0 

IDOKA  OAH 

69.0 

43.1 

56.1 

79 

29 

36 

10+ 

26? 

c 

c 

c 

1.39 

.29 

9 

•  G 

G 

6 

0 

0 

L   I  ENE 

57.2 

39 

17+ 

0 

0 

0 

0 

U68 

*  71 

1 2 

•  G 

0 

5 

1 

0 

ABO 

67.5 

40.2 

53.9 

80 

30 

32 

4 

339 

a 

0 

1 

0 

1.53 

•  50 

24 

•  G 

1 

0 

69.2 

80 

2 1 

34 

1 6+ 

287 

0 

0 

0 

0 

1*30 

•  45 

.  52 

11 

•  0 

G 

i 

1 

0 

ERT   13  NNE 

40 '3M 

2 

0 

0 

0 

0 

1.18 

10 

•  0 

0 

5 

0 

0 

SHONF   1  WNW 

73. 9^ 

44. IM 

5Q  riM 

3.1 

87 

29+ 

34 

1 1 

19« 

0 

0 

0 

0 

.  B6 

.13 

•  22 

11 

.0 

0 

4 

0 

0 

n    r  A  U  I.  o    C    t%n  u 

72.5 

44.  5 

58.5 

1.1 

84 

29+ 

38 

26+ 

201 

0 

0 

0 

0 

1  #40 

•  40 

.33 

12 

•  0 

0 

6 

0 

0 

H   FALLS   3  SE 

72.3 

45.1 

56.7 

2.2 

84 

30 

38 

196 

^ 

1«29 

•  28 

•  69 

22 

.0 

0 

1 

0 

n 1 w I e  t  ON 
u  1  V  1  o  1  \in 

57.4 

1.2 

1  .44 

•  49 

.0 

R The AS TERN  VALLEYS 

LL  I  S 

69  •  7 

41  4 

2.7 

60 

29 

3  3 

2 

283 

1 .02 

•  09 

•  27 

31 

*« 

z! 

* 

0 

0 

LLY   BARTON  FLAT 

66  •  3 

32.7 

40*5 

76 

26  + 

26 

17  + 

4  74 

q 

•  92 

.33 

1  \ 

1.5 

30+ 

0 

0 

66  •  9 

36.8 

51.9 

0.9 

76 

20 

26 

1 1 

401 

1*15 

•  06 

.49 

I  \ 

T 

0 

3 

0 

0 

RS 

70  .ON 

38.  3M 

^5*rt^ 

6  3 

29 

29 

1  3 

331 

•  67 

.24 

1 3 

•  0 

0 

0 

MON 

70  •  0 

39.9 

1.1 

65 

29 

30 

303 

- 

•  67 

*"       ml  I 

.12 

9* 

•  0 

0 

DIVISION 

S3. 2 

1,6 

•  89 

-  .36 

* 

PER   SNAKE   RIVER  PLAINS 

ROEEN  EXP  STA 

68  A 

40.1 

54.3 

-  0.1 

78 

31  + 

20+ 

329 

0 

0 

0 

0 

2^50 

1.59 

.62 

12 

•  0 

RICAN   FALLS   1  Stf 

67*8 

43.6 

55.8 

7  7 

11 

278 

0 

0 

0 

0 

2*68 

•  74 

31 

.0 

0 

7 

2 

0 

TON  i*^S 

6  8.2 

38.3 

53.3 

78 

29+ 

26 

2 

357 

0 

0 

5 

0 

1  •  56 

30 

•  0 

0 

5 

0 

0 

66.2 

38.2 

52.2 

0.5 

76 

30+ 

31 

13+ 

388 

0 

0 

2 

0 

5.03 

3«  58 

.98 

24 

•0 

0 

10 

3 

0 

72.2 

41.2 

56  «  7 

81 

17+ 

18 

2 

250 

0 

0 

1 

0 

1  ^95 

•  83 

•  61 

9 

eO 

0 

4 

1 

0 

64.1 

39.6 

51.9 

75 

29 

30 

1  3 

399 

0 

0 

3 

0 

2*52 

•  61 

30 

T 

0 

7 

2 

0 

fSIC     CvD  CTA 

Uli    tAr^  olA 

65.0 

40.7 

52.9 

0,7 

75 

29+ 

31 

2 

370 

9 

^ 

1^91 

.  49 

.37 

10 

•  0 

0 

9 

0 

0 

71.lt- 

41  ,9M 

56.  5M 

1,4 

87 

22 

34 

20 

264 

0 

0 

0 

2^63 

1  .49 

•  50 

11 

•  0 

0 

8 

1 

0 

ER   ^  NW 

71  .0 

39.4 

11* 

79 

29+ 

32 

2 

298 

0 

0 

0 

3  •  1  6 

1«07 

24 

•  0 

0 

6 

2 

1 

70,4 

41.4 

55.9 

80 

6 

32 

1  3+ 

272 

^ 

2^60 

•  90 

25 

•  0 

0 

0 

1 

0 

55.8 

79 

1  3 

0 

0 

0 

0 

2  ^64 

2  1 

•0 

0 

6 

1 

0 

66*8 

42*5 

54,  7 

0.8 

7  7 

^6* 

1  3 

315 

0 

0 

0 

?  •26 

1.30 

*75 

•  0 

0 

7 

1 

0 

HO  FALLS  42   NW  WB 

68,2 

38.5 

53.4 

0.7 

79 

26 

20 

2 

353 

^ 

^ 

5.04 

4.16 

1  •  78 

23 

6 

4 

2 

HO   FALLS          W  WB 

54.4 

1.8 

80 

31 

1  3 

0 

0 

1 

0 

2.30 

1.20 

24 

•0 

0 

B 

1 

0 

ATELLO  WB  AP 

/  /K 

43*6 

56.  3 

1.2 

22  + 

37 

20 

261 

0 

0 

2*26 

1.13 

•  72 

1 1 

0 

7 

1 

0 

NT  ANT  HON  V 

67*6 

40.2 

53.9 

76 

30+ 

31 

1  3 

337 

0 

0 

4.05 

•  87 

25 

•  0 

0 

9 

3 

0 

AR 

Afl*9 
• 

39.4 

54.2 

1.6 

7  8 

30  + 

30 

1  3 

326 

0 

0 

2 

0 

3*44 

2.31 

.96 

24 

T 

0 

7 

4 

0 

0 1 V I S I  ON 

54.6 

1,1 

2»87 

1  •71 

CTcDu     ■iJli'Lil  AUriC 

O  1  LK  N    Ml  %jML  AnU  d 

ON   Z  NW 

53.9 

78 

29+ 

12 

49^ 

0 

0 

1 

0 

2*16 

9 

.0 

0 

10 

0 

0 

CKFOOT  0AM 

33*8 

46.9 

7  3 

20 

11 

0 

0 

1  ♦ 

0 

2.10 

*60 

9 

•0 

0 

8 

1 

0 

OA 

66*0r 

50.  8M 

70 

2  7 

13 

_ 

0 

0 

^ 

0 

•  30 

*09 

1 

.0 

0 

0 

0 

0 

GGS 

49,7 

1,8 

74 

13 

4A4 

0 

0 

6 

0 

3,15 

1*41 

•  86 

?! 

•  0 

0 

7 

3 

0 

C£ 

38*9 

53.7 

3,2 

30 

13 

0 

0 

2 

0 

1^49 

-  ^32 

•0 

0 

6 

0 

0 

HO  FALLS   16  SE 

Ai 

^  • 

50.  9M 

74 

f  A 

20 

Sfti 

0 

0 

3 

0 

3.37 

*9fl 

7% 

T 

0 

9 

2 

0 

AND   PARK.  DAM 

60,AH 

46. IM 

2 

0 

0 

20 

0 

5.52 

*fto 

9A 

.0 

14 

1 

12 

5 

0 

GORE 

60  •  6 

33.2 

46.9 

7 1 

29 

2  5 

2 

553 

0 

0 

14 

0 

2.82 

*55 

25 

•  0 

0 

6 

2 

0 

TON  PUMPING  STA 

66.5 

40.2 

53.4 

2.2 

74 

28 

32 

13 

354 

0 

0 

1 

0 

.34 

-  .82 

.15 

25 

•  0 

0 

1 

0 

0 

AD 

72.1 

42.2 

57.2 

2.5 

81 

30  + 

34 

17+ 

236 

0 

0 

0 

0 

1.29 

-  .09 

•  46 

31 

.0 

0 

5 

0 

0 

AD   FAA  AP 

73,5 

40.2 

56.9 

83 

28+ 

33 

13 

245 

0 

0 

0 

0 

1.30 

.47 

30 

•  0 

0 

4 

0 

0 

CAHMON 

69.3 

41.3 

55.3 

80 

28  + 

33 

17 

292 

0 

0 

0 

0 

1.87 

.62 

31 

•  0 

0 

6 

1 

0 

TPELIER  RS 

68.3 

37.2 

52,8 

2,3 

77 

29  + 

28 

13 

372 

0 

0 

5 

0 

.96 

-  .48 

•  37 

24 

.0 

0 

3 

0 

0 

LEY 

69.0 

43.1 

56.1 

1.1 

81 

21 

35 

12  + 

270 

0 

0 

0 

0 

2*06 

•  69 

.57 

12 

.0 

0 

6 

1 

0 

ISADES  DAM 

65.6 

39.9 

52.8 

76 

28 

32 

14+ 

374 

0 

0 

2 

0 

3.83 

U20 

9 

•  0 

0 

9 

2 

1 

ATELLO  2 

70.5 

40.9 

55.7 

80 

22  + 

34 

21  + 

281 

0 

0 

0 

0 

2.77 

•  80 

12 

.0 

0 

6 

2 

0 

STON  2  SE 

71.0 

40.8 

55.9 

1.4 

80 

31  + 

31 

13 

274 

0 

0 

2 

0 

1.34 

-  •Al 

.47 

26 

.0 

c 

3 

0 

0 

EVELL 

68.4 

38.7 

53.6 

79 

6 

31 

2 

346 

0 

0 

2 

0 

2.10 

•  47 

12 

•  0 

0 

6 

0 

0 

N  VALLEY   1  W 

66.7 

34.5 

50.6 

77 

7 

25 

2 

440 

0 

0 

11 

0 

3.72 

UIO 

9 

•  0 

0 

9 

3 

1 

ONIA  EXP  STA 

62.6 

36,2 

49.4 

72 

29+ 

30 

21  + 

476 

0 

0 

4 

0 

3,43 

.69 

24 

6.0 

6 

12 

8 

4 

0 

AN 

64.  Of 

35, 9M 

50.  OM 

72 

28 

22 

11 

461 

0 

0 

7 

0 

4.07 

1.08 

9 

•  0 

0 

10 

2 

1 

DIVISION 

52.4 

1.7 

2.38 

.74 

.3 

Precipitation 


TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 


Highest  Temperature:      94"  on  the  22d  at  Orofino,  and  on  the  21st  at  Swan  Falls  PH 
Lowest  Temperature:       18*  on  the  2d  at  Blackfoot  2  SSW 
Greatest  Total  Precipitation:      5.  52  inches  at  Island  Park  Dam 

Least  ToUl  Precipitation:       0.  30  inch  at  Conda 

Greatest  One-Day  Precipitation:     1.  78  inches  on  the  23d  at  Idaho  Falls  42  NW  WB 
Greatest  Reported  Total  Snowfall:     9.  0  inches  at  Warren 

Greatest  Reported  Depth  of  Snow  on  Ground:   19  inches  on  the  2+  at  Burke  2  EKE 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-  55  - 


DAILY  PRECIPITA  TION 
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2.06 

.02 

T 

•  18 

' 

47 

*57 

06  '03 

03 

03 

'l7 

07 

OLA  S  S 

.79 

.19 

•  12 

•  22 

•  11 

T 

.15 

OROFINO 

.81 

•  09 

.38 

.04 

•  03 

.27 

PALISADES  DAM 

3.83 

• 

.14 

20 

• 

.03 

•  04 

1.20 

.01 

.02 

•  50 

•  06 

.05 

.08 

•  26 

•  29 

•  26 

•  07 

.19 

.03 

.32 

PARMA  EXP  STA 

.99 

* 

•  29 

.16 

.23 

! 

PAUL  1  ENE 

1.88 

I16 

*05 

'01 

*2l 

'34 

40 

PAYETTE 

.53 

■  05 

.02 

•  04 

.08 

.18 

•  13 

.03 

PICABO 

1.53 

•  12 

T 

.32 

.05 

.10 

•  21 

.10 

T 

T 

T 

.50 

.02 

T 

.11 

PIERCE 

//R 

1.77 

* 

' 

•  41 

.08 

.14 

.06 

•  13 

•  01 

•  17 

POCATELLO  2 

2.77 

.01 

.31 

.40 

•  80 

•  10 

.70 

.07 

.38 

POCATELLO  WB  AP 

//R 

2.26 

•  02 

■  08 

•  16 

.23 

.22 

•  07 

•  72 

.01 

.17 

T 

•  01 

.31 

.06 

T 

.17 

.03 

PORTMILL 

1.50 

.39 

•  11 

T 

•  06 

.37 

•  36 

.19 

.01 

T 

.03 

POTLATCH 

.69 

T 

T 

.16 

.05 

•  03 

.17 

.03 

.02 

.15 

T 

.08 

POWELL 

2.43 

.80 

.15 

•  41 

.03 

•  26 

T 

.35 

.07 

•  11 

T 

•  25 

PRESTO*  2  SE 

1.34 

.19 

T 

T 

T 

•  02 

T 

.05 

T 

•  07 

.46 

•  47 

.03 

.03 

.02 

PRIEST  RIVER  EKP  STA 

2.03 

.04 

.26 

•  12 

.01 

.12 

.48 

.96 

.01 

I 

T 

T 

T  T 

■  01 

REYNOLDS 

1.73 

.02 

.08 

•  39 

•  06 

.04 

.29 

.15 

.26 

T 

.26 

.02 

.14 

RICHFIELD 

1.30 

.18 

•  04 

.14 

•  52 

•  07 

•  02 

•  08 

.10 

•  15 

RIGeiNS  RS 

1.57 

.14 

.15 

•  15 

•  07 

•  12 

.04 

.02 

.26 

•  12 

•  12 

T 

.05 

.33 

RIRIE  12  ESE 

4.34 

.06 

.25 

.46 

•  70 

.01 

•  31 

.94 

•  27 

.76 

.37 

■  04 

.13 

.04 

RUPERT  13  NNE 

1.18 

•  02 

•  11 

T 

•  02 

•  16 

.40 

.35 

•  11 

.01 

T 

T 

T 

T 

SAINT  ANTHONY 

4.05 

T 

T 

.27 

.36 

•  10 

.33 

.66 

•  04 

.04 

.42 

.80 

.87 

•  12 

T 
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DAILY  PRECIPITA  TION 

IDAHO 


-a 

Day  ol  Month 

Station 

 r 

1 

1 

— — ^ 

1  r- 

 f 

1 

 T 

 1  1  

(2 

'  1 

^  1 

3 

*  1 

5  1 

6 

7  I 
^  1 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

•  r 

le  I  17  1  1ft 

ID       1/  lo 

19  1  20  j  21 

22 

23 

24 

25     28  27 

28 

29  1 

30 

31 

MARIES 

LOT 

.03 

.16 

.24 

•  03 

.13 

.29 

•  04 

•  02 

.04 

.13  ■ 

N 

.6T 

.01 

.10 

•  06 

.12 

•  12 

.03 

.03 

.02 

.03 

•  02 

.10 

•  02 

.01  • 

KJINT  EXP  STA 

1.90 

T 

.30 

.22 

T 

.09 

.48 

.70 

.01 

T 

ONE  1  WNW 

.86 

.13 

.02 

.01 

T 

•  la 

.17 

.22 

•  05 

.03 

.03 

COEEK  «S 

J. 23 

.33 

.27 

.05 

.05 

.30 

.24 

.06 

.25 

•  33  • 

ELL 

2.10 

.07 

.13 

.37 

.47 

.01 

•  06 

•  10 

.27 

.40 

.06 

.00 

•  08  . 

3.A4 

.13 

.52 

T 

.23 

.86 

.10 

.96 

.61  .02 

T 

ALLEY 

2.26 

.OA 

T 

.23 

.06 

T 

.33 

T 

.75 

.13 

•  06 

.13 

T 

.06 

.05 

.20 

-15 

.07  I 

FALLS  PH 

.ai 

.19 

.25 

.02 

.01 

T 

.01 

.24 

.02 

T 

.01 

.04 

.02  . 

VALLEY  1  H 

3.T2 

.13 

.16 

1.10 

.05 

•  12 

.98 

.07 

.11 

.50 

.30  t 

.06 

.12  . 

lA  EXP  STA 

3.k3 

.OA 

T 

.06 

.54 

.64 

.05 

•  31 

.58 

T 

.11 

.07  .03 

.10 

.69 

.21 

T 

CREEI^ 

2.34 

.oe 

.04 

.23 

.39 

.15 

.03 

•  01 

.16 

•  05 

.30 

T 

.18 

T 

T 

.76  . 

FALLS  2  NNE 

l.AO 

T 

t 

.08 

.22 

.07 

.17 

.12 

•  24 

.33 

T 

T 

.01 

T 

FALLS  3  SE 

1.29 

.01 

.11 

.02 

.05 

.19 

.08 

•  12 

.69 

.01 

.01 

T 

CE  WOODLAND  PARK 

1.13 

.26 

.15 

.08 

.06 

.15 

.05 

.04 

.23 

.13 

T 

T 

N 

1  2.41 

.32 

.06D 

.20 

T 

.37 

.36 

.26 

.31 

.06 

•  12 

.08 

T 

T 

T 

T 

T 

.29  . 

».0T 

.15 

.11 

.14 

.04 

1.08 

.07 

.42 

.10 

•  83 

.29 

.49  .08 

.28 

.03 

*  2  SE 

•  63 

.09 

.02 

.02 

.02 

T 

•  18 

.20 

.10  > 

ESTEP  1  SE 

1.97 

.A3 

.04 

.13 

.IS 

.06 

.03 

.27 

.09 

.04 

•  12 

.03 

.03 

.50  . 

REFERENCE  NOTES 


Addttloul  Information  regArdlng  the  cllnate  of  Idaho  nay  be  obtained  by  writing  to  the  State  CllDatologlst  at  Weather  Bureau  Airport  Station, 
Bos  1718,  Boise,   Idaho,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

FiCures  aDd  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,   indicate  distance  In  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  Issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days,  also  seasonal  total  precipitation, for  the  12  months  ending  with  the  June  data    will  be 
carried  In  the  July  issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  In  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be    included  In 
this  issue. 

Divisions,  as  used  in  "Cllmatological  Data"  Table,  becaae  effective  with  data  for  January  1957. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  In  this  bulletin  are:  Temperature  in  't.,  precipitation  and  evaporation  In  Inches,  and  wind 
movement  in  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  dally  temperatures  from  6S*F. 

Evaporation  Is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evapora- 
tion and  Wind"  Table. 

Normals  for  all  stations  are  cllmatological  standard  normals  based  on  the  period  1931  -  1960. 

Water  equivalent  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground. 
Samples  for  obtaining  oeasurenents  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently  occasional  drifting  and  other 
causes  of  local  variability  in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

Entries  of  snowfall  In  the  "Cllmatological  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  Table  In- 
clude snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  Include  snow,  sleet,  and  ice. 

Data  in  the  "Monthly  Extremes";  "Dally  Precipitation"  Table;  "Daily  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table,  and  snowfall  in  the 
"Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.  The  Station  Index  shows  observation 
times  Id  local  standard  tine.     (During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  savings  time.) 

Snow  on  ground  In  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  tine  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  Stations.  For  these 
stations  snow  on  ground  values  are  at  4:00  a.m.   PST  and  5:00  a.m.   HST,   except  Idaho  Palls  46  W  which  is  8:00  a.m.  HST. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  G,  H,  J,  and  S  In  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",  Indicate  the 
fol lowing : 

C     Weighing  Rain  Cage  Recording  Station.       Hourly  precipitation  values     are  processed  for  special  pjrposes,  and  are  published  later  in 
"Hourly  Precipitation  Data"  Bulletin. 

G    "Soil  Temperature"  Table. 

H     "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table. 

J    "Supplemental  Data"  Table. 

S     Storage  Precipitation  Station.     Precipitation  measurements, made  at   Irregular  intervals,  will  be  published  later  in  "Storage-Cage  Pre- 
cipitation Data"  Bulletin. 

No  record  in  the  "Cllmatological  Data"  Table  and  the  "Dally  Temperature"  Table  Is  indicated  by  no  entry. 

Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

-    Ko  record  in  the  "Supplemental  Data"  Table;  "Dally  Precipitation"  Table;  "Evaporation  and  Wind"  Table;  "Snowfall  and  Snow  on  Ground" 
Table;  "Daily  Soil  Temperature"  Table;  and  the  Station  Index. 

+    And  also  om  an  earlier  date  or  dates. 

♦+    Fastest  observed  one  minute  wind  speed.     This  station  Is  not  equipped  with  automatic  wind  Instruments. 

*  Amount  Included  In  following  measurement,  time  distribution  unknown. 

*  Thermometers  are  generally    exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,     the  reference    indicates  that 
the  thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR  This  entry  la  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  after  rain. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of   1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  now  snowfall. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,   less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  Table 
for  detailed  dally  record.  Degree  day  data,  if    carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in 
Hourly  Precipitation  Data.) 

39  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

T  Trace,  an  amount  too  s«all  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

VAR  Thla  entry  In  time  of  observation  column  in  Station  Index  neans  variable. 

General  Weather  conditions  in  the  0.  S.  for  each  aonth  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  HONTHLV  CLIHATOUMICAL  DATA- 
NATIONAL  SUXMART.  and  STORM  DATA,  all  of  which  nay  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington 
25,  D.  C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations. elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1957  nay  be  found  in  the  publi- 
cation SUBSTATION  BISTORT  for  this  state.  That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office, 
Washington  25,  D.  C.  for  40  cents.  Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  nay  be  found  in  the  1961  annual  issues  of  Local 
Cllmatological  Data,  obtained  as  Indicated  above,  price  15  cents. 


Subscription  Price:  20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.  (Yearly  aubacriptlon  Includes  the  Annual  Summary.)  Checka  and 
money  orders  should  bo  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.  Remittances  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent 
to  the  Superintendent  of  Document*,  Coverisent  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C.   
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DAILY  TEMPERATURES 


Slallon 

Day  Ol  Month 

raae 

o 

1 

2  1 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

IE 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

ABERDEEN  EXP  STA 

MAX 

71 

57 

51 

61 

68 

73 

7* 

66 

65 

58 

57 

51 

57 

66 

69 

67 

66 

72 

78 

70 

72 

75 

78 

75 

68 

72 

72 

75 

78 

76 

78 

MIN 

** 

36 

34 

37 

41 

42 

40 

39 

41 

34 

39 

45 

34 

36 

50 

42 

51 

48 

37 

40 

39 

46 

42 

42 

40 

AMERICAN   FALLS   1  SW 

MAX 

69 

55 

61 

68 

73 

75 

74 

65 

57 

55 

52 

56 

56 

57 

61 

73 

77 

75 

69 

70 

73 

75 

67 

70 

7* 

75 

75 

74 

77 

72 

67 

MIN 

45 

40 

38 

39 

43 

46 

45 

43 

43 

38 

48 

47 

40 

46 

52 

49 

63 

66 

39 

44 

43 

51 

46 

47 

43 

ANDERSON  DAM 

MAX 

70 

53 

56 

71 

71 

73 

66 

65 

55 

59 

54 

61 

64 

69 

55 

71 

78 

82 

78 

84 

85 

84 

79 

74 

74 

79 

76 

83 

82 

77 

72 

71 

MIN 

45 

39 

41 

40 

45 

46 

47 

42 

40 

42 

40 

41 

39 

46 

45 

47 

49 

57 

52 

53 

49 

42 

53 

44 

51 

57 

53 

45 

ARBON   2  NH 

MAX 

56 

55 

66 

68 

73 

78 

74 

66 

56 

75 

52 

65 

54 

70 

54 

67 

72 

75 

72 

72 

76 

76 

70 

62 

72 

75 

75 

78 

78 

75 

72 

69 

MIN 

42 

38 

35 

35 

32 

34 

41 

40 

38 

33 

36 

38 

34 

34 

60 

43 

48 

48 

36 

40 

35 

48 

40 

42 

38 

ARCO   3  NW 

MAX 

60 

54 

61 

68 

72 

76 

68 

65 

57 

55 

49 

63 

60 

70 

65 

71 

74 

78 

72 

75 

76 

75 

72 

67 

71 

75 

76 

78 

78 

71 

72 

58 

35 

32 

30 

41 

35 

44 

35 

41 

40 

34 

32 

40 

42 

47 

45 

33 

40 

40 

45 

48 

42 

38 

ARROWROCK  DAM 

MAX 

69 

55 

48 

70 

70 

70 

68 

62 

54 

54 

59 

51 

65 

71 

66 

72 

74 

81 

79 

83 

83 

83 

79 

77 

76 

79 

77 

63 

85 

76 

70 

71 

MIN 

5^ 

38 

41 

46 

43 

43 

41 

41 

48 

49 

49 

51 

57 

55 

55 

60 

44 

50 

46 

62 

52 

54 

46 

ASHTON   1  S 

MAX 

56 

53 

64 

64 

74 

76 

64 

56 

54 

59 

53 

49 

62 

70 

69 

69 

71 

73 

70 

71 

70 

73 

76 

61 

59 

67 

73 

75 

74 

76 

73 

56 

MIN 

41 

39 

35 

36 

31 

31 

39 

37 

35 

35 

38 

36 

35 

39 

40 

41 

48 

47 

35 

38 

40 

42 

42 

42 

38 

ATLANTA  3 

MAX 

62 

48 

40 

43 

64 

53 

69 

58 

58 

47 

50 

53 

52 

53 

59 

61 

68 

71 

74 

74 

76 

78 

72 

68 

69 

53 

72 

72 

77 

74 

70 

62 

MIN 

2  9 

26 

28 

30 

31 

36 

28 

34 

32 

33 

35 

43 

42 

46 

28 

35 

39 

31 

37 

47 

40 

33 

AVERY  RS 

MAX 

46 

50 

48 

51 

71 

71 

50 

56 

59 

69 

68 

57 

64 

58 

70 

71 

78 

78 

80 

62 

82 

85 

85 

80 

74 

75 

79 

84 

84 

85 

84 

70 

MIN 

35 

35 

34 

38 

37 

36 

35 

33 

35 

37 

35 

35 

36 

38 

39 

51 

45 

38 

38 

39 

41 

42 

45 

37 

SATVIEW  MODEL  BASIN 

MAX 

60 

52 

52 

46 

49 

56 

51 

49 

60 

59 

57 

63 

61 

60 

61 

68 

58 

66 

72 

69 

76 

76 

74 

79 

72 

75 

75 

75 

73 

84 

83 

65 

MIN 

33 

35 

34 

31 

35 

39 

36 

44 

42 

35 

60 

40 

37 

36 

38 

39 

41 

51 

36 

BIS  CREEK.    1  S 

MAX 

54 

42 

43 

53 

61 

63 

59 

47 

47 

60 

48 

54 

51 

62 

59 

65 

70 

71 

71 

75 

76 

74 

68 

67 

69 

70 

70 

75 

75 

75 

72 

62 

MIN 

30 

30 

2  7 

28 

27 

29 

26 

23 

26 

26 

25 

26 

28 

36 

43 

29 

25 

27 

26 

28 

38 

30 

29 

BLACKFOOT   2  SSW 

MAX 

65 

55 

65 

71 

78 

81 

74 

65 

60 

69 

71 

62 

58 

73 

71 

69 

81 

79 

74 

73 

77 

78 

76 

72 

72 

74 

78 

79 

79 

78 

77 

72 

42 

38 

36 

37 

40 

42 

39 

38 

45 

40 

39 

51 

47 

52 

49 

41 

44 

40 

50 

44 

45 

41 

BLACKFOOT  DAM 

MAX 

52 

45 

60 

70 

70 

73 

52 

52 

52 

68 

54 

50 

52 

57 

62 

52 

57 

69 

67 

69 

72 

70 

68 

62 

63 

66 

68 

72 

69 

72 

57 

63 

35 

30 

30 

34 

38 

35 

33 

31 

20 

32 

26 

35 

34 

37 

28 

30 

40 

28 

29 

48 

38 

46 

43 

32 

32 

33 

41 

34 

30 

33 

BLISS 

MAX 

66 

59 

63 

76 

76 

77 

71 

58 

50 

60 

57 

65 

57 

72 

70 

75 

79 

85 

78 

60 

63 

66 

80 

76 

78 

81 

80 

34 

86 

78 

77 

73 

49 

42 

43 

39 

44 

43 

40 

37 

39 

42 

48 

45 

48 

64 

52 

55 

49 

42 

45 

41 

53 

57 

49 

45 

BOISE   LUCK.Y   PEAK.  DAM 

MAX 

78 

66 

52 

77 

75 

74 

73 

64 

58 

59 

63 

66 

69 

70 

70 

74 

79 

86 

84 

88 

89 

65 

84 

80 

80 

86 

85 

85 

89 

85 

83 

76 

42 

45 

52 

52 

51 

41 

40 

41 

35 

35 

47 

43 

46 

43 

45 

62 

51 

53 

63 

58 

54 

56 

46 

45 

45 

50 

55 

52 

66 

48 

BOISE  WB  AP 

MAX 

61 

54 

54 

72 

74 

72 

67 

60 

55 

59 

65 

55 

57 

71 

66 

75 

79 

84 

81 

66 

65 

84 

80 

79 

79 

64 

80 

84 

86 

84 

59 

72 

47 

44 

53 

55 

50 

42 

43 

42 

39 

39 

49 

43 

45 

39 

46 

50 

49 

53 

55 

52 

55 

54 

46 

48 

49 

60 

54 

52 

65 

48 

60NNERS  FERRY  1  SW 

MAX 

52 

51 

50 

56 

63 

58 

53 

55 

54 

54 

59 

63 

66 

72 

58 

70 

74 

72 

75 

60 

81 

83 

82 

79 

75 

75 

73 

61 

84 

84 

80 

69 

32 

29 

27 

43 

46 

37 

32 

32 

30 

36 

35 

34 

40 

36 

34 

36 

34 

36 

40 

40 

40 

46 

47 

44 

46 

46 

42 

43 

52 

38 

BUNGALOW  R$ 

MAX 

61 

50 

51 

60 

74 

70 

68 

57 

55 

50 

52 

52 

65 

58 

67 

71 

79 

81 

80 

62 

82 

86 

86 

77 

76 

76 

78 

84 

86 

86 

64 

7] 

29 

38 

32 

39 

43 

31 

31 

37 

37 

38 

34 

37 

38 

32 

32 

35 

35 

34 

37 

38 

42 

52 

45 

37 

37 

38 

40 

43 

41 

3T 

BURKE  2  ENE 

MAX 

48 

40 

39 

45 

58 

50 

46 

45 

60 

47 

57 

55 

65 

60 

60 

58 

57 

67 

68 

70 

73 

73 

73 

70 

55 

65 

66 

72 

75 

75 

73 

6( 

28 

28 

23 

34 

35 

35 

31 

29 

30 

27 

30 

32 

30 

32 

29 

30 

34 

32 

33 

38 

35 

36 

44 

36 

33 

34 

36 

39 

40 

42 

33 

BURLEY 

MAX 

75 

65 

56 

65 

73 

78 

78 

69 

68 

60 

59 

47 

62 

72 

70 

59 

72 

80 

83 

60 

66 

80 

85 

60 

75 

77 

80 

79 

86 

82 

82 

7} 

MIN 

46 

38 

40 

41 

40 

46 

51 

48 

40 

40 

41 

40 

40 

46 

46 

43 

43 

46 

49 

43 

46 

48 

50 

62 

49 

42 

48 

46 

65 

50 

52 

49 

6URLEY   FAA  AP 

MAX 

59 

52 

62 

72 

74 

78 

67 

65 

57 

53 

45 

59 

56 

65 

55 

69 

76 

80 

76 

78 

62 

60 

72 

71 

75 

78 

77 

81 

75 

79 

74 

69 

MIN 

41 

41 

40 

39 

40 

45 

48 

45 

42 

41 

42 

41 

38 

44 

45 

42 

41 

43 

47 

42 

51 

65 

49 

52 

49 

38 

45 

42 

64 

47 

48 

4* 

CABINET  G0R6E 

MAX 

49 

49 

49 

53 

65 

55 

49 

51 

60 

58 

65 

59 

56 

66 

67 

68 

73 

73 

75 

62 

81 

84 

78 

77 

73 

73 

73 

82 

82 

63 

80 

57 

MIN 

37 

35 

36 

28 

44 

47 

41 

37 

32 

37 

30 

34 

36 

35 

37 

37 

35 

37 

35 

37 

43 

41 

40 

51 

47 

40 

40 

40 

43 

45 

51 

39 

CALDWELL 

MAX 

75 

63 

56 

72 

75 

76 

74 

70 

51 

65 

59 

70 

72 

74 

72 

78 

83 

69 

87 

91 

90 

88 

65 

83 

64 

87 

86 

89 

90 

89 

86 

78 

MIN 

45 

47 

47 

52 

5 1 

41 

45 

43 

40 

43 

43 

44 

45 

42 

40 

47 

50 

48 

52 

58 

57 

54 

51 

43 

53 

48 

52 

52 

59 

48 

CAMBRIDGE 

MAX 

70 

54 

53 

63 

71 

71 

67 

52 

58 

62 

65 

55 

65 

71 

69 

77 

80 

64 

82 

85 

88 

64 

80 

78 

80 

81 

80 

64 

90 

67 

80 

73 

39 

38 

42 

42 

45 

39 

38 

34 

36 

44 

33 

39 

31 

34 

37 

42 

36 

40 

41 

53 

53 

47 

34 

42 

36 

40 

63 

54 

40 

CASCADE  1  NW 

MAX 

65 

47 

44 

60 

64 

61 

59 

52 

50 

50 

52 

52 

53 

51 

51 

63 

70 

72 

72 

74 

76 

76 

75 

64 

67 

72 

70 

75 

76 

75 

73 

63 

MIN 

36 

33 

34 

36 

39 

45 

42 

39 

35 

31 

36 

37 

35 

31 

34 

30 

31 

36 

38 

38 

38 

41 

*3 

49 

39 

33 

37 

36 

41 

49 

49 

37 

CHALLIS 

MAX 

70 

60 

56 

70 

72 

74 

71 

55 

59 

58 

64 

57 

58 

51 

65 

70 

72 

78 

78 

76 

78 

79 

71 

66 

77 

75 

77 

79 

80 

79 

74 

691 

42 

33 

39 

37 

35 

42 

38 

37 

40 

43 

39 

43 

49 

49 

60 

40 

42 

38 

42 

47 

5 1 

48 

CHILLY   BARTON  FLAT 

MAX 

64 

54 

56 

64 

67 

70 

74 

70 

55 

56 

60 

55 

53 

63 

58 

68 

70 

76 

71 

74 

76 

72 

66 

68 

71 

73 

74 

76 

75 

57 

70 

58i 

29 

28 

30 

25 

29 

39 

29 

30 

37 

43 

45 

39 

29 

40 

30 

30 

43 

36 

32 

COBALT 

MAX 

56 

52 

59 

65 

70 

69 

66 

55 

55 

55 

62 

48 

57 

63 

64 

72 

73 

74 

72 

75 

76 

76 

76 

68 

74 

72 

76 

80 

79 

75 

72 

6Tt 

MIN 

30 

26 

28 

2  5 

29 

30 

33 

36 

31 

32 

29 

35 

32 

35 

33 

25 

26 

30 

29 

28 

30 

32 

35 

40 

35 

31 

26 

30 

32 

34 

31 

31 

COEUR  D  ALENE  RS 

MAX 

52 

52 

53 

52 

68 

65 

50 

53 

51 

60 

58 

67 

65 

69 

58 

67 

75 

75 

78 

83 

63 

63 

81 

75 

71 

62 

74 

81 

84 

34 

82 

69 

MIN 

37 

37 

38 

29 

43 

48 

35 

35 

37 

33 

48 

38 

42 

39 

37 

39 

41 

38 

44 

43 

45 

50 

44 

42 

42 

42 

48 

47 

54 

41 

CONDA 

MAX 

61 

50 

59 

53 

71 

74 

71 

62 

62 

60 

58 

67 

61 

62 

68 

70 

70 

70 

72 

70 

62 

66 

66 

70 

76 

74 

6< 

MIN 

35 

36 

34 

36 

32 

34 

37 

34 

32 

30 

28 

27 

35 

35 

31 

36 

41 

30 

46 

39 

47 

39 

37 

36 

33 

37 

39 

COTTONWOOD 

MAX 

48 

47 

44 

54 

•e 

50 

52 

51 

52 

53 

53 

60 

63 

59 

65 

70 

73 

71 

77 

77 

76 

75 

67 

59 

71 

69 

71 

77 

77 

75 

64 

MIN 

34 

33 

32 

32 

43 

43 

44 

38 

46 

38 

41 

36 

35 

38 

33 

35 

45 

41 

38 

36 

42 

60 

52 

44 

39 

35 

38 

55 

47 

50 

4C 

COUNCIL 

MAX 

6S 

52 

53 

63 

70 

56 

68 

65 

55 

62 

63 

65 

55 

72 

72 

73 

80 

62 

61 

83 

87 

86 

61 

78 

76 

60 

78 

64 

88 

86 

85 

73 

MIN 

41 

39 

42 

41 

43 

42 

37 

39 

35 

42 

37 

42 

43 

50 

45 

42 

44 

52 

56 

50 

39 

43 

46 

47 

55 

53 

43 

CRATERS  OF  THE  MOON  NM 

MAX 

61 

49 

56 

60 

67 

71 

66 

57 

53 

52 

50 

45 

56 

63 

62 

64 

68 

72 

72 

71 

74 

73 

70 

63 

67 

69 

70 

74 

75 

67 

68 

64 

MIN 

42 

35 

35 

37 

35 

41 

35 

32 

35 

32 

34 

35 

38 

39 

39 

44 

42 

49 

49 

45 

44 

36 

45 

39 

49 

43 

42 

3S 

DEAOWOOD  DAM 

MAX 

60 

41 

38 

58 

62 

58 

57 

48 

45 

44 

51 

52 

47 

59 

57 

54 

70 

72 

71 

74 

76 

72 

69 

61 

57 

59 

69 

72 

74 

73 

53 

61 

33 

30 

30 

27 

30 

27 

29 

26 

29 

30 

35 

36 

45 

39 

27 

30 

28 

33 

46 

41 

31 

DEER  FLAT  OAH 

MAX 

68 

57 

55 

68 

75 

72 

72 

52 

61 

62 

67 

53 

56 

71 

73 

76 

82 

80 

63 

82 

62 

78 

80 

79 

81 

79 

83 

85 

85 

61 

1! 

46 

46 

42 

46 

5 1 

51 

5 1 

57 

64 

5 1 

50 

45 

53 

49 

50 

53 

57 

41 

DEER  POINT 

MAX 

33 

35 

30 

43 

50 

52 

50 

39 

35 

35 

40 

40 

43 

52 

60 

52 

62 

64 

63 

66 

66 

55 

62 

58 

68 

63 

66 

64 

65 

59 

57 

fi 

MIN 

28 

30 

26 

29 

39 

45 

38 

32 

26 

25 

30 

35 

33 

29 

35 

34 

39 

38 

43 

51 

61 

49 

46 

42 

43 

47 

53 

49 

51 

42 

43 

31 

DIXIE 

MAX 

39 

39 

41 

51 

61 

62 

57 

48 

43 

44 

46 

62 

68 

62 

65 

64 

71 

71 

59 

73 

74 

75 

59 

64 

56 

68 

69 

73 

75 

75 

59 

6( 

MIN 

29 

27 

30 

31 

30 

29 

34 

33 

32 

30 

25 

31 

26 

29 

28 

24 

25 

28 

28 

27 

27 

26 

36 

46 

30 

28 

27 

27 

30 

36 

36 

21 

DRIGGS 

MAX 

52 

52 

60 

63 

69 

72 

55 

60 

55 

55 

53 

50 

69 

62 

52 

60 

65 

68 

68 

57 

70 

71 

69 

69 

61 

68 

68 

72 

74 

71 

73 

5< 

MIN 

37 

30 

35 

34 

35 

35 

39 

36 

36 

36 

34 

32 

29 

32 

35 

39 

37 

37 

35 

30 

30 

38 

39 

46 

37 

35 

37 

39 

39 

39 

39 

3! 

DUBOIS  EXP  STA 

MAX 

62 

55 

61 

63 

70 

72 

67 

62 

55 

51 

49 

55 

58 

65 

63 

63 

57 

70 

70 

68 

70 

75 

71 

61 

65 

66 

71 

72 

75 

72 

71 

6! 

MIN 

43 

31 

39 

38 

39 

42 

45 

44 

40 

32 

36 

35 

34 

41 

37 

37 

38 

43 

38 

42 

42 

47 

44 

49 

49 

36 

42 

44 

45 

47 

43 

4< 
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DAILY  TEMPERATURES 


IDAHO 
MY  1963 


Day  01  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

U 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

MAX 

68 

45 

42 

48 

68 

70 

62 

50 

44 

52 

52 

52 

64 

60 

66 

72 

72 

72 

77 

78 

78 

75 

64 

72 

70 

72 

78 

78 

64.3 

MIN 

33 

25 

31 

32 

33 

39 

32 

37 

32 

33 

32 

35 

34 

32 

27 

34 

30 

28 

29 

32 

39 

47 

42 

30 

28 

32 

36 

44 

33.5 

MAX 

61 

48 

49 

50 

55 

72 

64 

46 

55 

56 

59 

64 

59 

63 

67 

62 

67 

75 

77 

77 

80 

80 

80 

77 

69 

72 

72 

71 

80 

80 

81 

66.8 

MIN 

36 

29 

33 

29 

36 

42 

43 

32 

35 

34 

28 

38 

33 

33 

32 

29 

30 

33 

47 

33 

52 

46 

39 

49 

42 

34 

33 

34 

38 

41 

47 

36.8 

MAX 

67 

58 

74 

76 

70 

73 

71 

64 

59 

66 

68 

70 

70 

74 

72 

77 

83 

88 

86 

88 

87 

88 

86 

87 

80 

86 

82 

SB 

90 

88 

77.2 

MIN 

iti 

47 

44 

52 

52 

52 

51 

46 

46 

42 

37 

36 

46 

40 

39 

36 

43 

42 

43 

50 

56 

55 

45 

40 

44 

41 

46 

63 

45.3 

MAX 

6S 

47 

58 

67 

68 

70 

65 

64 

55 

55 

52 

55 

66 

64 

68 

73 

79 

73 

75 

77 

79 

70 

69 

78 

74 

77 

78 

73 

71 

67.8 

MIN 

42 

35 

31 

47 

38 

38 

43 

36 

36 

32 

39 

31 

32 

32 

35 

31 

37 

38 

40 

39 

53 

46 

50 

33 

44 

34 

45 

52 

41 

39.0 

MAX 

70 

56 

49 

55 

62 

78 

68 

58 

59 

59 

63 

63 

66 

68 

74 

70 

74 

82 

83 

84 

88 

89 

87 

81 

71 

78 

81 

79 

87 

87 

89 

72.8 

MIN 

39 

37 

39 

38 

40 

44 

45 

45 

44 

44 

38 

41 

41 

42 

41 

39 

39 

40 

42 

40 

41 

42 

44 

50 

51 

43 

41 

40 

42 

45 

50 

42.2 

MAX 

67 

56 

63 

73 

78 

77 

68 

58 

60 

58 

58 

68 

70 

69 

74 

77 

79 

87 

80 

74 

70 

76 

79 

78 

78 

74 

71.1 

MIN 

44 

39 

38 

37 

38 

44 

42 

41 

39 

40 

38 

38 

41 

42 

36 

34 

42 

51 

47 

53 

50 

40 

41 

49 

44 

41.9 

MAX 

72 

55 

53 

69 

74 

71 

66 

63 

60 

56 

63 

65 

65 

71 

72 

73 

80 

83 

82 

83 

85 

86 

80 

76 

78 

82 

80 

84 

64 

83 

76 

73.2 

MIN 

41 

39 

42 

44 

42 

37 

45 

40 

42 

33 

33 

34 

39 

35 

35 

35 

32 

38 

38 

42 

42 

47 

46 

52 

33 

36 

35 

38 

41 

43 

49 

39.6 

MAX 

80 

61 

65 

77 

80 

78 

75 

75 

65 

66 

64 

70 

71 

77 

75 

79 

84 

90 

87 

88 

91 

90 

86 

81 

62 

85 

86 

89 

90 

85 

79 

79.1 

MIN 

50 

44 

47 

42 

50 

45 

49 

41 

43 

45 

42 

40 

42 

43 

40 

42 

36 

40 

60 

43 

51 

57 

55 

56 

50 

42 

53 

40 

55 

60 

53 

46.6 

MAX 

6& 

55 

63 

66 

72 

75 

74 

65 

62 

65 

64 

54 

64 

69 

67 

67 

71 

72 

72 

72 

76 

76 

73 

62 

60 

71 

70 

76 

76 

76 

71 

68.4 

MIN 

39 

39 

38 

40 

35 

38 

45 

41 

39 

36 

32 

34 

30 

36 

42 

36 

34 

37 

43 

34 

34 

50 

42 

48 

43 

40 

38 

38 

45 

40 

39 

38.9 

MAX 

77 

59 

56 

74 

81 

78 

71 

67 

62 

66 

66 

68 

72 

73 

71 

78 

83 

89 

84 

87 

90 

88 

83 

81 

81 

87 

82 

89 

89 

87 

72 

77.1 

MIN 

49 

44 

45 

39 

49 

49 

49 

40 

41 

43 

43 

45 

44 

44 

39 

38 

37 

42 

52 

44 

50 

55 

54 

53 

49 

39 

53 

43 

50 

58 

58 

46.4 

MAX 

49 

47 

44 

55 

71 

74 

56 

52 

52 

56 

57 

56 

61 

65 

61 

68 

73 

75 

74 

79 

80 

79 

73 

66 

72 

74 

72 

78 

79 

82 

63 

65.9 

MIN 

34 

33 

32 

33 

42 

45 

42 

40 

40 

38 

33 

42 

38 

35 

40 

35 

37 

42 

47 

40 

42 

43 

52 

50 

48 

40 

38 

39 

44 

47 

49 

40.6 

MAX 

68 

63 

68 

68 

71 

71 

70 

63 

52 

52 

52 

54 

58 

62 

61 

66 

72 

79 

78 

77 

79 

76 

70 

67 

74 

77 

74 

77 

77 

73 

67 

68.3 

MIN 

39 

36 

41 

32 

41 

43 

43 

35 

37 

36 

36 

33 

35 

39 

41 

35 

36 

39 

45 

40 

45 

51 

46 

48 

48 

38 

46 

40 

44 

49 

53 

41.0 

MAX 

53 

54 

54 

63 

65 

68 

61 

57 

50 

49 

45 

50 

56 

63 

57 

63 

67 

72 

66 

67 

69 

68 

67 

59 

66 

67 

68 

70 

71 

65 

61 

61.6 

MIN 

34 

28 

34 

28 

30 

30 

33 

42 

36 

32 

32 

34 

26 

30 

28 

29 

27 

30 

32 

29 

30 

40 

44 

44 

40 

30 

38 

31 

39 

47 

37 

33.7 

MAX 

67 

51 

57 

68 

67 

70 

67 

60 

55 

54 

54 

52 

57 

64 

62 

67 

71 

77 

74 

73 

77 

67 

71 

74 

72 

76 

76 

71 

68 

66.2 

MIN 

43 

35 

36 

34 

37 

39 

44 

36 

38 

33 

36 

32 

34 

37 

36 

37 

37 

41 

39 

41 

35 

48 

34 

38 

35 

39 

47 

49 

43 

38.4 

MAX 

6S 

59 

68 

72 

78 

77 

75 

67 

57 

56 

53 

63 

65 

73 

69 

70 

75 

75 

74 

73 

77 

79 

74 

75 

71 

74 

75 

78 

79 

77 

77 

71.0 

MIN 

43 

32 

33 

35 

37 

34 

42 

45 

42 

34 

39 

37 

39 

42 

37 

39 

38 

37 

38 

38 

41 

41 

40 

45 

37 

40 

41 

43 

42 

45 

45 

39.4 

MAX 

70 

55 

65 

72 

72 

74 

73 

70 

63 

56 

52 

59 

66 

65 

65 

71 

75 

79 

78 

78 

82 

80 

76 

71 

73 

77 

75 

81 

79 

77 

73 

71.0 

MIN 

40 

38 

38 

39 

41 

45 

48 

45 

38 

36 

42 

37 

37 

42 

43 

43 

37 

40 

44 

40 

45 

54 

47 

53 

46 

38 

47 

40 

55 

48 

50 

43.1 

MAX 

60 

47 

48 

47 

57 

69 

61 

48 

51 

56 

58 

58 

58 

62 

67 

60 

65 

74 

78 

77 

82 

81 

80 

76 

68 

72 

73 

72 

70 

81 

82 

65.7 

MIN 

34 

28 

32 

29 

32 

39 

42 

32 

34 

35 

27 

30 

30 

30 

33 

29 

29 

32 

37 

32 

39 

37 

38 

43 

39 

34 

32 

33 

35 

38 

41 

34.0 

MAX 

65 

51 

53 

61 

68 

70 

63 

61 

55 

53 

51 

56 

57 

65 

64 

68 

72 

77 

74 

75 

77 

78 

69 

68 

69 

73 

73 

77 

78 

71 

71 

66.5 

MIN 

39 

33 

35 

32 

39 

37 

41 

33 

35 

32 

36 

32 

32 

32 

31 

34 

27 

35 

35 

35 

35 

52 

44 

46 

40 

32 

42 

31 

42 

51 

40 

36.8 

MAX 

70 

55 

60 

70 

73 

74 

72 

63 

58 

55 

48 

57 

64 

63 

64 

68 

73 

79 

76 

76 

78 

77 

73 

67 

73 

76 

76 

78 

78 

76 

73 

69.1 

HI  N 

42 

33 

38 

35 

41 

44 

49 

42 

32 

36 

38 

39 

36 

39 

41 

38 

39 

39 

41 

39 

43 

48 

44 

49 

43 

37 

48 

41 

49 

43 

47 

41.1 

MAX 

70 

65 

62 

70 

75 

80 

75 

71 

62 

58 

53 

59 

64 

72 

67 

72 

74 

77 

73 

73 

75 

79 

74 

67 

70 

73 

76 

76 

7S 

72 

71 

70.4 

MIN 

45 

32 

38 

35 

37 

39 

42 

44 

43 

35 

40 

39 

32 

46 

37 

35 

39 

41 

42 

36 

40 

48 

50 

50 

48 

42 

45 

43 

41 

51 

47 

41.4 

MAX 

65 

46 

65 

67 

68 

65 

61 

55 

52 

57 

57 

61 

65 

66 

71 

77 

80 

77 

81 

80 

79 

76 

72 

73 

72 

75 

79 

77 

75 

73 

68.3 

MIN 

38 

35 

39 

35 

42 

39 

42 

36 

39 

32 

27 

31 

36 

34 

33 

32 

30 

36 

38 

38 

40 

47 

47 

50 

40 

32 

40 

34 

42 

51 

47 

38.2 

MAX 

60 

55 

65 

69 

74 

79 

74 

65 

57 

59 

54 

51 

66 

70 

68 

68 

73 

75 

72 

72 

74 

77 

77 

67 

67 

71 

72 

77 

75 

79 

73 

68.9 

MIN 

46 

42 

39 

39 

39 

44 

45 

44 

41 

38 

37 

37 

35 

43 

44 

45 

41 

40 

43 

37 

42 

49 

45 

51 

50 

41 

42 

41 

51 

44 

46 

42.6 

MAX 

54 

47 

58 

64 

69 

74 

63 

63 

53 

53 

56 

46 

60 

67 

64 

66 

68 

70 

66 

69 

73 

73 

70 

60 

63 

67 

69 

74 

74 

74 

64.3 

MIN 

39 

37 

38 

35 

39 

40 

39 

40 

36 

36 

34 

33 

32 

36 

34 

40 

36 

38 

33 

28 

30 

43 

39 

46 

49 

33 

38 

39 

45 

40 

37.5 

MAX 

56 

51 

61 

67 

73 

77 

70 

62 

57 

54 

52 

49 

63 

68 

65 

66 

71 

74 

71 

72 

74 

72 

75 

66 

64 

71 

72 

76 

75 

75 

73 

66. S 

MIN 

40 

40 

38 

39 

39 

42 

44 

42 

43 

38 

38 

36 

34 

43 

37 

43 

41 

40 

44 

40 

42 

51 

46 

53 

50 

43 

44 

41 

51 

45 

49 

42.5 

MAX 

59 

57 

62 

68 

72 

77 

68 

66 

55 

52 

50 

52 

63 

70 

64 

70 

73 

78 

70 

73 

75 

78 

76 

67 

69 

72 

74 

79 

78 

74 

72 

68.2 

MIN 

35 

20 

39 

35 

35 

37 

41 

46 

41 

35 

37 

35 

29 

40 

35 

35 

35 

35 

41 

31 

38 

45 

49 

49 

42 

36 

41 

43 

42 

46 

45 

38.5 

MAX 

58 

54 

63 

66 

73 

76 

69 

66 

56 

53 

49 

52 

65 

70 

66 

69 

73 

76 

72 

73 

76 

76 

76 

67 

69 

73 

75 

77 

80 

73 

71 

68.2 

MIN 

42 

37 

38 

42 

34 

40 

42 

45 

40 

34 

37 

36 

31 

40 

36 

35 

35 

35 

45 

38 

40 

50 

49 

49 

47 

41 

44 

39 

47 

45 

45 

40.6 

MAX 

50 

46 

53 

58 

67 

69 

56 

53 

49 

50 

46 

48 

57 

65 

58 

60 

67 

67 

64 

65 

66 

71 

69 

57 

65 

70 

73 

67 

66 

60.4 

MIN 

31 

26 

33 

28 

28 

29 

30 

32 

33 

30 

30 

30 

27 

32 

30 

34 

29 

30 

32 

29 

32 

32 

33 

43 

30 

34 

41 

36 

36 

31.7 

MAX 

77 

60 

50 

65 

73 

75 

76 

67 

66 

59 

58 

46 

62 

66 

66 

65 

72 

77 

83 

77 

79 

84 

S3 

78 

77 

79 

80 

80 

83 

83 

77 

71.8 

MIN 

46 

40 

40 

40 

42 

48 

50 

43 

40 

40 

43 

38 

42 

44 

41 

40 

39 

43 

49 

46 

49 

55 

50 

53 

48 

41 

48 

43 

56 

52 

48 

45.1 

MAX 

62 

49 

51 

52 

60 

69 

56 

50 

53 

61 

60 

68 

59 

65 

70 

66 

69 

79 

76 

81 

83 

82 

85 

79 

74 

74 

74 

74 

84 

84 

84 

66. 8 

MIN 

41 

36 

36 

29 

36 

49 

45 

36 

36 

36 

33 

41 

42 

38 

40 

38 

37 

40 

47 

40 

54 

48 

44 

55 

46 

42 

42 

42 

47 

46 

52 

41.7 

MAX 

65 

63 

56 

50 

47 

44 

49 

57 

62 

55 

61 

64 

65 

64 

64 

66 

66 

67 

60 

62 

63 

66 

69 

71 

65 

67 

60.6 

MIN 

34 

25 

34 

32 

29 

33 

35 

35 

35 

30 

31 

30 

29 

33 

29 

33 

29 

31 

33 

29 

31 

31 

35 

46 

45 

31 

36 

33 

35 

39 

3S 

33.2 

MAX 

65 

71 

75 

82 

85 

85 

90 

92 

90 

88 

78 

80 

82 

80 

88 

89 

90 

84 

75.9 

MIN 

42 

36 

39 

36 

35 

46 

48 

43 

44 

46 

36 

45 

44 

39 

41 

37 

39 

43 

43 

40 

41 

43 

51 

53 

49 

43 

40 

40 

43 

41 

54 

42.6 

MAX 

70 

72 

75 

73 

74 

61 

60 

63 

68 

66 

70 

72 

68 

74 

80 

85 

82 

87 

85 

82 

78 

78 

78 

82 

79 

82 

85 

83 

80 

74.3 

MIN 

44 

44 

45 

41 

50 

52 

49 

42 

44 

41 

40 

38 

44 

41 

36 

32 

35 

44 

43 

43 

48 

52 

49 

51 

46 

37 

45 

39 

46 

61 

56 

44.6 

MAX 

60 

58 

61 

75 

67 

60 

63 

66 

65 

71 

^0 

68 

73 

71 

73 

80 

84 

82 

86 

88 

84 

79 

76 

77 

79 

78 

85 

87 

86 

70 

73.2 

MIN 

40 

43 

39 

38 

48 

50 

46 

42 

43 

44 

39 

47 

42 

44 

46 

41 

43 

46 

49 

48 

52 

52 

60 

56 

49 

48 

45 

48 

52 

54 

55 

46,7 

MAX 

62 

52 

61 

65 

69 

69 

69 

66 

60 

69 

65 

53 

65 

67 

66 

65 

70 

72 

72 

69 

71 

71 

68 

61 

59 

69 

71 

74 

71 

72 

70 

66.5 

MIN 

35 

36 

34 

41 

37 

39 

42 

45 

41 

34 

36 

37 

32 

40 

40 

37 

37 

39 

46 

37 

45 

51 

45 

47 

43 

39 

40 

40 

47 

42 

42 

40.2 

MAX 

47 

65 

70 

77 

71 

62 

56 

59 

61 

62 

58 

65 

69 

72 

79 

02 

80 

82 

85 

83 

81 

73 

73 

84 

78 

83 

90 

79 

70 

70.9 

MIN 

35 

35 

38 

37 

38 

35 

40 

37 

39 

34 

34 

29 

35 

35 

39 

35 

29 

34 

34 

34 

36 

43 

42 

50 

42 

31 

36 

33 

37 

49 

45 

37,1 

MAX 

64 

67 

65 

64 

69 

73 

72 

63 

61 

55 

51 

48 

56 

64 

63 

■^2 

73 

66.9 

MIN 

32 

33 

40 

31 

29 

40 

39 

40 

35 

35 

28 

30 

36 

37 

36 

38 

40 

39 

40 

40 

39 

39 

34 

39 

40 

39 

39 

39 

40 

37 

38 

36.8 

MAX 

63 

57 

70 

72 

78 

79 

71 

67 

63 

70 

58 

58 

67 

74 

71 

72 

79 

79 

77 

79 

80 

81 

76 

63 

69 

75 

77 

SI 

79 

81 

72 

72.1 

MIN 

44 

37 

39 

46 

41 

43 

48 

46 

42 

39 

37 

35 

34 

42 

46 

38 

34 

40 

48 

41 

41 

50 

46 

51 

47 

41 

40 

41 

42 

44 

44 

42.2 

MAX 

61 

60 

71 

74 

81 

81 

70 

71 

63 

69 

58 

59 

71 

76 

75 

76 

78 

79 

79 

80 

82 

83 

77 

67 

65 

76 

79 

83 

SO 

82 

73 

73.5 

MIN 

36 

34 

38 

46 

37 

42 

47 

46 

43 

39 

36 

35 

33 

39 

43 

39 

38 

36 

43 

37 

34 

46 

43 

48 

46 

35 

37 

37 

45 

41 

44 

40.2 

MAX 

69 

56 

54 

70 

73 

76 

67 

66 

59 

60 

59 

62 

66 

71 

75 

77 

60 

79 

74 

69 

77 

SO 

S3 

71 

74 

70.0 

MIN 

39 

37 

40 

34 

39 

36 

41 

37 

35 

36 

29 

36 

39 

35 

34 

36 

38 

44 

43 

50 

36 

38 

42 

41 

43 

38.3 

-K  CITY 

-K  RIVER  1  S 
IMETT  2  E 
kIRFIELO  RS 
■NN  RS 

3RT   HALL    INO  AGENCY 
»ROEN  VALLEY  RS 
.ENNS  FERRY 
!ACE 

!AND   VIEW   3  HNW 

!ANGEV1LLE 

<ASMERE 

lOUSE 

VILEY  RS 

tMER   4  NW 

MELTON 

;adouarters 

ILL  CITY 
3LL1STER 
3WE 

>AMO  CITY 

JAHO  FALLS   2  ESE 

MHO   FALLS   16  SE 

MHO  FALLS   FAA  AP 

3AM0   FALLS   42   NW  WB 

3AH0   FALLS  46   W  WB 

SLAND  PARK  DAM 

EROME 

ELLOGS 

ILGORE 

30SKIA 

JNA  2  NNE 

EWISTON   WB  AP 

IFTON  Pumping  sta 

3WMAN   3  E 
ACKAY  RS 
ALAD 

ALAO  FAA  AP 


Sm  RaiMnc*  NotM  F0D0WI119  SUdoo  Indwc 

-   59  - 


IDAHO 
MAY  1963 


Dxi  Of  Month 


Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

MC  CALL 

MAX 

5S 

42 

41 

55 

58 

57 

63 

50 

48 

49 

52 

51 

61 

3* 

76 

78 

76 

70 

67 

70 

69 

78 

MIN 

26 

32 

33 

36 

36 

36 

38 

36 

34 

32 

32 

35 

36 

31 

31 

32 

36 

36 

48 

41 

61 

49 

49 

39 

34 

48 

51 

40 

46 

49 

MC  CAMMON 

MAX 

58 

54 

62 

71 

73 

60 

66 

67 

66 

56 

49 

68 

69 

75 

74 

HIN 

41 

41 

40 

46 

44 

41 

48 

39 

41 

40 

38 

36 

38 

40 

41 

40 

33 

35 

46 

46 

48 

48 

45 

45 

36 

40 

39 

36 

41 

41 

44 

MINIDOKA  DAM 

MAX 

63 

56 

62 

66 

72 

75 

72 

67 

56 

78 

77 

68 

78 

74 

79 

77 

72 

MIN 

43 

36 

37 

39 

41 

43 

44 

43 

38 

36 

38 

37 

41 

41 

43 

42 

38 

41 

49 

43 

45 

49 

49 

51 

49 

41 

42 

46 

52 

50 

50 

HONTPELIER  RS 

MAX 

6B 

62 

54 

62 

68 

74 

77 

71 

66 

59 

70 

66 

73 

75 

7j 

74 

76 

75 

73 

64 

62 

70 

73 

77 

MIN 

34 

34 

33 

39 

33 

37 

45 

41 

46 

32 

32 

33 

28 

37 

39 

37 

32 

34 

40 

32 

34 

46 

41 

46 

43 

34 

35 

35 

46 

37 

38 

MOOSE  CREEf^  RANCH 

MAX 

70 

67 

68 

76 

68 

76 

80 

82 

81 

83 

83 

8  5 

84 

67 

79 

81 

79 

86 

88 

68 

HIN 

38 

33 

34 

34 

36 

35 

44 

42 

42 

38 

30 

30 

32 

33 

34 

33 

29 

34 

34 

29 

32 

36 

33 

50 

44 

32 

34 

31 

36 

39 

42 

MOSCOW  U  OF  1 

MAX 

50 

58 

66 

63 

63 

69 

67 

68 

74 

77 

76 

81 

81 

60 

77 

72 

70 

71 

71 

80 

81 

60 

78 

MIN 

35 

35 

35 

30 

46 

43 

43 

36 

33 

39 

30 

37 

37 

40 

40 

35 

35 

38 

45 

41 

56 

53 

52 

51 

43 

37 

36 

40 

40 

43 

50 

MOUNTAIN  HOME    1  SE 

MAX 

70 

74 

75 

72 

70 

65 

70 

71 

72 

71 

76 

86 

84 

80 

62 

86 

86 

78 

84 

78 

80 

80 

82 

80 

75 

MIN 

44 

40 

45 

40 

45 

41 

45 

46 

50 

40 

39 

39 

40 

39 

40 

38 

40 

43 

52 

40 

42 

52 

50 

52 

39 

40 

53 

54 

50 

50 

60 

MULLAN  FAA 

MAX 

66 

62 

66 

61 

68 

68 

72 

7^ 

73 

78 

7  8 

69 

74 

74 

78 

82 

83 

60 

HIN 

29 

28 

25 

24 

39 

39 

34 

32 

28 

28 

26 

31 

34 

31 

32 

31 

31 

35 

40 

37 

46 

44 

37 

48 

38 

35 

37 

37 

42 

43 

39 

NEM  MEADOWS  RS 

MAX 

49 

74 

59 

59 

63 

70 

77 

80 

79 

80 

83 

79 

80 

73 

74 

75 

76 

88 

81 

64 

HIN 

38 

36 

35 

37 

39 

38 

43 

40 

37 

33 

30 

27 

38 

30 

33 

28 

30 

36 

33 

32 

33 

34 

46 

49 

37 

30 

32 

32 

36 

42 

49 

NEZPERCE 

MAX 

69 

60 

73 

80 

81 

79 

66 

72 

MIN 

36 

32 

33 

31 

44 

40 

42 

37 

39 

39 

31 

40 

35 

34 

40 

35 

35 

40 

39 

37 

37 

39 

48 

51 

44 

39 

32 

38 

42 

45 

46 

OAKLEY 

MAX 

60 

70 

74 

76 

81 

66 

76 

79 

HIN 

45 

35 

40 

38 

43 

47 

50 

47 

39 

38 

37 

35 

36 

41 

40 

38 

40 

45 

47 

42 

39 

51 

48 

49 

47 

42 

50 

44 

49 

45 

48 

OLA   b  S 

MAX 

69 

62 

65 

66 

67 

65 

60 

84 

78 

MIN 

44 

40 

41 

46 

43 

40 

52 

42 

43 

42 

46 

39 

39 

49 

35 

33 

33 

33 

43 

42 

43 

42 

55 

45 

46 

37 

39 

40 

37 

37 

44 

OROFINO 

MAX 

60 

80 

85 

86 

4I 

MIN 

41 

37 

41 

37 

58 

53 

50 

42 

43 

45 

37 

47 

41 

41 

42 

38 

39 

42 

45 

44 

45 

51 

57 

47 

44 

42 

44 

45 

50 

55 

PALISADES  DAM 

MAX 

65 

MIN 

39 

37 

38 

36 

36 

38 

42 

39 

38 

34 

34 

32 

34 

32 

39 

42 

39 

40 

40 

40 

42 

48 

45 

48 

49 

41 

40 

40 

47 

43 

44 

PARMA  EXP  STA 

MAX 

77 

72 

60 

60 

64 

68 

67 

66 

72 

69 

75 

62 

85 

82 

86 

86 

82 

80 

82 

82 

84 

82 

87 

89 

86 

MIN 

40 

44 

45 

40 

47 

49 

47 

45 

44 

40 

39 

41 

47 

41 

41 

37 

36 

42 

44 

45 

43 

53 

50 

50 

46 

41 

49 

42 

46 

56 

57 

PAUL  1  ENE 

MAX 

80 

6  0 

HIN 

46 

39 

40 

40 

39 

46 

48 

47 

41 

40 

41 

41 

40 

43 

45 

42 

39 

42 

46 

40 

46 

50 

49 

62 

47 

40 

45 

44 

53 

40 

48 

PAYETTE 

MAX 

74 

67 

66 

70 

74 

77 

78 

85 

87 

85 

89 

87 

87 

MIN 

42 

40 

46 

44 

47 

49 

47 

50 

44 

41 

36 

41 

47 

41 

44 

37 

39 

43 

45 

43 

44 

51 

50 

53 

44 

40 

47 

43 

46 

59 

57 

PICABO 

MAX 

78 

80 

MIN 

40 

38 

37 

32 

40 

41 

46 

40 

38 

36 

36 

35 

34 

40 

38 

33 

36 

42 

40 

39 

41 

46 

47 

51 

45 

36 

45 

37 

44 

60 

42 

PIERCE 

MAX 

67 

82 

76 

68 

73 

81 

HIN 

32 

28 

31 

30 

37 

38 

41 

34 

36 

37 

29 

35 

32 

30 

34 

29 

29 

32 

37 

31 

39 

37 

39 

52 

42 

38 

32 

32 

36 

39 

46 

POCATELLO  2 

MAX 

60 

73 

MIN 

41 

40 

39 

38 

39 

45 

46 

44 

37 

36 

38 

34 

37 

39 

41 

43 

40 

43 

40 

34 

34 

49 

47 

51 

37 

37 

44 

42 

49 

42 

42 

POCATELLO  WB  AP 

MAX 

58 

74 

79 

MIN 

43 

42 

41 

39 

40 

44 

47 

46 

41 

40 

36 

38 

40 

42 

45 

46 

39 

41 

46 

37 

42 

52 

48 

53 

51 

41 

44 

42 

52 

45 

46 

PORTHILL 

MAX 

63 

70 

74 

75 

80 

80 

83 

73 

72 

70 

60 

84 

86 

71 

MIN 

37 

31 

27 

26 

41 

42 

41 

32 

30 

32 

30 

33 

34 

34 

37 

34 

34 

35 

34 

36 

37 

38 

39 

48 

46 

45 

45 

43 

45 

46 

48 

POTLATCH 

MAX 

51 

61 

HIN 

36 

36 

33 

30 

38 

42 

44 

36 

33 

39 

30 

39 

39 

36 

39 

34 

32 

36 

40 

37 

42 

42 

45 

51 

40 

36 

37 

36 

41 

4* 

51 

POWELL 

HAX 

66 

42 

41 

60 

54 

66 

73 

62 

51 

60 

55 

58 

62 

63 

69 

67 

76 

76 

79 

62 

83 

70 

72 

82 

85 

HIN 

34 

31 

31 

32 

34 

34 

36 

37 

36 

38 

38 

35 

36 

33 

34 

36 

29 

32 

34 

35 

36 

36 

38 

42 

34 

36 

36 

35 

36 

39 

42 

PRESTON  2  SE 

HAX 

69 

54 

59 

69 

76 

70 

55 

60 

72 

60 

MIN 

39 

37 

38 

45 

38 

40 

47 

46 

47 

38 

34 

32 

31 

37 

43 

38 

38 

36 

43 

38 

37 

47 

44 

6C 

46 

39 

41 

40 

48 

42 

43 

PRIEST  RIVER  EXP  STA 

HAX 

51 

60 

58 

54 

60 

58 

60 

61 

66 

74 

75 

77 

60 

79 

61 

80 

77 

71 

72 

73 

78 

80 

61 

80 

HIN 

35 

29 

30 

26 

40 

44 

40 

34 

34 

32 

28 

30 

34 

31 

36 

31 

32 

35 

33 

34 

36 

36 

36 

49 

41 

38 

37 

39 

40 

41 

47 

REYNOLDS 

HAX 

53 

68 

76 

76 

78 

80 

HIN 

35 

35 

41 

45 

36 

45 

47 

36 

24 

43 

42 

41 

47 

39 

37 

40 

43 

38 

51 

55 

56 

53 

46 

44 

45 

48 

46 

43 

50 

52 

39 

RICHFIELD 

MAX 

69 

72 

75 

76 

70 

MIN 

40 

36 

36 

34 

41 

41 

46 

41 

36 

36 

40 

34 

36 

40 

36 

34 

36 

35 

47 

42 

49 

55 

47 

51 

47 

48 

45 

46 

61 

47 

46 

RIGGINS  RS 

MAX 

86 

61 

MIN 

48 

42 

48 

49 

46 

58 

50 

48 

46 

42 

40 

46 

46 

42 

47 

43 

47 

51 

46 

47 

51 

53 

57 

56 

55 

50 

46 

49 

62 

54 

55 

RUPERT  13  NNE 

HAX 

80 

HIN 

34 

38 

36 

36 

41 

40 

44 

35 

37 

40 

37 

39 

41 

41 

38 

35 

38 

49 

36 

45 

47 

46 

48 

45 

35 

41 

39 

48 

42 

40 

SAINT  ANTHONY 

MAX 

1  3 

76 

HIN 

43 

39 

40 

38 

38 

41 

41 

43 

41 

38 

39 

32 

31 

41 

33 

42 

37 

39 

42 

35 

36 

44 

42 

51 

49 

39 

40 

42 

43 

42 

44 

SAINT  MARIES 

MAX 

MIN 

39 

35 

34 

29 

46 

44 

44 

36 

36 

36 

33 

40 

39 

36 

39 

37 

35 

37 

38 

37 

43 

41 

43 

52 

42 

39 

40 

39 

45 

46 

62 

SALMON 

MAX 

63 

69 

82 

MIN 

37 

30 

39 

39 

43 

40 

40 

40 

41 

36 

42 

45 

35 

35 

42 

36 

33 

39 

42 

35 

41 

41 

44 

50 

40 

32 

43 

36 

43 

49 

49 

SANDPOINT   EXP  STA 

HAX 

52 

61 

55 

55 

53 

58 

59 

68 

60 

65 

68 

66 

68 

74 

80 

79 

76 

73 

73 

76 

70 

MIN 

37 

34 

36 

27 

43 

42 

41 

39 

41 

32 

31 

35 

35 

36 

37 

38 

34 

47 

42 

37 

50 

50 

40 

52 

45 

41 

40 

41 

43 

44 

57 

SHOSHONE    1  WNW 

71 

56 

65 

71 

75 

71 

67 

61 

55 

61 

66 

70 

68 

73 

79 

84 

81 

78 

82 

87 

82 

77 

82 

80 

83 

87 

76 

MIN 

45 

37 

40 

37 

39 

47 

46 

41 

36 

42 

34 

40 

42 

39 

35 

39 

42 

50 

46 

51 

55 

48 

63 

47 

44 

47 

42 

54 

51 

47 

SLATE  CREEK  RS 

MAX 

68 

56 

56 

61 

76 

78 

76 

61 

61 

61 

64 

65 

68 

74 

73 

78 

82 

84 

84 

86 

90 

90 

87 

80 

82 

84 

84 

88 

90 

87 

67 

MIN 

44 

42 

40 

42 

45 

56 

50 

46 

46 

41 

46 

47 

43 

40 

43 

40 

42 

46 

44 

42 

43 

44 

63 

65 

52 

44 

42 

44 

47 

46 

54 

STREVELL 

MAX 

63 

56 

68 

66 

74 

79 

74 

66 

55 

55 

51 

53 

63 

68 

64 

68 

73 

75 

75 

76 

76 

76 

66 

61 

69 

73 

73 

77 

77 

75 

70 

HIN 

44 

31 

36 

35 

36 

42 

40 

41 

37 

35 

34 

33 

32 

39 

39 

35 

35 

38 

42 

36 

34 

51 

43 

47 

46 

34 

42 

40 

41 

41 

41 

SUGAR 

HAX 

58 

54 

63 

67 

73 

77 

73 

70 

58 

68 

55 

55 

65 

70 

66 

72 

75 

73 

72 

72 

76 

76 

76 

67 

69 

70 

72 

77 

78 

78 

73 

HIN 

45 

39 

41 

40 

35 

39 

40 

43 

38 

36 

40 

31 

30 

41 

37 

35 

36 

41 

36 

36 

36 

44 

41 

49 

48 

37 

36 

40 

40 

41 

49 

SUN  VALLEY 

HAX 

65 

52 

49 

63 

65 

69 

66 

60 

53 

49 

47 

50 

50 

60 

56 

65 

70 

76 

74 

72 

74 

73 

66 

62 

71 

71 

72 

73 

73 

72 

66 

HIN 

39 

26 

33 

27 

30 

27 

37 

32 

33 

27 

32 

27 

26 

30 

27 

26 

24 

27 

28 

28 

29 

38 

38 

45 

35 

26 

34 

26 

33 

42 

35 

Soe  RelarsDce  Notes  Following  Slatlon  Indw 
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Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


IDAHO 
P4AY  1963 


Day  Ol  Month 


blalion 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

IB 

19 

1 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

1 

29 

30 

31 

• 

< 

SWAN  FALLS  PH 

MAX 

79 

63 

56 

75 

80 

76 

76 

64 

61 

67 

67 

70 

72 

74 

73 

79 

85 

89 

87 

90 

94 

90 

84 

84 

85 

86 

88 

90 

93 

90 

80 

79.0 

HIN 

50 

45 

46 

^3 

48 

55 

61 

51.2 

SWAN   VALLEY    1  W 

HAX 

61 

61 

63 

68 

74 

76 

77 

62 

61 

55 

58 

60 

65 

69 

61 

51 

69 

72 

74 

74 

70 

71 

59 

61 

67 

68 

74 

74 

75 

65 

66.7 

MIN 

it 

32 

" 

40 

28 

29 

30 

36 

46 

36 

40 

38 

38 

34.5 

TETONIA  EXP  STA 

HAX 

52 

52 

58 

61 

69 

72 

66 

60 

52 

55 

50 

46 

58 

62 

61 

66 

69 

66 

66 

69 

71 

70 

58 

59 

66 

68 

71 

72 

69 

68 

62.6 

MIN 

39 

36 

33 

3^ 

37 

30 

39 

39 

39 

38 

36.2 

THREE  CREEK 

MAX 

66 

57 

64 

70 

74 

72 

67 

62 

54 

52 

42 

55 

57 

59 

61 

66 

71 

78 

75 

78 

77 

74 

67 

65 

72 

74 

72 

73 

70 

71 

69 

66.6 

MIN 

''^ 

30 

30 

40 

'* 

30 

33 

32 

34 

39 

40 

34 

" 

33 

*^ 

36 

34.5 

Twin  Falls  2  nne 

MAX 

7* 

56 

65 

74 

75 

74 

74 

67 

58 

58 

54 

61 

65 

65 

66 

70 

76 

82 

80 

81 

84 

82 

77 

74 

75 

79 

79 

84 

84 

80 

74 

72.5 

MIN 

46 

40 

41 

38 

50 

*' 

48 

" 

44.5 

TWIN  FALLS  3  SE 

MAX 

78 

62 

53 

66 

74 

78 

70 

67 

65 

64 

55 

50 

64 

65 

70 

71 

73 

78 

82 

75 

80 

82 

82 

78 

77 

78 

79 

78 

82 

84 

80 

72.3 

MIN 

♦5 

40 

39 

50 

50 

" 

** 

45.1 

WALLACE   WOODLAND  PAR*^ 

MAX 

60 

45 

47 

49 

52 

67 

56 

46 

53 

55 

62 

64 

55 

62 

68 

62 

66 

75 

72 

75 

78 

77 

79 

68 

71 

62 

73 

73 

79 

80 

82 

64.9 

MIN 

41 

41 

36.7 

WARREN 

MAX 

55 

44 

45 

59 

60 

57 

44 

47 

44 

52 

47 

59 

55 

63 

67 

69 

68 

68 

72 

74 

71 

67 

61 

65 

67 

67 

72 

73 

73 

70 

60.6 

MIN 

26 

26 

27 

28 

32 

36 

29 

29 

22 

28 

28 

25 

28 

26 

21 

23 

26 

24 

25 

23 

24 

27 

32 

39 

27 

23 

25 

24 

27 

32 

34 

27.3 

WAYAN 

MAX 

53 

45 

55 

63 

69 

71 

63 

69 

65 

47 

60 

65 

61 

66 

68 

67 

70 

70 

70 

67 

59 

60 

65 

66 

72 

68 

71 

68 

64.0 

HIN 

33 

35 

29 

32 

28 

33 

23 

22 

31 

30 

36 

39 

37 

36 

40 

35 

42 

47 

42 

45 

42 

34 

44 

38 

38 

39 

39 

35.9 

WEISER  2  SE 

HAX 

70 

59 

58 

65 

75 

72 

71 

65 

60 

66 

68 

66 

69 

75 

73 

75 

82 

87 

83 

85 

87 

85 

84 

82 

81 

82 

82 

87 

90 

89 

84 

76.0 

HIN 

44 

44 

45 

45 

47 

45 

46 

47 

43 

41 

34 

38 

37 

40 

42 

37 

38 

42 

43 

42 

43 

48 

55 

55 

43 

39 

38 

44 

44 

56 

56 

43.9 

WINCHESTER  1  SE 

MAX 

52 

47 

47 

51 

67 

63 

53 

49 

52 

52 

55 

50 

57 

60 

62 

62 

70 

73 

70 

75 

77 

77 

74 

67 

64 

69 

68 

75 

77 

77 

75 

63.5 

HIN 

31 

30 

31 

30 

33 

29 

39 

35 

35 

36 

37 

35 

31 

34 

35 

32 

34 

40 

39 

37 

39 

39 

44 

48 

40 

41 

42 

38 

42 

45 

44 

36.9 

Sm  BmUnac*  NoIm  ToUowlBg  SuOoa  Isdwi 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


Day  ol  month 


11     12     13    14    15     16    17    18     19    20  21 


27    28    29    30  31 


ATLANTA  3 
BIG  CREEK  1  S 
BONNERS  FERRY  1  SW 
CASCADE  1  NW 
CENTERVILLE  ARBAUGH  RCH 
COBALT 

CRATERS  OF  THE  MOON  NM 
DEADWOOD  DAM 
ELK  CITY 
ISLAND  PARK  DAM 
LEWISTON  WB  AIRPORT 
MACKAY  RANGER  STATION 
MULLAN  FAA 
NEZPERCE 

POCATELLO  WB  AIRPORT 
SANOPOINT  EXP  STATION 
SUN  VALLEY 
WARREN 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
5N  ON  GND 


EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 


oianoD 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Total 
or 

ABERDEEN  EXP  STATION 

EVAP 

.30 

.09 

.55 

.21 

.22 

.08 

.17 

.00 

.16 

.15 

.22 

.21 

.25 

.22 

.26 

.29 

.37 

.32 

.28 

.14 

.26 

.21 

.28 

.24 

.18 

B7.02 

WIND 

178 

211 

80 

86 

20 

48 

40 

85 

84 

132 

46 

13 

75 

27 

66 

218 

71 

28 

67 

68 

86 

98 

70 

63 

93 

84 

35 

60 

40 

46 

42 

2360 

ARROWROCK  DAM  (A) 

EVAP 

.03 

.00 

.06 

.15 

.13 

.21 

.03 

.05 

.05 

.09 

.14 

.13 

.16 

.19 

.18 

.19 

.26 

.25 

.25 

.28 

.25 

.27 

.22 

.26 

.24 

.28 

.26 

.30 

.16 

.08 

BS.32 

WIND 

38 

20 

32 

42 

33 

40 

47 

36 

35 

36 

57 

38 

41 

52 

37 

60 

42 

54 

39 

39 

35 

38 

38 

41 

36 

36 

34 

38 

31 

33 

B1217 

LIFTON  PUMPING  STA  (B) 

EVAP 

.08 

.32 

.19 

.17 

.17 

.26 

.09 

.15 

.23 

.25 

.18 

.23 

.26 

.27 

.25 

.28 

.26 

.15 

.12 

.07 

.17 

.28 

.17 

.27 

.13 

.19 

86.19 

WIND 

66 

105 

91 

91 

59 

55 

90 

71 

115 

86 

134 

80 

35 

46 

49 

71 

43 

46 

85 

39 

89 

80 

40 

58 

63 

32 

60 

27 

61 

44 

53 

2064 

MOSCOW  U  OF  I  (B) 

EVAP 

.20 

.08 

.08 

.18 

.14 

.19 

.04 

.06 

.15 

.25 

.09 

.03 

.09 

.20 

.23 

.20 

.27 

.23 

.27 

.41 

.26 

.  33 

.26 

.12 

.32 

.22 

.20 

.13 

.28 

.41 

.15 

6.07 

WIND 

185 

145 

89 

76 

93 

45 

81 

28 

73 

59 

80 

64 

28 

41 

89 

51 

42 

55 

74 

57 

72 

46 

74 

61 

46 

9 

73 

22 

39 

57 

70 

2024 

PALISADES  0AM 

EVAP 

.14 

.07 

.03 

.12 

.20 

.25 

.27 

.14 

.04 

.10 

.19 

.01 

.15 

.19 

.09 

.09 

.33 

.29 

.28 

.30 

.28 

.18 

.26 

.16 

.19 

.15 

.35 

.28 

.21 

.21 

B5.74 

WIND 

178 

100 

175 

200 

190 

180 

120 

160 

100 

80 

70 

145 

105 

120 

70 

150 

140 

110 

110 

110 

140 

160 

150 

70 

150 

160 

160 

120 

140 

130 

4139 

(A)  PAN  PAINTED  INSIDE  AND  OUTSIDE  WITH  ALUMINUM  PAINT. 
<B)     PAN  IS  OF  STAINLESS  STEEL. 


SUPPLEMENTAL  DATA 


station 

Wind  direction 

Wind  speed 
m.  p.  h. 

Relative   humidity  averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

Percent  of 
possible 

sunshine  1 

Average 
sky  cover 
Bunnse  to  sunset 

Prevailing 

Percent  of 
time  from 
prevailing 

Average 

Fastest 
mile 

Direction 
of 

fastest  mile 

Date  of 
fastest  mile 

5t00  AM 
MST 

11 lOO  AM 
MST 

5i00  PM 
MST 

z 

a. 

O  h- 

o  tn 
- 1 

Trace 

.01-09 

.10-49 

66-09 

1.00-1.99 

2,00 
and  over 

Total 

BOISE  WB  AIRPORT 

WNW 

15 

7.7 

24 

NW 

11 

69 

47 

33 

59 

4 

8 

3 

0 

0 

0 

15 

64 

5.8 

IDAHO  FALLS  42  NW  WB 

2 

2 

4 

2 

2 

0 

12 

IDAHO  FALLS  46  W  WB 

SW 

8.5 

35  a 

sw 

1 

2 

3 

6 

1 

0 

0 

12 

LEWISTON  WB  AIRPORT 

70 

50 

32 

5 

7 

0 

0 

0 

0 

12 

5.5 

POCATELLO  WB  AIRPORT 

sw 

17 

7.6 

43 

sw 

30 

78 

45 

37 

62 

2 

7 

6 

1 

0 

0 

16 

61 

6.S 

a     MAXIMUM  HOURLY  AVERAGE 


See  reference  notes  following  Station  Index, 
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STATION  INDEX 


STATION 

d 
□ 

COUNTY 

i 

M 

nUDE 

OBSEBVATION  ' 
TIME  AND 
TABLES 

DRAIN. 

LATT 

o 
5 

Eixv; 

s 

g  1 

A««Oefl«  EIP  SIATIOK 

BINGHAM 

i: 

*2  57 

112  50 

440< 

•i 

OJ 

at 

iF'tlTMOUGMT  MINE 

007C 

OWTHEE 

i: 

*5  00 

116  42 

T2S( 

s 

A*CRK«N  F»LL5   I  StI 

0^21 

ROWER 

i; 

*2  *7 

4)11 

ANOfDSON  DAM 

ELMORE 

43  21 

119  2B 

«f 

6P 

C  H 

AttVON  2  m 

ROWER 

i; 

42  SO 

112  54 

91 7< 

61 

6P 

ARCO  1  NW 

0ST1 

BUTTE 

t 

43  *0 

113  20 

530< 

6( 

6* 

ARitOHftOCK  0AM 

ELMORC 

43  36 

119  55 

327) 

7P 

0*7C 

i: 

44  04 

111  27 

522( 

5P 

9P 

ATLANtA  1 

CLMORE 

119  07 

B' 

C  H 

ATLANTA  SLMMIT 

0*?^ 

ELMORE 

45  *5 

115  14 

759< 

AVCRT  RAIUGCR  STATION 

092! 

SHOSHONE 

10 

47  15 

115  40 

249; 

9f 

it 

BALO  MOUNTAIN 

0»*( 

BLAIftf 

ij 

43  39 

114  24 

070< 

c 

9ATVIFM  MOOCL  SASIN 

0«61 

•OOIENAI 

207( 

OA 

eCNTON  0A» 

BONNER 

*S  21 

116  50 

c 

BIG  C>»fF<    1  S 

VALLEV 

11 

45  06 

115  20 

560« 

6P 

6P 

C  H 

BLACK'i^OT   2  SSM 

BINGHAM 

12 

43  11 

112  23 

4499 

9P 

5P 

BLACKFOOf  OA^ 

092C 

CARIBOU 

12 

*5  00 

III  43 

620( 

6P 

6t 

c 

GOOD ING 

i: 

42  56 

3261 

6f> 

6P 

BOOUS  BASIN 

101« 

BOTSE 

BOISC  LUCK?  PfA*  0AM 

ADA 

43  31 

116  04 

20*( 

4( 

c 

BOI-^r  HB  AIRPORt 

ADA 

A3  34 

116  13 

20*2 

Hit 

MIC 

C  HJ 

BONNCRS  FEXRT  1  Sm 

BOUNDARY 

• 

116  19 

lOlC 

5f 

5S 

C  M 

BRUNCAU 

n« 

Owyhee 

i: 

42  53 

2529 

6P 

6P 

BUMl 

1211 

TWIN  FALLS 

114  46 

3759 

9P 

5( 

BUNGALOW  RANCCR  STAT lOf 

1244 

CLEARWATER 

22s: 

3P 

3P 

BURKE  2  FNf 

1272 

Shoshone 

*7  32 

115  48 

*091 

4P 

4P 

BURLCV 

Wil 

CASSIA 

i: 

42  32 

*10( 

BUMLEV  FACTORY 

i29e 

CASSIA 

12 

42  33 

113  48 

*14( 

c 

BURLEY  FaA  AIRPORT 

1303 

CASSIA 

12 

42  32 

*1*« 

MI( 

NIC 

CABINET  CORCE 

4B  05 

116  04 

2257 

5P 

5P 

4)  40 

116  41 

25T( 

M|( 

5P 

CANe«  1  r>r,r 

140t 

WASHINGTON 

i! 

116  41 

265Q 

6P 

6P 

CASCADE  1  NW 

151* 

VALLET 

*065 

*P 

4P 

C  H 

CAVUSC  CREEK 

1»T7 

CLEARWATER 

46  40 

115  04 

3714 

centeRville  arbaugh  Rc> 

16  3« 

B0I5C 

115  51 

4300 

6P 

CMAtl IS 

1663 

CUSIER" 

11 

114  14 

517S 

c 

CHILLY  SARTON  flat 

1671 

CUSTFR 

6140 

5P 

9Pl 

CLARK lA  DANGER  STATION 

1031 

Shoshone 

i( 

116  15 

201( 

c 

COBALT 

1932 

LEMHI 

114  14 

iP 

5fl 

COEUR  0  ALCNF  RS 

19»S 

KOOTENAI 

47  41 

116  45 

2151 

OA 

SA 

C  M 

CONDA 

2071 

CARIBOU 

12 

42  43 

6200 

5P 

5P 

COTTONWOOO 

2154, 

46  03 

116  21 

341  L 

6P 

6P 

COTTONWOnO  2  WSH 

21»< 

IDAHO 

*6  02 

3610 

COUNCIL 

21«7 

ADAMS 

i; 

44  4* 

116  26 

293! 

9P 

5P 

c 

CHAICRS  OF  THE  MOON  NM 

226( 

BUTTE 

A3  20 

113  34 

5097 

9P 

5Pi 

DCADWOOD  DAM 

23«! 

VALLEY 

119  30 

53791 

5P' 

5P 

C  H 

BE  ADHOOO  %U¥M  1 T 

VALLEY 

i: 

7000 

OECEPT ION  CREEK 

2A2: 

KOOtENAI 

116  29 

3060 

:  s 

DfER  FLAT  PAM 

CANYON 

45  35 

116  45 

7P 

7P 

DEER  POINT 

2*51 

BOl  SE 

\: 

43  *5 

116  06 

7150 

9P 

5P 

: 

llll 

11 

45  33 

115  20 

5610 

5P 

5P 

DR 1 CCS 

2676 

12 

111  07 

6097 

5P 

5P 

DUBOIS  EXP  STATION 

5452 

45  49 

115  26 

3P 

3P 

H 

ELK  RIVER  I  S 

2i9i 

CLEARWATER 

116  11 

2910 

OA 

SA 

CMHETT  2  E 

GEM 

2 

43  52 

116  20 

2500 

6P 

FAIRFIELD  RANGER  STA 

12 

5065 

5P 

5P 

FENN  RANC>E<<  STATION 

31*3 

IDAHO 

46  06 

115  33 

1500 

OA 

8A 

c 

FORT  MALL   INDIAN  AGCNCV 

I'V, 

BINGm«m 

112  26 

5P 

5P 

GALENA  SUMMIT 

3»2J 

BLAINE 

i: 

43  53 

114  *2 

BSOO 

s 

CAROCN  VdLLFT  RS 

3**1 

BOISE 

s 

4*  0* 

115  55 

3212 

5P 

9P 

GILMORE    SUMMIT  RANCH 

357* 

CUSTER 

113  31 

s 

GLENNS  FERBT 

3631 

ELMORE 

12 

42  57 

250* 

GOOOtNC 

36T: 

GOODING 

12 

42  58 

114  43 

3564 

: 

GRACE 

CARIBOU 

»2  35 

111  44 

5*D0 

9P 

5P 

CRANO  VlfW  1  mNh 

3TfcC 

OWYMfF 

i; 

43  00 

2375 

6P 

6P 

CRANCEVILLE 

IDAHO 

45  55 

116  OS 

3355 

lOP 

lOP 

CRasmERF 

3S0q 

i; 

42  23 

lis  53 

5126 

5P 

5P 

GROUSE 

3R«i: 

CUSTER 

43  42 

113  37 

6100 

9P 

5P 

GUNNEL  GUARD  STATION 

3902 

CASSIA 

i; 

42  06 

113  12 

5000 

HAiLET  Ranger  station 

3«*2 

BLAINE 

12 

43  31 

11*  19 

5328 

8A 

OA 

HAMER  A  NW 

JfFFERSON 

6 

43  5« 

112  15 

*79l 

5P 

5P 

HAZEL TON 

*!*( 

JEROME 

i: 

42  36 

114  OS 

*06C 

5P 

5P 

HEADQUARTERS 

*i5a 

CLEARWATER 

46  36 

119  40 

3140 

OA 

BA 

HILL  CITT 

*26l 

CAMAS 

i: 

43  1« 

115  03 

5OO0 

5P 

5P 

HOIL ISTER 

*295 

Twin  falls 

12 

42  21 

114  35 

4550 

5P 

5P 

HOWE 

438* 

BUTTE 

4020 

5P 

5P 

IDAHO  CITr 

***2 

BOISE 

2 

43  50 

115  50 

3969 

5P 

5P 

IDAHO  CTTV  11  SH 

4*50 

BOISE 

2 

43  45 

116  00 

500C 

5P 

IDAHO  FALLS  2  ESE 

4*55 

BONNEVILLE 

12 

112  01 

4769 

7P 

IDAHO  FALLS  16  SF 

4*56 

BONNEVILLE 

12 

43  21 

111  47 

5712 

7P 

TP 

: 

■IDAHO  FALLS  FAA  AIRPORT 

BONNEVILLE 

12 

43  31 

4730 

MIC 

Mil 

I0At«O  FALLS  A?  NW  WS 

BUTTE 

6 

43  50 

112  41 

4790 
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:  J 

IDAHO  FALLS  *«  W  we 

4460 

BUTTE 

6 

43  32 

112  57 

493) 

MIC 

:  HJ 

lOA  VAOA 

4475 

OWYHEE 

42  01 

115  19 

600C 

ISLAND  PARK  DAM 

459fl 

FREMONT 

44  25 

lit  24 

6P 

6P 

JACKSON  PEAK 

4612 

BOISE 

115  27 

7051 

JERONC 

4670 

JEROME 

I 

42  44 

114  31 

378! 

04 

OA 

KAMI AM 

4793 

LEWIS 

46  1* 

1212 

OA 

KELLOGG 

4BJI 

SHOSHONE 

4 

47  32 

116  00 

2309 

94 
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U  S  WEATHER  BUREAU 

U  S  BUR  RECLAMATION 

U  S  BUR  RECLAMATION 

MRS  GENA  NEWPORT 

JOHN  C  TOOMBS 

U  S  BUR  RECLAMATION 

GUST  STE INMANN 

JA*CS  E  SAYKO 

U  S  WEATHER  BUREAU 


U  S  FOREST  SERVICE 
ANNESLEY  N  EDWARDS 
TOM  THOMPSON 
FORT  MALL  IR  PROJ 
NORTH  SIDE  CANAL  CO 
US  SOIL  CON  SERVICE 
CORPS  OF  ENGINEERS 

U  S  WEATHER  BUREAU 
aRLO  T  GRUNERUD 
FRED  UHL 
SHELLEY  HOWARD 
U  S  FOREST  SERVICE 
MONTANA  POWER  CO 
FRANK  O  REDFIELD 

amalgamatfd  sugar  CO 

FED  AVIATION  AGENCY 
WASH  WATER   POWER  CO 

CALDWELL  BROADCAST  CO 
STUART  DOPF 
U  S  BUR  RECLAMATION 
U  S  WEAT^CR  BUREAU 
MISS  XINIA   I  ARBAUGH 
U  5  FOREST  SERVICE 
MRS  K  L  ROBINSON 
U  S  FOREST  SERVICE 
MRS  MERELDA  H  GOU&M 
U  S  FOREST  SERVICE 

J  R  SIMPLOT  CO 

LOUIS  KLAPPRICH 

SAB I  FREI 

FRED  M  NOLL 

US  NaT  PARK  SERVICE 

U   5    PIJO   QEri.Af^I  [ilfJ 
U  S  WEATHER  BUREAU 
U  S  FOREST  SERVICE 
CARL  PADOUR 
KeOI  TV 


U  5  FOREST  SERVICE 
MRS  DONNA  H  NELSON 
MRS  HAZEL  V  WHEELER 
WAYNE   f  HARPER 
U  S  FOREST  SERVICE 
MRS  RUBY  G  COVET 
FORT  MALL    |R  PROJ 
US  SOIL  CON  SERVICE 

U  S  FOREST  SERVICE 
U  S  WEATHER  BUREAU 
MILES  T  MILLER 

US  SOIL  CON  SERVICE 
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LIGHT 


RUSSELL  J  SFAOUEST 
U  S  we  OBSERVER 
GEORGE  F  THOMSON 

MRS  BRYAN  Taylor 
U  S  FOREST  SERVICE 

U  S  FOREST  SERVICE 
U  S  F  •  w  L  SERVICE 
NORTH  SIDE  CANAL  CO 
POTlATCM  FORESTS  INC 
CARROLL   M  OAMMEN 
SALMON  R  CANAL  CO 
CHARLES  0  COWCILL 
FRED  A  PROFFER 
MRS  BERTHA  GARDNER 
CARROLL  SECRI5T 

GEORGE  W  MEYER 
FED  AVIATION  AGENCY 
U  S  HEATHER  BUREAU 
U  S  WEATHER  BUREAU 
CHRIS  CALLEN 
U  S  BUR  RECLAMATION 
US  SOIL  CON  SERVICE 
NORTH  SIDE  CANAL  CO 
EWART   L  BOUGH 
IRVING  M  LASKEY 
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9f 

9* 
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1261 

E  T  GILROY 

260! 

61 

HARRY  u  GIBSON 

•  *  -1 

IIJ  22 

611! 

C 

DONALD  B  NOBLE 

LEWISTON  WB  AIRPORT 

NEZ  PERCE 

1413 

MH 

C  HJ 

U  S  WEATHER  BUREAU 

L IFTON  Pumping  station 

9279 

9926 

5P 

9P 

UTAH  PWR  •  LIGHT  CO 

L ittlE  wood  dam 

5322 

BLAINE 

1; 

52J< 

ROSS  A  STANFORD 

LOtO  PASS 

IDAHO 

s 

U  S  FOREST  SCRVICE 

LOWMAN  9  E 

942{ 

44  05 

)07< 

5P 

MRS  MARVEL  B  CASTLE 

MACKAv  Ranger  station 

5*62 

6 

43  55 

5091 

5f 

C  H 

U  S  FOREST  SERVICE 

95*4 

ONE  1 OA 

42  12 

*«2< 

71 

'» 

JUNIUS  L  CROWTHEK 

MALAD  FAA  AIRPORT 

9559 

*4  76 

MID 

FED  AVIATION  AGENCY 

MALTA  RANCCR  STATION 

556T 

i: 

42  19 

4540 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

MAY  Ranger  stat ion 

5685 

44  36 

5066 

6P 

U  S  FOREST  SERVICE 

5701 

**  5* 

9025 

U  S  FOREST  SERVICE 

5716 

BANNOCK 

*2  39 

4774 

6P 

R  F  LINDENSC»«<|TT 

MINIDOKA  0AM 

5900 

MINIDOKA 

i; 

*20( 

51 

9P 

U  S  0UR  RECLAMATION 

MONTPFLIFR  RANGER  STA 

BEAR  LAKE 

U  S  FOREST  SCRVICE 

60T: 

43  56 

999( 

s 

U  S  wEATKN  BUREAU 

MOOSE  CREEK  RANGER  STA 

6007 

46  08 

2*8( 

s 

U  S  FOREST  SCRVICC 

MOSCOW  U  OF  1 

6152 

266d 

5P 

UNIVERSITY  OF  IDAHO 

MOUNTAIN  HOME  1  SE 

617* 

43  07 

5ioq 

5P 

CITY   OF   MOUNTAIN  HOME 

6235 

SHOSHONE 

47  20 

3906 

Mil 

MIO 

H 

FFO  AVIATION  AGENCY 

MuLLAN  Pass 

623' 

SHOSHONE 

5962 

s 

U  S  WEATHER  BUREAU 

NEW  MEADOWS  Ranger  STa 

6300 

4*  50 

3S7( 

OA 

91 

U  $  FOREST  SERVICE 

6*2* 

922( 

7P 

JOHN  KOEPL 

NEI  PERCE  PASS 

6430 

IDAHO 

65751 

U  S  FOREST  SCRVICE 

OAKLEY 

CASSIA 

*2  15 

HERBERT  J  HARDY 

6551 

i] 

**  02 

60  7< 

5P 

CLOSED  10/2/62 

6590 

44  07 

2960 

5P 

5P 

C 

MRS  DOROTHY  NALLY 

*6  29 

102T 

5P 

U  S  FOREST  SERVICE 

Palisades  dam 

6764 

5397 

5P 

U  S  BUR  RECLAMATION 

PARMA  ExPERIMFNT  SlA 

2215 

5P 

STaTF  FKP  STATION 

PAUL  1  ENE 

*2ia 

AA 

OA 

AMALGAMATED  SUGAR  CO 

2150 

6P 

6P 

JOSEPH  T  LOWE 

7040 

43  10 

*075 

OA 

0A 

LEONARD  N  PURDy 

PIERCE  RANGER  STATION 

7041 

CLEARWATER 

*6  30 

3lT| 

F 

PINE   1  N 

ELMORE 

43  30 

US  GEOLOGICAL  SURVEY 

7100 

BENEWAH 

«7  19 

297( 

: 

FRED  0  SMILL 

POCATELLO  2 

7200 

BANNOCK 

42  52 

ss 

S& 

ERNEST  B  CHASE 

POCATELLO  WB  AIRPORT 

7211 

*2  59 

MIO 

HIQ 

U  S  WEATKR  BUREAU 

7264 

BOUNDARY 

9 

49  00     116  30 

1800 

6P 

DONALD  A  hRIGhT 

7301 

46  55 

2520 

4P 

CITY  OF  POTLATCm 

POWELL 

7320 

46  51 

3632 

7A 

7A 

IDAHO  OEPT  OF  HWYS 

7327 

•  3  30 

*6Ta 

OOA  L  FNGEIMAN 

PRESTON  2  SE 

7393 

FRANKL IN 

*71Q 

OA 

OA 

C  M  crabtree 

PRIEST  RIVER  EXP  STA 

7386 

BONNER 

• 

*8  21 

2)00 

5P 

9P 

U  S  FOREST  SERVICE 

PUTNAM  MOUNTAIN 

BINGHAM 

s 

FORT  MALL   |R  PROJ 

REYNOLDS 

76*1 

OWYHEt 

12 

43  12 

3910 

5P 

5B 

AGR  RESEARCH  SERVICE 

7671 

12 

4  306 

9P 

9P 

LESLIE  F  BUShBY 

RtGGINS  PANGFR  STAT  ION 

11 

45  25 

ISOL 

4P 

4P 

U  S  FOREST  SERVICE 

RIBIE   12  ESE 

7727 

12 

*3  3* 

5590 

9P 

JOHN  L  JOLLCY 

802Z 

12 

*96a 

7P 

7P 

ELI  N  jERGENSEN 

SAINT  MAPIES 

2085 

4P 

U  S  FOREST  SERVICE 

S07( 

11 

*5  11 

MID 

MIO 

U  S  WB  OBSERVER 

SANDPOINT  EKP  ST AT  1  ON 

2100 

5P 

5P 

STATE  ElP  STATION 

SHAKE  COFEK  RANCFR  STA 

FLMORF 

. 

*73a 

s 

U  S  FOREST  SERVICE 

B38( 

LINCOLN 

5P 

STATE  OIV  OF  HWYS 

8*75 

45  98 

1561 

3P 

31 

U  S  FOREST  SCRVICE 

SOLDIER  CREEK  ADM  SITE 

5755 

U  S  FOREST  SCRVICE 

SPENCER  RANGER  STaT ION 

6604 

*4  21 

588: 

U  S  FOREST  SCRVICE 

STREVFLl 

CASSIA 

42  01 

U  S  WB  OBSERVER 

SUBLETT  GUARD  STATION 

flfiO; 

i: 

42  22 

5no( 

U  S  FOREST  SERVICE 

SUGAR 

8818 

MADISON 

12 

*5  53 

*89a 

5P 

ELMER  TIMOTHY 

SUN  VALLEY 

8906 

BLAINE 

12 

5821 

5P 

EDWARD  F  SEAGLE 

SWAN  FALLS  POWER  HOUSE 

8921 

IJ 

*3  15 

2325 

5P 

5P 

IDAHO  POWER  COMPANY 

SWAN  VALLEY  1  W 

BONNEVILLE 

*3  27 

HftS  MARY  J  FLEMING 

lEIONIA  F«P  STAT  ION 

9065 

TETON 

i; 

*3  51 

5904 

6P 

6P 

z 

EKPERIMFHT  STATION 

Three  crefk 

9119 

OWYHEE 

12 

5P 

5P 

MRS  GCORCC  CLARK  JR 

TRIANGLE  RANCH 

9197 

OWYHEE 

5290 

5P 

EARL  BACMIAN 

TRINITY  LAKE  GUARD  ST* 

9202 

ELMORE 

i 

*9  38 

7400 

US  SOIL  CON  SERVICE 

TROUTOALE  GUARD  STATION 

9233 

ELMORE 

3*79 

US  SOIL  CON  SERVICE 

TWIN  FALLS  2  NNf 

i; 

*2  35 

3770 

5P 

5P 

ENTOMOLOGY  RES  DIV 

TWIN  FALLS  3  SE 

929- 

12 

*2  32 

3765 

BA 

0A 

AMALGAMAIED  SUGAR  CO 

9*22 

11 

8800 

s 

WALLACE  WOODLAND  PARK 

9*90 

SHOSHONE 

47  30 

2950 

7A 

TA 

ELMER  H  SHERMAN 

WARREN 

9960 

IDAHO 

i; 

45  16 

5899 

5P 

5P 

JACK   W  PICKELL 

9601 

CARIBOU 

12 

«2  58 

6P 

6P 

ROY  0  STOOR 

WE  I  SCR  2  SE 

9630 

WASHINGTON 

12 

*4  14 

2120 

!P 

5P 

MERVIN  V  LING 

WILLOW  FLAT 

9030 

FRANKLIN 

42  09 

6100 

US  SOIL  COM  SERVICE 

WINCHESTER  1  SE 

90*0 

LEWIS 

*6  1* 

)9»a 

4P 

*P 
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NEW  STATIONS 

CAREY  2  NW 
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12 

43  20 
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c 
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MIMOOKA 

1? 

42  *e 

113  34 
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6P 

IDAHO  YOUTH  RANCH 

PIERCE 

70*< 

CLEARWATER 

3 

46  30 

115  *S 

3105 

8A 

,MR^.   JOYCE  B  SEAHANS 

MOOSE  CREEK  RANCH 

608! 

IDAHO 

46  10 

11*  59 

2450 

BA 

< 

DAVID  W  CHRISTENSCN 

GRASHERE  S  S 

3011 

OWYHEE 

12 

42  16 

115  53 
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c 
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ASHEVILLE:  1963 


IDAHO  -  JUNE  1963 


TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 


Highest  Temperature:       99°  on  the  19+  at  3  stations 

Lowest  Temperature:         23°  on  the  30th  at  Atlanta  3 

Greatest  Total  Precipitation:       6.  44  inches  at  Dixie 

Least  Total  Precipitation:       1.  07  inches  at  Cambridge 

Greatest  One-Day  Precipitation:      1.  81  inches  on  the  10th  at  Grouse 

Greatest  Reported  Total  Snowfall:      4.  0  inches  at  Big  Creek  1  S 

Greatest  Reported  Depth  of  Snow  on  Ground:     Trace  on  the  24+  at  Chilly  Barton  Flat 


SPECIAL  WEATHER  SUMMARY 


Unusually  heavy  precipitation  for  June  was  reported  from 
most  of  the  stations  in  southern  Idaho.  Record,  or  near 
record,  totals  were  recorded  at  more  than  a  dozen  stat- 
ions in  an  area  extending  from  eastern  Owyhee  County  to 
Lemhi  County.  At  a  number  of  stations  the  precipitation 
was  more  than  400  percent  of  normal  and  at  Richfield  622 
percent. 

Of  particular  interest  was  the  heavy  precipitation  in  the 
Bruneau  River  drainage.  At  Grasmere,  where  records 
have  been  kept  for  only  about  10  years,  the  catch  during 
the  first  15  days  in  June  was  3.  62  inches,  and  at  Three 
Creek,  4.  57.  The  U.  S.  Geological  Survey  has  a  stor- 
age gage  at  Cat  Creek  Airport,  24  miles  south  of  Gras- 
mere and  the  catch  there  between  May  31  and  June  15  was 
7. 15  inches. 

As  a  consequence  of  these  unusually  heavy  rains, the  Brun- 
eau River  discharge  approached  the  all-time  record  near 


Indian  Hot  Springs.  Peak  discharge  was  reported  as 
6300  c.  f.  s.  on  June  5,  compared  to  a  record  of  6500 
c.  f.  s.  on  March  1,  1910.  Discharge  records  at  this  st 
ion  span  the  periods  from  1910-1914  and  1944  to  date.  ( 
the  east  fork  of  the  Bruneau  River,  the  peak  discharge 
was  640  c.f.  s.  on  June  8.  Past  records,  for  the  perio 
1911  -  14  and  1949  to  date,  show  a  maximum  of  463  c.f, 
on  May  20,  1957.  j 
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D.  J.  Stevlingson 
Weather  Bureau  State  Climatologi 
Weather  Bureau  Airport  Station 
Box  1718 
Boise,  Idaho 
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39 

22 

141 

1 

0 

0 

0 

3*67 

1  *70 

.0 

0 

6 

2 

1 

*MA  FXP  STA 

76.5 

48  .  4 

62.5 

-  2.9 

92 

20  + 

35 

22 

132 

4 

0 

0 

0 

1.87 

1.08 

.55 

10 

.0 

0 

5 

1 

0 

'ETTE 

60.6 

50.4 

65.5 

-  0.8 

95 

18 

39 

22 

74 

6 

0 

0 

0 

1  .73 

.86 

.43 

5 

.0 

0 

6 

0 

0 

>N  FALLS  PH 

81.6 

54.5 

68.1 

96 

27 

44 

3 

50 

1  1 

0 

0 

0 

2.42 

.64 

21 

•  0 

0 

8 

2 

0 

DIVISION 

64.2 

-  1.2 

2.12 

1.15 

•  0 

UTHWESTERN  HIGHLANDS 

.SMERE 

68.9 

42.9 

55.9 

82 

19 

33 

30 

272 

0 

0 

0 

0 

4.54 

.68 

10+ 

.0 

0 

12 

0 

LISTER 

70.0 

43.2 

56.6 

-  4.3 

85 

19 

33 

3 

258 

0 

0 

0 

0 

4.19 

3.13 

.73 

10 

.0 

0 

13 

2 

0 

MOLDS 

70.4 

44.1 

57.3 

86 

18 

33 

20 

231 

0 

0 

0 

0 

2.85 

.75 

20 

.0 

0 

7 

2 

0 

*EE  CREEK 

65. 7M 

36. 8M 

51. 3M 

80 

27  + 

29 

30 

405 

0 

0 

4 

0 

5.43 

1.19 

4 

.s 

0 

1 

ANGLE  RANCH 

67.2 

37.8 

52.5 

80 

27+ 

27 

30 

366 

0 

0 

6 

0 

2.70 

.47 

14 

•  0 

0 

10 

0 

0 

DIVISION 

54.7 

-  4.7 

3.94 

2.80 

.1 

Sm  Reference  Notes  Following  Stotlon  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


Temperature 


Sfotion 

•  i 

o  .1 
?  o 
<  S 

Averoge 

Minimum 

Average 

Deporture 
From  Normol 

Highest 

Dote 

Lowest 

Date 

0 

a 
• 

o 

^ 

No.  of  Doyi 

Total 

Departure 
From  Normal 

Greofest  Day 

o 
0 

Snow,  Sleet 

No.  of  Day 

Mox. 

Min. 

_ 
*- 

Max.  Depth 
or<  Ground 

f 

Q 

j    .10  or  More  1 

.50  or  More 

: 

c 

s  < 

J 

n£ 

o£ 

CENTRAL  PLAINS 

BLISS 

48.1 

61.9 

89 

27 

38 

2 

1  35 

0 

0 

0 

0 

2.31 

2.20 

.65 

20 

.0 

0 

9 

1 

0 

BURLEY 

74  7 

48.0 

61.4 

-  2.8 

90 

20 

39 

4  + 

146 

1 

0 

0 

0 

1  .99 

1.27 

.64 

1 0 

.0 

0 

6 

1 

0 

BURLEY  FAA  AP 

70.5 

46.  1 

58.3 

86 

1  9 

35 

30 

207 

0 

0 

0 

0 

2.44 

.61 

10 

.0 

0 

1 1 

1 

0 

CASTLEFORD  2  N 

74.2 

44.0 

59.1 

88 

26 

35 

30 

188 

0 

0 

0 

0 

3.05 

•  80 

10 

.0 

0 

8 

2 

0 

HA2ELT0N 

72.2 

46.3 

59.3 

-  5.2 

86 

27+ 

37 

30 

180 

2.83 

2.00 

.98 

10 

.0 

0 

5 

2 

0 

JEROME 

74.8 

47.1 

61.0 

-  3.5 

87 

27  + 

40 

30 

149 

2.03 

1.37 

.70 

10 

.0 

0 

4 

1 

0 

MINIDOKA  0AM 

71.1 

47.0 

59.  1 

86 

1  9 

38 

3 

189 

2.12 

.71 

10 

0 

6 

1 

0 

PAUL   1  ENE 

71.8 

45.2 

58.5 

87 

20 

33 

29 

209 

0 

2.17 

.69 

10 

0 

5 

2 

P I CABO 

43.1 

56.2 

82 

28  + 

32 

30 

267 

0 

0 

1 

0 

3.46 

1.35 

1 0 

0 

8 

1 

RICHFIELD 

70.3 

44.1 

57.2 

82 

27+ 

36 

30 

233 

0 

0 

0 

0 

3.99 

3.35 

1.27 

10 

*0 

0 

9 

3 

RUPERT   13  NNE 

71  .  5M 

43.3 

57. 4M 

87 

19 

3  3 

30 

231 

0 

0 

0 

0 

2.12 

.48 

10 

.0 

0 

8 

0 

0 

SHOSHONE  1  WNW 

75.8 

46.9 

61.4 

-  1.9 

89 

19  + 

33 

2 

151 

0 

0 

0 

0 

2.62 

1.98 

.  74 

10 

.0 

0 

7 

2 

0 

TWIN  FALLS  2  NNE 

74.5 

46.7 

60.6 

-  3.8 

91 

19 

33 

3 

150 

1 

0 

0 

0 

2.12 

1.33 

.  69 

10 

.0 

0 

5 

1 

0 

TWIN  FALLS  3  SE 

72.2 

47.4 

59.8 

-  3.8 

87 

20 

37 

3 

179 

0 

0 

0 

0 

2.25 

1.47 

.61 

10 

.0 

0 

7 

1 

0 

TWIN  FALLS  WBASO 

69.8 

46.0 

57.9 

86 

20 

38 

3 

222 

0 

0 

2.24 

.  72 

10 

.0 

0 

7 

1 

0 

DIVISION 

59.3 

-  4.1 

2.55 

1.61 

.0 

NORTHEASTERN  VALLEYS 

CHALLIS 

70.1 

44.3 

57.2 

-  2.5 

82 

28  + 

34 

30 

230 

° 

3.83 

2.65 

•  74 

21 

• 

0 

1 1 

2 

CHILLY  BARTON  FLAT 

67.  1 

37.7 

52.4 

79 

18  + 

24 

30 

370 

0 

0 

'* 

3.94 

1.46 

1 4 

T 

24  + 

3 

2 

MACKAY  RS 

71.0 

39.4 

56.2 

-  2.9 

80 

28 

31 

30 

0 

0 

1 

0 

2.04 

.  78 

.50 

9 

0 

7 

1 

0 

MAY  RS 

43. IM 

58.  IM 

85 

19 

30 

30 

206 

0 

0 

1 

0 

4.00 

1.17 

2 1 

'n 

0 

11 

2 

1 

SALMON 

70.9 

46.0 

58.5 

-  1.7 

88 

1  8 

35 

30 

201 

0 

0 

^ 

0 

3.03 

1.68 

•  96 

21 

.0 

0 

6 

2 

0 

DIVISION 

56.3 

-  1.9 

3.37 

2.09 

UPPER   SNAKE   RIVER  PLAINS 

ABERDEEN  EXP  STA 

70.9 

42.6 

56.8 

-  4.8 

86 

28 

31 

30 

245 

0 

0 

1 

0 

1.93 

1.12 

0 

AMERICAN  FALLS  1  SW 

72.8 

46.1 

59.5 

87 

27 

38 

9 

168 

0 

0 

0 

0 

2.45 

.60 

.0 

0 

8 

1 

0 

ARCO  3  NW 

69.9 

42.5 

56.2 

82 

1  3 

30 

30 

254 

0 

0 

1 

0 

4.08 

1.22 

1 0 

.0 

0 

1 1 

2 

1 

ASHTON   1  S 

71.1 

41  .6 

56.4 

-  1.2 

85 

27 

30 

30 

263 

0 

0 

1 

0 

2.65 

.64 

.80 

9 

.0 

0 

8 

1 

0 

CRATERS  OF  THE  MOON  NM 

66.6 

42  . 1 

54.4 

79 

1  8  + 

34 

22 

308 

0 

0 

0 

0 

4.15 

1.76 

10 

.0 

0 

9 

1 

1 

DUBOIS  EXP  STA 

68.  3 

44.0 

56.2 

-  3.2 

32 

27 

33 

30 

267 

0 

0 

0 

0 

2.84 

1.05 

.62 

8 

.0 

0 

6 

1 

0 

FORT  HALL   INO  AGENCY 

76. OM 

45  .OM 

60.  5M 

-  1.6 

86 

28  + 

35 

30 

141 

0 

0 

0 

2.95 

1  .74 

.60 

4 

.0 

0 

8 

3 

0 

HAMER  4  NW 

74. 6M 

45. 3M 

5  9.9M 

87 

28 

170 

0 

0 

1.52 

.27 

4 

.  0 

0 

9 

0 

0 

HOWE 

72.9 

45.9 

59.4 

35 

30 

34 

29 

167 

0 

0 

0 

3.14 

.90 

10 

0 

9 

3 

0 

IDAHO  FALLS  2  ESE 

72.6 

45.0 

58.6 

85 

28  + 

35 

30 

18  2 

0 

0 

0 

0 

2.56 

1.10 

1  4 

'n 

0 

6 

1 

IDAHO  FALLS  FAA  AP 

71.6 

45.9 

58.8 

-  1.7 

87 

27 

34 

30 

186 

^ 

^ 

1  .97 

•  64 

.44 

1  4+ 

.0 

0 

7 

0 

IDAHO  FALLS  42  NW  WB 

R 

70.4 

43.1 

56.  8 

-  3.0 

85 

27 

31 

30 

238 

0 

0 

0 

2.80 

1.56 

.79 

4 

7 

2 

0 

IDAHO  FALLS  46  W  WB 

R 

69.9 

44.0 

57.0 

-  2.8 

84 

28+ 

32 

30 

239 

0 

0 

1 

0 

2.84 

1.75 

1.14 

1 0 

0 

6 

2 

1 

POCATELLO  WB  AP 

//R 

71.8 

46.3 

59.1 

-  3.7 

87 

27 

37 

30 

187 

0 

° 

0 

0 

2.74 

1.78 

.68 

1 4 

.0 

0 

8 

2 

0 

SAINT  ANTHONY 

71.7 

43.4 

57.6 

84 

13 

33 

30 

218 

0 

0 

0 

0 

2.49 

.43 

9 

.0 

0 

6 

0 

0 

SUGAR 

72.6 

42.0 

57.3 

-  2.0 

84 

28  + 

30 

30 

229 

0 

0 

1 

0 

2.79 

1.37 

.46 

10 

.0 

0 

11 

0 

0 

OIVI SION 

57.8 

-  2.7 

2.74 

1.48 

.0 

J 

EASTERN  HIGHLANDS 

ARBON  2  NW 

70.9 

42.1 

56.5 

82 

27 

33 

30 

249 

0 

0 

0 

0 

3.65 

.82 

.0 

0 

3 

4 

0 

BLACKFOOT  DAM 

36.9M 

51. 4M 

78 

13 

27 

30 

^2? 

0 

0 

4 

0 

2.98 

.37 

.0 

0 

9 

0 

0 

CONDA 

68*7M 

38. IM 

53. 4M 

30 

27+ 

0 

0 

4 

0 

2.38 

.55 

.0 

0 

8 

1 

0 

68.1 

324 

0 

0 

3 

0 

1 

.0 

GRACE 

41.6 

56.0 

-  1.4 

80 

27  + 

31 

30 

261 

0 

0 

1 

0 

4.06 

2.60 

.65 

.0 

0 

13 

1 

0 

IDAHO  FALLS  16  SE 

67.7 

40,2 

54.0 

80 

27+ 

30 

30 

0 

0 

1 

0 

2.29 

.80 

14 

•  0 

0 

7 

1 

0 

ISLAND  PARK  DAM 

36.3 

51.3 

78 

27 

25 

30 

407 

0 

0 

4 

0 

3.75 

.74 

.0 

0 

12 

2 

0 

KILGORE 

65*0 

37.8 

51.4 

75 

27+ 

25 

30 

401 

0 

0 

2 

0 

4.13 

.78 

.0 

0 

13 

2 

0 

LIFTON  PUMPING  STA 

69.2 

43.7 

56.5 

-  2.5 

30 

27  + 

36 

6 

247 

0 

0 

0 

0 

2.48 

1.54 

.82 

14 

.0 

0 

7 

1 

0 

MALAD 

73.6 

44.  1 

56.9 

-  3.2 

86 

27 

38 

30+ 

179 

0 

0 

0 

0 

3.11 

1.86 

.77 

10 

.0 

0 

7 

1 

0 

MALAO  C ITY   FAA  AP 

75.0 

43.1 

59.1 

91 

27 

34 

30 

176 

1 

0 

0 

0 

3.53 

.75 

6 

.0 

0 

8 

2 

MC  CAMMON 

72.5 

44.8 

58.7 

86 

28  + 

3" 

30 

188 

0 

0 

0 

0 

3.42 

.59 

5 

.0 

0 

11 

1 

MONTPELIER  RS 

71.1 

39.3 

55.2 

-  2.8 

83 

28 

29 

30 

290 

0 

0 

3 

0 

2.95 

1.47 

.49 

15 

.0 

0 

11 

0 

i 

OAKLEY 

70.5 

45.4 

58.0 

-  4.0 

85 

19 

38 

3 

218 

0 

0 

0 

0 

4.54 

3.47 

1.05 

20 

.0 

0 

12 

3 

PALISADES  DAM 

70.5 

43.8 

57.2 

81 

29 

35 

30 

231 

0 

0 

0 

0 

3.65 

.70 

14 

.0 

0 

n 

2 

POCATELLO  2 

73.1 

43.7 

58.4 

88 

30+ 

36 

7 

206 

0 

0 

0 

0 

2.94 

.48 

4 

.0 

0 

9 

0 

0 

PRESTON  2  SE 

72.6 

43.9 

53.2 

-  3.6 

88 

28 

33 

30 

206 

0 

0 

0 

0 

2.47 

1.07 

.63 

18 

.0 

0 

7 

1 

0 

STREVELL 

70.0 

41  .8 

55.9 

85 

28+ 

31 

30 

270 

0 

0 

1 

0 

2.95 

.61 

10 

.0 

0 

9 

2 

0 

SWAN  VALLEY   1  W 

69.9 

38.6 

54.3 

81 

27+ 

28 

30 

315 

0 

0 

1 

0 

3.06 

.76 

1 

.0 

0 

11 

2 

0 

TETONIA  EXP  STA 

65.8 

37.9 

51.9 

81 

27 

26 

30 

386 

0 

0 

1 

0 

3.04 

.54 

1 

.0 

0 

10 

1 

0 

WAYAN 

66.8 

37.7 

52.3 

79 

13 

30 

29 

375 

0 

0 

5 

0 

5.23 

1.01 

17 

.0 

0 

13 

3 

1 

DIVI SION 

55.4 

-  2.4 

3.36 

1.75 

.0 

Precipitation 
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DAILY  PRECIPITATION 

IDAHO 
JUNE  1963 


Day  of  Month 

Station 

,o 

1  1 

 r 

2 

3 

 r 

4 

1 

5  1 

6 

 r 

7 



 r 

8 



9 

10  1 

 1  

11  12 

~ — 1  

13  1 

14  1 

15 

IG 

17 

18 

19 

20 

2 1 

22 

23 

24 

 r- 

2S  I 

 ■  r- 

26 

27 

 r 

28 

1 

 r- 

29 

30 

31 

3EEN  EXP  STA 

~l~93 

— ^ 

— ^ 

— ^ 

T 

.08 

ICAN  FALLS   1  SW 

2.6S 

.23 

l60 

!l4 

'.ol 

T 

.34 

Io3 

.46 

.21 

•  03 

T 

.02 

'.ii 

.08 

I02 

lio 

ftSON  DAM 

3.?« 

.32 

.26 

.58 

.16 

.43 

.17 

.23 

•  04 

.46 

T 

.02 

■  10 

T 

•  57 

.31 

.05 

.08 

N  2  NM 

3.66 

.60 

.82 

.20 

.08 

.05 

.07 

.06 

.73 

.17 

•  09 

.56 

.05 

.15 

.05 

.18 

3  NW 

4.oa 

.13 

.20 

.20 

.09 

.39 

.11 

.11 

1.22 

.86 

.10 

.05 

.02 

•  32 

.22 

.03 

.03 

rfROCK  DAM 

2.35 

01 

.26 

.IB 

03 

01 

03 

ON  1  5 

2.55 

.23 

.03 

.04 

I25 

l21 

.09 

Io2 

.14 

.60 

.32 

.17 

•  07 

i 

T 

.18 

NTA  3 

3.59 

.29 

T 

.15 

.72 

.01 

.06 

.15 

.01 

.49 

.09 

•  15 

T 

.46 

.18 

.21 

.25 

T 

T 

.36 

T 

V  RS 

2.01 

.04 

.15 

.45 

.06 

T 

.61 

.05 

T 

T 

.01 

.09 

.02 

.61 

lEW  MODEL  BASIN 

2.02 

.31 

.54 

.02 

.08 

.31 

.07 

.10 

.09 

.08 

.09 

T 

.12 

.01 

.09 

.u 

CREEK   1  S 

6.12 

.10 

.50 

.27 

1.36 

.30 

.25 

•  30 

■  06 

.25 

T 

10 

60 

60 

30 

KFOOT  DAM 

2.96 

.03 

.07 

.33 

.37 

.07 

.04 

.30 

.29 

.10 

•  33 

■  05 

.33 

.02 

.01 

.33 

.28 

.03 

S 

2. SI 

.14 

.49 

.39 

.18 

.02 

.12 

.44 

.03 

.15 

T 

.55 

.12 

.09 

.09 

C  LUCKY  PEAK  0AM 

2. •9 

.25 

.07 

.98 

.08 

.08 

T 

.06 

.20 

T 

J 

.32 

.02 

I 

.01 

.27 

■  01 

E  W8  AP 

//R 

1.90 

.05 

•  25 

.66 

.20 

.04 

.21 

.07 

.10 

.01 

T 

.20 

.01 

T 

I 

.10 

T 

:RS  FERRY  1  SW 

2  15 

29 

•  27 

20 

16 

.03 

EAU 

2.44 

•  25 

.21 

I55 

.42 

.16 

.06 

.37 

.15 

ALOW  RS 

4.33 

.03 

.23 

.25 

.12 

.67 

.04 

.01 

.20 

.75 

.22 

.29 

.04 

.20 

.36 

.85 

.07 

6  2  ENE 

3.17 

.23 

.20 

.44 

.22 

T 

.60 

T 

.02 

T 

.04 

.27 

.07 

.86 

.02 

EY 

1  .99 

T 

.22 

.33 

.01 

.36 

.64 

.05 

•  01 

■  03 

.02 

.03 

.10 

•  02 

.17 

EY   FAA  AP 

2  44 

19 

20 

61 

.05 

.10 

05 

10 

icT  GORGE 

2.69 

.04 

.01 

.40 

.03 

T 

.02 

.64 

.07 

.14 

.15 

T 

.16 

T 

.16 

.02 

.69 

■  06 

WELL 

1.67 

.27 

.22 

.46 

.42 

.02 

.05 

T 

.10 

.13 

T 

T 

T 

T 

RIDGE 

1.07 

.21 

.04 

.21 

.07 

.03 

.03 

.10 

.03 

.17 

T 

.07 

.06 

.03 

T 

AOE   1  NW 

3.90 

.40 

.67 

.04 

.10 

.01 

1.23 

.11 

.27 

T 

.06 

.55 

.19 

.04 

.08 

.08 

.06 

.01 

LE'ORD  2  N 

3  05 

T 

•  25 

.42 

.05 

01 

20 

.05 

60 

02  07 

T 

.03 

•  02 

20 

01 

ERVILLE  AR0AUGK 

3^45 

T 

•  47 

.57 

.52 

.04 

T 

.62 

!o6 

.51 

T 

.06 

1 37 

Io5 

.16 

LIS 

3. S3 

.25 

T 

.10 

.17 

T 

.37 

.06 

T 

.35 

.60 

.03 

.04 

T 

.03 

.33 

.74 

.03 

.04 

.06 

T 

.02 

.12 

.07 

Lr  BARTON  FLAT 

3.94 

.16 

.20 

.08 

.05 

.22 
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DAILY  PRECIPITATION 


3 

Day  of  Month 

1 

9  1 
^  1 

3 

4 

^  i 

6 

^  1 

9 

in  1 

11  1^ 

13  I  14  1 

IS 

16 

17 

18 

19  1 

20  1 

21 

22  1 

23  I 

24 

o<:     oc  97 

AO        £n  iti 

28  1 

29 

30 

31 

SANDPOINT  EXP  $TA 
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.14 

.02 

.74 

1  0 

* 

•  0 

T 

•  01 

•  07 

T 

.35 

•  13 

•  21 

.01 

SLATE  CREEK  RS 

•  28 

'ti 

*?i 

.02 

•  03 

•  2% 

T 

•  16 

.03 

**» 

•  55 

•  06 

'in 

3* 

•  21 

•  06 

•  24 

.27 

SUGAR 

2.79 

•  10 

.  36 

'i  1 
• 

.13 

. 

• 

.2$ 

.10 

•  06 

T 

.20 

SUN  VALLEY 

4.00 

.03 

.03 

.11 

.05 

•  06 

.10 

•  32 

.15 

.06 

1.29 

.04 

•  23 

.20 

T 

•  14 

•  07 

.52 

.02 

•  19 

.08 

•  06 

SWAN  FALLS  PH 

2.02 

.25 

.14 

•  36 

.15 

.12 

'21 

T 

T 

•  64 

.32 

•  02 

•  01 

SWAN  VALLEY  1  W 

.08 

•50  •IS 

•  36 

•  20 

•  IB 

T 

.13 

•  02 

.05 

TETONIA  EXP  STA 

3*04 

*64 

^20 

*31 

^01 

'o6 

'26 

'27 

'l3 

•  27 

•  24 

•  33 

•02 

T 

■  03 

THREE  CREEK 

3.43 

.10 

.21 

•  58 

1.19 

•  15 

.42 

.07 

■  13 

.65 

.05 

.17  • 

.25 

•  06 

•  20 

•  10 

.39 

•  05 

•  08 

TRIANGLE  RANCH 

2.70 

.21 

•  16 

•  39 

•  44 

.41 

.12 

•  «7 

•  24 

.09 

.12 

.01 

•  04 

•  10 

TWIN  FALLS  2  NNE 
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.14 

.15 

.15 

.23 

.33 

.01 

•01  .ee 
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REFERENCE  NOTES 


Additional  iDfonnatloo  regarding  the  cllnate  of  Idaho  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Climatologist  at  Weather  Bureau  Airport  Station, 
Box  1718,   Boise,    Idaho,   or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days,  also  seasonal  total  precipitation,  for  the  12  months  ending  with  the  June  data  will  be 
carried  in  the  July  issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  In  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  In  the  tables,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  la 
this  issue. 

Divisions,  as  used  in  "Cllmatological  Data"  Table,  became  effective  with  data  for  January  1957. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  In  this  bulletin  are:  Temperature  in  'F.,  precipitation  and  evaporation  in  inches,  and  wind 
movement  in  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65°F. 

Evaporation  Is  measured  In  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evapora- 
tion and  Wind"  Table. 

Nomals  for  all  stations  are  cllmatological  standard  normals  based  on  the  period  1931  -  1960. 

Water  equivalent  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  Ice  on  the  ground. 
Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently  occasional  drifting  and  other 
causes  of  local  variability  in  the  snowpack  may  result   in  apparent   inconsistencies  in  the  record. 

Entries  of  snowfall  in  the  "Cllmatological  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  and  in  the  "SeasonRl  Snowfall"  Table  in- 
clude snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  Include  snow,   sleet,   and  Ice, 

Data  In  the  "Monthly  Extremes";  "Daily  Precipitation"  Table;  "Daily  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table,  and  snowfall  in  the 
"Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.  The  Station  Index  shows  observation 
times  In  local  standard  time.      (IXirlng  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  savings  time.) 

Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  Stations.  For  these 
stations  snow  on  ground  values  are  at  4:00  a.m.   PST  and  5:00  a.m.   HST,   except   Idaho  Falls  46  W  which  is  8:00  a.m.  HST. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  G,  H.  J,  and  S  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",  indicate  the 
following: 

C     Weighing  Rain  Gage  Recording  Station.       Hourly  precipitation  values     are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  In 
"Hourly  Precipitation  Data"  Bulletin. 


H    "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table. 
J    "Supplemental  Data"  Table. 

S     Storage  Precipitation  Station.     Precipitation  measurements, made  at  irregular  intervals,   will  be  published  later  in  "Storage-Gage  Pre- 
cipitation Data"  Bulletin. 

No  record  in  the  "Cllmatological  Data"  Table  and  the  "Dally  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry. 

Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

-     No  record  in  the  "Supplemental  Data"  Table;    "Daily  Precipitation"  Table;   "Evaporation  and  Wind"  Table;    "Snowfall  and  Snow  on  Ground" 
Table;   "Daily  Soil  Temperature"  Table;   and  the  Station  Index. 

-f    And  also  os  an  earlier  date  or  dates. 

++    Fastest  observed  one  minute  wind  speed.     This  station  is  not  equipped  with  automatic  wind  instruments. 

*  Amount  Included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 

#  Thermometers  are  generally    exposed  In  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,     the  reference    indicates  that 
the  thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

U    One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  is  entered,   less  than  10  days  record  Is  missing.     See  "Daily  Temperature"  Table 
for  detailed  daily  record.  Degree  day  data,  if    carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gM* ■     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in 
Hourly  Precipitation  Data.) 

SS  This  entry  in  tine  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

VAR  This  entry  In  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

General  Weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHliV  CLIMATOLOGICAL  DATA- 
NATIONAL  SUMMARY.  and  STORM  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington 
25,   D.  C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations, elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1957  may  be  found  in  the  publi- 
cation SUBSTATION  HISTORY  for  this  state.  That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office, 
Washington  25,  D.  C.  for  40  cents.  Similar  Information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  1961  annual  issues  of  Local 
Cllmatological  Data,  obtained  as  indicated  above,  price  15  cents. 


Subscription  Price:  20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.  (Yearly  subscription  Includes  the  Annual  Summary.)  Checks  and 
money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.  Remittances  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent 
to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,   Washington  25,   D.  C. 
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33 
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33 
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MAX 

70 

70 

69 

70 

68 

60 

67 

70 

67 

78 

77 

75 

80 

87 

91 

91 

86 

90 

90 

79 

70 

70 

72 

73 

73 

79 

78 

78 

65 

72 

79.4 

MIN 

50 

43 

49 

51 

50 

50 

46 

46 

51 

43 

47 

60 

51 

61 

54 

56 

53 

52 

65 

52 

51 

46 

47 

50 

60 

45 

51 

53 

48 

46 

50.2 

«0A 

MAX 

68 

66 

65 

57 

56 

62 

64 

58 

59 

60 

69 

74 

80 

72 

64 

72 

74 

77 

74 

70 

65 

73 

74 

69 

74 

60 

79 

66.7 

MIN 

41 

37 

37 

36 

37 

34 

33 

30 

31 

33 

39 

36 

38 

48 

43 

41 

38 

41 

46 

46 

36 

33 

41 

31 

35 

43 

44 

36.1 

riOflWOOD 

MAX 

67 

68 

62 

55 

53 

51 

62 

63 

57 

62 

71 

78 

77 

79 

84 

83 

79 

84 

74 

70 

60 

63 

60 

65i 

56 

72 

74 

72 

59 

67 

67.6 

MIN 

46 

44 

42 

49 

45 

45 

42 

43 

45 

45 

41 

52 

56 

52 

50 

62 

47 

52 

57 

42 

47 

39 

46 

481 

46 

37 

46 

46 

43 

37 

46.1 

WCIL 

MAX 

76 

75 

65 

70 

66 

70 

72 

74 

73 

65 

77 

83 

89 

83 

89 

87 

88 

91 

67 

66 

70 

66 

67 

66  1 

69 

81 

83 

SO 

63 

77 

76.4 

MIN 

48 

45 

40 

47 

46 

44 

46 

43 

51 

49 

43 

46 

53 

60 

54 

62 

52 

50 

60 

52 

48 

38 

45 

**i 

41 

33 

52 

54 

44 

40  1 

47.0 

ITERS  OF    THE   MOON  NM 

MAX 

65 

65 

56 

50 

52 

55 

59 

58 

56 

54 

67 

73 

79 

76 

70 

73 

72 

79 

77 

77 

61 

57 

64 

" 

66 

73 

78 

77 

73 

1 

70 

66.6 

MIN 

42 

42 

38 

41 

37 

42 

38 

41 

43 

40 

40 

47 

44 

51 

41 

42 

48 

46 

46 

51 

42 

34 

41 

40 

37 

39 

49 

46 

36 

39 

42.1 

lOWOOD  DAM 

MAX 

66 

63 

52 

57 

54 

62 

61 

64 

61 

58 

66 

73 

76 

74 

75 

76 

77 

79 

77 

75 

67 

53 

54 

52 

62 

71 

75 

73 

53 

66  I 

65.6 

MIN 

33 

30 

36 

34 

31 

35 

32 

31 

33 

36 

44 

39 

38 

48 

48 

44 

44 

41 

45 

44 

40 

32 

30 

36 

36 

37 

38 

48 

35 

26 

37.7 

;R  FLAT  DAM 

MAX 

65 

81 

65 

86 

90 

67 

63 

71 

64 

66 

73  ' 

71 

81 

87 

86 

66 

77 

76.6 

MIN 

56 

49 

44 

46 

49 

41 

48 

52 

51 

45 

48 

51 

56 

62 

56 

60 

57 

62 

66 

62 

51 

41 

47 

52 

53 

54 

56 

52 

46 

46 

51.9 

R  POINT 

MAX 

48 

40 

52 

52 

53 

53 

52 

59 

56 

61 

66 

68 

67 

66 

71 

69 

63 

55 

39 

41 

♦»l 

55 

50 

46 

41 

61 

58 

55.2 

MIN 

28 

34 

30 

36 

37 

38 

31 

33 

40 

42 

43 

46 

60 

47 

51 

55 

51 

51 

32 

28 

32 

36 

39 

30 

32 

38 

40 

36.6 

IE 

MAX 

60 

60 

53 

57 

53 

53 

57 

55 

52 

55 

68 

69 

76 

77 

75 

71 

74 

79 

77 

72 

56 

57 

52 

55 

59 

66 

72! 

70 

58 

62 

63.3 

MIN 

40 

30 

33 

39 

37 

36 

32 

32 

40 

38 

32 

39 

43 

41 

41 

39 

36 

34 

47 

42 

36 

33 

30 

40 

30 

30 

40  { 

38 

33 

26 

36.4 
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DAILY  TEMPERATURES 


ID/ 
JUNE  1< 


Day  Of  Month 


Slation 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

u 

IS 

18 

17 

18 

IS 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

DRIGGS 

MAX 

6B 

67 

6S 

58 

56 

63 

65 

58 

60 

59 

58 

72 

76 

73 

64 

It 

72 

MIN 

40 

36 

30 

37 

36 

35 

30 

34 

41 

42 

39 

37 

40 

49 

46 

36 

39 

42 

49 

45 

38 

45 

46 

35 

40 

41 

42 

49 

30 

DUBOIS  EXP  STA 

MAX 

65 

66 

65 

55 

53 

62 

64 

56 

54 

55 

67 

73 

78 

73 

71 

78 

70 

67 

74 

MIN 

43 

45 

42 

44 

41 

45 

40 

42 

41 

44 

44 

45 

47 

42 

51 

47 

51 

45 

60 

52 

47 

38 

42 

42 

37 

42 

47 

50 

42 

33 

ELK  CITY 

MAX 

69 

65 

47 

52 

54 

54 

62 

63 

48 

61 

72 

74 

81 

62 

82 

61 

80 

80 

52 

MIN 

35 

35 

42 

42 

42 

39 

40 

43 

42 

41 

43 

43 

61 

51 

41 

44 

34 

36 

41 

45 

31 

36 

41 

35 

41 

41 

36 

33 

ELK  RIVER  I  S 

MAX 

60 

62 

65 

62 

66 

50 

64 

66 

53 

71 

73 

76 

81 

85 

66 

86 

67 

60 

61 

55 

62 

58 

71 

62 

MIN 

41 

36 

44 

48 

46 

46 

45 

42 

49 

38 

39 

46 

47 

46 

50 

51 

45 

44 

58 

39 

46 

40 

33 

46 

42 

37 

42 

45 

44 

38 

EHMETT  2  E 

MAX 

81 

74 

66 

70 

66 

74 

78 

76 

76 

65 

76 

87 

94 

90 

88 

91 

92 

95 

94 

75 

90 

88 

83 

MIN 

43 

41 

44 

43 

43 

44 

44 

46 

46 

43 

48 

51 

52 

65 

57 

58 

56 

65 

67 

59 

51 

41 

41 

46 

52 

42 

51 

51 

46 

46 

FAIRFIELD  RS 

MAX 

73 

68 

57 

52 

56 

63 

61 

62 

66 

55 

70 

76 

73 

60 

88 

85 

56 

50 

50 

55 

71 

76 

79 

76 

70 

72 

MIN 

44 

36 

39 

44 

40 

38 

46 

40 

36 

41 

39 

39 

42 

42 

45 

45 

42 

46 

48 

49 

42 

41 

39 

35 

36 

38 

45 

49 

36 

31 

FORT   HALL    IND  AGENCY 

MAX 

72 

62 

60 

63 

67 

67 

75 

80 

83 

60 

83 

74 

81 

86 

65 

63 

MIN 

40 

43 

45 

46 

39 

41 

44 

44 

46 

52 

49 

46 

48 

65 

50 

42 

40 

47 

49 

45 

35 

GARDEN  VALLEY  RS 

MAX 

76 

76 

70 

70 

68 

72 

74 

61 

75 

61 

87 

81 

85 

6  9 

90 

68 

52 

53 

69 

72 

80 

65 

65 

72 

MIN 

42 

39 

46 

45 

41 

44 

40 

41 

47 

46 

46 

58 

56 

53 

53 

50 

53 

54 

50 

39 

39 

44 

40 

43 

47 

56 

44 

36 

GLENNS  FERRY 

MAX 

60 

65 

61 

66 

74 

75 

78 

68 

69 

79 

69 

86 

60 

63 

90 

93 

85 

MIN 

44 

44 

49 

50 

46 

54 

49 

46 

47 

46 

52 

53 

60 

58 

55 

54 

56 

57 

60 

51 

46 

51 

42 

46 

46 

56 

61 

45 

43 

GRACE 

MAX 

67 

70 

66 

59 

60 

62 

62 

61 

61 

60 

71 

78 

80 

72 

66 

75 

75 

60 

MIN 

42 

40 

41 

41 

41 

37 

36 

34 

38 

44 

44 

40 

43 

61 

44 

46 

45 

42 

45 

51 

46 

41 

38 

44 

35 

38 

43 

44 

41 

31 

GRAND  VIEW   3  WNW 

MAX 

60 

61 

76 

92 

MIN 

51 

47 

43 

47 

49 

49 

51 

52 

48 

45 

44 

51 

52 

61 

54 

57 

57 

56 

51 

60 

51 

47 

48 

44 

45 

44 

62 

55 

47 

41 

GRANGEVILLE 

MAX 

63 

50 

80 

85 

68 

60 

50 

75 

51 

70 

MIN 

50 

45 

42 

47 

44 

45 

44 

46 

44 

45 

43 

53 

59 

62 

63 

66 

50 

50 

55 

50 

45 

36 

38 

37 

43 

38 

47 

45 

44 

37 

GRASMERE 

MAX 

67 

66 

59 

54 

52 

58 

58 

66 

56 

76 

79 

73 

5  7 

MIN 

42 

37 

36 

46 

42 

41 

44 

44 

42 

36 

35 

44 

47 

50 

48 

48 

56 

49 

54 

50 

35 

37 

40 

40 

39 

39 

51 

49 

34 

33 

GROUSE 

MAX 

60 

64 

54 

49 

51 

64 

71 

66 

65 

53 

65 

70 

76 

69 

69 

69 

74 

59 

55 

5 1 

64 

59 

73 

71 

69 

55 

MIN 

43 

39 

39 

41 

43 

45 

41 

39 

38 

36 

34 

37 

38 

50 

44 

38 

42 

40 

40 

44 

41 

32 

40 

41 

29 

34 

36 

36 

32 

26 

HAILEY  RS 

MAX 

70 

66 

58 

53 

55 

60 

55 

63 

63 

56 

69 

75 

80 

78 

70 

72 

57 

5 1 

7'' 

MIN 

45 

35 

39 

41 

40 

36 

42 

36 

38 

36 

34 

43 

36 

53 

46 

46 

46 

49 

47 

49 

46 

35 

42 

40 

37 

41 

41 

45 

36 

33 

HAMER   4  NW 

MAX 

72 

75 

72 

56 

63 

66 

71 

64 

64 

69 

73 

60 

83 

80 

79 

75 

65 

87 

83 

MIN 

51 

46 

44 

44 

45 

46 

38 

41 

45 

46 

44 

44 

45 

55 

62 

50 

45 

44 

52 

47 

45 

39 

48 

47 

35 

39 

HAZELTON 

MAX 

80 

58 

MIN 

49 

45 

38 

43 

46 

46 

44 

44 

42 

41 

45 

45 

47 

63 

50 

50 

52 

51 

61 

62 

46 

46 

47 

46 

40 

47 

50 

53 

40 

37 

HEADQUARTERS 

MAX 

50 

69 

67 

83 

55 

75 

MIN 

39 

34 

43 

45 

45 

44 

42 

43 

47 

37 

37 

38 

47 

45 

47 

50 

44 

44 

46 

41 

45 

42 

32 

32 

47 

33 

36 

42 

42 

35 

HILL  CITY 

MAX 

70 

50 

59 

64 

66 

76 

MIN 

41 

37 

39 

43 

40 

36 

46 

40 

38 

41 

40 

41 

40 

52 

45 

42 

40 

45 

45 

47 

43 

35 

43 

39 

33 

35 

45 

51 

35 

28 

HOLLISTER 

MAX 

70 

51 

53 

56 

60 

69 

70 

76 

76 

72 

72 

80 

MIN 

44 

40 

33 

35 

43 

42 

40 

40 

42 

39 

39 

42 

47 

46 

44 

47 

46 

49 

54 

64 

42 

40 

43 

42 

43 

42 

54 

48 

37 

36 

HOWE 

MAX 

67 

72 

65 

56 

63 

68 

67 

67 

61 

68 

72 

79 

83 

80 

71 

7  5 

77 

63 

82 

79 

74 

85 

MIN 

52 

45 

41 

48 

40 

46 

40 

48 

42 

46 

42 

46 

46 

65 

51 

52 

65 

46 

49 

66 

59 

37 

46 

36 

46 

42 

47 

44 

34 

41 

IDAHO  FALLS  2  ESE 

MAX 

66 

70 

66 

74 

61 

65 

65 

64 

63 

56 

73 

75 

81 

74 

70 

75 

83 

60 

56 

55 

75 

70 

73 

78 

65 

66 

62 

76 

MIN 

50 

47 

43 

44 

45 

44 

39 

41 

46 

48 

42 

44 

46 

46 

49 

46 

46 

46 

49 

53 

51 

44 

41 

42 

39 

47 

46 

44 

45 

35 

IDAHO   FALLS   16  SE 

MAX 

65 

67 

56 

57 

58 

62 

61 

61 

62 

58 

69 

74 

60 

72 

66 

74 

71 

78 

75 

66 

63 

7 1 

69 

59 

74 

80 

79 

60 

72 

MIN 

47 

37 

37 

41 

36 

36 

35 

34 

39 

44 

38 

39 

42 

47 

43 

43 

46 

41 

46 

46 

44 

37 

34 

43 

34 

39 

43 

43 

39 

30 

IDAHO  FALLS  FAA  AP 

MAX 

67 

72 

57 

60 

60 

63 

66 

64 

64 

56 

74 

76 

61. 

75 

71 

76 

64 

80 

54 

68 

76 

54 

74 

60 

87 

66 

64 

80 

MIN 

46 

45 

45 

45 

47 

44 

40 

43 

47 

50 

44 

46 

46 

51 

52 

46 

50 

47 

49 

55 

48 

44 

41 

48 

38 

46 

47 

43 

45 

34 

IDAHO  FALLS  42  NW  WB 

MAX 

66 

71 

59 

5  7 

60 

65 

63 

56 

67 

71 

78 

82 

74 

71 

75 

62 

72 

70 

81 

65 

82 

51 

75 

MIN 

45 

42 

43 

46 

41 

44 

36 

44 

42 

46 

42 

44 

43 

50 

49 

44 

60 

44 

45 

50 

44 

39 

43 

41 

35 

42 

44 

44 

37 

31 

IDAHO  FALLS  46  W  WB 

MAX 

66 

62 

56 

54 

72 

78 

83 

71 

71 

76 

60 

MIN 

47 

41 

42 

44 

43 

44 

39 

43 

41 

45 

42 

46 

45 

49 

48 

46 

52 

48 

50 

64 

44 

40 

44 

43 

36 

43 

45 

43 

42 

32 

ISLAND   PARK  DAM 

MAX 

56 

66 

63 

63 

52 

61 

63 

53 

54 

57 

66 

70 

77 

73 

68 

59 

76 

77 

72 

MIN 

42 

35 

33 

38 

35 

37 

31 

34 

29 

38 

37 

35 

35 

48 

47 

39 

40 

36 

38 

43 

40 

34 

35 

37 

29 

34 

36 

35 

36 

25 

JEROME 

MAX 

77 

72 

59 

58 

59 

65 

69 

73 

70 

61 

76 

81 

82 

78 

76 

63 

86 

67 

8r> 

74 

75 

55 

70 

79 

64 

87 

84 

66 

81 

MIN 

49 

43 

41 

46 

45 

42 

43 

44 

43 

43 

44 

4" 

53 

54 

49 

60 

53 

54 

56 

65 

47 

42 

45 

45 

43 

46 

60 

55 

42 

40 

KELLOGG 

MAX 

65 

70 

67 

69 

66 

53 

58 

66 

71 

60 

78 

77 

76 

64 

90 

94 

93 

88 

92 

79 

76 

63 

63 

73 

70 

63 

76 

80 

66 

55 

MIN 

46 

41 

50 

53 

50 

49 

47 

44 

50 

46 

46 

56 

50 

52 

56 

55 

52 

52 

65 

47 

51 

49 

44 

51 

50 

43 

50 

61 

48 

44 

KILGORE 

MAX 

60 

61 

52 

57 

64 

69 

75 

72 

68 

72 

75 

73 

69 

66 

56 

56 

62 

64 

66 

75 

72 

67 

65 

MIN 

44 

39 

34 

39 

36 

41 

34 

37 

34 

39 

43 

38 

38 

60 

47 

35 

43 

35 

38 

43 

40 

34 

35 

40 

30 

34 

36 

38 

37 

25 

KOOSKIA 

MAX 

86 

86 

92 

95 

92 

93 

90 

83 

74 

72 

59 

69 

70 

64 

85 

82 

66 

78 

MIN 

54 

46 

48 

49 

50 

49 

47 

50 

52 

49 

45 

51 

58 

55 

67 

66 

52 

50 

61 

52 

51 

49 

41 

52 

53 

44 

48 

49 

49 

42 

KUNA  2  NNE 

MAX 

74 

73 

•6 

60 

88 

86 

88 

86 

72 

65 

65 

73 

78 

84 

90 

65 

57 

78 

MIN 

45 

44 

42 

44 

48 

45 

43 

45 

45 

'46 

50 

52 

61 

56 

57 

55 

56 

63 

59 

51 

40 

43 

46 

48 

42 

53 

51 

46 

45 

LEWISTON  WB  AP 

MAX 

81 

62 

85 

67 

91 

96 

90 

96 

65 

69 

74 

66 

83 

60 

74 

70 

76 

MIN 

50 

53 

52 

54 

52 

53 

50 

54 

53 

48 

55 

60 

62 

66 

64 

66 

50 

62 

62 

53 

56 

51 

45 

67 

53 

50 

55 

53 

52 

50 

LIFTON   PUMPING  STA 

MAX 

60 

57 

64 

61 

60 

70 

75 

75 

69 

62 

73 

70 

80 

71 

76 

60 

MIN 

44 

46 

44 

43 

44 

41 

39 

35 

39 

46 

43 

42 

46 

46 

46 

46 

47 

45 

46 

51 

55 

40 

41 

44 

35 

42 

46 

45 

42 

35 

LOWMAN    3  E 

MAX 

72 

70 

63 

63 

60 

59 

66 

71 

70 

61 

73 

84 

86 

64 

64 

86 

85 

70 

59 

51 

71 

81 

63 

80 

52 

75 

MIN 

38 

33 

44 

38 

37 

36 

40 

41 

37 

42 

47 

42 

64 

49 

46 

44 

47 

47 

45 

40 

37 

40 

38 

42 

41 

48 

36 

32 

MACKAY  RS 

MAX 

71 

75 

74 

68 

68 

60 

59 

60 

59 

69 

69 

70 

79 

77 

76 

74 

77 

78 

77 

56 

68 

70 

71 

59 

54 

74 

79 

60 

77 

72 

MIN 

40 

40 

39 

40 

29 

39 

38 

38 

36 

38 

39 

40 

44 

43 

41 

40 

45 

45 

42 

38 

34 

37 

38 

34 

40 

40 

40 

45 

36 

31 

MALAD 

MAX 

74 

75 

63 

56 

62 

66 

68 

67 

64 

63 

76 

82 

80 

73 

71 

78 

80 

83 

83 

81 

76 

70 

79 

64 

75 

62 

85 

85 

66 

80 

MIN 

44 

42 

44 

45 

45 

39 

40 

38 

39 

47 

49 

41 

41 

51 

44 

47 

46 

46 

47 

53 

50 

42 

42 

46 

38 

42 

44 

47 

43 

38 

MALAD  CITY   FAA  AP 

MAX 

71 

77 

63 

59 

65 

66 

69 

66 

66 

64 

76 

82 

76 

74 

73 

79 

80 

85 

84 

83 

55 

78 

64 

64 

76 

88 

91 

88 

72 

84 

MIN 

4S 

42 

45 

45 

46 

41 

41 

36 

36 

49 

47 

41 

47 

47 

42 

45 

47 

45 

45 

52 

45 

41 

40 

43 

37 

40 

42 

41 

39 

34 

See  reference  notes  lolloalng  Station  lodes. 
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DAILY  TEMPERATURES 


IDAHO 
JUNE  1963 


Day  01  Monlh 


1 

2 

3 

4 

5 

g 

7 

3 

g 

10 

11 

12 

i  13 

14 

1 

1 

17 

18 

1 

13 

on 
20 

21 

22 

23 

24 

26 

27 

28 

29 

30  1  31 

Aver 

H*y  RS 

73 

61 

56 

62 

63 

62 

1  66 

75 

79 

81 

80 

73 

81 

84 

85 

80 

76 

63 

64 

73 

76 

82 

78 

79 

74 

73.0 

MIN 

42 

1  40 

45 

46 

43 

39 

42 

36 

38 

44 

45 

38 

30 

43.1 

MC  CALL 

66 

65 

52 

&2 

58 

61 

64 

64 

63 

j  59 

64 

71 

78 

75 

78 

76 

79 

80 

80 

78 

74 

52 

54 

62 

54 

70 

69 

68 

58 

66 

66.7 

MIN 

45 

46 

48 

48 

^' 

41 

36 

36 

45 

42 

35 

46 

44 

38 

39 

43.3 

MC  CAMMON 

69 

70 

70 

60 

59 

62 

68 

62 

63 

I 

76 

80 

81 

75 

76 

1  '''' 

71 

81 

81 

72 

71 

71 

77 

67 

70 

80 

86 

86 

80 

77 

72.5 

MIN 

42 

38 

46 

43 

46 

53 

54 

45 

46 

48 

50 

43 

46 

46 

36 

44 

4fl 

44 

44 

33 

44.8 

MINIDOKA  DAM 

71 

70 

62 

51 

57 

58 

66 

66 

67 

67 

72 

79 

79 

78 

71 

78 

78 

81 

86 

79 

67 

62 

65 

64 

74 

80 

84 

84 

69 

78 

71.1 

MIN 

43 

41 

46 

46 

46 

45 

49 

53 

6 1 

42 

41 

47.0 

MONT PELIER  RS 

74 

71 

74 

65 

62 

64 

64 

61 

66 

63 

63 

72 

79 

80 

69 

64 

72 

76 

77 

81 

80 

64 

71 

79 

62 

72 

78 

83 

82 

64 

71.1 

MIN 

40 

40 

3« 

30 

34 

40 

38 

41 

42 

40 

36 

41 

39 

29 

39.3 

MOSCOW   U   OF  I 

69 

67 

64 

65 

61 

60 

65 

68 

67 

75 

75 

77 

79 

83 

89 

89 

84 

90 

89 

76 

68 

65 

66 

71 

79 

71 

72 

68 

69 

73.0 

MIN 

»2 

40 

45 

46 

45 

46 

42 

48 

49 

48 

46 

5  7 

55 

50 

* 

41 

45 

50 

44 

38 

46.6 

MOUNTAIN  HOME   1  SE 

80 

85 

75 

70 

65 

70 

65 

72 

72 

53 

60 

84 

85 

80 

82 

90 

84 

86 

86 

85 

80 

72 

70 

80 

85 

85 

90 

88 

91 

84 

1  78.5 

MIN 

40 

40 

40 

54 

58 

50 

50 

55 

60 

50 

*^ 

46 

40 

'  46.6 

MULLAN  FAA 

67 

67 

61 

65 

53 

57 

63 

67 

57 

66 

78 

69 

81 

86 

89 

91 

85 

89 

79 

73 

57 

55 

63 

63 

73 

76 

69 

55 

65 

69.3 

MIN 

43 

4J 

41 

39 

39 

47 

44 

45 

61 

50 

46 

46 

48 
48 

39 

38 

43 

41 

39 

38 

42.1 

NEW  MEADOWS  RS 

70 

65 

55 

66 

59 

62 

68 

70 

57 

68 

77 

86 

81 

86 

86 

84 

85 

86 

85 

72 

61 

65 

62 

63 

60 

75 

80 

69 

57 

71.2 

MIN 

36 

42 

36 

43 

30 

42 

42 

38 

42 

51 

40 

47 

46 

42 

40 

50 

36 

39 

40 

33 

39.5 

NttrtNtt 

67 

64 

57 

58 

51 

54 

61 

67 

58 

69 

72 

78 

79 

82 

87 

84 

82 

85 

75 

69 

62 

62 

64 

59 

55 

72 

75 

66 

60 

68 

68.1 

MIN 

46 

46 

45 

46 

42 

41 

5'' 

50 

55 

55 

50 

53 

42 

42 

43 

44 

38 

46.2 

OAKLEY 

70 

70 

54 

56 

55 

60 

63 

67 

63 

57 

74 

78 

75 

74 

70 

ll 

80 

82 

86 

81 

65 

63 

62 

65 

75 

83 

84 

n 

66 

80 

70.6 

MIN 

46 

38 

41 

46 

41 

44 

43 

40 

40 

45 

50 

50 

49 

54 

41 

43 

44 

43 

44 

49 

42 

39 

45.4 

OLA   5  S 

76 

74 

69 

62 

68 

72 

72 

75 

71 

65 

76 

87 

88 

84 

83 

82 

84 

88 

88 

90 

87 

66 

64 

69 

70 

83 

85 

84 

67 

78 

76.9 

MIN 

46 

48 

60 

68 

5 1 

52 

41 

40 

46.7 

75 

71 

66 

70 

65 

66 

73 

78 

74 

83 

84 

86 

89 

94 

98 

98 

92 

99 

97 

85 

79 

74 

75 

72 

73 

88 

88 

86 

69 

81 

80.9 

MIN 

68 

58 

69 

55 

5  5 

46 

52.7 

PAL  1 SADES  DAM 

61 

67 

68 

58 

58 

61 

61 

58 

61 

57 

67 

76 

.79 

77 

67 

75 

68 

79 

80 

76 

76 

66 

78 

74 

70 

78 

80 

80 

81 

77 

70.5 

MIN 

51 

45 

39 

41 

48 

39 

36 

43.8 

PARMA  EXP  STA 

74 

86 

67 

57 

73 

66 

76 

76 

63 

63 

76 

86 

92 

77 

84 

86 

91 

92 

92 

88 

68 

66 

67 

70 

84 

89 

71 

68 

76.5 

MIN 

43 

ll 

46 

49 

50 

61 

52 

60 

40 

46 

41 

45 

44 

47 

48.4 

PAUL   1  ENE 

76 

74 

72 

49 

59 

59 

60 

68 

70 

61 

60 

73 

80 

77 

70 

71 

80 

81 

84 

87 

82 

72 

65 

66 

67 

77 

84 

86 

80 

66 

71.8 

MIN 

42 

40 

39 

45 

47 

39 

38 

42 

44 

45 

49 

53 

42 

46 

47 

43 

49 

33 

36 

45.2 

PAYETTE 

ei 

75 

69 

74 

70 

74 

78 

80 

77 

66 

80 

88 

93 

90 

86 

88 

92 

95 

94 

88 

77 

71 

69 

77 

76 

86 

91 

83 

70 

82 

80.6 

MIN 

50 

43 

50 

46 

44 

46 

50 

64 

60 

52 

39 

42 

50 

40 

50 

46 

60.4 

PICABO 

72 

72 

69 

52 

57 

55 

62 

63 

67 

56 

57 

71 

77 

82 

74 

73 

75 

78 

82 

81 

79 

60 

61 

66 

63 

72 

78 

82 

78 

60 

69.3 

MIN 

40 

40 

39 

41 

40 

47 

48 

53 

46 

41 

" 

44 

43 

46 

39 

43.1 

PIERCE 

MAX 

63 

68 

68 

52 

56 

50 

52 

64 

66 

50 

71 

73 

78 

81 

83 

86 

85 

82 

88 

77 

71 

55 

61 

63 

61 

56 

76 

78 

68 

56 

67.9 

MIN 

44 

" 

42 

45 

45 

43 

41 

45 

47 

38 

44 

50 

46 

49 

44 

36 

47 

42 

42 

38 

43.3 

pocatello  2 

71 

73 

62 

62 

61 

62 

64 

65 

66 

57 

72 

80 

83 

75 

71 

78 

81 

83 

82 

83 

64 

68 

70 

65 

75 

83 

88 

86 

76 

88 

73.1 

MIN 

41 

40 

41 

42 

41 

36 

39 

40 

40 

42 

43 

6 1 

47 

47 

48 

45 

50 

43.7 

POCATELLO  WB  AP 

MAX 

71 

73 

51 

59 

60 

61 

64 

65 

65 

66 

74 

80 

80 

73 

73 

78 

79 

83 

84 

82 

64 

66 

73 

67 

74 

82 

87 

86 

64 

79 

71.8 

MIN 

43 

43 

43 

45 

46 

4  1 

42 

46 

43 

45 

47 

49 

60 

49 

60 

52 

48 

56 

46.3 

porthi ll 

MAX 

71 

72 

72 

71 

64 

59 

61 

72 

62 

76 

72 

75 

84 

S3 

86 

82 

87 

90 

82 

73 

69 

56 

66 

73 

67 

77 

76 

77 

72 

66 

73.1 

MIN 

48 

40 

50 

47 

49 

45 

41 

49 

43 

45 

64 

48 

50 

49 

51 

49 

51 

47 

45 

39 

60 

47.0 

potlatch 

MAX 

76 

68 

65 

65 

61 

58 

67 

65 

64 

76 

75 

78 

79 

85 

89 

89 

84 

91 

90 

78 

70 

65 

69 

71 

70 

77 

77 

73 

67 

72 

73.8 

MIN 

40 

39 

45 

50 

41 

46 

44 

48 

46 

40 

47 

55 

49 

42 

54 

53 

50 

43 

50 

39 

39 

46.4 

POWELL 

MAX 

76 

74 

72 

50 

52 

60 

61 

65 

64 

66 

62 

74 

76 

62 

83 

82 

78 

82 

89 

81 

75 

56 

58 

61 

62 

53 

76 

81 

71 

74 

69.8 

MIN 

36 

40 

35 

45 

45 

45 

44 

46 

45 

40 

40 

42 

48 

50 

51 

48 

45 

50 

43 

43.8 

PRESTON  2  SE 

MAX 

73 

69 

74 

64 

60 

64 

66 

68 

66 

65 

62 

75 

81 

79 

70 

67 

77 

80 

80 

82 

80 

65 

73 

80 

61 

73 

82 

88 

86 

66 

72.5 

MIN 

45 

43 

44 

45 

46 

40 

39 

36 

38 

48 

48 

41 

45 

62 

42 

46 

52 

52 

38 

43 

46 

37 

41 

44 

43 

46 

33 

43.9 

PRIEST  RIVER  EXP  STA 

MAX 

69 

68 

70 

71 

71 

68 

62 

67 

64 

74 

74 

80 

88 

89 

85 

88 

88 

87 

66 

58 

63 

70 

68 

73 

74 

73 

69 

68 

73.4 

MIN 

42 

36 

48 

44 

48 

48 

43 

44 

49 

41 

43 

55 

46 

46 

47 

50 

38 

49 

45 

44 

45.5 

REYNOLDS 

MAX 

62 

64 

56 

59 

57 

56 

70 

72 

68 

60 

65 

77 

85 

70 

81 

83 

80 

86 

82 

82 

63 

62 

58 

68 

72 

79 

83 

68 

67 

77 

70.4 

MIN 

42 

49 

40 

41 

45 

43 

40 

45 

40 

39 

48 

48 

48 

49 

52 

41 

42 

38 

44 

41 

36 

44.1 

R 1 CHF I  ELD 

MAX 

71 

68 

59 

57 

55 

60 

65 

68 

63 

57 

72 

78 

81 

78 

72 

75 

77 

82 

82 

78 

66 

59 

63 

65 

75 

79 

82 

80 

67 

75 

70.3 

MIN 

45 

37 

42 

41 

37 

40 

42 

40 

42 

43 

46 

47 

52 

48 

48 

47 

5  1 

5 1 

52 

39 

40 

44.1 

RIGGINS  RS 

MAX 

84 

81 

62 

64 

64 

67 

73 

76 

72 

69 

84 

90 

92 

89 

95 

89 

92 

99 

98 

96 

77 

76 

70 

75 

85 

90 

89 

75 

76 

81.0 

MIN 

54 

49 

49 

50 

48 

49 

62 

60 

60 

64 

58 

60 

64 

60 

54 

59 

^7 

53 

47 

55 

50 

54.3 

RUPERT  13  NNE 

MAX 

74 

73 

59 

60 

59 

63 

69 

71 

61 

67 

74 

74 

78 

72 

71 

80 

81 

82 

87 

67 

79 

MIN 

49 

36 

39 

42 

43 

44 

35 

47 

38 

42 

40 

43 

44 

51 

47 

48 

46 

47 

51 

52 

46 

43 

45 

39 

43.3 

SAINT  ANTHONY 

MAX 

66 

69 

65 

58 

60 

64 

66 

62 

60 

59 

70 

76 

84 

75 

72 

77 

75 

80 

80 

79 

73 

65 

75 

68 

76 

76 

81 

83 

78 

78 

71.7 

MIN 

50 

41 

41 

40 

41 

44 

38 

39 

43 

45 

41 

43 

44 

55 

50 

42 

48 

44 

45 

53 

48 

41 

36 

43.4 

SAINT  MARIES 

MAX 

72 

71 

67 

67 

65 

59 

68 

70 

69 

78 

77 

76 

83 

87 

92 

91 

93 

92 

93 

89 

71 

63 

72 

71 

70 

79 

80 

76 

64 

73 

75.9 

MIN 

46 

41 

46 

51 

49 

48 

46 

47 

50 

45 

46 

53 

50 

50 

52 

49 

45 

40 

42 

41 

47.8 

SALMON 

MAX 

74 

69 

62 

60 

61 

67 

69 

68 

65 

64 

73 

78 

85 

71 

79 

84 

84 

88 

80 

80 

55 

64 

60 

63 

72 

71 

79 

77 

62 

72 

70.9 

MIN 

36 

47 

48 

46 

44 

48 

49 

45 

46 

47 

49 

46 

47 

54 

52 

47 

53 

47 

52 

45 

40 

40 

46.0 

SANOPOINT  EXP  STA 

MAX 

71 

70 

71 

72 

68 

58 

63 

70 

64 

74 

7* 

80 

85 

85 

85 

84 

88 

86 

76 

66 

57 

67 

72 

67 

76 

74 

73 

69 

67 

73.3 

MIN 

46 

40 

51 

50 

50 

49 

46 

44 

56 

50 

46 

50 

48 

49 

57 

53 

41 

50 

48 

49,1 

SHOSHONE  1  HNW 

MAX 

78 

75 

61 

59 

60 

68 

70 

73 

72 

59 

77 

83 

86 

83 

79 

82 

83 

89 

89 

85 

75 

62 

66 

69 

81 

87 

87 

86 

67 

83 

75.8 

MIN 

40 

40 

46 

46 

53 

55 

47 

51 

50 

55 

55 

55 

58 

44 

47 

47 

44 

45 

55  . 

57 

40 

46.9 

SLATE  CREEK  RS 

MAX 

76 

73 

54 

64 

56 

62 

68 

72 

68 

74 

83 

86 

87 

90 

92 

94 

89 

99 

99 

86 

86 

75 

74 

72 

70 

84 

82  1 

82 

64 

78 

78.0 

MIN 

53 

49 

49 

48 

48 

48 

43 

47 

60 

51 

46 

55 

61 

55 

58 

56 

53 

52 

61 

56 

53 

48 

54 

53 

50 

43 

49 

51 

56 

44 

51.3 

STREVELL 

MAX 

70 

69 

56 

51 

54 

59 

60 

63 

62 

55 

71 

78 

77 

68 

65 

76 

77 

79 

79 

79 

72 

69 

71 

61 

71 

79 

85 

85 

82 

77 

70.0 

MIN 

43 

37 

39 

40 

41 

43 

36 

35 

36 

40 

43 

39 

46 

43 

48 

47 

45 

45 

46 

52 

46  1 

40 

37 

42 

37 

40 

49 

47 

40 

31 

41.8 

SUGAR 

MAX 

62 

65 

68 

70 

65 

63 

66 

63 

63 

62 

65 

70 

84 

84 

73 

77 

77 

80 

80 

82 

75 

67 

75 

74 

71 

74 

83 

84 

81 

" 

72.6 

MIN 

49 

39 

39 

38 

41 

43 

37 

39 

44 

40 

41 

40 

41 

53 

49 

43 

46 

42 

42 

51 

46  1 

41 

38 

46 

37 

39 

42 

41 

44 

30 

42.0 

r*r«r«BC*  not**  follo«ln(  Stftttos  taOmx. 
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Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


StaUon 

Day  Oi  Monlh 

Average 

1 

2 

3 

4 

5 

B 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

SUN  VALLEY 

MAX 

64 

60 

53 

52 

55 

56 

61 

60 

52 

66 

73 

76 

75 

65 

72 

73 

76 

72 

73 

66 

56 

68 

59 

54 

69 

76 

73 

58 

55 

64 

.9 

MIN 

39 

30 

37 

41 

36 

41 

42 

35 

31 

32 

35 

34 

34 

48 

40 

36 

36 

37 

38 

40 

42 

31 

40 

39 

28 

31 

34 

39 

33 

24 

35 

•  1 

SWAN  FALLS  PH 

MAX 

80 

60 

63 

65 

66 

74 

76 

78 

77 

66 

83 

91 

95 

90 

90 

92 

92 

95 

95 

92 

77 

66 

71 

76 

76 

68 

96 

93 

72 

88 

81 

.6 

MIN 

57 

55 

44 

49 

49 

61 

52 

55 

62 

46 

46 

55 

59 

63 

68 

63 

61 

63 

66 

63 

52 

49 

51 

51 

53 

50 

50 

59 

51 

50 

54 

•  5 

SWAN  VALLEV  1  W 

MAX 

66 

70 

60 

54 

64 

58 

65 

62 

60 

76 

81 

76 

68 

76 

70 

79 

60 

76 

63 

66 

77 

59 

70 

75 

61 

80 

56 

80 

69 

.9 

MIN 

49 

35 

38 

36 

38 

40 

33 

33 

40 

39 

39 

36 

50 

46 

40 

40 

39 

36 

40 

42 

35 

36 

42 

34 

35 

38 

41 

39 

28 

36 

•  5 

TETONIA   EXP  STA 

MAX 

59 

61 

57 

64 

71 

77 

73 

66 

71 

70 

76 

75 

75 

57 

60 

73 

68 

66 

73 

81 

80 

53 

70 

55 

•  8 

MIN 

37 

38 

36 

36 

37 

36 

33 

34 

34 

41 

37 

36 

36 

49 

46 

36 

35 

38 

44 

46 

43 

33 

36 

40 

33 

34 

44 

40 

37 

26 

37 

•  9 

THREE  CREEK 

MAX 

54 

52 

70 

75 

73 

77 

80 

80 

66 

66 

57 

51 

73 

77 

80 

74 

62 

76 

55 

.7 

MIN 

39 

34 

32 

37 

38 

40 

40 

37 

34 

33 

36 

40 

44 

42 

41 

38 

34 

38 

39 

39 

32 

34 

37 

38 

31 

29 

36 

■  8 

TRIANGLE  RANCH 

MAX 

65 

62 

48 

52 

52 

69 

63 

66 

64 

55 

71 

76 

76 

72 

76 

77 

78 

60 

79 

80 

73 

54 

53 

62 

71 

75 

80 

52 

61 

74 

57 

.2 

MIN 

37 

30 

36 

41 

41 

30 

35 

37 

34 

35 

32 

37 

40 

53 

45 

43 

61 

43 

49 

42 

41 

35 

36 

34 

30 

31 

39 

36 

34 

27 

37 

•  6 

TWIN   FALLS   2  NNE 

MAX 

58 

56 

62 

69 

70 

66 

75 

61 

82 

79 

76 

63 

84 

87 

91 

86 

76 

62 

63 

68 

80 

85 

87 

87 

70 

81 

74 

.5 

MIN 

50 

45 

38 

46 

46 

44 

44 

44 

48 

42 

44 

46 

49 

63 

48 

49 

52 

51 

55 

56 

46 

43 

47 

47 

42 

46 

48 

55 

42 

39 

46 

,7 

TWIN  FALLS   3  SE 

MAX 

49 

55 

60 

63 

69 

71 

64 

60 

73 

80 

83 

73 

75 

82 

64 

84 

87 

64 

61 

61 

53 

69 

79 

83 

85 

79 

56 

72 

.2 

MIN 

50 

46 

37 

40 

45 

44 

45 

44 

51 

42 

44 

45 

49 

62 

60 

58 

54 

54 

56 

55 

46 

44 

46 

47 

45 

47 

49 

65 

42 

39 

47 

•  4 

TWIN   FALLS  W3AS0 

MAX 

71 

66 

47 

54 

57 

59 

65 

66 

62 

57 

72 

79 

79 

72 

73 

60 

61 

84 

86 

SO 

63 

62 

60 

66 

76 

80 

83 

74 

53 

69 

.6 

MIN 

60 

44 

38 

40 

45 

44 

45 

43 

45 

42 

44 

44 

48 

53 

47 

48 

51 

50 

54 

54 

46 

42 

46 

48 

41 

44 

61 

53 

42 

39 

46 

.0 

WALLACE   WOODLAND  PARK 

MAX 

60 

65 

65 

63 

65 

53 

53 

63 

69 

55 

71 

74 

69 

81 

66 

86 

89 

65 

88 

77 

73 

56 

56 

61 

62 

69 

74 

75 

65 

52 

68 

.5 

MIN 

40 

37 

46 

33 

48 

41 

40 

41 

48 

44 

41 

64 

45 

47 

49 

50 

40 

44 

.0 

WARREN 

MAX 

59 

57 

48 

54 

53 

52 

53 

60 

58 

65 

66 

66 

73 

73 

75 

73 

74 

76 

78 

72 

64 

54 

49 

54 

55 

68 

70 

68 

54 

64 

62 

•  6 

MIN 

33 

27 

29 

35 

30 

34 

35 

29 

35 

34 

35 

34 

38 

38 

37 

35 

35 

34 

43 

36 

33 

29 

26 

35 

27 

27 

39 

34 

29 

26 

33 

.1 

WAYAN 

MAX 

61 

64 

60 

66 

52 

57 

59 

57 

56 

68 

67 

72 

79 

76 

72 

70 

69 

76 

73 

73 

68 

63 

71 

62 

66 

73 

75 

77 

70 

70 

55 

.8 

MIN 

48 

40 

37 

37 

32 

34 

34 

33 

32 

42 

34 

31 

44 

44 

34 

34 

40 

40 

44 

45 

37 

38 

31 

34 

33 

43 

40 

46 

30 

39 

37 

.7 

WINCHESTER   I  SE 

MAX 

68 

63 

54 

56 

53 

54 

57 

63 

60 

66 

70 

73 

75 

78 

63 

80 

79 

83 

80 

70 

67 

60 

56 

52 

59 

72 

72 

72 

71 

73 

57 

.7 

MIN 

41 

42 

39 

38 

43 

43 

42 

43 

40 

42 

41 

50 

53 

48 

53 

52 

53 

50 

55 

43 

45 

43 

36 

43 

43 

42 

44 

46 

43 

44 

44 

.7 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 


:)unon 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

ABERDEEN  EXP  STATION 

EVAP 

.23 

.18 

.28 

.09 

.21 

♦ 

.11 

.15 

.08 

.10 

.04 

.22 

.24 

.17 

.15 

.15 

.21 

.25 

.25 

.21 

.23 

.21 

.22 

.27 

.21 

.25 

.29 

.37 

.43 

.25 

6.07 

MIND 

78 

54 

102 

71 

87 

60 

40 

64 

28 

85 

29 

43 

24 

55 

72 

73 

28 

46 

20 

45 

88 

151 

48 

90 

102 

55 

46 

75 

177 

76 

2024 

ARROWROCK  DAM  (A) 

EVAP 

.21 

.24 

.10 

.06 

.03 

.12 

.12 

.24 

.09 

.04 

.13 

.23 

.22 

.13 

.18 

.24 

.28 

.26 

.19 

.29 

.15 

.12 

.07 

.18 

.21 

.24 

.26 

.28 

.14 

.23 

5.30 

WIND 

37 

49 

38 

26 

35 

31 

27 

35 

20 

27 

22 

24 

24 

19 

35 

32 

33 

21 

23 

36 

59 

29 

26 

31 

45 

28 

32 

52 

32 

38 

966 

LIFTON  PUMPING  STA  (B) 

EVAP 

.17 

.21 

.17 

.15 

.22 

.10 

.08 

.25 

.20 

.08 

.18 

.25 

.22 

.06 

.14 

.21 

.20 

.24 

.22 

.25 

.22 

.26 

.25 

.18 

.26 

.31 

.38 

.32 

.28 

B  6.30 

WIND 

29 

56 

60 

59 

122 

39 

53 

30 

51 

75 

34 

37 

25 

54 

93 

42 

34 

30 

22 

35 

100 

50 

48 

74 

24 

39 

42 

44 

90 

55 

1506 

MOSCOW  U  OF  I  (B) 

EVAP 

.30 

.04 

.10 

.20 

.02 

.06 

.08 

.11 

.21 

.08 

.12 

.22 

.30 

.04 

.15 

.29 

.25 

.38 

.33 

.32 

.25 

.20 

.19 

.22 

.16 

.25 

.20 

.41 

.12 

.05 

5.55 

WIND 

47 

72 

113 

15 

84 

41 

25 

65 

75 

33 

35 

69 

60 

42 

61 

35 

64 

34 

70 

89 

78 

80 

34 

63 

60 

52 

60 

99 

98 

43 

1797 

PALISADES  DAM 

EVAP 

.09 

.13 

.15 

.08 

.09 

.13 

.08 

.12 

.18 

.03 

.15 

.25 

.27 

.31 

.12 

.15 

.24 

.20 

.26 

.20 

.21 

.15 

.23 

.17 

.22 

.30 

.39 

.45 

.38 

.31 

6.06 

WIND 

80 

100 

60 

50 

97 

116 

117 

149 

103 

109 

159 

100 

190 

72 

58 

55 

165 

140 

140 

100 

160 

50 

110 

90 

120 

150 

180 

200 

110 

120 

3450 

PARMA  EXP  STA 

EVAP 

« 

.38 

.42 

.03 

.17 

.27 

.34 

.28 

.27 

.19 

.11 

.21 

.22 

.35 

.08 

.26 

.22 

.30 

.33 

.27 

.33 

.18 

.19 

.15 

.24 

.16 

.24 

.30 

.18 

.16 

6.83 

WIND 

42 

74 

163 

56 

85 

107 

94 

65 

32 

49 

19 

06 

09 

38 

2->. 

15 

22 

19 

23 

20 

59 

45 

19 

35 

28 

42 

27 

29 

37 

23 

1304 

MAX 

73 

85 

75 

57 

80 

78 

78 

85 

88 

65 

77 

92 

97 

98 

81 

97 

97 

9« 

100 

98 

91 

75 

76 

81 

86 

84 

93 

95 

71 

78 

84.2 

MIN 

54 

51 

46 

53 

54 

52 

52 

54 

57 

50 

50 

62 

66 

63 

61 

61 

65 

65 

65 

67 

55 

50 

50 

57 

57 

53 

62 

58 

53 

60 

55.6 

TWIN  FALLS  WBASO 

EVAP 

.26 

.28 

.23 

.01 

.04 

.07 

.08 

.19 

.28 

.11 

.09 

.17 

.23 

.21 

.19 

.09 

.31 

.28 

.32 

.21 

.26 

.25 

.12 

.26 

.25 

.25 

.29 

.37 

.35 

.23 

6.28 

WIND 

143 

96 

116 

52 

68 

54 

56 

89 

81 

86 

18 

42 

21 

56 

37 

26 

33 

37 

39 

55 

107 

106 

46 

98 

78 

5i 

30 

69 

141 

55 

1999 

MAX 

79 

75 

70 

50 

55 

53 

63 

77 

76 

65 

66 

84 

89 

81 

80 

30 

91 

89 

89 

87 

82 

71 

71 

74 

73 

84 

88 

88 

79 

75 

75.5 

MIN 

50 

47 

44 

43 

46 

48 

48 

48 

47 

45 

45 

62 

55 

57 

54 

55 

58 

59 

55 

57 

50 

46 

49 

49 

48 

51 

54 

55 

45 

44 

50.2 

MAX  AND  MIN  IN  DAILY  EVAPORATION  TABLE  REFER  TO  EXTREMES  OF  TEMPERATURE  Of  WATER  IN  PAN  AS  RECORDED  DURING  THE  24  HOURS  ENDING  AT  TIME  OF  OBSERVATION. 

(A)  PAN  PAINTED   INSIDE   AND  OUTSIDE   WITH   ALUMINUM  PAINT. 

(B)  PAN  IS  OF  STAINLESS  STEEL. 


SUPPLEMENTAL  DATA 


StatiOD 

Wind  direction 

Wind  speed 

m.  p.  h. 

Relative   humidity  averages  - 
percent 

Number  of  days  witli  precnpitation 

Percent  of 
possible 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  sunset 

Prevailing 

Percent  oi 
time  irom 
prevailing 

Average 

Fastest 
mile 

Direction 
oi 

fastest  mile 

Date  of 
iastest  mile 

5.00  AM 
MST 

11 ,00  AM 
MST 

5i00  PM 
MST 

11 tOO  PM 
MST 

Trace 

.01-09 

10-49 

50-99 

100-1.99 

2.00 
and  over 

Total 

BOISE  WB  AIRPORT 

WNW 

17 

7.9 

29 

NW 

25 

72 

48 

39 

57 

4 

6 

5 

1 

0 

0 

16 

57 

6.3 

IDAHO  FALLS   42   NW  WB 

SSW 

9.3 

380 

SSW 

21 

0 

3 

5 

2 

0 

0 

10 

IDAHO  FALLS  46W  WB 

SW 

7.7 

280 

SW 

21 

5 

8 

3 

1 

1 

0 

19 

LEWISTON  WB  AIRPORT 

74 

50 

38 

10 

5 

2 

1 

0 

0 

18 

5.7 

POCATELLO  WB  AIRPORT 

SW 

18 

7.9 

33 

W 

28 

82 

51 

42 

67 

4 

7 

2 

0 

0 

19 

53 

5.1 

0      MAXIMUM  HOURLY  AVERAGE 


S««  RalaieQce  No1«b  Followliig  SUtloa  Iiid«x 


i 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


I  MHO 
JUNE  19«3 


Day  of  month 


btahon 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

n 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

BIO  CREEPC  1  5 
COBALT 

DEADWOOD  0AM 
NEZPERCE 
SUN  VALLEY 
THREE  CREEK 
WARREN 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

O.S 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

2.0 
T 

T 

2.0 

T 

T 
1.0 

S*«  i«f«r«nc«  DOtM  tollowring  Station  Index. 
-  75  - 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


DELAYED  DATA 


Temperature 

Precipitotion 

No.  of  Days 

Snov^,  Sleet 

No.  of  Days 

Starion 

Average 
Maximum 

i 

a 
S 

a> 

Max. 

Min. 

E 

a 

ll 

1 

Average 
MinlmofT 

o 

1 
a. 

From  No 

Highest 

1 
a 

0 

1 

o 

s  > 

.M 

•i 

1 

Z 
E 

Greotest 

1 
o 

1 

1 

1 
o 

1 

o 

o 
o 

DECEMBER  1962 

ANDERSON  DAM 
ATLANTA  3 
IDAHO  FALLS  2  ESE 
HACHAY  RS 
TRIANGLE  RANCH 

42.3 

37. 5f 

36.2 

45.5 

27.0 

f 

19. 7W 

U.l 

16.4 

34*  7 

C 

28.6r' 

23.7 

31.0 

2.1 

54 

50 
46 
57 

16 

16 
8 
14 

-  3 

-  3 

-  4 

25 
17 
25 

1122 
1277 
1049 

0 
0 
0 
0 
0 

3 

7 

2 

24 
31 
29 
31 
30 

0 

4 
5 

1.06 
.09 
.44 

.54 

.09 
.27 
.20 

3 
2 
4 

T 

T 
5.0 

T 
0 

26+ 

2 
0 
2 

-t      o  o  o 

O       O  O  O 

JANUARY  1963 

BIG  CREEK  1  S 

30.5 

0.9 

15.7 

45 

21  + 

-32 

19 

1525 

0 

17 

31 

12 

D  3.52 

2.45 

31 

13.8 

8 

30 

6 

1 

1 

FEBRUARY  1963 

POCATELLO  2 
TRIANGLE  RANCH 

49.9 
48.8 

28.3 
26.4 

39.1 
37.5 

53 
62 

6  + 

6 

14 
5 

12 
12 

718 
760 

0 
0 

0 

0 

19 
2 1 

0 
0 

1.16 
1.71 

.78 
.50 

1 

18 

.0 

0 

3 
6 

1 
1 

0 
0 

MARCH  1963 

ATLANTA  3 
BIG  CREEK  1  S 
ELK  RIVER   1  S 

43.2 
43.0 
47.8 

18.1 
15.7 
26.4 

30.7 
29.4 
37.1 

56 
58 
67 

27  + 

21 

22 

1 

-  S 

16 
13 

1069 
1096 

0 
0 

c 

0 
2 
1 

30 
31 
27 

0 
3 
0 

2.88 
3.35 

1.12 
.90 
.54 

2  8 
28 

20.0 
10.0 

10 
4 

16+ 

31 

2 

3 
8 
11 

1 
1 
1 

1 

0 
0 

APRIL  1963 

BRUNEAU 
GRANGEVILLE 
RUPERT   13  NNE 
TRIANGLE  RANCH 
TWIN  FALLS  W8AS0 

61.4 
53.3 
55. 3M 
51. 9M 

M 

35.7 
32.5 
30. 3M 
23. 7M 
M 

48.6 
42.9 
42  .  8h 
37. 8M 
M 

2.0 

80 
78 
76 
73 
77 

30 
14 
13 
13 
15  + 

23 
24 

11 
20 

17 

3 

17 
17 

487 
554 

809 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

10 
15 
21 
28 

0 
0 
0 
0 
0 

3.48 
2.09 
1.57 

•  80 

.80 
.82 
.60 
.63 
.75 

27 
27 
6 
27 

.0 
8.0 
4.0 
3.0 

0 
2 
0 
0 

20+ 

5 
11 
6 

1 

2 
2 
1 

0 
0 
0 
0 
0 

MAY  1963 

BRUNEAU 

TRIANGLE  RANCH 
TWIN  FALLS  WBASO 

77.6 
56. 4M 
69.3 

46.1 
34. 9M 
43.5 

61.9 
50.  7M 
56.4 

89 
78 
81 

23  + 
18 
29  + 

33 
26 
37 

17 
15 
26+1 

130 
435 
264 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
12 
0 

0 
0 
0 

.33 
1.95 
1  .04 

.13 
.40 
.57 

4 

3 
12 

.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 

2 
7 
3 

0 
0 

1 

0 
0 
0 

DAILY  PRECIPITATION 


DECEMBER  1962 

ANDERSON  DAM 
ATLANTA  3 
IDAHO  FALLS  2  ESE 
HACKAY  RS 
TRIANGLE  RANCH 


JANUARY  1963 
BIG  CREEK  1  S 
FEBRUARY  1963 


MARCH  1963 

ATLANTA  3 
BIG  CREEK  1  S 
ELK  RIVER  1  S 

APRIL  1963 

BRUNEAU 
GRANGEVILLE 
RUPERT  13  HNE 
TRIANGLE  RANCH 
TWIN  FALLS  WBASO 


BRUNEAU 
TRIANGLE  RANCH 
THIN  FALLS  WBASO 


Day  of  Month 


1.75 
2.86 
3.3S 


1.76 
3.4B 
2.09 
1.57 


.34.     .04  T 


.32     .50  'IS 


10       11  12 


.10     .02  ,57 


13     14     15     16     17  18 


5C      .20  .15 


.22      .13]  T 


25     26     27     28     29     30  31 


0   .16     .15  2.45 


.43      .90  *2S 


.04     .04  .01 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-  76  - 


DAILY  TEMPERATURES 

DELAYED  DATA 


Station 

Day  01  Month 

• 

ot 

1 

2 

3 

4 

S   1  6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

M 

IS 

1 

19  1 

20 

21 

22| 

t 

23 

1 

24 

25  1 

26  1 

27 

28  ' 

29 

30 

31 

• 

> 
< 

DECEMBER  1962 

ANDERSON  0AM 

MAX 
MIN 

40 
32 

39 
35 

46 

37 

40 
26 

43 

28 

52 
31 

46 
30 

48 

30 

46 

30 

39 
26 

37 
25 

39 
22 

44 

23 

44 

33 

47 
36 

54 

37 

46 
39 

45 
35 

48 

32 

47 
26 

47 
26 

44 

28 

34 
19 

29 
13 

29 
11 

31 
14 

35 
16 

43 
23 

41 
25 

43 
23 

45 

27 

42.3 
27.0 

ATLANTA  3 

MAX 
MIN 

36 
29 

37 
30 

34 
28 

33 
11 

35 

17 

43 

26 

38 
19 

36 

17 

37 
16 

37 
14 

36 
14 

IDAHO   FALLS   2  ESE 

MAX 
MIN 

44 

32 

35 
20 

33 
22 

39 
24 

36 
26 

35 
30 

34 

28 

33 
28 

33 
27 

34 

22 

43 
15 

38 
21 

45 

19 

50 
20 

48 

20 

49 

22 

48 

30 

37 
30 

36 
28 

38 
18 

30 
14 

22 
3 

22 
-  3 

33 
10 

40 
12 

36 
14 

41 

7 

38 
1  3 

37.5 
19.7 

MACHAV  RS 

MAX 
MIN 

35 
IS 

37 
25 

36 
21 

33 
6 

34 

6 

44 

15 

41 

18 

46 

13 

43 
15 

42 

2 

43 

22 

43 
26 

42 

20 

39 
12 

34 
18 

29 
5 

29 
-  3 

27 
-  1 

28 
8 

29 
10 

32 
12 

38 
18 

40 
10 

36 
-  1 

34 
0 

28 
6 

36 
2 

36 
5 

34 
10 

35 
15 

36 
13 

36.2 
11.1 

TRIANGLE  RANCH 

MAX 
MIN 

40 

IS 

46 
34 

45 
32 

41 

22 

50 
20 

48 

25 

53 
20 

55 
18 

53 
18 

43 

12 

35 
9 

40 
10 

53 
9 

57 
25 

53 
26 

55 

32 

47 

30 

44 

29 

46 

30 

51 

19 

46 

20 

49 

18 

38 
9 

22 
-  2 

30 
-  4 

37 
-  3 

40 

-  2 

41 

0 

52 
10 

62 
6 

47 
19 

46.5 
16.4 

JANUARY  1963 

BIG  CREEK  1  S 

MAX 
MIN 

45 
11 

43 
29 

41 
30 

38 
15 

40 
8 

38 
4 

37 
2 

41 
9 

38 
19 

23 
3 

5 

-25 

6 

-31 

22 
-13 

31 
15 

31 
21 

34 
16 

31 
5 

30 
2 

10 
-32 

25 
-  5 

45 

0 

38 
10 

38 
-13 

32 
2 

30 
10 

20 
-25 

31 
-26 

30 
-  3 

22 
-  1 

16 
-20 

35 
11 

30.6 
.9 

FEBRUARY  1963 

POCATELLO  2 

MAX 
MIN 

54 
41 

51 
39 

49 
38 

60 
34 

63 
43 

63 
34 

61 
32 

57 
25 

55 
19 

49 
19 

48 
18 

39 
14 

44 
15 

42 
28 

45 

27 

43 

22 

40 

29 

38 
27 

40 
31 

47 

33 

50 
31 

47 

22 

51 

23 

56 

36 

58 
22 

66 
34 

44 

32 

47 

26 

49.9 
26.3 

TRIANGLE  Ranch 

MAX 
MIN 

48 

36 

48 
34 

52 
40 

56 

33 

61 

32 

62 
33 

60 
25 

60 
23 

52 
25 

47 
20 

43 
18 

43 
5 

37 
15 

38 
25 

43 
20 

42 

25 

40 

30 

37 
28 

48 
33 

48 
34 

48 

28 

47 
24 

50 
24 

53 
25 

60 
24 

56 
32 

43 
25 

44 
24 

46.6 
26.4 

MARCH  1963 

ATLANTA  3 

MAX 
MIN 

37 
26 

38 
16 

37 

5 

41 

2 

35 

11 

43 
4 

41 
8 

50 
11 

51 
11 

45 

15 

36 
26 

39 
3 

40 

3 

37 
17 

33 
25 

35 
1 

42 

21 

38 
18 

48 
19 

39 
21 

54 

24 

56 

31 

56 

36 

43 
26 

43 
11 

51 
23 

56 
28 

45 

32 

38 

30 

44 

28 

48 

29 

43.2 
18.1 

BIG  CREEK  1  S 

MAX 
MIN 

40 
22 

35 
16 

33 
2 

28 
4 

31 
9 

41 

3 

46 

3 

48 

4 

49 

5 

46 

15 

35 
22 

36 
0 

40 

^  9 

38 
8 

38 
21 

35 
-  5 

44 

16 

39 
26 

40 
26 

55 
26 

58 

21 

57 
21 

54 

25 

42 

25 

52 
14 

65 

22 

52 
31 

39 
30 

41 

29 

45 

30 

42 
26 

43.0 
15.7 

ELK,  RIVER  1  S 

MAX 
MIN 

41 
31 

42 

30 

41 
22 

34 

14 

40 

20 

35 
28 

38 
17 

48 

17 

52 
18 

54 

22 

45 
30 

45 
20 

43 
23 

47 
24 

44 
30 

32 
16 

43 
23 

53 
29 

43 
31 

39 
30 

61 

28 

67 
30 

63 
37 

56 

31 

50 
26 

61 
24 

62 
30 

44 

35 

54 
34 

50 
37 

64 

30 

47.8 
26.4 

APRIL  1963 

BRUNEAU 

MAX 
MIN 

65 
33 

53 
32 

63 
28 

64 
38 

65 

37 

59 
43 

62 
43 

56 
34 

55 

33 

57 
28 

60 
31 

65 
38 

65 
35 

60 
32 

46 
38 

57 

49 

23 

52 
32 

52 
36 

52 
32 

54 

27 

56 
34 

61 
29 

68 

33 

78 
45 

78 
48 

64 

43 

69 
41 

77 
44 

80 
41 

61.4 
35.7 

GRANGEVILLE 

MAX 
MIN 

36 
29 

44 

29 

53 
24 

54 

35 

56 
33 

50 
33 

48 
31 

52 
34 

46 

30 

50 
34 

56 
29 

63 
35 

68 

33 

78 
39 

47 
29 

44 

27 

48 

30 

46 

32 

54 
28 

39 
26 

40 

27 

51 

32 

54 
38 

60 
32 

68 
34 

52 
39 

44 

39 

62 
39 

72 
40 

63 
36 

63.3 
32.5 

RUPERT  13  NNE 

MAX 
MIN 

52 
26 

45 

54 

55 
33 

59 
27 

53 
41 

47 
37 

51 
31 

50 
24 

54 
26 

68 
29 

76 
31 

69 
45 

68 
28 

38 
24 

42 
18 

47 

28 

48 
24 

41 
28 

43 
26 

43 

27 

55 
22 

61 

25 

69 
30 

65 
43 

46 
37 

62 
35 

67 
34 

74 
38 

55.3 
30.3 

TRIANGLE  RANCH 

MAX 
MIN 

45 
24 

40 
18 

55 
16 

53 
30 

50 
24 

50 
33 

50 
35 

45 

20 

47 

25 

50 
24 

61 
27 

73 
24 

72 
26 

42 
24 

34 
20 

40 
11 

44 
26 

45 
23 

40 
18 

45 
26 

52 
21 

60 
17 

65 
20 

52 
32 

69 

26 

70 
27 

51.9 
23.7 

TWIN  FALLS  MSASO 

MAX 
MIN 

68 
36 

77 
47 

77 
40 

52 
27 

37 

20 

41 
31 

48 

27 

46 

29 

44 

27 

46 

28 

49 

26 

56 

27 

64 

36 

72 
46 

58 
36 

47 

38 

61 

39 

70 
41 

MAY  1963 

BRUNEAU 

MAX 
MIN 

70 
49 

64 
44 

59 
47 

75 
40 

80 
51 

79 
51 

77 
48 

74 
42 

64 
44 

64 
42 

66 
41 

66 
46 

69 
42 

72 
42 

72 
44 

75 
41 

82 
33 

88 
38 

84 
48 

86 
46 

88 
54 

89 
54 

89 
54 

88 
43 

83 
40 

87 
42 

84 
54 

86 
44 

88 
51 

85 
59 

74 
66 

77.6 
46.1 

TRIANGLE  RANCH 

MAX 
MIN 

67 
38 

58 
38 

60 
31 

66 
40 

69 
42 

64 

31 

48 
34 

52 
35 

54 

30 

55 
32 

58 
36 

61 
36 

57 
30 

67 
26 

71 
28 

78 
30 

71 
35 

73 
29 

75 
27 

74 
43 

69 
39 

68 
42 

70 
34 

75 
28 

72 
37 

73 
30 

73 
36 

72 
48 

77 
48 

66.4 
34.9 

THIN  FALLS  MBASO 

MAX 
MIN 

76 
45 

58 

37 

52 
37 

63 
40 

72 
40 

72 
43 

71 
49 

66 
44 

63 
41 

57 
39 

53 
42 

47 

39 

60 
40 

65 
42 

65 
44 

65 
43 

70 

39 

73 
41 

79 
47 

74 

39 

77 
49 

81 

48 

79 
46 

75 
50 

71 
45 

73 
37 

76 
49 

76 
42 

81 
56 

60 
46 

77 
49 

69.3 
43.5 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

EVAP 

.33 

.29 

.11 

.12 

.08 

.17 

.03 

.11 

.10 

.09 

.19 

.21 

.39 

• 

.05 

.20 

.25 

WIND 

70 

87 

167 

137 

118 

121 

148 

76 

68 

161 

121 

73 

94 

120 

123 

241 

67 

66 

MAX 

73 

60 

51 

46 

47 

53 

49 

53 

52 

50 

62 

66 

69 

51 

43 

60 

74 

MIN 

41 

41 

35 

33 

34 

33 

36 

34 

32 

32 

36 

36 

36 

39 

36 

40 

45 

EVAP 

.28 

.25 

.05 

.24 

.07 

.21 

.20 

.09 

.14 

.23 

.01 

.00 

.23 

.14 

.16 

.16 

.23 

.26 

.26 

.29 

.41 

.31 

.23 

.17 

.25 

.34 

.30 

.31 

.32 

.26 

.22 

6.70 

WIND 

105 

lie 

47 

56 

54 

49 

52 

60 

83 

138 

37 

144 

78 

53 

73 

116 

61 

46 

49 

63 

111 

78 

46 

42 

101 

77 

50 

59 

66 

60 

56 

2234 

MAX 

75 

66 

59 

71 

72 

79 

73 

62 

71 

65 

58 

47 

70 

70 

73 

69 

77 

61 

64 

61 

79 

76 

64 

79 

78 

60 

62 

63 

86 

84 

83 

74.2 

MIN 

46 

40 

41 

43 

46 

48 

50 

47 

44 

41 

41 

40 

41 

46 

47 

44 

46 

46 

61 

49 

47 

49 

52 

55 

SO 

4S 

48 

46 

51 

51 

53 

46.7 

APRIL  1963 
TWIN  FALLS  WBASO 


MAY  1963 
TWIN  FALLS  WBASO 


MAX  AND  MIN  IN  DAILY  EVAPORATION  TABLE  REFER  TO  EXTREMES  OF  TEMPERATURE  Of  WATER  IN  PAN  AS  RECORDED  DURING  THE  24  HOURS  ENDING  AT  TIME  OF  OBSERVATION. 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


IDAHO 
DELAYED  DATA 


Day  of  month 


btation 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

DECEMBER  1962 

ANDERSON  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

ATLANTA  3 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

T 

T 

JANUARY  1963 

BIG  CREEK  1  S 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
2 

T 
2 

T 
2 

T 
1 

T 
1 

T 
1 

T 
1 

T 
1 

2.0 

2 

1 .0 

3 

3 

3 

6.0 
6 

6 

T 
6 

6 

6 

1.0 

7 

7 

T 
7 

6 

5 

5 

5 

1.0 

6 

6 

6 

6 

1 .8 

7 

1.0 
8 

T 
6 

MARCH  1963 

ATLANTA  3 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.5 

4 

T 
4 

T 
4 

3 

3 

3 

3 

3 

2 

2 

5.0 
7 

T 
6 

5 

4 

4.0 

7 

7 

6 

5 

3 

3 

2 

1 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

1.0 

'  T 

T 
T 

T 
T 

T 

BIG  CREEK  1  S 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2 

2 

1 

1 

4.0 
4 

3 

3 

3 

2.0 
3 

3 

3 

2 

2 

2 

1 

3.0 

2 

3.0 
3 

2.0 
4 

2.0 
6 

4.0 
10 

CORRECTIONS 


October,  November  and        Climatologlcal  Data  Table 
December  1962 


January  1963 

February  1963 
March  1963 

April  1963 

April  1963 

April  1963 


Climatological  Data  Table 

Climatologlcal  Data  Table 
Climatological  Data  Table 

Climatological  Data  Table 

Climatological  Data  Table 

Daily  Precipitation  Table 


Division  names  were  incoi 
Eastern  Highlands 
Panhandle 

North  Central  Prairie 
North  Central  Canyons 
Central  Mountains 
Southwestern  Valleys 
Southwestern  Highlands 
Central  plains 
Northeastern  Valleys 
Upper  Snake  River  Plains 

Lowman  3  E 

Lowroan  3  E 
Lowman  3  E 

Lowman  3  E 

Big  Creek  1  S 

Big  Creek  1  S 


rect ly  listed ; 

should  have  been  Panhandle 

"  '*        "      North  Central  Prairie 

North  Central  Canyons 
"        ■'      Central  Mountains 
"  "         "       Southwestern  Valleys 

"  "        "       Southwestern  Highlands 

Central  Plains 
"  "        '*      Northeastern  Valleys 

"  "         "       Upper  Snake  River  Plains 

"  "        "       Eastern  Highlands 

Temperature  Departure     -.9°;  Precipitation 
Departure  1.69  inches. 

Temperature  Departure  9.5";  Precipitation  Departure  .0.61  inch. 

Temperature  Departure  3.4°;  Precipitation 
Departure     -0.36  inch. 

Temperature  Departure     -2.4°;  Precipitation 
Departure  1 . 57  inches . 

Precipitation  Total  2.82  inches;     number  of  days  with  0.10 
or  more,   9;   0.50  or  more,  1. 

Precipitation  on  2d,   0.02;     5th,   0.02;     16th,  0.05. 


See  reference  notes  following  Station  Index. 


STATION  INDEX 


STATION 

INDEX  NO. 

CUUNTI 

M 

u 

rruDE 

g 

OBSERVATION 

TIME  AND 
TABLES 

i^JsoLn  V  Ln 

DRAIN. 

3 

LONG 

□ 

ei 

1  PRBCI^ 

< 

SPECUO^ 

ABCKOrEN  ri«  STATION 

OOK 

BINGHAM 

13 

42  )T 

112  30 

*40< 

»i 

8J 

BJ 

Experiment  station 

iebtmouoht  mine 

007( 

OWYHEE 

1] 

4)  00 

72B( 

U  5  WEAT^CR  BUREAU 

«NE»|C*N   FALLS   1  SW 

0221 

ROWER 

i: 

42  47 

112  52 

*3tl 

5P 

U  5  BUR  RECLAMATION 

ANOFHSON  0AM 

02  S2 

ELMORP 

4)  21 

11)  2B 

)BB2 

«f 

6P 

C  M 

U  :>  BUR  RECLAMATION 

A*BON  1  NM 

0)*1 

ROWER 

1] 

42  )0 

112  )4 

517( 

tf 

MRS  CENA  NEWPORT 

A«CO  1  Nw 

0)71 

BUTTE 

6 

4)  40 

11)  20 

)300 

6( 

JOHN  C  TOOMBS 

AVOOWftOCl  0AM 

0**1 

115  55 

32  7) 

7( 

7P 

U  5  BUR  RECLAMATION 

04TO 

FREMONT 

12 

44  0* 

522( 

9P 

GUST  STEIHMANN 

ATLANTA  3 

ELMORE 

4)  4« 

U5  07 

54  7< 

SA 

JAMES  E  5AVK0 

ATLANTA  SUMMIT 

FlmOBE 

4)  4* 

119  14 

T99< 

U  S  WEATHER  BUREAU 

AVCRV  KANGCft  STATION 

0921 

SMOSMONE 

10 

47  15 

119  *8 

249i 

3( 

3f 

U  S  FOREST  SERVICE 

BALD  MOUNTAIN 

09  *( 

BLAINE 

12 

: 

SUN  VALLEYS  OIR  REC  FAC 

BATVIFH  MOOCL  BASIN 

KOOTENAI 

«A 

BENTON  OaH 

0TB1 

48  21 

26*( 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

BIG  CREEK   1  S 

oes) 

VALLEY 

11 

45  06 

11)  20 

5684 

:  H 

ANNESLEY  N  EDWARDS 

BLACCFOOT  2  ssm 

0911 

BINCHAH 

11 

4)  11 

112  2) 

449) 

SP 

TOM  THOMPSON 

BLACCFOOT  DAM 

0«2( 

CARIBOU 

12 

4)  00 

111  4) 

62  0< 

6P 

6P 

FORT  HALL   IB  PHOJ 

100] 

GOOD |NG 

12 

6P 

NORTH  SIDE  CANAL  CO 

BOGUS  BASIN 

BOISE 

*)  46 

116  06 

6196 

US  SOIL  CON  SERVICE 

BOISE   LUCK»   »EAK  0AM 

1014 

ADA 

2 

4)  )) 

116  04 

284( 

*P 

: 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BOISE  MB  AlltroftT 

t022 

ADA 

2 

4)  54 

116  1) 

2842 

MID 

C  HJ 

U  S  WEATHER  BUREAU 

BONNERS  FEROr  1  SH 

107^ 

BOUNDARY 

5 

116  19 

181( 

5P 

C  H 

ARLO  T  grunerud 

BRUNEAU 

1191 

OWVHEC 

12 

*2  5) 

115  48 

252! 

6P 

6f 

FRED  UHL 

euMl 

1211 

TWIN  FALLS 

1] 

42  )6 

5P 

)( 

CLOSED  5-31-63 

BUNGALOW  RANGER  STAT lOf 

U** 

CLEARWATER 

1 

115  50 

228) 

)P 

U  S  FOREST  SERVICE 

BUVKC  2  FNE 

1272 

sho Shone 

47  )2 

4P 

MONTANA  POWER  CO 

BURLf » 

t2B8 

li 

FRANK  0  REDFIELD 

BURLET  FACTORY 

1291 

CASSIA 

i: 

42  )) 

11)  48 

41*< 

: 

AMALGAMATED  SUGAR  CO 

BURLET  FaA  AIRPORT 

CASSIA 

42  )2 

*146 

MI( 

MIO 

FED  AVIATION  AGENCY 

CAB  INF  I  GORGE 

l)«3 

116  04 

)P 

5P 

WASH  WATER  POWER  CO 

13Be 

5P 

CALOWELL  BROADCAST  CO 

CAMSR|n''>F 

UOI 

WASHINGTON 

i; 

44  )4 

116  41 

tt 

STUART  DOPF 

CASCADE  1  NW 

IM* 

VALLEY 

4*  )2 

116  0) 

4P 

:  H 

U  S  BUR  RECLAMATION 

CATOSE  CREEl 

1571 

CLEARWATER 

115  0* 

s 

U  S  WEATHER  BUREAU 

CENTERVILLE  aRBAUGH  *C> 

i»)e 

115  51 

MISS  XINIA   I  ARBAUGH 

CMALL IS 

1641 

11 

11*  14 

517) 

3P 

3P 

: 

U  S  FOREST  SERVICE 

CMILLT  BARTON  FLAT 

1671 

CUSTFR 

44  00 

11)  90 

614( 

)0 

5P 

MBS  K  L  ROBINSON 

CLARKIA  DANCER  STATION 

18)1 

ShOShONE 

i( 

47  01 

116  15 

2SK 

: 

U  S  FOREST  SERVICE 

COBALT 

LEMHI 

45  06 

491( 

)P 

51 

MRS  MERELDA  R  GOUGH 

COCUR  0  ALENF  «S 

i99e 

KOOTENAI 

47  41 

116  4) 

215) 

8A 

Z  H 

U  S  FOREST  SERVICE 

CONDA 

2071 

CARIBOU 

i; 

42  4) 

111  )3 

6200 

5P 

J  R  SIMPLOT  CO 

COTTOKwOOO 

21)* 

IDAHO 

46  0) 

116  21 

)41L 

6P 

LOUIS  klappricm 

COTTONWOOD  i  WSW 

215< 

IDAHO 

46  0? 

116  23 

361( 

: 

SAB  I  FBEI 

COUNCIL 

21i7 

ADAMS 

i: 

116  26 

293! 

5P 

c 

FBEO  M  NOLL 

CRATERS  OF   TKf  MOON  NM 

226< 

BUTTE 

6 

*)  28 

11)  3* 

9891 

5( 

V, 

CRATERS  OF    THE  MOON 

OEADWOOD  DAM 

2)81 

VALLEY 

US  )S 

C  H 

U  S  BUR  BE  C  LAMAT I ON 

DEAOWOOD  SUMMIT 

2)91 

VALLEY 

11 

**  )2 

115  34 

U  S  WEATHER  BUREAU 

DECEPTION  C»fF« 

2*2i 

KOOTENAI 

* 

116  29 

306( 

c  s 

U  S  FOREST  SERVICE 

DEER  FLAT  DAM 

CANYON 

*>  )5 

291( 

CARL  PADOUR 

OFFR  POINT 

2*51 

BOISf 

i: 

4  3  45 

116  06 

719( 

5W 

c 

KeOI  TV 

2571 

11 

115  28 

)» 

MRS  ZILPMA  L  WEN2EL 

DRI6GS 

26  7e 

12 

111  07 

5P 

DUBOIS  ElP  STATION 

2T07 

fr 

112  12 

SP 

c 

u  s  FOBFSi  Service 

297S 

115  26 

3(* 

)( 

MBS  DONNA  M  NELSON 

ELK  RIVER  1  S 

2892 

CLEARWATER 

3 

46  46 

116  11 

SA 

MRS   HAZEL    V  WHEELER 

E»»»ETT  2  E 

29*2 

GEM 

2 

4)  52 

116  28 

6Pi 

WAYNE   F  MARPEB 

FAIRFIELD  RANGER  STA 

)10( 

12 

4)  21 

5P 

U  S  FOREST  SERVICE 

FEHN  RANGER  STAT  ION 

11*; 

IDAHO 

46  06 

115  )) 

SA 

: 

MBS  RUBY  G  COVEY 

FOWT  MALL   INDIAN  AOENCT 

BINGHAM 

^; 

*)  02 

4460 

5P 

FOBT    HALL    IR  PflOJ 

GALENA  SUMMIT 

)"] 

BLAINE 

i: 

114  42 

s 

US  SOIL  CON  SERVICE 

GARDEN  V»LLFt  BS 

BOISE 

*4  0* 

115  55 

3212 

5P 

U  S  FOREST  SERVICE 

GILMORE  SUMMIT  RANCH 

CUSTER 

1] 

44  19 

11)  31 

6600 

s 

U  S  WEATHER  BUREAU 

GLENNS  FERBT 

)631 

ELMORE 

12 

42  5? 

115  18 

2580 

9P 

MILES  T  MILLER 

GOODING 

1671 

GOODING 
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8A 
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CAMAS 

*3  18 

11)  0) 

5000 

5P 

5P 
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5P 
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9P 
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5P 
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7P 
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i; 
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116  08 
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9A 
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LEMHI 
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BOISE 
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ADAMS 
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CITY   OF  POTLATCM 
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Slalion 

Temperature 

Precipitation 

Averags 

Moximum 

Avroa. 
Minimum 

« 

0 

t, 
< 

Departure 
From  Normal 

Higheit 

Dote 

lawest 

Dote 

>■ 
• 

Q 

o» 
a 

No.  of  Doys 

Departure 
From  Normol 

Greatest  Day 

• 

Q 

Snow,  Sleet 

No.  of  Doyi 

Max. 

Min. 

Total 

Max.  Depth 
on  Ground 

• 

o 

.10  or  More 

.50  or  More 

1.00  or  More 

hi 

s, 
•rI 

•ol 

Total 

PANHANDLE 

BAYVIEW  MODEL  BASIN 

76.8 

45.4 

61.1 

85 

29+ 

34 

23 

127 

0 

0 

0 

0 

•  80 

•  38 

10 

.0 

0 

2 

0 

0 

OUrintKo    rtKKT    1  OW 

79.  3M 

48. 8H 

64.  IM 

87 

7+ 

41 

1 

0 

0 

0 

0 

.54 

- 

.24 

•  17 

1 7 

.0 

0 

3 

0 

0 

CABINET  GORGE 

79.6 

47.6 

63.7 

93 

6 

37 

23 

63 

1 

0 

0 

0 

.58 

•  38 

10 

.0 

0 

2 

0 

0 

i~r\ciio    r^    ai  CUC 
LUtUK    U  ALtNt 

83.0 

50.9 

-  2.1 

91 

6+ 

42 

23 

4 

0 

0 

0 

1.03 

.37 

.41 

10 

.0 

0 

3 

0 

0 

PORTHILL 

79.8 

47,2 

63.5 

-  3.3 

87 

27+ 

39 

23+ 

71 

0 

0 

0 

0 

.99 

.25 

.  39 

10 

•  0 

0 

4 

0 

0 

PRIEST  RIVER  EXP  STA 

79.6 

45.5 

62.6 

-  2.0 

90 

6 

34 

23 

95 

1 

0 

0 

0 

1.20 

.30 

.55 

10 

.0 

0 

3 

1 

0 

SAINT  MARIES 

83.6 

47.3 

65.5 

-  2.1 

95 

7 

39 

23 

46 

6 

0 

0 

0 

.49 

- 

.22 

.45 

10 

.0 

0 

1 

0 

0 

SANDPOINT  EXP  STA 

79.1 

48.6 

63.9 

-  1.4 

86 

7+ 

37 

23 

63 

0 

0 

0 

0 

.81 

.18 

.47 

10 

.0 

0 

3 

0 

0 

DIVISION 

63.9 

-  2.7 

.81 

.08 

.0 

NORTH  CENTRAL  PRAIRIES' 

COTTONWOOD 

77.4 

47.2 

62.3 

86 

6 

37 

23 

91 

0 

0 

0 

0 

.88 

- 

.03 

.76 

10 

.0 

0 

1 

1 

0 

GRANGEV I LLE 

77.9 

47.5 

-4.3 

87 

6 

39 

23 

0 

.52 

.  36 

.52 

10 

.0 

0 

1 

1 

0 

MOSCOW  U  OF  I 

80.1 

46.0 

63.1 

-  4.2 

88 

19+ 

35 

23 

84 

0 

0 

0 

0 

.38 

.13 

.22 

10 

.0 

0 

1 

0 

0 

NEZPERCE 

77.2 

46.4 

61.8 

-  3.7 

87 

6 

34 

23 

103 

0 

0 

0 

0 

1.01 

.15 

.97 

10 

.0 

0 

1 

1 

0 

POTLATCH 

82.6 

45.3 

64.0 

-  1.6 

90 

21  + 

34 

23 

67 

3 

0 

0 

0 

.70 

.15 

.45 

8 

.0 

0 

2 

0 

0 

WINCHESTER  1  SE 

76.9 

44.3 

60.6 

85 

19 

33 

23 

136 

0 

0 

0 

0 

.58 

.54 

1 0 

.0 

0 

1 

1 

0 

U  1  V 1 5  i  UN 

62.4 

-  3.5 

.68 

.05 

.0 

NORTH  CENTRAL  CANYONS 

KOOSKIA 

88.1 

49.1 

-  3.2 

97 

1 

42 

30+ 

13 

0 

0 

0 

.50 

.35 

.42 

10 

.0 

0 

1 

0 

0 

LEWISTON  WB  AP 

//R 

84.7 

55.9 

70.3 

-  3.5 

95 

19+ 

46 

23 

1 

8 

0 

0 

0 

.42 

_ 

.01 

.17 

7 

.0 

0 

2 

0 

0 

OROFINO 

90.3 

52.0 

71.2 

-  2.6 

100 

1 

41 

1 

1 

18 

0 

0 

0 

.36 

- 

.24 

.34 

10 

.0 

0 

1 

0 

0 

RIGGINS  RS 

90.5 

56.7 

73.6 

99 

21 

46 

1 

0 

18 

0 

0 

0 

•  33 

_ 

•  29 

.18 

10 

.0 

0 

2 

0 

0 

SLATE  CREEK  RS 

90.5 

53.0 

71.8 

101 

22+ 

43 

23 

0 

18 

0 

0 

0 

.29 

.24 

9 

.0 

0 

1 

0 

0 

DIVISION 

71.1 

-  2.6 

•  38 

_ 

•  24 

.0 

CENTRAL  MOUNTAINS 

ANDERSON  DAM 

88.2 

52.9 

70.5 

96 

21 

47 

11 

3 

15 

0 

0 

0 

•  07 

.05 

29 

.0 

0 

0 

0 

0 

ARROWROCK  DAM 

87.6 

54.2 

70.9 

-  3.2 

97 

21 

48 

11 

2 

14 

0 

0 

0 

T 

_ 

•  27 

T 

17+ 

.0 

0 

0 

0 

0 

ATLANTA  3 

79. 8M 

37. 4M 

58. 6M 

87 

22 

28 

1 

193 

0 

0 

3 

0 

•  00 

.OO 

.0 

0 

0 

0 

0 

AVERY  RS 

83.7 

46.8 

65.3 

-  2.7 

94 

6 

39 

23 

43 

5 

0 

0 

0 

•  85 

_ 

•  19 

.33 

4 

.0 

0 

3 

0 

0 

BIG  CREEK  1  S 

78.2 

32.2 

55.2 

87 

7 

25 

31  + 

295 

0 

0 

18 

0 

•  72 

.42 

3 

.0 

0 

2 

0 

0 

BUNGALOW  RS 

86.2 

45.3 

65.8 

96 

3 

33 

23 

37 

12 

0 

0 

0 

.67 

.38 

10 

.0 

0 

2 

0 

0 

BURKE  2  ENE 

73.4 

42.8 

58.1 

86 

3 

33 

23 

214 

0 

0 

0 

0 

1.15 

•  65 

10 

.0 

0 

2 

1 

0 

CASCADE   1  NW 

80.4 

42.5 

61.5 

86 

22  + 

36 

31  + 

108 

0 

0 

0 

0 

.03 

•  02 

18 

.0 

0 

0 

0 

0 

COBALT 

83.0 

37.4 

60.2 

93 

21  + 

30 

1 

142 

3 

0 

4 

0 

.62 

.56 

17 

.0 

0 

1 

1 

0 

DEADWOOD  DAM 

77.7 

36.7 

57.2 

-  3.2 

83 

20+ 

30 

31  + 

234 

0 

0 

3 

0 

.07 

_ 

.54 

.05 

17 

.0 

0 

0 

0 

0 

DEER  POINT 

69.5 

51.8 

60.7 

75 

29 

40 

10 

134 

0 

0 

0 

0 

T 

T 

17 

.0 

0 

0 

0 

0 

DIXIE 

74.1 

33.9 

54.0 

84 

6+ 

26 

1 

334 

0 

0 

15 

0 

.72 

.51 

9 

.0 

0 

2 

1 

0 

ELK  CITY 

78.0 

40.2 

59.1 

89 

6 

31 

31  + 

179 

0 

0 

2 

0 

1.12 

.37 

14 

.0 

0 

4 

0 

0 

ELK  RIVER  1  S 

80.6 

43.1 

61.9 

90 

6 

33 

1 9 

113 

1 

0 

0 

0 

•  33 

.26 

10 

.0 

0 

1 

0 

0 

FAIRFIELD  RS 

83.6 

42.4 

63.0 

90 

21 

36 

26 

64 

1 

0 

0 

0 

.03 

.03 

14 

.0 

0 

0 

0 

0 

GARDEN  VALLEY  RS 

69.1 

44.4 

66.8 

-  4.1 

95 

21 

37 

31 

17 

18 

0 

0 

0 

T 

.33 

T 

14 

.0 

0 

0 

0 

0 

GROUSE 

77.1 

36.9 

57.0 

84 

21 

30 

1 

239 

0 

0 

3 

0 

.05 

.05 

14 

.0 

0 

0 

0 

0 

HAILEY  RS 

82.7 

46.4 

64.6 

-  3.4 

90 

22 

39 

26 

41 

1 

0 

0 

0 

.03 

.38 

.02 

14 

.0 

0 

0 

0 

0 

HEADQUARTERS 

76. 7M 

39. 7M 

58. 2M 

90 

7 

31 

27+ 

217 

1 

0 

3 

0 

.34 

.23 

10 

.0 

0 

1 

0 

0 

HILL  CITY 

84.2 

42.2 

63.2 

-  2.6 

91 

21 

34 

19 

63 

1 

0 

0 

0 

.00 

.27 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

IDAHO  CITY 

83.4 

42.4 

62.9 

-  4.0 

91 

21 

36 

11 

72 

1 

0 

0 

0 

.00 

.34 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

KELLOGG 

S0.2 

49.5 

64.9 

-  3.3 

95 

7+ 

40 

23 

64 

2 

0 

0 

0 

1.23 

.40 

.80 

11 

.0 

0 

2 

1 

0 

LOWMAN  3  E 

86. 3M 

39. OM 

62. 7M 

-  2.3 

101 

7 

32 

31 

84 

10 

0 

1 

0 

.00 

.45 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

76.8 

50.3 

0.8 

83 

21  + 

36 

11  + 

73 

0 

0 

0 

0 

.22 

_ 

.33 

.11 

10 

.0 

0 

2 

0 

0 

MOOSE  CREEK  RANCH 

83. 7M 

43. 2M 

63. 5M 

92 

7+ 

31 

1 

76 

8 

0 

1 

0 

.47 

.24 

K 

.0 

0 

2 

0 

0 

MULL AN  FAA 

78.3 

43.2 

60.8 

89 

2 

35 

2  3+ 

1 42 

0 

0 

0 

0 

.90 

.65 

10 

.0 

0 

2 

1 

0 

NEW  MEADOWS  RS 

81.6 

39.0 

60.3 

-  2.4 

90 

20 

33 

31  + 

149 

1 

0 

0 

0 

.10 

.45 

.08 

10 

.0 

0 

0 

0 

0 

P 1 ERCE 

/  /R 

79.9 

42.1 

61.0 

90 

6 

32 

23 

127 

1 

0 

1 

0 

.42 

.38 

10 

.0 

0 

1 

0 

0 

STANLEY 

77.3 

31.6 

54.5 

84 

23+ 

26 

31  + 

322 

0 

0 

21 

0 

.01 

.01 

17 

.0 

0 

0 

0 

0 

SUN  VALLEY 

79.7 

•  34.5 

57.1 

85 

31  + 

28 

1 

238 

0 

0 

11 

0 

.19 

.15 

14 

.0 

0 

1 

0 

0 

WALLACE  WOODLAND  PARK 

76.6 

45.2 

60.9 

-  3.4 

90 

7+ 

35 

23 

I'.i 

2 

0 

0 

0 

1.23 

.22 

.42 

11 

.0 

0 

4 

0 

0 

WARREN 

75.1 

31.8 

53.5 

82 

6 

25 

1 

350 

0 

0 

20 

0 

1.02 

.46 

10 

.0 

0 

3 

0 

0 

DIVISION 

61.2 

-  3.4 

.39 

- 

.27 

.0 

SOUTHWESTERN  VALLEYS 

BOISE  LUCKY  PEAK  DAM 

91.3 

54.9 

73.1 

101 

20 

45 

26 

2 

20 

0 

0 

0 

T 

T 

17 

.0 

0 

0 

0 

0 

BOISE  WB  AP 

//R 

88.7 

55.6 

72.2 

-  2.5 

99 

21  + 

46 

11 

2 

16 

0 

0 

0 

T 

.21 

T 

17+ 

.0 

0 

0 

0 

0 

BRUNEAU 

92.7 

54.5 

73.6 

102 

16 

44 

31 

0 

23 

0 

0 

0 

.00 

•  00 

.0 

0 

0 

0 

0 

CALDWELL 

92.2 

54.1 

73.2 

-  0.3 

99 

1 

48 

31  + 

0 

23 

0 

0 

0 

T 

.24 

T 

18+ 

.0 

0 

0 

0 

0 

CAMBRIDGE 

88.3 

48.0 

68.2 

-  5.9 

97 

21 

37 

1 

4 

15 

0 

0 

0 

.16 

- 

.09 

.16 

17 

.0 

0 

1 

0 

0 

COUNCIL 

87.7 

69.  3M 

_  3,5 

1 

16 

0 

0 

0 

16+ 

DEER   FLAT  DAM 

85.0 

54.6 

69.8 

-  3.7 

90 

21  + 

45 

1 

2 

3 

0 

0 

0 

.01 

.17 

.01 

16 

.0 

0 

0 

0 

0 

90.1M 

50. 2M 

70. 2M 

-  3.5 

97 

1 

42 

31 

0 

17 

0 

0 

0 

T 

.15 

T 

12 

.0 

0 

0 

0 

0 

GLENNS  FERRY 

93. 5M 

53. 8M 

73. 7M 

102 

21 

47 

28 

0 

23 

0 

0 

0 

.01 

•  24 

.01 

14 

.0 

0 

0 

0 

0 

GRAND  VIEW  3  WNW 

90.5 

52.5 

71.5 

-  5.0 

99 

21 

44 

1 

0 

20 

Q 

Q 

Q 

.05 

•  11 

.05 

14 

.0 

0 

0 

0 

0 

KUNA  2  NNE 

85.5 

49.7 

67.6 

-  4.4 

94 

1 

44 

31 

6 

6 

0 

0 

0 

T 

•  19 

T 

18+ 

.0 

0 

0 

0 

0 

MOUNTAIN  HOME  1  SE 

90.0 

52.6 

71 .  3 

-  2.4 

100 

31  + 

40 

26 

8 

16 

0 

0 

0 

.00 

•  24 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

OLA  5  S 

87.5 

47.1 

67.3 

93 

21  + 

40 

30 

9 

12 

0 

0 

0 

.02 

.02 

14 

.0 

0 

0 

0 

0 

PARMA  EXP  STA 

88.2 

50.2 

69.2 

-  4.4 

96 

2 

41 

1 

11 

17 

0 

0 

0 

.06 

•  08 

.03 

1  5+ 

.0 

0 

0 

0 

0 

PAYETTE 

91.0 

52.4 

71.7 

-  3.6 

98 

21  + 

42 

1 

0 

21 

0 

0 

0 

.00 

•  22 

.00 

•  0 

0 

0 

0 

0 

SWAN  FALLS  PH 

94.6 

60.7 

77.7 

105 

21 

53 

1 

0 

25 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

DIVISION 

71.2 

-  3.2 

.02 

•  19 

.0 

SOUTHWESTERN  HIGHLANDS 

GRASMERE 

85. 9M 

47. 8M 

66.  9H 

93 

21 

40 

11 

22 

6 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

HOLLISTER 

86.4 

49.4 

67.9 

-  3.4 

94 

24 

43 

27+ 

13 

8 

0 

0 

0 

.04 

•  36 

.04 

14 

.0 

0 

0 

0 

0 

REYNOLDS 

84.4 

47.5 

66.0 

95 

24 

40 

16 

37 

5 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


IDAHO 
JULY  1963 


Temperature 


Sloiron 

•  1 

CB  c 
0  .E 

<  1 

•  B 

01  3 

0  E 

•is 

Average 

Departure 
From  Normol 

• 

X 

• 

a 

- 

? 

s 

• 

a 

Degree  Days 

No.  of  Dayi 

s 

o 

Deporture 
From  Normal 

s 
1 

6 

e 

a 

Snow,  Sleet 

No.  of  Do/i 

Max. 

MIn. 

a. 
0 

•D 

g 
0 

c 

f 

5 

Q 

i 
0 

0 

t 

0 

t 

8 

0 

5 

S  t 

sl 

s  > 

5i£ 

s  > 
*s  J 

»J 

THREE  CREEK 

65.2 

35.9 

60.6 

94 

31 

30 

26 

1  33 

5 

0 

4 

0 

.00 

.oo 

TRIANGLE  RANCH 

83. OM 

34.  6M 

56. 8M 

92 

21 

28 

27 

187 

3 

0 

1  5 

.00 

.00 

'n 
.0 

^ 

0 

DIVISION 

64.0 

-  5.4 

.01 

.40 

_ 

* 

CENTRAL  PLAINS 

BLISS 

S9.9M 

51. 4M 

70. 7M 

97 

21 

45 

19 

0 

19 

0 

0 

0 

.00 

.22 

.00 

•  0 

0 

Q 

Q 

BURLEr 

89.3 

55.1 

72.2 

-  1.6 

99 

22 

46 

1 

1 

17 

0 

0 

0 

.00 

.26 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

BURLEY  FAA  AP 

85.7 

51.2 

68.5 

94 

21  + 

43 

27 

6 

8 

0 

0 

0 

T 

14 

.0 

0 

0 

0 

0 

CASTLEFORD  2  N 

88.6 

49.9 

69.3 

96 

6 

43 

27+ 

3 

14 

0 

0 

0 

T 

T 

14 

.0 

0 

0 

0 

0 

MAZELTON 

67.6 

50.6 

69.1 

-  4.5 

95 

21 

44 

27 

7 

14 

0 

0 

0 

.00 

_ 

.25 

•  00 

.0 

0 

0 

0 

0 

JEROME 

69.8 

52.9 

71.4 

-  2.7 

96 

21  + 

47 

19 

0 

16 

0 

0 

0 

T 

.18 

14 

.0 

0 

0 

0 

0 

MINIDOKA  DAM 

86.8 

5  3.4 

70.1 

99 

20 

1 9 

4 

10 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

PAUL   1  ENE 

86.9 

51.4 

69.2 

96 

22 

43 

1 

12 

12 

0 

0 

0 

T 

15 

•  0 

0 

0 

0 

0 

PICABO 

84.2 

45.9 

65.1 

93 

22 

36 

26 

49 

5 

0 

0 

0 

T 

15+ 

.0 

0 

0 

Q 

RICHFIELD 

85.0 

49.4 

67.2 

93 

21 

40 

26 

15 

4 

0 

0 

0 

.00 

- 

.26 

.00 

•  0 

0 

0 

Q 

0 

RUPERT   13  NNE 

89.0 

46.6 

67.8 

98 

21 

36 

1 

17 

18 

0 

0 

0 

T 

X 

14 

•  0 

0 

Q 

Q 

Q 

SHOSHONE   1  MNW 

91.8 

52.1 

72.0 

-  0.9 

100 

21 

43 

11 

5 

23 

0 

0 

0 

.00 

.22 

.00 

•  0 

0 

0 

0 

0 

Twin  falls  2  nnE 

88.3 

51.8 

70.1 

-  2.8 

96 

7 

45 

27+ 

3 

14 

0 

0 

0 

.02 

_ 

.22 

.02 

14 

•  0 

0 

0 

0 

0 

Twin  falls  3  se 

86.3 

53.4 

69.9 

-  2.4 

96 

22 

42 

1 

7 

8 

0 

0 

0 

.02 

,19 

.02 

14 

•  0 

0 

0 

0 

0 

TWIN  FALLS  WBASO 

63.2 

50.5 

66.9 

93 

22+ 

46 

28+ 

26 

6 

0 

0 

0 

T 

1  5+ 

•  0 

0 

0 

0 

0 

DIVISION 

69.3 

-  3.4 

T 

.25 

•  0 

NORTHEASTERN  VALLEYS 

CHALLIS 

86.8 

48.5 

67.7 

-  0.4 

95 

21 

40 

1 

17 

8 

0 

0 

0 

.02 

_ 

.56 

.02 

18 

•  0 

0 

0 

0 

0 

CHILLY  BARTON  FLAT 

S2.9 

37.0 

60.0 

89 

21 

29 

1 

152 

0 

0 

2 

0 

.36 

.36 

14 

.0 

0 

1 

0 

0 

MACKAY  RS 

S4.6 

46.0 

65.3 

-  1.5 

91 

23+ 

38 

27 

32 

4 

0 

0 

0 

.18 

_ 

.67 

•  16 

14 

.0 

0 

1 

0 

0 

MAY  RS 

65.6 

44.8 

65.2 

94 

23 

36 

1 

37 

10 

0 

0 

0 

.60 

.60 

9 

.0 

0 

1 

1 

0 

SALMON 

87.1 

46.2 

67.7 

-  0.1 

98 

21 

39 

1 

16 

15 

0 

0 

0 

.09 

_ 

.72 

•  07 

17 

.0 

0 

0 

0 

0 

DIVISION 

65.2 

-  1.0 

.25 

- 

.66 

.0 

UPPER  SNAKE  RIVER  PLAINS 

ABERDEEN  EXP  STA 

86.4 

45.5 

66.0 

-  4.2 

97 

25 

36 

1 

32 

7 

0 

0 

0 

.00 

- 

.31 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

AMERICAN  FALLS  1  SW 

87.4 

51.7 

69.6 

95 

21 

42 

1 

7 

13 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

ARCO   3  NW 

84.1 

44.9 

64.5 

92 

21 

39 

27+ 

43 

3 

0 

0 

0 

.06 

.08 

14 

.0 

0 

0 

0 

0 

ASHTON  1  S 

81.5 

44.6 

63.2 

-  1.3 

91 

7 

36 

1 

94 

1 

0 

0 

0 

.28 

.54 

.11 

26 

.0 

0 

1 

0 

0 

CRATERS  OF   THE  MOON  NM 

81.7 

50.1 

65.9 

89 

21 

41 

11  + 

35 

0 

0 

0 

0 

.01 

•  01 

24 

.0 

0 

0 

0 

0 

DUBOIS  EXP  STA 

85.5 

51.4 

66.  5 

-  0.9 

93 

22 

43 

1 

12 

8 

0 

0 

0 

•  75 

.08 

•  42 

26 

.0 

0 

2 

0 

0 

FORT   HALL   IND  AGENCY 

68. IM 

M 

M 

95 

21 

38 

1 

0 

0 

0 

T 

_ 

.42 

T 

10+ 

.0 

0 

0 

0 

0 

HAMER  4  NW 

88.7 

46. 7M 

67.  7M 

96 

21 

41 

30+ 

2 

14 

0 

0 

0 

.05 

•  05 

1 2 

.0 

0 

0 

0 

0 

HOWE 

86.6 

48.6 

67.6 

94 

21 

41 

28+ 

6 

7 

0 

0 

0 

.02 

•  02 

26 

.0 

0 

Q 

0 

IDAHO  FALLS  2  ESE 

66.6 

51.1 

68.9 

94 

21 

43 

27+ 

9 

10 

0 

0 

0 

T 

T 

14 

.0 

0 

0 

0 

0 

IDAHO  FALLS  FAA  AP 

88.1 

50.3 

69.2 

0.0 

96 

24+ 

40 

6+ 

5 

14 

0 

0 

0 

.02 

_ 

.44 

•  02 

14 

.0 

0 

0 

0 

0 

IDAHO  FALLS  42  NW  WB 

R 

87.7 

46.8 

67.3 

-  1,8 

97 

21 

39 

28+ 

14 

13 

0 

0 

0 

.02 

_ 

.42 

•  02 

14 

0 

0 

0 

IDAHO  FALLS  46  W  WB 

R 

65.9 

47.5 

66.  7 

-  2.3 

93 

24+ 

39 

28 

25 

8 

0 

0 

0 

T 

_ 

.26 

T 

23+ 

.0 

0 

0 

0 

0 

POCATELLO  WB  AP 

//R 

87.6 

53.0 

70,  3 

_  2.1 

96 

24+ 

42 

1 

5 

12 

0 

0 

0 

T 

_ 

.51 

T 

14+ 

,0 

0 

0 

0 

0 

SAINT  ANTHONY 

84.1 

46.7 

65.4 

94 

24 

39 

27+ 

46 

2 

0 

0 

0 

.16 

•  07 

14 

.0 

0 

0 

0 

0 

SUGAR 

84.  OM 

44. 9M 

64.  5M 

-  2.1 

90 

24+ 

36 

1 

65 

3 

0 

0 

0 

.27 

_ 

.24 

.13 

9 

.0 

0 

2 

0 

0 

D I VI S I  ON 

67.0 

-  2.1 

.10 

.40 

.0 

EASTERN  HIGHLANDS 

ARBON  2  NW 

66.3 

46.0 

66.2 

96 

22 

34 

1 

29 

9 

0 

0 

0 

.15 

•  15 

14 

.0 

0 

1 

0 

0 

BLACKFOOT  DAM 

81.1 

40.1 

60.6 

89 

21 

31 

19+ 

151 

0 

0 

3 

0 

T 

T 

26+ 

•  0 

0 

0 

0 

0 

CONDA 

82. 9M 

43.  9M 

63. 4M 

89 

24+ 

26 

1 

94 

0 

0 

1 

0 

.00 

•  00 

•  0 

0 

0 

0 

0 

DRIGGS 

62. OM 

46. 5M 

64. 3M 

0.6 

88 

7 

35 

1 

45 

0 

0 

0 

0 

.00 

- 

.66 

•  00 

•  0 

0 

0 

0 

0 

GRACE 

64.5 

47.1 

65.8 

0.0 

90 

24+ 

34 

1 

35 

2 

0 

0 

0 

.00 

.78 

•  00 

•  0 

0 

0 

0 

0 

IDAHO  FALLS  16  SE 

ei  .5 

45.5 

63.5 

90 

24 

34 

27 

91 

1 

0 

0 

0 

.02 

•  02 

14 

•  0 

0 

0 

0 

0 

ISLAND  PARK  DAM 

76.2 

39.1 

58.7 

66 

24 

32 

1 

194 

0 

0 

1 

0 

.42 

.14 

14+ 

•  0 

0 

2 

0 

0 

KILGORE 

77.6 

38.5 

56.1 

84 

24+ 

31 

1 

210 

0 

0 

0 

2 

.26 

.15 

14 

•  0 

0 

2 

0 

0 

LIFTON  PUMPING  STA 

82.7 

49.7 

66.2 

-  0.7 

89 

23 

40 

27 

22 

0 

0 

0 

0 

.23 

.35 

.16 

8 

•  0 

0 

1 

0 

0 

MALAD 

89.2 

51.0 

70.1 

-  0.9 

95 

23 

40 

1 

1 

16 

0 

0 

0 

T 

.74 

T 

10 

•  0 

0 

0 

0 

0 

MALAD  CITY  FAA  AP 

91.7 

48.2 

70.0 

98 

24+ 

36 

1 

3 

24 

0 

0 

0 

T 

T 

14 

•  0 

0 

0 

0 

0 

MC  CAMMON 

89. IM 

46. IM 

67.  6M 

99 

23 

39 

5 

10 

14 

0 

0 

0 

T 

T 

23+ 

•  0 

0 

0 

0 

0 

MONTPELIER  RS 

65.3 

45.6 

65.6 

-  0.8 

94 

24 

36 

27+ 

46 

4 

0 

0 

0 

.03 

.62 

.03 

4 

.0 

0 

0 

0 

0 

OAKLEY 

65.3 

52.5 

68.9 

-  2.4 

95 

24 

41 

27 

12 

8 

0 

0 

0 

.06 

.54 

.08 

14 

•  0 

0 

0 

0 

0 

PALISADES  DAM 

84. 6M 

49. 4M 

67.  OM 

91 

21 

40 

27+ 

23 

2 

0 

0 

0 

.07 

.05 

9 

.0 

0 

0 

0 

0 

POCATELLO  2 

88.6 

51.0 

69.6 

97 

24 

39 

27 

6 

16 

0 

0 

0 

.03 

.03 

10 

.0 

0 

0 

0 

0 

PRESTON  2  SE 

86.6 

48.6 

68.7 

-  1.6 

95 

25 

36 

1 

15 

15 

0 

0 

0 

.06 

.59 

.05 

7 

.0 

0 

0 

0 

0 

STREVELL 

88. 4M 

46.5 

68. 5M 

95 

24+ 

37 

1 

16 

11 

0 

0 

0 

.13 

.13 

14 

.0 

0 

1 

0 

0 

SWAN  VALLEY  1  W 

84.4 

39.9 

62.2 

92 

23+ 

27 

1 

113 

5 

0 

1 

0 

.12 

.12 

10 

.0 

0 

1 

0 

0 

TETONIA  EXP  STA 

61.3 

44.3 

62.6 

91 

21 

33 

27+ 

107 

2 

0 

0 

0 

.46 

.17 

10 

.0 

0 

2 

0 

0 

WAYAN 

60. OM 

45. OM 

62. 5M 

87 

24 

31 

19 

100 

0 

0 

2 

0 

.12 

.06 

23 

.0 

0 

0 

0 

0 

DIVISION 

65.3 

-  1.0 

.09 

.67 

.0 

Precipitation 


TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 
Highest  Temperature:      105°  on  the  21st  at  Swan  Falls  PH 

Lowest  Temperature:      25°  on  the  31st  at  Big  Creek  1  S,  and  on  the  1st  at  Warren 


Greatest  Total  Precipitation:     1.23  inches  at  Kellogg  and  Wallace  Woodland  Park 

Least  Total  Precipitation;      0.00  inch  at  23  stations 

Greatest  One-Oay  Precipitation:     0.97  inch  on  the  10th  at  Nezperce 
See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


DAILY  PRECIPITATION 


IDAHO 
JULY  1963 


Day  of  Month 


13     14  15 


ABERDEEN  EXP  $TA 
AMERICAN  FALLS  1  SW 
ANDERSON  DAM 
ARBON  2  NW 
ARCO  3  NW 

ARROWROCK  DAM 
ASHTCN  I  5 
ATLANTA  3 
AVERY  RS 

BAYVIEW  MODEL  BASIN 

BIG  CREEK  t  S 
BLACKFOOT  DAM 
BLISS 

BOISE  LUCKY  PEAK  DAM 
BOISE  WB  AP 


1  SW 


BONNERS  FERRY 
BRUNEAU 
BUNGALOW  RS 
BURKE  2  ENE 
6URLEY 

BURLEr  FAA  AP 
CABINET  GORGE 
CALDWELL 
CAMBRIDGE 
CASCADE   1  NW 

CASTLEFORD  2  H 
CENTERVILLE  ARBAUGH 
CHALLIS 

CHILLY  BARTON  FLAT 
COBALT 

COEUR  D  ALENE  RS 
CONOA 

COTTONWOOD 
COUNCIL 

CRATERS  OF  THE  MOON  NM 

OEADWOOO  DAM 
DEER  FLAT  DAM 
DEER  POINT 
DIXIE 
DRICGS 

DUBOIS  EXP  STA 
ELK  CITY 
ELK  RIVER   1  S 
EMMETT  2  E 
FAIRFIELD  RS 

FORT  HALL    1  NO  AGENCY 
GARDEN  VALLEY  RS 
GLENNS  FERRY 
GRACE 

GRAND  VIEW  3  WNW 

GRANGEVILLE 
GRASMERE 
GROUSE 
MAILEY  RS 
HAMER  4  NW 

HAZELTON 
HEADQUARTERS 
HILL  CITY 
HOLLISTER 
HOWE 

IDAHO  CITY 
IDAHO  CITY   11  SW 
IDAHO  FALLS  2  ESE 
IDAHO  FALLS  16  SE 
IDAHO  FALLS  FAA  AP 

IDAHO  FALLS  42  NW  WB 
IDAHO  FALLS  46  W  WB 
ISLAND  PARK  DAM 
JEROME 
KAMI  AH 

KELLOGG 
KILGORE 
KOOSKIA 
KUNA  2  NNE 

LEWISTON  W8  AP  // 

LIFTON  PUMPING  STA 
LOWMAN   3  E 
MACKAY  RS 
MALAD 

MALAD  CITY  FAA  AP 

MAY  RS 
MC  CALL 
HC  CAMMON 
MINIDOKA  DAM 
MONTPELIER  RS 

MOOSE  CREEK  RANCH 
MOSCOW  U  OF  I 
MOUNTAIN  HOME  1  SE 
MULLAN  FAA 
NEW  MEADOWS  RS 

NEZPERCE 
OAKLEY 
OLA  5  S 
OROF I NO 
PALISADES  DAM 

PARMA  EXP  STA 
PAUL  1  ENE 
PAYETTE 
PICA80 

PIERCE  // 

pocatello  2 

pocatello  wb  ap  // 

porthill 

potlatcm 

preston  2  se 

priest  river  exp  sta 
reynolds 
richfield 
riggins  rs 
ririe  12  ese 

rupert  13  nne 
saint  anthony 
saint  maries 


16     17     18     19     20     21     22     23     24     25     26     27    28     29  30 


.05     .03  .03 


S*«  ialvt«nc«  noles  ioUowmg  Station  Indax. 
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DAILY  PRECIPITATION 


SALMOM 

SANDPOINT  EXP  STA 
SHOSHONE  1  WNW 
SLATE  CREEK  HS 
STANLEY 

STREVELL 
SUGAR 

SUN  VALLEY 
SWAN  FALLS  PH 
SWAN  VALLEY  1  W 

TETONIA  EXP  STA 
THREE  CREEK 
TRIANGLE  RANCH 
TWIN  FALLS  2  NNE 
TWJH  FALLS   3  SE 

Thin  FALLS  W8AS0 
WALLACE  WOODLAND  PARK 
WARREN 
WAYAN 

WINCHESTER  1  SE 


7      8  9 


10  I  11  I  12" 


Day  of  Month 
13  I  14  I  15 


.33     .*2  .12 


16       17  18 


19     20  21 


22     23  24 


25     28  27 


28     29  30 


Sm  rcUrane*  notaa  loUvwtng  SUtkon  lodn. 
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TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 


Season  of  1962  -  1963 


Slation 

July 

August 

September 

October 

November 

December 

January 

February 

March 

April 

May 

June 

Total 
Snow- 
iall 

Total 
Precip- 
itation 

ABEROEEN  EXP  STA 

SNOWFALL 
1    IN  ON  CO 

T 

T 

6 

- 

- 

- 

12.66 

AMERICAN  FALLS  1  SK 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

4.5 

1.5 

11.0 

23 

1.5 

3 

4.0 

1 

22.5 

14.24 

ANDERSON  0AM 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

T 

T 

7.1 

3 

.4 

1 

T 

.5 

8.0 

21.35 

ARSON  2  NW 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

7.0 

- 

- 

2.0 

11.0 

5.0 

- 

E  21.44 

ARCO  3  NH 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

1.0 

5.0 

3.5 

9.5 

12. 7S 

ARRONROCK  DAM 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

T 

T 

6.9 

13 

1.6 

2 

T 

T 

8.5 

17.39 

ASMTON   1  S 

SNOWFALL 
I    IN  ON  GO 

6.5 

- 

11.7 

31 

6.3 

8.5 

20 

8.0 

5 

- 

20.32 

ATLANTA  3 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GO 

T 

2.5 

- 

21 

8.3 

28 

11  .5 

23 

14.4 

8 

2.3 

1 

- 

E  29.03 

AVERY  RS 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

.3 

16.0 

19 

7.5 

18 

5.0 

4 

28.8 

E  30.58 

BATVIEW  MODEL  BASIN 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

- 

- 

17 

4 

.5 

1 

- 

22.92 

BIG  CREEK  1  S 

SNOWFALL 

1    IN  ON  GO 

- 

4.0 

13.8 

31 

1.0 
28 

20.0 

20 

21.5 

12 

4.3 

1 

4.0 

- 

39.57 

8LACKF00T  2  SSW 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

2.2 

.5 

9.6 

2.5 

2 

T 

- 

- 

- 

19.37 

BLACKFOOT  DAM 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

■ 

- 

BLISS 

SNOWFALL 
I    IN  ON  GO 

T 

T 

4.8 

3 

.5 

T 

.5 

5.8 

11.72 

BOISE  LUCKY  PEAK  DAM 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

4.0 

4.0 

13.68 

BOISE  MB  AP 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

.3 

T 

10.1 

2 

T 

.4 

1.7 

12.5 

11.14 

BONNE RS  FERRY  1  SW 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

5.0 

11.0 

9.0 

9 

14.0 
4 

T 

T 

39.0 

25.46 

BRUNEAU 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

.6 

3.4 

4.0 

6.35 

BUHL 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

BUNGALOW  RS 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

BURKE  2  ENE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

12.2 

26.3 

30.9 

31 

29.5 

28 

25.8 

31 

1.5 

30 

T 

1* 

12B.2 

43.34 

BURLEY 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

5.5 

.5 

10.5 

T 

2.0 

1.0 

19.5 

10.32 

BURLEY  FAA  AP 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

2.0 

6.7 

16 

.4 

1.1 

1 

.9 

1 

11.1 

10.86 

CABINET  GORGE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

2.8 

13.2 
18 

7.0 

6 

.5 

23.5 

32.02 

CALDWELL 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

3 

T 

T 

- 

E  9.30 

CAMBRIDGE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

1.0 

8.3 

5 

2 

T 

9.3 

20.37 

CASCADE  1  NW 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

1.0 

13. <. 

.8 

10.8 
19 

.3 

2 

6.3 

12 

9.4 

1 

T 

42.0 

29.42 

CASTLEFORD  2  N 

SNOWFALL 

1    IN  ON  GO 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

CENTERVILLE  ARBAUGH 

SNOWFALL 
I   IN  ON  GD 

7.8 

3.4 

15.5 
19 

1.8 

11 

7.0 

5 

15.5 

5 

.3 

51.3 

26.86 

CHALLIS 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

3.0 

T 

.9 

2 

1.0 

8.5 

1 

13.4 

9.07 

CHILLY   BARTON  FLAT 

SNOWFALL 
I    IN  ON  GD 

2.0 

.5 

T 

1.5 

4 

2.5 

3.5 

1.5 

1.5 

T 

13.0 

E  9.97 

COBALT 

SNOWFALL 

1    IN  ON  GD 

- 

- 

17 

7 

7.0 

7 

T 

T 

- 

E  21.50 

COEUR  D  ALENE  RS 

SNOWFALL 
I   IN  ON  GD 

T 

T 

1.0 

2.5 

13.5 

.8 

1 

T 

17.6 

22.33 

CONDA 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

3.S 

7.4 

1.0 

18.8 

23 

6.0 

3 

9.5 

13 

15.0 

7 

61.2 

15.33 

COTTONWOOD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

l.S 

3.6 

17.9 

23 

.1 

2 

3.7 

2 

T 

27.1 

E  21.63 

COUNCIL 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

T 

6 

1 

T 

E  28,55 

CRATERS  OF  THE  MOON  NM 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

T 

.3 

2.0 

18.0 
24 

2.5 

5 

4.5 

1 

19.0 

5 

T 

4«.3 

19.88 

OEAOWOOD  OAM 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

<>.5 

16.5 

6.1 

20.6 

31 

8.1 

28 

25.1 

31 

23.2 
24 

1.5 

T 

109.6 

37.65 

DEER   FLAT  DAM 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GO 

8.5 

T 

6.5 

11.23 

See  reference  notes  following  Station  Index. 
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TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 


CONTINUED 


Season  of  1962  -  1963 


July 


August 


September 


December 


January 


February 


April 


May 


Total 
Sdow. 
fall 


DfER  POINT 

DIXIE 

DRIOCS 

DUBOIS  EXP  ST  A 
ELK  CITY 
ELK  RIVER  1  S 
EXNETT  2  E 
FAIRFIELD  RS 
FCNN  RS 

FORT  HALL   IND  AGENCr 
GARDEN  VALLEY  RS 
GLEimS  FERRY 
GRACE 

GRAND  VIEV  3  VNH 

GRAHGEVILLE 

GRASKERE 

GROUSE 

HAILCY  RS 

HAMER  4  NX 

HAZEL TON 

HEADQUARTERS 

MILL  CITY 

HOLLISTER 

HOME 

IDAHO  CITY 
IDAHO  CITY  11  SW 
llMHO  FALLS  2  ESE 
IDAHO  FALLS  16  SE 
IDAHO  FALLS  FAA  AP 
IDAHO  FALLS  42  Nil  H8 
IDAHO  FALLS  *«  W  IB 
ISLAM)  PARK  DAM 

KAMIAH 

KELLOee 
KIL«0<«e 

(OOSKIA 
KUHA   2  NNE 
LEHISTOM   xe  AP 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

SNOWFALL 

1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
I    IN  ON  GD 

SNOWFALL 

1    IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
I    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 

1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 

1   IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 

1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 

1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

SNOWFALL 
I    IN  OH  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 

1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


1».0 
18. 0 
7.0 


1.0 
1.0 


1.0 
.5 


34.5 
31 


24.0 

22 


2 

10.0 


3.6 

1 

10.1 
5.0 

16.0 

23 


5.1 
4 

10.4 


3 

6.5 


12.9 

2 


4.2 

15 


30.0 
29 


10.6 
29 


8.0 

25 


3.7 

11 


2.0 

1 


2.0 

2 


3.5 
14 

3.0 


4.0 

29 


6.7 

5 


2.0 

2 

16.0 

28 

1.1 


2.5 

12 


4.2 

28 


25.0 

31 


19.5 

31 


4.1 

3 


3.0 
3.0 


3.4 

2 


13.5 

31 

1.8 

1 

5.0 

3 

2.3 


24.5 

30 


8.4 

1 

15.0 
2.5 


8.0 

2 


10.0 

2 


5.3 

1 


19.8 

5 


4.0 

13 


4.0 

12 


124.5 


5.5 

60.5 
25.3 


See  reference  notes  following  Station  Index. 
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TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 


CONTINUED 


Season  of  1962  -  1963 


July 

August 

September 

October 

November 

December 

January 

February 

March 

April 

May 

June 

Total 
Snow, 
tail 

Total 
Precip- 
itation 

2.0 

T 

9.5 

T 

T 

5.0 

16.5 

10.20 

14 

T 

1.5 

4.0 

3.0 

- 

33.80 

T 

T 

5.0 

T 

1.0 

- 

I 

- 

E  8.05 

- 

- 

1.0 

3.0 

5.0 

7.0 

- 

15.77 

7 

.8 

1.0 

7.0 

3.6 

5.0 

5.2 

22.6 

15.05 

- 

.5 

8.0 

- 

E  9.76 

19.0 

2.0 

34.2 

5.0 

19.0 

T 

79.2 

E  30.42 

16 

16 

T 

2.2 

T 

7.9 

7.0 

5.0 

T 

22.1 

19.43 

18 

"..5 

10.0 

T 

2.0 

2.0 

18.5 

11.66 

5 

T 

1.3 

1.5 

15.1 

2.4 

6.8 

20.4 

47.5 

16.40 

1 7 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

45.0 

4.0 

7.0 

1.6 

T 

- 

- 

- 

24 

2  8 

I.O 

- 

3.6 

7.0 

1.5 

1.5 

- 

21.80 

3 

- 

8.30 

T 

8.4 

9.4 

22.5 

14.3 

13.1 

6.5 

.5 

74.7 

40.94 

24 

28 

23 

5 

5.0 

3.6 

11.9 

4.1 

5.4 

T 

30.0 

29.41 

18 

4 

3 

1.2 

6.0 

17.2 

4.2 

15.5 

5.5 

T 

T 

49.6 

26.43 

23 

3 

10.0 

1.0 

7.5 

3.0 

5.5 

27.0 

14.48 

3 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

~ 

- 

20.07 

3.0 

- 

23.08 

19 

1.0 

1.0 

23.0 

U  .0 

4.0 

- 

22.44 

T 

- 

5.0 

.8 

T 

T 

1.0 

- 

11.84 

3.0 

T 

9.3 

T 

2.0 

1.0 

15.3 

11.04 

10 

2 

1 

T 

T 

6.5 

T 

T 

6.5 

11.25 

4 

2 

- 

- 

11.0 

1.0 

.5 

3.0 

- 

15.56 

- 

- 

- 

- 

- 

28.5 

10.0 

22.1 

15.4 

.5 

- 

- 

3.5 

- 

- 

- 

15.65 

11.1 

.5 

8.9 

.7 

3.0 

10.3 

T 

34.5 

15.77 

1 3 

5.0 

1.0 

8.0 

7.0 

21.0 

19.34 

19 

" 

T 

2.0 

- 

21.83 

1.0 

12.5 

- 

63.0 

21.0 

13.6 

- 

T 

- 

- 

31 

T 

T 

T 

10.2 

7.4 

6.5 

4.0 

28.1 

13.90 

6.1 

4.9 

4.6 

10.2 

T 

T 

25.8 

34.09 

22 

1.0 

T 

12.3 

8.0 

2.0 

.8 

24.1 

12.76 

3 

1 

1 

1 

T 

7.8 

7.8 

14.90 

8 

1 

18.89 

31 

T 

2.5 

.5 

7.5 

5.5 

9.0 

1.0 

26.0 

17.19 

3 

LIFTON  PUMPING  STA 
LOWMAN  3  E 
WACICAY  RS 
MALAD 

MALAO  FAA  4P 


MINIDOKA  DAM 
MONTPELIER  R6 
MOOSE   CRFEIC  RANCH 
MOSCOW  U  OF  I 
MOUNTAIN  HOME    1  SE 
MULLAN  FAA 
NE*  MEADOWS  RS 
NEZPERCE 
OAKLEY 

OBSIDIAN  3  SSe 

OLA  5  S 

OROFINO 

PALISADES  DAM 

PARMA  EXP  STA 

PAUL  1  ENE 

PAYETTE 

PKABO 

PIERCE 

PIERCE  RS 

POCATELLO  2 

POCATELLO  W8  AP 

PORTHILL 

POTLATCH 

POWELL 

PRESTON  2  SE 

PRIEST  R IVER  EXP  STA 

REYNOLDS 

RICHFIELD 

RIGGINS  RS 

RIRIE  12  ESE 

RUPERT 


SNOWFALL 
1    IN  ON  CD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  6D 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

SNOWFALL 

1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

SNOWFALL 
I    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

SNOWFALL 

1    IN  ON  GO 

SNOWFALL 

1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GO 

SNOWFALL 
I    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 


See  reference  notes  lollowing  Station  Index. 
-  88  - 


TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 

CONTI^AJED  Season  of  1962  -  1963  IDAHO 


Station 

July 

August 

September 

Oclobei 

November 

December 

January 

February 

March 

April 

May 

June 

Total 
Saow- 
fall 

Total 
Precip- 
itation 

PUPCRT  1 3  NNC 

SNOWFALL 
I    IN  ON  GD 

4.0 

1 

SAINT  AMTHONV 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GO 

19 

5 

3.0 

2 

16*73 

SAINT  HAR IES 

1   IN  ON  GO 

•  5 

23 

9 

1.5 

22m5 

28.57 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

1 .0 

19 

4 

6.0 

1 

10.21 

3ANDPOINT  EXP  STA 

Snowfall 

1    IN  ON  GO 

3  •  9 

6.0 

17 

e 

33«l 

32  .69 

SHOSHONE   1  WNW 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

•  3 

*  5 

29 

17-5 

c  io<9a 

SLATE  CREEK  RS 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

16 

11*1 

16.04 

SNOWF AL  L 
1    IN  ON  GD 

•  7 

.  7 

1 .0 

1  1  sS^ 

SNOWFAL  L 
1    IN  ON  GD 

T 

3 

5.0 

13.31 

SUN  VALLEY 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

5.0 

4,0 

31 

28 

6.0 

20 

17,0 

2 

T 

T 

58*0 

17  .64 

SMAN  FALLS  PH 

SNOWFALL 
I    IN  ON  GD 

3 

5  •  I 

9.00 

SWAN  VALLEY   1  W 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

2*0 

2.0 

22.0 

66*0 

20.93 

TFTON lA    rvP  ^TA 
1  C  1  Un  I  ^    Z.Ar    o  1  A 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

3  "0 

31 

2 

1 

17,55 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

9,5 

6.0 

IS 

4 

9 

4 

•  5 

50*6 

E  17.54 

TR 1 ANGLE  RANCH 

dnuwr  ALL 
1    IN  ON  GD 

1 

3.0 

E  13.57 

■win  rALL^  £  nnc 

aiwjifr  ALL 
1   IN  ON  GO 

•  5 

T 

11 

14*0 

1 1  .67 

Twin  r  AL  Ld   J  St 

SWOWFALL 
1   IN  OM  GO 

1*0 

T 

4 

2 

1 

17  •  5 

12.12 

Jyt  I N  FALLS  VBASO 

SrVJWr  ALL 

1    IN  ON  GO 

WALLACE  WOODLAND  PARK 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GO 

4»5 

23 

16 

6 

36  . 13 

WARREN 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GO 

3,7 

16.2 

15,5 

25.3 
31 

7.0 

28 

26.0 

31 

15.5 

27 

9.0 

1  •O 

121  ^2 

E  31.62 

VAYAN 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

8.5 

2.5 

24.0 
24 

6.0 

8 

15.0 
IS 

14.5 

9 

70.5 

23.71 

WEISEfi  2  SE 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GO 

3 

1 

T 

12.62 

WINCHESTER  1  SE 

SNOWFALL 

1    IN  ON  GO 

T 

4.5 

7.0 

22.5 

23 

6.0 

1 

24.5 

15 

8.5 

1 

2.0 

75.0 

24.96 

E     AMOUNT   IS  WHOLLY  OR  PARTIALLY  ESTIMATED. 


NOTE,     COUNT  OF  DAYS  WITH  SNOWFALL  OF  1  INCH  OR  MORE  ON  GROUND  WAS  BEGUN  WITH  DATA  FOR  JANUARY  1963. 


See  reference  notes  following  Station  Index. 


DAILY  TEMPERATURES 


IDAHO 
JULY  1963 


Station 

Day  Oi  Month 

« 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

U 

IS 

IB 

17  j 



18 

19 

20 

21 

22' 

1 

23 

24 

25 

26  1 

1 

27 

28 

29  j 

30  j 

1 

31 

s 

< 

ABERDEEN  EXP  STA 

MAX 

77 

88 

90 

90 

87 

88 

87 

89 

88 

87 

79 

78 

83 

85 

85 

83 

85 

86 

80 

88 

92 

96 

90 

93 

97 

82 

76 

82 

89 

88 

89 

84 

4 

MIN 

38 

42 

43 

46 

44 

44 

49 

49 

54 

52 

41 

43 

44 

49 

46 

46 

44 

48 

39 

45 

46 

48 

53 

53 

50 

43 

43 

41 

42 

44 

41 

45 

5 

AMERICAN   FALLS   I  SW 

MAX 

B7 

90 

92 

91 

90 

90 

90 

88 

88 

86 

77 

80 

84 

85 

82 

83 

85 

83 

86 

92 

95 

90 

90 

93 

91 

89 

79 

88 

86 

87 

91 

87 

4 

MIN 

*2 

51 

46 

57 

48 

46 

55 

55 

59 

55 

45 

47 

49 

54 

54 

51 

46 

55 

46 

53 

52 

71 

61 

57 

49 

46 

47 

53 

48 

47 

51 

7 

ANDERSON  DAM 

MAX 

93 

92 

94 

93 

86 

95 

94 

90 

85 

81 

77 

82 

90 

87 

81 

86 

82 

79 

93 

99 

96 

90 

95 

89 

80 

79 

89 

94 

87 

88 

91 

2 

MIN 

UB 

54 

53 

52 

52 

54 

54 

58 

52 

49 

47 

49 

52 

64 

54 

51 

57 

50 

49 

55 

54 

54 

56 

52 

50 

53 

91 

58 

90 

52 

92 

9 

ARSON  2  NM 

MAX 

87 

86 

88 

86 

85 

84 

88 

85 

87 

82 

78 

80 

85 

84 

85 

84 

84 

80 

90 

91 

92 

98 

93 

94 

84 

74 

82 

90 

88 

90 

91 

84 

3 

HIN 

34 

47 

41 

53 

39 

39 

53 

53 

50 

56 

49 

43 

40 

44 

43 

43 

43 

50 

*' 

46 

50 

59 

53 

48 

38 

40 

** 

39 

40 

44 

0 

ARCO  3  NW 

MAX 

86 

84 

87 

85 

85 

88 

90 

83 

83 

77 

75 

83 

85 

82 

82 

82 

82 

77 

85 

88 

92 

88 

90 

86 

78 

78 

82 

87 

84 

33 

89 

64 

>1 

MIN 

39 

45 

45 

42 

48 

44 

45 

42 

50 

42 

39 

43 

45 

53 

45 

47 

43 

40 

41 

** 

48 

49 

48 

50 

42 

47 

39 

40 

52 

45 

47 

44 

9 

ARROWROCK  DAM 

MAX 

92 

90 

92 

87 

86 

93 

93 

91 

84 

82 

77 

84 

90 

90 

80 

87 

82 

80 

94 

99 

97 

89 

93 

86 

78 

79 

88 

93 

87 

87 

96 

67 

.4 

MIN 

49 

56 

54 

54 

53 

55 

55 

61 

50 

52 

48 

51 

54 

65 

55 

53 

58 

56 

56 

53 

57 

53 

92 

94 

.2 

ASHTON  1  S 

MAX 

86 

89 

87 

86 

82 

86 

91 

85 

83 

78 

73 

76 

75 

77 

78 

81 

84 

71 

80 

85 

88 

83 

86 

89 

78 

68 

76 

77 

61 

61 

87 

81 

>S 

MIN 

36 

57 

49 

50 

46 

41 

45 

61 

48 

54 

37 

41 

39 

45 

52 

39 

41 

40 

42 

43 

** 

53 

5 1 

54 

39 

37 

37 

40 

43 

45 

38 

44 

18 

ATLANTA  3 

MAX 

79 

83 

82 

84 

83 

85 

85 

85 

83 

81 

67 

71 

84 

80 

75 

77 

75 

79 

83 

83 

86 

87 

80 

81 

72 

74 

76 

82 

77 

79 

79 

>e 

MIN 

28 

39 

39 

38 

38 

39 

41 

42 

40 

39 

32 

35 

38 

44 

35 

36 

35 

37 

35 

39 

40 

40 

38 

36 

32 

38 

36 

45 

35 

39 

37 

»4 

AVERY  RS 

MAX 

88 

92 

90 

91 

86 

94 

93 

86 

80 

79 

61 

76 

85 

84 

80 

82 

80 

79 

89 

87 

87 

87 

82 

81 

71 

84 

87 

84 

84 

82 

85 

83 

.7 

MIN 

41 

50 

53 

52 

48 

49 

50 

54 

44 

52 

50 

51 

46 

50 

47 

40 

49 

52 

49 

50 

** 

46 

39 

46 

40 

41 

46 

48 

41 

40 

41 

44 

»6 

BAYVIEW  MODEL  BASIN 

MAX 

64 

79 

77 

80 

81 

83 

83 

80 

66 

70 

65 

70 

77 

84 

81 

72 

70 

77 

79 

82 

85 

85 

76 

78 

76 

68 

72 

76 

85 

83 

78 

T4 

>6 

MIN 

45 

56 

48 

46 

52 

54 

38 

5 1 

48 

50 

44 

46 

47 

38 

43 

49 

44 

44 

34 

38 

*^ 

36 

40 

** 

** 

45 

•  4 

BIG  CREEK  1  S 

MAX 

82 

80 

85 

83 

81 

86 

87 

78 

78 

64 

65 

75 

81 

79 

71 

73 

69 

66 

81 

85 

85 

80 

84 

80 

69 

73 

81 

82 

80 

79 

S3 

71 

.2 

MIN 

28 

35 

34 

34 

36 

34 

38 

43 

27 

30 

32 

42 

35 

31 

30 

25 

31 

32 

32 

32 

33 

32 

30 

32 

2^ 

30 

33 

27 

29 

32 

i2 

BLACKFOOT  DAM 

MAX 

82 

83 

84 

82 

81 

81 

85 

83 

81 

75 

72 

74 

81 

77 

82 

78 

82 

74 

83 

86 

89 

85 

87 

88 

78 

70 

78 

80 

83 

83 

87 

61 

>1 

MIN 

56 

41 

46 

45 

42 

46 

47 

34 

36 

40 

36 

36 

38 

40 

52 

*^ 

" 

38 

'* 

33 

36 

** 

34 

40 

BLISS 

MAX 

91 

90 

94 

93 

89 

95 

96 

92 

88 

87 

80 

86 

91 

90 

85 

88 

85 

83 

91 

94 

97 

91 

93 

93 

87 

80 

88 

95 

91 

93 

69 

.9 

MIN 

49 

53 

49 

49 

51 

53 

62 

52 

53 

49 

47 

49 

61 

54 

46 

49 

*^ 

54 

51 

53 

54 

52 

50 

48 

52 

44 

91 

>4 

BOISE   LUCKY  PEAK  DAM 

MAX 

96 

96 

93 

95 

89 

95 

95 

95 

87 

87 

79 

85 

95 

89 

88 

85 

82 

»6 

101 

100 

92 

92 

92 

87 

82 

92 

94 

9* 

91 

92 

91 

>3 

MIN 

59 

58 

58 

55 

54 

59 

56 

57 

47 

50 

48 

52 

56 

66 

53 

53 

56 

52 

56 

59 

68 

58 

48 

45 

54 

58 

53 

93 

97 

94 

.9 

BOISE  KB  AP 

MAX 

99 

90 

92 

87 

87 

93 

90 

81 

86 

76 

79 

86 

95 

91 

83 

87 

82 

84 

94 

98 

99 

90 

89 

90 

78 

83 

89 

♦5 

92 

90 

94 

.7 

MIN 

57 

58 

57 

57 

54 

57 

57 

57 

50 

53 

46 

52 

56 

65 

56 

52 

57 

51 

56 

61 

64 

61 

52 

61 

51 

50 

56 

62 

94 

90 

53 

99 

.6 

BONNERS  FERRY   1  SW 

MAX 

78 

82 

84 

83 

83 

67 

87 

79 

75 

70 

67 

75 

32 

80 

74 

77 

77 

84 

84 

84 

78 

77 

76 

64 

80 

85 

83 

82 

80 

81 

T» 

.3 

MIN 

41 

53 

54 

55 

50 

51 

52 

61 

47 

53 

53 

46 

49 

50 

47 

46 

46 

48 

48 

50 

50 

42 

45 

51 

45 

50 

50 

43 

49 

43 

4a 

»8 

BRUNEAU 

MAX 

90 

86 

95 

94 

93 

97 

94 

96 

89 

87 

89 

93 

91 

96 

101 

102 

97 

95 

89 

92 

90 

88 

91 

100 

89 

87 

93 

97 

90 

99 

90 

92 

.7 

MIN 

52 

53 

60 

58 

56 

60 

58 

63 

61 

56 

49 

52 

54 

61 

58 

63 

61 

58 

52 

53 

50 

48 

50 

55 

52 

59 

52 

48 

91 

49 

44 

94 

i5 

BUNGALOW  RS 

MAX 

90 

91 

96 

95 

89 

94 

93 

87 

83 

82 

66 

79 

87 

85 

83 

83 

81 

77 

90 

90 

91 

91 

84 

85 

73 

86 

91 

90 

87 

89 

87 

86 

.2 

MIN 

39 

53 

49 

47 

46 

47 

48 

55 

44 

50 

47 

48 

45 

48 

53 

34 

49 

51 

*^ 

** 

48 

46 

33 

43 

40 

40 

** 

40 

40 

40 

45 

■  3 

BURKE  2  ENE 

MAX 

75 

82 

86 

82 

75 

84 

84 

79 

68 

67 

50 

66 

74 

74 

70 

68 

69 

68 

76 

77 

76 

76 

70 

77 

60 

70 

76 

75 

74 

72 

75 

73 

■  4 

MIN 

40 

52 

48 

52 

45 

46 

46 

49 

37 

46 

45 

40 

41 

44 

43 

36 

43 

42 

43 

*^ 

45 

44 

33 

44 

40 

37 

41 

44 

38 

38 

37 

42 

t8 

BURLEY 

MAX 

83 

95 

94 

97 

92 

90 

94 

96 

85 

87 

79 

80 

83 

89 

90 

85 

87 

86 

83 

92 

94 

99 

94 

93 

97 

82 

78 

89 

»9 

90 

91 

8* 

.3 

MIN 

48 

58 

52 

55 

50 

52 

56 

62 

59 

57 

53 

50 

52 

60 

59 

54 

52 

55 

50 

54 

58 

68 

61 

59 

53 

50 

53 

97 

93 

53 

59 

■  1 

6URLEY   FAA  AP 

MAX 

92 

89 

94 

87 

86 

92 

94 

82 

82 

78 

78 

82 

87 

85 

82 

84 

83 

78 

88 

90 

94 

87 

87 

91 

77 

75 

83 

89 

89 

84 

91 

85 

.7 

MIN 

45 

53 

49 

50 

45 

49 

53 

59 

57 

54 

49 

49 

49 

59 

53 

48 

50 

53 

44 

52 

52 

61 

59 

55 

56 

49 

43 

44 

49 

50 

48 

91 

>2 

CABINET  GORGE 

MAX 

83 

78 

88 

85 

79 

93 

84 

82 

73 

71 

61 

75 

82 

80 

77 

76 

78 

79 

86 

85 

85 

81 

75 

79 

70 

79 

85 

83 

83 

80 

80 

79 

.8 

MIN 

40 

54 

51 

54 

48 

50 

52 

52 

43 

52 

50 

50 

47 

50 

51 

42 

48 

50 

49 

49 

49 

46 

37 

45 

51 

42 

46 

48 

42 

44 

44 

47 

■  6 

CALDWELL 

MAX 

99 

96 

95 

93 

92 

95 

93 

89 

89 

86 

90 

93 

97 

94 

90 

88 

84 

87 

♦5 

96 

96 

95 

94 

92 

36 

85 

91 

93 

96 

93 

94 

92 

•  2 

MIN 

48 

57 

56 

58 

57 

55 

57 

57 

51 

58 

52 

54 

56 

66 

57 

51 

59 

52 

50 

56 

55 

59 

52 

60 

51 

49 

52 

50 

94 

91 

44 

94 

il 

CAMBRIDGE 

MAX 

94 

91 

93 

87 

89 

92 

92 

87 

87 

76 

81 

85 

92 

88 

82 

86 

79 

83 

92 

94 

97 

90 

92 

92 

80 

85 

89 

92 

90 

89 

91 

68 

.3 

MIN 

37 

57 

47 

44 

50 

47 

59 

59 

55 

54 

42 

44 

45 

60 

55 

46 

58 

45 

42 

47 

** 

43 

47 

43 

51 

52 

43 

41 

50 

41 

39 

44 

>0 

CASCADE  1  NW 

MAX 

85 

85 

85 

85 

80 

86 

85 

83 

77 

77 

68 

75 

80 

82 

81 

75 

74 

72 

80 

85 

85 

86 

81 

83 

74 

73 

78 

83 

83 

81 

84 

80 

>4 

MIN 

37 

39 

44 

43 

41 

43 

44 

52 

42 

5  1 

36 

38 

41 

54 

45 

37 

51 

40 

38 

44 

42 

43 

43 

44 

41 

47 

41 

41 

44 

37 

34 

42 

»5 

CASTLEFORD  2  N 

MAX 

94 

91 

91 

93 

89 

96 

91 

90 

87 

88 

81 

87 

93 

90 

87 

84 

86 

83 

86 

89 

91 

91 

86 

95 

•3 

81 

33 

89 

89 

91 

91 

6* 

.6 

MIN 

43 

43 

48 

53 

47 

50 

49 

59 

56 

52 

46 

47 

52 

62 

52 

49 

52 

48 

** 

** 

52 

49 

43 

** 

48 

49 

*^ 

*' 

CHALLIS 

MAX 

81 

87 

89 

89 

89 

89 

89 

89 

88 

86 

78 

79 

86 

87 

82 

80 

83 

83 

82 

89 

95 

94 

93 

92 

91 

79 

83 

90 

90 

sa 

92 

86 

.8 

MIN 

40 

49 

47 

48 

48 

49 

50 

52 

55 

50 

42 

45 

48 

58 

50 

47 

49 

4* 

50 

50 

52 

48 

50 

50 

*^ 

50 

91 

** 

45 

** 

CHILLY  BARTON  FLAT 

MAX 

82 

82 

84 

82 

82 

86 

84 

86 

83 

80 

77 

80 

83 

81 

76 

78 

80 

82 

82 

86 

89 

87 

87 

86 

79 

87 

82 

83 

84 

S3 

87 

62 

9 

MIN 

29 

36 

33 

34 

35 

35 

47 

46 

39 

38 

33 

38 

33 

43 

42 

37 

38 

33 

39 

31 

39 

35 

42 

3« 

35 

34 

42 

33 

35 

37 

0 

COBALT 

MAX 

84 

85 

86 

87 

86 

87 

88 

93 

82 

72 

73 

75 

85 

84 

79 

79 

73 

83 

87 

85 

93 

89 

90 

75 

74 

80 

84 

81 

84 

82 

87 

83 

0 

MIN 

30 

33 

41 

42 

39 

42 

41 

40 

44 

42 

34 

33 

42 

37 

41 

35 

40 

35 

40 

31 

38 

36 

33 

35 

40 

39 

35 

42 

37 

32 

31 

37 

4 

COEUR  0  ALENE  RS 

MAX 

88 

88 

91 

91 

82 

91 

90 

86 

77 

75 

65 

76 

84 

84 

81 

80 

81 

79 

89 

89 

85 

85 

79 

79 

71 

82 

88 

88 

89 

83 

81 

63 

0 

MIN 

43 

58 

53 

55 

52 

52 

52 

54 

46 

52 

51 

53 

51 

53 

54 

44 

51 

54 

52 

54 

53 

52 

42 

49 

52 

47 

50 

54 

46 

92 

48 

50 

9 

CONOA 

MAX 

85 

85 

86 

86 

84 

82 

89 

85 

83 

82 

73 

75 

80 

80 

80 

84 

77 

89 

86 

89 

87 

76 

78 

83 

82 

84 

87 

62 

9 

MIN 

28 

36 

46 

51 

45 

42 

*8 

63 

53 

56 

39 

38 

39 

41 

41 

39 

44 

36 

51 

64 

40 

41 

34 

34 

43 

3* 

43 

9 

COTTONWOOD 

MAX 

83 

83 

83 

79 

75 

86 

78 

76 

73 

66 

65 

73 

79 

78 

75 

73 

66 

74 

85 

80 

84 

79 

76 

77 

79 

75 

84 

79 

79 

79 

77 

77 

4 

MIN 

43 

58 

51 

50 

55 

50 

49 

50 

43 

48 

43 

44 

45 

52 

51 

42 

52 

47 

46 

49 

48 

49 

37 

46 

47 

45 

46 

45 

44 

40 

44 

47 

2 

COUNCIL 

MAX 

92 

91 

92 

89 

87 

91 

90 

91 

85 

80 

85 

90 

90 

84 

84 

79 

82 

90 

91 

92 

89 

90 

90 

90 

78 

86 

(5 

92 

88 

87 

90 

67 

7 

MIN 

45 

59 

55 

44 

53 

55 

58 

61 

52 

55 

42 

54 

61 

52 

52 

62 

50 

42 

53 

49 

42 

46 

51 

46 

51 

50 

44 

51 

42 

49 

90 

9 

CRATERS  OF   THE  MOON  NM 

MAX 

85 

84 

84 

82 

80 

86 

88 

86 

80 

78 

72 

78 

81 

81 

77 

79 

79 

75 

82 

85 

89 

86 

86 

85 

82 

73 

78 

83 

82 

81 

84 

81 

7 

MIN 

41 

54 

54 

50 

53 

53 

50 

57 

41 

49 

53 

54 

48 

4« 

♦7 

47 

44 

50 

51 

61 

58 

58 

50 

46 

44 

43 

59 

48 

44 

90 

1 

DEADWOOD  DAM 

MAX 

83 

81 

82 

79 

78 

83 

82 

80 

75 

73 

67 

73 

80 

78 

75 

73 

72 

70 

80 

S3 

80 

80 

82 

78 

72 

72 

78 

81 

79 

78 

82 

77 

7 

MIN 

30 

38 

38 

38 

37 

37 

37 

43 

32 

46 

33 

33 

36 

48 

40 

33 

42 

39 

38 

37 

35 

36 

36 

37 

33 

35 

34 

35 

34 

34 

30 

34« 

7 

DEER  FLAT  DAM 

MAX 

90 

90 

86 

86 

84 

88 

84 

80 

83 

81 

76 

82 

88 

87 

85 

83 

81 

79 

87 

88 

90 

89 

87 

87 

80 

80 

85 

88 

88 

84 

88 

89 

0 

MIN 

45 

55 

56 

57 

59 

57 

55 

57 

54 

57 

50 

55 

58 

59 

58 

54 

61 

51 

49 

60 

55 

56 

54 

56 

52 

55 

51 

51 

54 

49 

91 

DEER  POINT 

MAX 

70 

69 

70 

70 

67 

71 

71 

70 

65 

69 

66 

70 

72 

72 

67 

65 

66 

68 

70 

73 

74 

74 

64 

61 

68 

74 

73 

72 

79 

70 

72 

49 

5 

MIN 

47 

53 

59 

49 

54 

57 

53 

42 

49 

40 

41 

49 

53 

54 

46 

48 

50 

43 

50 

61 

59 

53 

51 

53 

57 

54 

59 

55 

98 

54 

40 

91. 

8 

DIXIE 

MAX 

78 

79 

84 

81 

76 

84 

82 

75 

7* 

58 

63 

68 

76 

75 

65 

70 

67 

65 

75 

80 

81 

76 

77 

77 

60 

69 

75 

77 

74 

75 

78 

74. 

1 

MIN 

26 

36 

37 

37 

38 

39 

40 

43 

34 

31 

32 

30 

32 

42 

40 

29 

»3 

40 

30 

37 

35 

33 

30 

34 

30 

27 

29 

31 

30 

2* 

27 

33. 

9 

DRIGGS 

MAX 

85 

84 

86 

84 

82 

85 

88 

85 

82 

75 

72 

75 

75 

75 

78 

79 

83 

85 

n 

87 

86 

89 

61 

84 

62. 

0 

MIN 

35 

50 

46 

50 

48 

46 

40 

58 

48 

50 

42 

50 

49 

45 

42 

49 

42 

45 

49 

49 

43 

59 

44 

43 

44. 

5 

S««  Ftel«r«Dc«  Nol»B  FoUowtug  SUtloa  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


StaUon 

Day  Of  Monlh 

• 

01 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

B 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

'  16 

17 

18 

19 

21 

22 

23 

24 

25 

27 

28 

29 

30 

31 

• 

i 

DUBOIS  EXP  ST« 

r 

MAX 
MIN 

85 

43 

88 

57 

89 
51 

87 
54 

87 

50 

87 

51 

91 

54 

87 

61 

86 

55 

84 

52 

76 
45 

79 
49 

63 
53 

62 
53 

82 
49 

52 

49 

62 
46 

84 
47 

90 
54 

92 
53 

93 
59 

91 

52 

92 
60 

90 
52 

78 
49 

78 
44 

84 
47 

83 
57 

85 
46 

90 
48 

85.5 
51.4 

ELK  CITY 

MAX 

MIN 

85 

33 

85 
41 

81 
43 

81 
48 

80 
42 

89 
44 

84 
43 

79 
42 

75 
41 

73 
48 

67 
41 

72 
40 

79 
39 

77 
45 

66 
49 

38 

47 

70 
46 

62 
41 

63 
42 

85 
42 

84 

36 

78 

36 

83 
36 

65 
37 

72 
33 

82 
36 

81 
38 

76 
34 

77 
31 

77 
31 

78.0 
40.2 

ELK  RIVER  1  S 

MAX 
MIN 

86 
«1 

86 
55 

88 
48 

89 
48 

85 
44 

90 
47 

89 
48 

63 
51 

75 
40 

74 
49 

65 
48 

76 
49 

61 

50 

81 
41 

78 
44 

36 

77 
49 

76 
50 

85 
33 

85 
45 

84 
44 

63 
43 

78 
34 

79 
41 

68 
35 

76 

37 

82 
41 

83 
42 

80 
34 

60 
36 

79 
35 

60.6 
43.1 

EHMETT  2  E 

MAX 
MIN 

97 
«8 

96 

55 

94 
48 

93 

50 

89 

50 

94 

51 

92 

53 

89 

55 

88 
46 

83 
56 

87 
43 

93 
49 

92 
63 

85 
53 

45 

86 
57 

85 
48 

92 
46 

93 
52 

94 

51 

91 
54 

90 
46 

89 

57 

82 
47 

65 
50 

89 
47 

94 
48 

92 
49 

90 
44 

92 
42 

90.1 
60.2 

FAIRFIELD  RS 

MAX 
MIN 

89 
42 

85 
45 

85 
42 

85 
43 

82 
41 

87 
44 

88 
44 

85 
49 

82 
45 

SO 
42 

75 
37 

60 
39 

64 
45 

83 
54 

45 

42 

43 

76 
42 

85 
37 

84 
43 

90 
43 

87 
42 

68 
42 

87 
45 

80 
40 

62 
36 

81 
43 

87 
39 

87 
39 

84 
41 

88 
41 

83.6 
42.4 

FORT  MALL    IND  AO£«CY 

MAX 

MIN 

91 
38 

91 
50 

92 
48 

90 
49 

91 

45 

87 

51 

85 
56 

77 
46 

66 
45 

48 

49 

45 

85 
53 

90 
43 

49 

95 

90 

89 
55 

93 
58 

91 

67 
47 

41 

88 

85 
47 

90 
45 

88.1 

GARDEN  VALLEY  RS 

MAX 
MIN 

93 
46 

94 
49 

92 
45 

92 
45 

88 
44 

91 
44 

94 
46 

90 
52 

87 
40 

87 
51 

76 
42 

83 
40 

69 
43 

91 
58 

46 

42 

49 

82 
43 

91 
♦2 

91 
44 

95 
40 

92 
43 

90 
45 

92 
44 

88 
43 

83 
43 

86 
43 

92 
43 

93 
44 

90 
39 

92 
37 

89.1 
44.4 

GLENNS  FERRY 

MAX 
MIN 

100 
50 

96 
55 

98 

50 

94 

51 

94 

52 

101 
53 

99 
51 

91 

63 

92 
56 

85 
60 

84 

53 

89 
49 

96 
51 

93 
69 

61 

53 

51 

89 
55 

102 
51 

95 

53 

98 

55 

98 
54 

86 

65 

85 
54 

92 
52 

99 
47 

94 

58 

96 
49 

98 
48 

93.5 
53.8 

GRACE 

MAX 
MIN 

86 
34 

85 
60 

86 
46 

84 

50 

82 
48 

82 
45 

88 
48 

86 
59 

85 
52 

84 

53 

76 
40 

77 
42 

82 
43 

81 
45 

45 

46 

42 

65 
44 

84 
41 

86 
48 

90 
49 

89 

56 

88 

51 

90 
59 

89 

50 

81 
51 

79 
38 

86 
40 

85 
48 

86 
44 

86 
42 

84,5 
47.1 

GRAND  VIEW  3  WNH 

MAX 

MIN 

94 
44 

97 
57 

93 
52 

93 
49 

91 
53 

97 
52 

94 

51 

91 
58 

87 
54 

81 

56 

81 
49 

85 
51 

96 

50 

93 
65 

58 

87 
54 

59 

84 

50 

94 
47 

98 

51 

99 

50 

95 
50 

93 
54 

95 
60 

63 
55 

81 

52 

90 
49 

94 

50 

90 
56 

89 

63 

92 
46 

90.5 
52.5 

GRANGfvILLE 

MAX 
MIN 

86 
41 

83 

55 

85 

52 

80 
57 

77 
48 

87 
48 

80 
49 

65 

50 

76 
44 

62 
46 

67 
46 

75 
44 

81 
46 

80 
54 

70 
52 

41 

52 

77 
49 

85 
49 

82 
52 

85 
50 

74 
45 

76 
39 

78 
46 

70 
48 

76 
46 

85 
44 

85 
45 

79 
44 

83 
43 

79 
44 

77.9 
47.5 

GRASMERE 

MAX 
MIN 

86 
41 

85 
54 

86 
45 

S3 
54 

84 

48 

87 
47 

88 
48 

88 

49 

82 
44 

80 

51 

77 
40 

83 
44 

89 
45 

88 
61 

S3 
51 

42 

47 

79 
45 

87 
44 

91 
56 

93 
51 

92 
55 

90 
47 

89 

55 

86 
47 

79 
42 

85 
41 

91 
47 

86 
47 

92 
47 

85.9 
47.8 

GROUSE 

MAX 
MIN 

79 
30 

79 
40 

79 
34 

78 
36 

76 
36 

79 
36 

SI 
40 

80 

39 

76 
39 

69 
41 

70 

33 

75 
34 

78 
36 

74 
46 

40 

35 

38 

70 
36 

78 
34 

81 
38 

84 

36 

81 
40 

62 
39 

61 
42 

74 
36 

70 
32 

74 
34 

79 
32 

78 
45 

60 
33 

82 
34 

77.1 
36.9 

HAILEY  RS 

MAX 
MIN 

84 
41 

85 
42 

84 
47 

81 
51 

S2 
47 

85 
48 

85 
51 

86 
43 

81 
50 

61 
43 

72 
40 

79 
44 

83 
47 

82 

55 

49 

44 

44 

76 
53 

82 
43 

85 

50 

89 

48 

90 

50 

87 
47 

87 

51 

84 
♦1 

76 
39 

79 
44 

85 
44 

83 

60 

82 
44 

67 
47 

82.7 
46.4 

HAMER   A  NW 

MAX 

MIN 

91 

92 

92 

92 

89 

91 
43 

93 
42 

91 
41 

89 

49 

87 
47 

88 

48 

64 
48 

82 
49 

S3 
45 

46 

45 

47 

85 
45 

85 
47 

92 
49 

96 
48 

93 
53 

94 

52 

93 
58 

92 
47 

80 
47 

82 
48 

87 
44 

86 
42 

88 
41 

95 
43 

88.7 
46.7 

HAZELTON 

MAX 
MIN 

91 
46 

93 
47 

92 
48 

91 
53 

86 
46 

92 
50 

94 
51 

91 
58 

89 
57 

82 
52 

76 
48 

81 
53 

86 
49 

88 
52 

53 

51 

♦9 

80 
52 

90 
4S 

92 
49 

95 

50 

92 
60 

89 

51 

91 
53 

88 

53 

75 
49 

84 
44 

91 
47 

89 
54 

86 
49 

92 
48 

47.6 
50.6 

HEADQUARTERS 

MAX 
MIN 

70 
39 

80 
41 

88 

47 

90 

44 

68 

38 

77 
39 

60 
46 

62 
47 

74 
40 

61 
44 

50 

33 

35 

68 

50 

77 
41 

85 
43 

89 
44 

85 
43 

70 
31 

60 

33 

75 
41 

69 

34 

78 

31 

85 
40 

80 

33 

80 
32 

79 
33 

76.7 
39.7 

HILL  CITY 

MAX 
MIN 

87 
35 

85 
45 

87 
38 

84 
41 

83 
39 

88 
42 

SS 
40 

87 
49 

83 
51 

79 
44 

74 

38 

78 
45 

85 
45 

63 
55 

45 

43 

40 

76 
41 

67 
34 

88 
42 

91 
38 

89 

43 

89 

40 

87 
42 

81 
51 

77 

37 

68 
36 

86 
49 

66 
40 

87 
40 

89 
41 

44.2 

42.2 

HOLLISTER 

MAX 

MIN 

90 
48 

89 
51 

91 
48 

89 
53 

84 

46 

90 
48 

91 

49 

88 

52 

83 

50 

81 
49 

78 
43 

63 
47 

88 

50 

86 
58 

56 

44 

♦7 

80 
45 

88 
46 

89 

53 

92 

51 

88 

58 

84 

51 

94 
64 

91 
49 

77 
46 

82 
43 

90 
48 

86 

53 

85 
48 

89 
47 

46.4 
49.4 

HOWE 

MAX 
MIN 

85 
41 

88 
48 

89 
55 

87 
49 

87 
48 

88 
43 

90 
48 

88 

51 

S6 
49 

63 
48 

79 
46 

82 
52 

85 
53 

83 
53 

85 

4e 

58 

45 

81 
46 

85 
48 

91 
46 

94 
46 

93 

50 

92 
46 

93 
61 

85 
" 

79 

50 

81 
46 

89 
41 

66 
48 

90 
47 

88 
42 

46.6 
44.6 

IDAHO  CITY 

MAX 
MIN 

88 

46 

86 
44 

87 
43 

85 
41 

84 

42 

87 
43 

86 
44 

84 

42 

81 

38 

78 
43 

73 
36 

60 
39 

85 
42 

84 

58 

47 

40 

47 

77 
41 

85 
49 

88 

43 

91 
41 

87 
41 

87 
43 

85 

43 

61 
40 

77 
38 

62 
41 

66 
41 

84 
44 

85 
37 

87 
37 

43.4 
42.4 

IDAHO  FALLS  2  ESE 

MAX 
MIN 

91 
45 

90 
58 

91 
51 

90 
59 

88 

51 

89 
48 

91 

52 

87 
63 

87 
57 

85 

36 

77 
46 

82 
46 

85 

52 

83 
49 

82 
49 

46 

46 

83 
53 

86 
43 

90 
50 

94 

53 

90 
63 

89 
54 

93 
62 

66 
55 

76 
45 

83 
43 

86 
45 

86 

50 

65 
46 

90 
47 

46.6 

51.1 

IDAHO  FALLS  16  SE 

MAX 
MIN 

85 

36 

85 

59 

85 
45 

S3 
56 

86 

53 

86 

41 

87 
50 

85 

55 

85 

48 

73 
45 

75 
39 

75 
38 

79 
46 

76 
44 

76 
46 

41 

44 

73 
45 

82 
39 

85 

47 

SS 
45 

86 

60 

87 

51 

90 
65 

78 
39 

71 
37 

78 
34 

81 
43 

81 
43 

80 
44 

87 
42 

41.5 
45.5 

IDAHO  FALLS  FAA  AP 

MAX 
MIN 

92 
40 

92 
54 

93 
50 

92 
52 

92 
50 

90 
40 

94 

53 

90 
63 

89 

58 

82 

53 

79 
45 

82 
48 

86 
48 

66 

50 

84 
49 

85 
49 

46 

80 
52 

89 
46 

91 
50 

96 

51 

92 
60 

91 
57 

94 

60 

83 
53 

77 
49 

83 
46 

89 
45 

68 

50 

87 
47 

92 
45 

44.1 

50.3 

IDAHO  FALLS  A2  NW  WB 

MAX 
MIN 

90 
43 

91 
SO 

93 
42 

91 
49 

89 
42 

92 
42 

96 
48 

87 
54 

86 
48 

78 
46 

78 
43 

82 
52 

86 
46 

79 
51 

46 

47 

42 

61 
46 

87 
42 

91 
47 

97 
45 

93 

53 

93 
46 

95 
57 

82 
55 

60 

45 

85 
39 

89 
39 

90 
56 

89 
46 

92 
42 

47.7 
46.8 

IDAHO  FALLS   *6  W  we 

MAX 
MIN 

89 
42 

88 

51 

91 
45 

88 
54 

86 
45 

87 

47 

91 
53 

87 
50 

85 
49 

78 
52 

76 
40 

82 
41 

65 
45 

64 

54 

82 
51 

43 

43 

79 
46 

87 
41 

90 
47 

93 
47 

91 
55 

91 

53 

93 
59 

81 
52 

77 
42 

82 
42 

87 
39 

86 
54 

86 
48 

92 
41 

85.9 
47.6 

ISLAND  PARK  DAM 

MAX 
MIN 

82 
32 

83 
52 

83 

39 

82 
42 

80 
41 

83 

36 

85 
42 

82 
43 

77 
44 

73 
40 

66 
38 

73 
35 

76 
38 

73 
39 

73 
39 

36 

42 

74 

37 

78 
36 

82 
41 

89 

39 

83 
44 

84 
42 

86 
** 

76 

35 

66 

39 

73 
33 

79 
35 

70 
42 

76 
34 

84 

33 

78.2 
39.1 

JEROKE 

MAX 
MIN 

94 

55 

92 

52 

94 

51 

92 
51 

88 

50 

96 
54 

95 

53 

93 
60 

88 

54 

86 

55 

81 
48 

86 

54 

91 
51 

69 
62 

55 

54 

51 

83 
53 

91 
47 

93 

53 

96 
54 

90 
56 

91 
56 

96 
56 

86 

52 

80 
49 

86 
49 

92 
50 

91 

55 

91 
51 

93 
49 

B9.8 
52.9 

KELLOGG 

MAX 
MIN 

69 
44 

87 
57 

85 
53 

95 
57 

84 

51 

83 
52 

95 
55 

88 
54 

70 
45 

79 
53 

59 

51 

63 
51 

77 
48 

65 
52 

81 
52 

43 

51 

79 
51 

80 
50 

87 

52 

84 

52 

87 

50 

73 
40 

61 
48 

60 
49 

71 
44 

62 
48 

66 
51 

82 
43 

83 
44 

80 
43 

80.2 
49.5 

KILGORE 

MAX 
MIN 

79 
31 

80 
46 

80 

78 
42 

78 

36 

79 
35 

82 

39 

78 
44 

77 
41 

74 
40 

69 

37 

73 
35 

76 
38 

74 
40 

73 
39 

41 

39 

73 
37 

76 

35 

81 
39 

84 

37 

84 
45 

62 
41 

84 
46 

61 

37 

72 
42 

71 
32 

78 
34 

76 
41 

78 
33 

83 
35 

77.6 
38.6 

KOOSKIA 

MAX 
MIN 

97 
43 

94 

53 

92 
53 

92 
50 

91 
50 

95 
50 

89 

51 

81 

56 

85 

47 

80 
54 

76 
50 

83 
47 

89 
48 

66 

50 

78 
58 

85 
43 

54 

86 

56 

95 
49 

96 
51 

94 

50 

9* 

50 

88 
42 

84 
45 

SO 

53 

85 
47 

93 
45 

93 
49 

90 
43 

84 
42 

84 
43 

84.1 
49.1 

KUNA  2  NME 

MAX 
MIN 

94 
45 

88 

53 

91 
48 

86 
50 

86 
49 

87 

50 

85 

52 

81 

53 

83 

52 

80 
51 

76 
46 

82 
46 

89 
47 

69 

62 

53 

48 

55 

80 
47 

91 
48 

91 
49 

90 
52 

84 
48 

67 
48 

86 

60 

78 

50 

80 
49 

86 
47 

90 
49 

87 
61 

36 
46 

84 
44 

45.6 
49.7 

LEWISTON  WB  AP 

MAX 
MIN 

95 
49 

90 
66 

91 

60 

86 

60 

84 

60 

92 

57 

88 

57 

74 

55 

81 

51 

74 

54 

76 
55 

83 

" 

90 
56 

86 

60 

58 

83 
49 

76 
61 

85 
61 

95 
56 

88 

63 

90 
57 

77 
55 

86 
46 

80 
54 

79 

50 

85 

52 

91 
57 

88 
59 

86 

53 

84 

54 

83 
53 

44.7 
55.9 

LIFTON  PUMPING  STA 

MAX 
MIN 

86 
42 

82 
62 

83 
52 

84 
54 

82 

52 

SI 
50 

88 

50 

89 

61 

80 
52 

79 
53 

78 
45 

79 
45 

82 
45 

81 
48 

SO 
46 

47 

46 

81 
49 

S4 
46 

89 
49 

86 

53 

81 

55 

89 

55 

87 
61 

84 

52 

81 

50 

76 

40 

84 

42 

85 
48 

84 
48 

84 
44 

42.7 
49.7 

LOWMAN  ]  E 

MAX 
MIN 

90 
34 

90 
40 

91 
42 

85 
41 

84 

40 

92 
41 

101 
41 

87 
44 

82 
36 

78 

36 

81 
36 

60 
37 

86 

39 

65 

52 

83 
44 

37 

44 

78 
40 

87 
38 

89 
39 

92 
37 

90 
39 

91 
39 

90 
36 

78 
36 

85 
39 

95 
39 

87 

39 

64 
34 

88 

32 

46.3 

39.0 

MACKAY  RS 

MAX 
MIN 

81 
44 

81 
44 

85 
46 

85 
42 

87 
45 

87 
47 

87 
45 

88 
44 

88 

47 

84 
45 

78 
40 

78 
48 

83 
51 

63 
51 

79 

80 
44 

83 
43 

80 
40 

•6 
45 

85 

50 

91 
44 

91 
47 

91 
44 

90 
49 

89 

50 

80 
47 

77 
38 

84 
44 

85 

57 

88 
44 

88 
46 

84.6 
46.0 

MALAO 

MAX 
MIN 

90 
40 

91 
57 

92 
48 

88 

56 

87 
48 

ST 
47 

91 
52 

91 
59 

88 

58 

88 

58 

S3 
45 

85 
48 

89 
47 

86 

50 

88 
49 

SS 

52 

91 
*< 

86 
49 

90 
48 

92 
50 

94 
54 

92 
60 

95 

57 

9* 

58 

89 

55 

81 
52 

86 
44 

90 
44 

90 
53 

91 
47 

91 
44 

49.2 

91.0 

MALAC  CITY  FAA  AP 

MAX 
MIN 

92 
36 

93 
53 

96 
46 

92 
50 

93 
45 

90 
44 

93 
48 

94 

53 

93 
56 

89 
54 

85 
42 

88 
45 

90 
46 

87 
49 

90 
46 

91 
50 

94 
»» 

86 
»T 

92 
♦7 

n 

4« 

97 
48 

97 
56 

96 

55 

98 

55 

90 
58 

80 
50 

ssl 

39 

94 

42 

93 

51 

93 
47 

95 
4* 

«1.7 
44.2 

NAY  RS 

MAX 

MIN 

84 

36 

87 
46 

90 
43 

90 
47 

88 
41 

S9 

43 

92 
48 

90 
49 

85 

56 

76 
47 

77 
41 

81 
42 

88 
45 

86 

51 

81 
48 

75 
44 

82 
50 

76 
41 

1 

SS 
40 

91 
♦» 

93 
44 

91 
45 

94 

45 

91 
47 

85 

46 

78 
44 

87 

85 
45 

84 

47 

84 

40 

90' 
39 

49.6 
44.4 

S**  B«l*r«iic«  NofM  FoUowtag  Sutloo  lodax 
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DAILY  TEMPERATURES 


Continued 


Station 

Day  01  Month 

rage 

o 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

3 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16  , 

17  j 

18 

19  1 

20 

21 



22  1 

1 

23 

24 

25 

26 

 !- 

27 

28 

29 

30 

31 

< 

MC  CALL 

MAX 

82 

78 

83 

83 

77 



83 

83 

80 

71 

60 

64 

73 

79 

80 

72 

72 

72 

69 

79 

82 

83 

82 

79 

78 

73 

70 

75 

81 

79 

78 

80 

MIN 

36 

46 

44 

57 

56 

52 

49 

60 

48 

48 

36 

39 

54 

52 

51 

55 

60 

50.3 

MC  CAMMON 

MAX 

91 

90 

88 

91 

90 

92 

91 

91 

89 

86 

85 

64 

85 

63 

64 

88 

93 

96 

95 

99 

95 

90 

88 

87 

92 

S9*  1 

MIN 

40 

42 

42 

53 

39 

40 

50 

51 

50 

5 1 

42 

41 

42 

43 

45 

44 

43 

50 

** 

4«.l 

MINIDOKA  DAM 

MAX 

87 

89 

90 

90 

86 

87 

91 

86 

8* 

82 

75 

79 

63 

83 

83 

65 

63 

79 

88 

99 

95 

95 

90 

91 

90 

76 

84 

69 

88 

88 

93 

MIN 

49 

57 

50 

57 

52 

54 

56 

60 

56 

54 

49 

50 

56 

54 

53 

50 

50 

50 

53.4 

MONTPELIER  RS 

MAX 

77 

88 

89 

89 

85 

86 

83 

91 

83 

84 

83 

60 

81 

85 

81 

66 

62 

82 

88 

89 

91 

87 

94 

91 

87 

77 

82 

86 

88 

67 

MIN 

36 

50 

49 

47 

50 

46 

46 

54 

51 

53 

38 

40 

40 

42 

43 

43 

42 

40 

*' 

45.8 

MOOSE  CREEK  RANCH 

MAX 

74 

90 

92 

90 

89 

90 

92 

86 

82 

72 

68 

64 

62 

86 

72 

81 

79 

77 

88 

90 

91 

60 

85 

85 

74 

90 

82 

89 

86 

84 

S3.  7 

MIN 

31 

42 

45 

48 

48 

46 

46 

42 

47 

51 

47 

39 

46 

48 

49 

33 

36 

38 

43.2 

MOSCOW  U  OF  I 

MAX 

88 

87 

65 

81 

78 

85 

86 

84 

74 

69 

69 

74 

62 

79 

71 

78 

77 

78 

88 

87 

83 

81 

80 

79 

72 

60 

85 

85 

82 

79 

76 

80.1 

MIN 

42 

55 

47 

56 

46 

47 

46 

45 

40 

50 

48 

49 

46 

54 

44 

40 

50 

55 

^' 

** 

40 

49 

49 

37 

40 

46.0 

MOUNTAIN  HOME    1  SE 

MAX 

87 

92 

90 

85 

80 

65 

88 

90 

69 

90 

88 

90 

90 

89 

38 

90 

88 

95 

94 

100 

98 

100 

99 

98 

82 

80 

90 

68 

80 

86 

109 

90.0 

MIN 

41 

56 

50 

49 

48 

49 

50 

50 

46 

50 

48 

50 

47 

55 

58 

50 

60 

** 

58 

60 

56 

60 

64 

" 

50 

40 

50 

48 

** 

60 

52.6 

MULLAN  FAA 

MAX 

78 

89 

67 

83 

83 

87 

65 

62 

76 

60 

56 

75 

85 

63 

63 

72 

75 

85 

84 

87 

73 

60 

85 

70 

79 

85 

83 

78 

83 

MIN 

44 

56 

47 

51 

43 

45 

45 

44 

45 

40 

41 

45 

38 

35 

44 

40 

40 

38 

47 

40 

43.2 

NEK  MEADOWS  RS 

MAX 

73 

89 

86 

89 

65 

83 

67 

67 

76 

60 

55 

76 

80 

67 

34 

78 

90 

87 

88 

82 

84 

81 

70 

76 

83 

89 

85 

84 

MIN 

33 

42 

39 

39 

36 

50 

50 

41 

36 

50 

38 

39.0 

NEZPERCE 

MAX 

85 

84 

84 

78 

76 

67 

80 

66 

75 

63 

66 

74 

60 

79 

76 

85 

81 

»4 

73 

78 

75 

72 

76 

64 

81 

60 

78 

78 

48 

46 

50 

51 

49 

53 

46.4 

OAKLEY 

MAX 

89 

90 

92 

65 

85 

90 

91 

85 

82 

76 

76 

84 

66 

85 

77 

88 

83 

92 

86 

90 

95 

82 

75 

84 

87 

84 

84 

93 

52!' 

MIN 

56 

" 

50 

50 

54 

56 

55 

OLA  5  S 

MAX 

93 

90 

87 

84 

91 

90 

91 

89 

86 

63 

79 

85 

90 

89 

82 

89 

91 

93 

92 

90 

87 

63 

82 

86 

91 

89 

90 

88 

MIN 

41 

46 

45 

41 

45 

63 

51 

49 

47 

47.1 

OROFINO 

MAX 

100 

99 

94 

94 

87 

95 

94 

89 

64 

80 

74 

63 

92 

93 

89 

97 

96 

96 

93 

91 

91 

66 

86 

95 

95 

91 

90 

87 

60 

57 

46 

57 

52.0 

PALISADES  DAM 

MAX 

87 

88 

86 

86 

83 

64 

87 

87 

84 

83 

76 

78 

83 

82 

85 

89 

91 

88 

90 

89 

87 

74 

78 

82 

65 

88 

MIN 

50 

48 

47 

48 

** 

49 

50 

40 

*' 

40 

** 

*' 

48 

49.4 

PARMA  EXP  STA 

MAX 

82 

94 

92 

91 

90 

92 

90 

62 

86 

75 

62 

66 

95 

93 

83 

84 

79 

84 

94 

94 

95 

86 

91 

88 

76 

64 

90 

94 

92 

90 

SS.2 

MIN 

41 

50 

59 

55 

47 

47 

50 

53 

♦5 

59 

*^ 

** 

49 

46 

54 

50 

49 

50 

** 

50 

*^ 

*^ 

50.2 

PAUL   1  ENE 

MAX 

79 

91 

90 

94 

92 

68 

92 

93 

84 

84 

78 

79 

63 

68 

83 

66 

85 

61 

89 

92 

96 

90 

90 

94 

80 

77 

84 

90 

8« 

89 

S6.9 

MIN 

43 

49 

46 

61 

52 

51 

48 

53 

46 

63 

56 

56 

" 

** 

50 

50 

49 

51.4 

PAYETTE 

MAX 

98 

96 

95 

92 

90 

94 

92 

85 

90 

82 

83 

88 

94 

93 

87 

94 

97 

96 

92 

93 

91 

83 

68 

90 

95 

93 

92 

94 

91.0 

MIN 

60 

60 

57 

52 

62 

45 

52.4 

PICABO 

MAX 

73 

87 

86 

66 

85 

64 

89 

90 

83 

64 

73 

77 

82 

65 

82 

T9 

66 

89 

93 

90 

90 

90 

79 

76 

83 

87 

86 

86 

47 

49 

40 

50 

43 

46 

45.9 

PIERCE 

MAX 

87 

86 

68 

87 

79 

90 

82 

76 

78 

75 

62 

75 

81 

61 

75 

85 

84 

86 

72 

80 

79 

66 

63 

84 

83 

81 

79 

80 

MIN 

36 

46 

45 

50 

40 

46 

39 

43 

51 

3* 

47 

39 

40 

42.1 

POCATELLO  2 

MAX 

91 

91 

92 

90 

90 

90 

91 

93 

86 

88 

87 

87 

86 

86 

82 

90 

92 

95 

94 

92 

97 

90 

76 

84 

90 

68 

88 

89 

MIN 

61 

50 

43 

44 

45 

46 

50 

5l!o 

POCATELLO  WB  AP 

MAX 

91 

91 

92 

89 

89 

92 

91 

86 

88 

81 

79 

82 

86 

87 

84 

80 

87 

93 

96 

91 

92 

96 

82 

77 

82 

90 

M 

88 

94 

MIN 

42 

49 

59 

47 

59 

61 

59 

56 

49 

60 

52 

50 

51 

49 

50 

53.0 

PORTHILL 

MAX 

77 

84 

81 

85 

67 

84 

85 

79 

76 

66 

65 

75 

63 

84 

70 

80 

86 

86 

87 

76 

75 

76 

67 

82 

87 

84 

84 

81 

S4 

MIN 

50 

50 

50 

42 

47 

47.2 

POTLATCH 

MAX 

90 

89 

86 

67 

88 

87 

87 

88 

75 

71 

68 

78 

85 

63 

80 

80 

81 

79 

90 

89 

90 

84 

80 

81 

72 

82 

87 

63 

83 

78 

78 

82  .6 

MIN 

41 

56 

47 

59 

44 

46 

47 

40 

50 

5 1 

46 

45 

51 

37 

50 

34 

39 

37 

45.3 

PRESTON  2  SE 

MAX 

78 

91 

90 

92 

90 

88 

85 

92 

93 

90 

89 

33 

84 

88 

65 

86 

92 

>4 

89 

92 

94 

92 

94 

95 

90 

79 

85 

89 

90 

69 

MIN 

49 

50 

47 

49 

46 

** 

** 

50 

58 

56 

58 

50 

*' 

40 

4-9 

** 

** 

4*. 6 

PRIEST  RIVER  EXP  STA 

MAX 

83 

82 

89 

69 

81 

90 

89 

84 

72 

70 

57 

75 

60 

81 

78 

85 

85 

31 

80 

76 

74 

66 

79 

83 

63 

81 

80 

79 

MIN 

50 

46 

47 

45 

44 

40 

46 

40 

45.5 

REYNOLDS 

MAX 

89 

88 

87 

82 

83 

86 

61 

81 

82 

76 

77 

31 

87 

63 

60 

81 

86 

85 

89 

90 

91 

95 

80 

65 

87 

91 

92 

S3 

82 

S4.4 

41 

40 

43 

** 

** 

50 

49 

*^ 

** 

43 

42 

*^ 

47. 5 

RICHFIELD 

MAX 

88 

87 

89 

87 

64 

90 

91 

68 

83 

62 

79 

78 

84 

63 

80 

78 

65 

89 

93 

90 

89 

89 

»4 

75 

62 

87 

86 

S5 

89 

MIN 

50 

50 

46 

45 

46 

50 

4« 

50 

*^ 

** 

53 

52 

60 

40 

** 

49.4 

RIGGINS  RS 

MAX 

89 

93 

94 

92 

90 

98 

98 

67 

85 

64 

84 

86 

90 

96 

83 

84 

85 

95 

95 

99 

98 

86 

93 

80 

63 

95 

97 

91 

96 

95 

MIN 

46 

61 

58 

58 

56 

58 

66 

62 

56 

56 

50 

56 

65 

64 

51 

59 

" 

50 

59 

53 

54 

56 

60 

** 

" 

56.7 

RUPERT  13  NNE 

MAX 

91 

90 

93 

90 

89 

92 

94 

90 

88 

85 

79 

83 

86 

61 

64 

86 

81 

90 

94 

98 

95 

94 

96 

92 

78 

65 

92 

90 

90 

95 

MIN 

50 

42 

43 

47 

47 

4« 

50 

52 

50 

4«.6 

SAINT  ANTHONY 

MAX 

89 

67 

89 

87 

85 

67 

89 

86 

83 

81 

81 

80 

82 

78 

80 

84 

85 

88 

90 

89 

87 

94 

79 

73 

77 

84 

82 

S3 

87 

MIN 

40 

" 

45 

54 

39 

41 

45 

47 

47 

42 

42 

*^ 

40 

46.7 

SAINT  MARIES 

MAX 

89 

90 

90 

69 

83 

92 

95 

66 

78 

72 

53 

78 

86 

86 

60 

61 

S» 

91 

87 

86 

82 

79 

73 

82 

SS 

69 

86 

84 

81 

MIN 

41 

50 

43 

47 

50 

49 

41 

4^ 

40 

47.3 

SALMON 

MAX 

84 

93 

92 

92 

92 

96 

95 

93 

61 

75 

78 

80 

67 

83 

83 

81 

74 

85 

90 

96 

97 

91 

96 

79 

78 

86 

91 

90 

sa 

92 

MIN 

50 

50 

54 

58 

41 

43 

43 

54 

46 

4« 

49 

48 

50 

*^ 

*^ 

4*. 2 

SANDPOINT   EXP  STA 

MAX 

79 

SO 

85 

62 

79 

86 

86 

82 

60 

75 

69 

84 

82 

80 

61 

73 

78 

81 

«2 

82 

79 

74 

72 

68 

77 

81 

81 

82 

77 

80 

MIN 

48 

62 

50 

49 

54 

56 

40 

5 1 

50 

46 

52 

50 

46 

42 

50 

4« 

48 

49 

*9 

40 

** 

*' 

** 

4*. 6 

SHOSHONE    1  WNW 

MAX 

95 

95 

98 

97 

90 

98 

98 

98 

95 

87 

80 

85 

91 

90 

65 

8? 

83 

91 

96 

100 

97 

95 

95 

90 

81 

90 

92 

94 

91 

95 

91 .6 

MIN 

50 

" 

49 

" 

56 

58 

60 

" 

43 

45 

46 

50 

53 

48 

53 

♦9 

** 

" 

59 

49 

50 

50 

52 

** 

** 

52.1 

SLATE  CREEK  RS 

MAX 

92 

92 

92 

92 

68 

97 

94 

38 

84 

80 

80 

68 

94 

95 

81 

67 

87 

87 

96 

rt 

101 

101 

88 

92 

80 

84 

9* 

94 

94 

»» 

92 

98.  5 

MIN 

48 

54 

54 

52 

53 

58 

53 

55 

54 

49 

49 

52 

59 

63 

57 

59 

*^ 

52 

** 

43 

5 1 

** 

** 

48 

** 

** 

53.0 

STANLEY 

MAX 

78 

80 

80 

60 

60 

61 

82 

79 

78 

70 

72 

74 

77 

75 

65 

74 

73 

72 

78 

80 

84 

80 

S4 

80 

76 

72 

77 

80 

77 

76 

82 

77.3 

32 

32 

32 

30 

34 

36 

34 

35 

26 

32 

44 

34 

31 

37 

34 

30 

30 

32 

32 

29 

30 

31.6 

STREVELL 

MAX 

87 

89 

89 

89 

86 

88 

90 

90 

89 

88 

61 

84 

89 

68 

65 

67 

87 

83 

»9 

92 

92 

95 

95 

93 

7« 

8* 

91 

n 

91 

93 

••.4 

MIN 

37 

54 

45 

53 

42 

45 

53 

52 

49 

46 

43 

47 

44 

55 

48 

4S 

46 

45 

46 

53 

57 

61 

49 

61 

49 

45 

3S 

47 

56 

45 

4» 

4S.5 

SUOAR 

MAX 

89 

89 

89 

89 

87 

88 

90 

86 

84 

83 

77 

78 

62 

80 

80 

81 

80 

78 

83 

87 

90 

88 

87 

90 

70 

78 

»4 

S3 

S2 

•7 

•4.0 

MIN 

35 

53 

45 

51 

45 

41 

46 

55 

50 

56 

39 

42 

44 

45 

45 

41 

42 

41 

39 

45 

45 

54 

48 

50 

44 

M 

M 

♦7 

40 

39 

44.9 

SUN  VALLEY 

MAX 

80 

60 

80 

60 

78 

82 

82 

81 

79 

76 

71 

76 

60 

80 

74 

77 

77 

75 

79 

84 

85 

»4 

85 

84 

79 

74 

76 

83 

82 

80 

85 

T9.7 

MIN 

28 

33 

32 

32 

33 

39 

37 

35 

37 

34 

30 

33 

35 

47 

42 

33 

35 

33 

31 

35 

33 

35 

32 

37 

32 

33 

32 

30 

48 

29 

32 

94.5 

S««  Ref«r«iic«  Notes  Following  SlaUoa  Indsx 
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DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  Ol  Monlh 

31 

AvorAg*  j 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

U 

16  j 

17) 



18 

19 

20 

21 

22 

1 

23 

24 

25  1 

26 

27 

28 

1 

29 



30  , 

 ' 

SHAN  FALLS  PM 

MAX 

99 

98 

99 

99 

93 

100 

97 

96 

91 

90 

63 

89 

97 

97 

90 



87 

99 

102 

105 

103 

94 

95 

 ' 

66 

84 

95 

97 

96 

93 

— 

96 

94 

6 

MIN 

53 

62 

61 

65 

65 

62 

62 

61 

61 

61 

57 

60 

63 

70 

59 

62 

67 

55 

57 

61 

59 

63 

62 

60 

68 

60 

57 

68 

66 

62 

64 

60 

7 

SWAN  VALLEY   1  W 

MAX 

86 

87 

88 

87 

85 

61 

89 

64 

85 

77 

74 

78 

80 

82 

67 

86 

79 

67 

90 

92 

87 

92 

91 

83 

72 

80 

83 

85 

67 

90 

64 

4 

MIN 

27 

55 

41 

41 

43 

36 

42 

46 

47 

47 

33 

34 

35 

37 

40 

37 

35 

41 

33 

33 

40 

67 

49 

56 

37 

34 

33 

37 

36 

37 

37 

39 

9 

TETONIA  EXP  STA 

MAX 

83 

85 

86 

84 

63 

84 

89 

84 

77 

73 

71 

73 

78 

76 

73 

81 

85 

91 

86 

87 

90 

78 

69 

85 

80 

62 

60 

67 

61 

3 

MIN 

33 

57 

44 

55 

49 

38 

44 

55 

47 

46 

35 

39 

40 

44 

44 

44 

40 

39 

40 

47 

58 

51 

66 

36 

33 

38 

4^ 

43 

44 

THREE  CREEK 

MAX 

80 

83 

66 

83 

82 

64 

89 

83 

81 

78 

60 

83 

86 

65 

60 

88 

91 

93 

90 

86 

91 

89 

80 

84 

89 

89 

86 

94 

69 

2 

MIN 

36 

37 

35 

38 

35 

38 

37 

36 

36 

33 

35 

34 

37 

52 

40 

32 

32 

31 

35 

40 

36 

37 

35 

38 

34 

34 

33 

37 

33 

36 

39 

TRIANCLE  RANCH 

MAX 

86 

83 

85 

62 

63 

67 

66 

77 

60 

75 

60 

66 

64 

80 

77 

61 

90 

92 

67 

82 

85 

72 

75 

86 

90 

85 

66 

63 

0 

MIN 

32 

40 

33 

37 

36 

34 

41 

41 

32 

36 

32 

32 

52 

37 

33 

31 

32 

33 

32 

36 

35 

34 

32 

30 

28 

32 

32 

32 

34 

TWIN  FALLS   2  NNE 

MAX 

95 

93 

95 

93 

66 

95 

96 

90 

84 

64 

77 

82 

87 

89 

84 

60 

93 

93 

94 

94 

86 

91 

85 

77 

85 

94 

89 

66 

90 

66 

3 

MIN 

47 

54 

47 

55 

49 

47 

52 

59 

53 

55 

48 

51 

56 

62 

56 

53 

50 

52 

45 

66 

52 

66 

53 

51 

52 

51 

45 

47 

54 

49 

4S 

51 

8 

TWIN  FALLS  3  SE 

MAX 

78 

92 

92 

67 

85 

95 

95 

82 

86 

79 

80 

86 

89 

87 

82 

84 

64 

60 

85 

90 

96 

87 

89 

91 

80 

80 

83 

90 

86 

86 

86 

3 

MIN 

42 

56 

49 

57 

50 

55 

56 

59 

54 

57 

50 

54 

57 

56 

58 

54 

48 

53 

46 

62 

60 

58 

53 

52 

52 

49 

61 

62 

67 

49 

49 

63 

4 

TWIN  FALLS  WeASO 

MAX 

77 

90 

86 

91 

63 

82 

93 

93 

77 

61 

72 

74 

60 

84 

87 

78 

79 

77 

87 

90 

93 

84 

86 

87 

75 

73 

81 

89 

65 

84 

63 

2 

MIN 

66 

51 

46 

52 

46 

46 

48 

60 

55 

54 

47 

49 

54 

59 

53 

49 

46 

60 

46 

62 

52 

67 

67 

50 

52 

49 

46 

46 

5  1 

48 

47 

50 

5 

WALLACE   WCX>DLAND  PARK 

MAX 

66 

83 

87 

90 

60 

82 

90 

84 

62 

75 

58 

58 

72 

60 

79 

65 

76 

76 

75 

83 

82 

84 

66 

77 

78 

71 

77 

63 

80 

80 

76 

76 

6 

MIN 

40 

52 

50 

52 

47 

48 

49 

54 

43 

49 

49 

46 

44 

47 

49 

36 

43 

46 

45 

49 

48 

46 

36 

45 

39 

40 

43 

46 

39 

40 

39 

45 

2 

WARREN 

MAX 

79 

78 

81 

79 

78 

82 

61 

60 

75 

72 

62 

70 

77 

76 

65 

70 

69 

65 

77 

79 

79 

76 

78 

70 

69 

75 

78 

75 

74 

77 

75 

1 

MIN 

25 

33 

32 

33 

3 1 

33 

33 

37 

30 

42 

26 

26 

29 

33 

27 

41 

l" 

27 

30 

26 

31 

8 

MAYAN 

MAX 

83 

82 

83 

80 

80 

81 

64 

83 

80 

74 

71 

73 

77 

76 

76 

78 

80 

62 

83 

85 

66 

85 

87 

83 

68 

80 

0 

MIN 

32 

40 

42 

56 

50 

48 

50 

60 

49 

53 

37 

38 

42 

45 

43 

43 

43 

40 

31 

48 

50 

47 

50 

57 

40 

35 

45 

0 

WINCHESTER   1  SE 

MAX 

83 

83 

81 

80 

82 

60 

76 

74 

72 

69 

65 

75 

80 

78 

75 

72 

69 

73 

65 

84 

83 

80 

75 

73 

69 

73 

81 

83 

78 

76 

75 

76 

9 

MIN 

39 

53 

47 

45 

49 

47 

45 

44 

41 

45 

44 

43 

46 

50 

44 

39 

53 

49 

46 

47 

46 

46 

33 

44 

39 

42 

44 

45 

40 

37 

39 

44 

3 

EVAPORATION  AND  WIND 


Da7  of  month 


dtaaon 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

,  11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

3s  P 

ABERDEEN  EXP  STATION 

EVAP 

.26 

.32 

.37 

.33 

.39 

.37 

.31 

.37 

.36 

.37 

.36 

.42 

.42 

.34 

.24 

.39 

.29 

.45 

.38 

.25 

.31 

.30 

.38 

.27 

.53 

.39 

.27 

.23 

.33 

.35 

.39 

10.74 

WIND 

43 

48 

39 

45 

64 

47 

55 

72 

80 

112 

93 

105 

95 

70 

52 

90 

56 

98 

66 

12 

■25 

37 

89 

32 

100 

100 

77 

10 

37 

47 

64 

1962 

ARROWROCX  DAM  (A) 

EVAP 

.36 

.32 

.34 

.36 

.29 

.36 

.32 

.37 

.33 

.37 

.27 

.28 

.35 

.39 

.32 

.31 

.31 

.30 

.34 

.33 

.33 

.33 

.32 

.42 

.31 

.29 

.29 

.35 

.37 

.33 

.34 

10.32 

WIND 

33 

34 

30 

33 

31 

38 

30 

57 

41 

47 

53 

33 

33 

41 

43 

31 

39 

41 

26 

24 

24 

30 

36 

46 

53 

42 

27 

26 

37 

34 

33 

1126 

LIFTON  PUMPING  STA  (B) 

EVAP 

.27 

.40 

.26 

.33 

.33 

.24 

.25 

.37 

.22 

.36 

.27 

.29 

.31 

.27 

.34 

.33 

.35 

.33 

.27 

.27 

.30 

.33 

.28 

.49 

.35 

.32 

.25 

.32 

.34 

.31 

.33 

9.68 

WIND 

24 

59 

34 

91 

53 

15 

44 

94 

72 

94 

48 

25 

35 

30 

50 

49 

52 

38 

26 

19 

34 

40 

22 

95 

54 

52 

24 

24 

37 

38 

42 

1414 

MOSCOW  U  OF  I  (B) 

EVAP 

.46 

.30 

.27 

.33 

.20 

.23 

.17 

.32 

.  19 

.20 

.  14 

.  18 

.24 

.47 

.24 

.32 

.  13 

.16 

.  18 

.45 

.19 

.25 

.26 

.26 

.13 

.20 

.30 

.47 

.25 

.40 

.22 

8.11 

WIND 

78 

51 

36 

68 

79 

78 

39 

39 

59 

44 

55 

36 

41 

59 

86 

232 

55 

790 

30 

58 

46 

76 

30 

69 

56 

25 

32 

66 

59 

58 

76 

2606 

PALISADES  DAM 

EVAP 

.42 

.53 

.37 

.46 

.29 

.44 

.21 

.37 

.37 

.41 

.35 

.36 

.35 

.28 

.35 

.33 

.43 

.35 

.27 

.60 

.40 

.37 

.40 

.66 

.43 

.23 

.21 

.34 

« 

.88 

.44 

11.90 

WIND 

170 

180 

130 

190 

130 

240 

140 

150 

170 

160 

100 

140 

150 

180 

190 

150 

180 

160 

140 

150 

190 

170 

150 

210 

90 

130 

20 

160 

« 

310 

190 

4620 

TWIN  FALLS  WBASO 

EVAP 

.27 

.43 

.34 

.34 

.37 

.34 

.37 

.38 

.39 

.32 

.36 

.32 

.38 

.28 

.27 

.33 

.29 

.32 

.31 

.29 

.28 

.34 

.37 

.28 

.41 

.35 

.32 

.26 

.29 

.32 

.29 

10.21 

WIND 

42 

71 

46 

44 

69 

60 

52 

76 

85 

77 

90 

70 

75 

41 

46 

59 

38 

75 

52 

31 

28 

36 

75 

37 

89 

119 

78 

32 

39 

55 

43 

1840 

'(AX 

82 

86 

87 

B8 

86 

84 

85 

92 

65 

87 

81 

83 

85 

88 

87 

85 

86 

85 

84 

88 

90 

92 

88 

91 

90 

81 

79 

88 

91 

89 

84 

86.4 

XIN 

52 

54 

56 

57 

56 

55 

55 

56 

52 

54 

50 

52 

53 

56 

58 

53 

55 

53 

52 

55 

59 

60 

55 

56 

52 

48 

50 

53 

56 

52 

47 

53.9 

MAX  AND  MIN  IN  ABOVE  TABLE  REFER  TO  EXTREMES  OF  TEMPERATURE  OF  WATER  IN  PAN  AS  RECORDED  DURING  THE  24  HOURS  ENDING  AT  TIME  OF  OBSERVATION. 
(A)     PAN  PAINTED  INSIDE  AND  OUTSIDE  WITH  ALUMINUM  PAINT. 
(6)     PAN  IS  OF  STAINLESS  STEEL. 


SUPPLEMENTAL  DATA 


Wind  direction 

Wind 
m. 

■peed 

p.  h. 

Relative   humidity  averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

1 

o 

Station 

a 

'a 

> 
• 
£ 

oaf 

0  c  > 

•  s  s 

Average 

S  e 

11 

Direction 
ol 

fastest  mile 

• 

e 
°% 

e  e 
&1 

z 
< 

O  I/) 
O  I 

11 lOO  AM 
MST 

5i00  PM 
MST 

11  lOO  PM 
MST 

s 

4 

60-10 

.10-.49 

.50-99 

1.00-199 

2  00 
and  over 

3 
(2 

Percent  ol 

possible 

sunshine 

Average 
.ky  cover 
sunrise  to  s, 

BOISE  WB  AIRPORT 

NW 

25 

7.7 

24 

SE 

.1 

50 

31 

17 

35 

4 

0 

0 

0 

0 

0 

4 

94 

.9 

IDAHO  FALLS  42NW  WB 

SW 

12.0 

35e 

SW 

10 

1 

0 

0 

0 

0 

IDAHO  FALLS  46W  WB 

WSW 

7.8 

263 

wsw 

10 

2 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

LEWISTON  WB  AIRPORT 

61 

39 

23 

4 

2 

2 

0 

0 

0 

0 

3.4 

POCATELLO  WB  AIRPORT 

wsw 

23 

6.5 

30 

w 

24+ 

53 

26 

16 

34 

2 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

97 

1.9 
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MONTHLY  AND  SEASONAL  HEATING  DEGREE  DAYS 


Seasonof  1962  -  1963  IDAHO 


Station 

July 

August 

September 

October 

November 

December 

January 

February 

March 

April 

May 

June 

T 

Total 

Normals 
J  1  June 

ABERDEEN  EXP  ST* 

47 

93 

2  20 

531 

648 

1164 

1558 

799 

907 

72  9 

329 

245 

7470 

7315 

AMERICAN  FALLS  1  SW 

6 

49 

100 

430 

758 

1032 

1387 

723 

796 

654 

278 

168 

6361 

ANDERSON  0AM 

?ro 

1164 

685 

763 

612 

211 

159 

5669 

ARBON  2  NW 

flb 

144B 

777 

930 

767 

338 

249 

7317 

ARCO  3  NW 

94 

1  oo 
199 

473 

04 

1  7ftR 
128B 

1  654 

819 

955 

78  7 

357 

254 

7827 

ARROWROCK  DAM 

4 

25 

64 

413 

718 

920 

1223 

667 

707 

560 

200 

141 

5642 

6515 

ASHTON  1  S 

95 

138 

277 

521 

906 

1190 

1640 

877 

982 

771 

369 

253 

8038 

8669 

ATLANTA  3 

148 

1  94 

329 

592 

915 

877 

1059 

510 

377 

AVER''  RS 

1  82 

1402 

813 

798 

642 

326 

161 

6751 

6690 

BAWIFW  MOOEL  RAS  IN 

13 

39 

307 

^ft  1 
581 

771 

961 

1407 

838 

844 

697 

434 

217 

7335 

BIG  CREEK  1  S 

266 

312 

449 

702 

1022 

1224 

1525 

923 

1096 

889 

584 

422 

9416 

BLACKFOOT  2  SSW 

9 

49 

176 

448 

835 

1122 

1476 

749 

858 

650 

250 

BLACKFOOT  DAM 

165 

399 

BL  I SS 

1286 

634 

701 

555 

1  72 

1  36 

5608 

BOISE  LUCKT  PEAK  DAM 

1  5 

Zo 

a?  ^ 
313 

Al  7 

«7ft 
0 

1 184 

577 

631 

491 

146 

106 

4960 

BOISE  WB  AP 

e 

32 

56 

369 

703 

908 

1286 

600 

636 

498 

164 

124 

5384 

5835 

BONNERS  FERRY  1  SW 

84 

74 

226 

559 

748 

943 

1432 

790 

753 

548 

333 

129 

6618 

BRUNEAU 

0 

40 

354 

6  34 

875 

1216 

561 

629 

487 

130 

66 

5015 

w 

w 

704 

546 

5923 

BUNGA  LOW  R  S 

63 

1 

317 

164 

BURKE  ?  ENF 

215 

276 

379 

692 

956 

1122 

1525 

867 

998 

619 

554 

338 

8760 

BURLEY 

8 

34 

74 

369 

688 

959 

1321 

641 

750 

605 

188 

145 

5782 

6231 

BURLE  Y  FAA  AP 

21 

1 17 

1  f  ?a 

f  RR 

6246 

CABINET  GORGE 

7n 

7AA 

822 

791 

585 

CALDWELL 

66 

2  1 

78 

Ana 
408 

A.  7  A 
6 

900 

1210 

593 

586 

458 

121 

a? 

CAMBRIDGE 

21 

48 

152 

535 

810 

1032 

1346 

730 

753 

598 

241 

143 

6409 

6709 

CASCADE  1  NW 

116 

144 

282 

642 

923 

1110 

1445 

808 

964 

789 

431 

290 

7964 

CASTLEFORD  2  N 

CHALL  I S 

fl 

R7fi 

1457 

756 

971 

- 

71A 

1  1  r    V     DADT/^U     CI  AT 

150 

235 

395 

591 

1008 

13 

1549 

926 

1135 

893 

474 

370 

OA71 
0 

COBALT 

220 

284 

529 

781 

1115 

1327 

1739 

1016 

1077 

885 

476 

296 

9745 

COEUR  0  ALENE  RS 

48 

44 

110 

469 

760 

910 

1329 

798 

791 

585 

299 

106 

6251 

6595 

1  if 

sIq 

1 

^R?ft 

7  a*  A 

1  rtS 

1 

ftna 

708 

A7A 

7R1 

7046 

COUNC IL 

14 

32 

103 

Aa7 
487 

7R 

754 

990 

1304 

R70 

71  A 

216 

19 
142 

ARB 

6581 

CRATERS  OF  The  MOON  NM 

53 

106 

217 

513 

997 

1225 

1585 

861 

976 

813 

399 

308 

7953 

DEAOWOOD  DAM 

189 

217 

352 

651 

982 

1244 

1525 

911 

1122 

904 

567 

391 

9055 

9723 

DEER  FLAT  DAM 

rIa 

o^a? 

5869 

Oct**    fO  I  N  1 

^ 

1071 

1464 

■ 

R07 

9031 

DIXIE 

31 

338 

474 

7^7 

747 

1018 

115 

92  8 

602 

RA 

450 

9834 

ORIGGS 

83 

148 

300 

554 

963 

1201 

1667 

898 

1069 

834 

464 

324 

8505 

9146 

DUBOIS  EXP  STA 

38 

93 

184 

472 

882 

1210 

1650 

878 

959 

776 

370 

257 

7769 

8325 

1  Ir 

kbZ 

H  Jl 

1559 

B46 

1030 

CI  ir    D  T  \/C Die 

1  rt7R 

1510 

83  5 

859 

702 

AAA 

7A0 

EMMETT  2  E 

10 

34 

7A 

70 

All 

403 

A7a 
676 

OA 

904 

1206 

587 

613 

475 

R-l 

01 

R777 
5222 

5566 

FAIRFIELD  RS 

87 

125 

224 

545 

919 

1157 

1474 

827 

935 

753 

355 

290 

7691 

FENN  RS 

27 

13 

719 

901 

1335 

759 

694 

544 

231 

1 

1445 

715 

A^A 

1 

6508 

GARDEN  VALLEY  ftS 

29 

79 

I  36 

465 

794 

777 

7AA 

6862 

GLENN S  FERRY 

18 

41 

642 

fl7l 

1203 

567 

- 

111 
111 

no 
80 

4940 

GRACE 

45 

101 

228 

847 

1124 

1470 

837 

945 

779 

344 

261 

$429 

GRAND  VIEW  3  WNW 

0 

22 

80 

421 

713 

935 

1272 

618 

635 

491 

132 

90 

5409 

5535 

GRANGEVI LLE 

1391 

6965 

GRASI^ERE 

^  28 

^55 

1  30 

Aft? 

770 

Q^7 

1227 

713 

898 

746 

314 

272 

6593 

GROUSE 

250 

280 

646 

1  ni  o 

1679 

l096 

920 

531 

394 

40 

HAILEY  RS 

75 

105 

184 

494 

862 

1203 

1562 

86  7 

973 

770 

390 

308 

7793 

8070 

HAMER   i  NW 

21 

72 

178 

537 

905 

1244 

925 

714 

299 

170 

1374 

7^  ft 

6259 

HEADOUARTERS 

1 34 

192 

304 

592 

851 

1063 

1456 

841 

7aA7 

H I LL  C I T  Y 

78 

118 

01 

11 

1  363 

802 

919 

77n 

AAA 

06 

700 

7AAA 

606 

HOLLISTER 

23 

55 

108 

451 

739 

981 

1291 

693 

870 

688 

300 

258 

6457 

6675 

HOWE 

14 

57 

181 

490 

838 

1235 

1540 

788 

845 

664 

272 

167 

7091 

114 

1 

A7I 

I?? 

7543 

IOAHO  falls  2  FSE 

77 

179 

Al  A 

1592 

78  3 

770 
fai 

IDAHO  FALLS  16  SE 

162 

170 

. 

1  1  R^ 

1569 

„ 

A10 

103 

PA  7 

GO 

431 

323 

8303 

IDAHO  FALLS  FAA  AP 

12 

64 

188 

471 

881 

1171 

1630 

815 

909 

744 

315 

186 

7385 

7725 

IDAHO  FALLS  42  NW  WB 

27 

90 

268 

579 

964 

1301 

1735 

909 

964 

766 

353 

238 

8194 

8760 

I DAHO  FALLS  46  W  W6 

8475 

ISLAND  PARK  DAM 

214 

251 

406 

632 

1031 

1318 

1815 

1097 

1268 

940 

583 

402 

9957 

JEROME 

J 1 

48 

404 

77^ 

1357 

654 

775 

All 

AO 

14 

AA77 

603 

6213 

KELLOGG 

85 

93 

185 

478 

746 

951 

1409 

743 

752 

589 

303 

160 

6494 

6689 

KILGOPE 

253 

299 

431 

673 

1060 

1453 

1813 

1129 

1269 

95  5 

553 

401 

10289 

^* 

1291 

731 

KUNA  2  NNE 

42 

All 

7nR 

Q9A 

1264 

526 

1  fli 

71 

RfcW 

RR7B 

LEWISTON  WB  AP 

24 

oi 

414 

AAR 

645 

OA7 

867 

1259 

674 

,  q 

471 

1  7^ 

_ 

R^7n 
20 

LIFTON  PUMPING  STA 

40 

98 

245 

555 

896 

1207 

1492 

931 

1061 

905 

354 

247 

7931 

8661 

LOWMAN  3  E 

83 

96 

2  32 

535 

851 

1089 

1347 

773 

841 

706 

332 

233 

7118 

MACKAY  RS 

100 

213 

492 

905 

1277 

^07 

^70 

8026 

8498 

1  31 

375 

767 

1151 

1  17A 

765 

A7Rt 

MALAO  FAA  AP 

10 

Rn 

142 

400 

826 

11  86 

1414 

759 

7 

00 

74R 
A  45 

1  7R 
1  '5 

53 

MAY  RS 

79 

103 

203 

531 

953 

1206 

1516 

815 

882 

742 

331 

206 

7567 

MC  CALL 

118 

165 

302 

610 

865 

1127 

1448 

824 

1030 

833 

449 

296 

8087 

9193 

MC  CAMWON 

20 

83 

451 

788 

1101 

1440 

749 

890 

692 

292 

188 

6834 

MINIDOKA  DAM 

46 

83 

482 

756 

1009 

742 

851 

68  1 

269 

189 

6525 

MONT PEL  I ER  R  S 

57 

118 

276 

554 

908 

1244 

1  At 

1555 

931 

1070 

646 

372 

290 

8221 

6627 

MOOSE  CREEK  RANCH 

1061 

1477 

888 

790 

597 

327 

MOSCOW  U  OF  I 

111 

97 

170 

480 

747 

938 

1285 

704 

734 

566 

328 

185 

6345 

6514 

MOUNTAIN  HOME  1  SE 

701 

903 

1 79 

116 

5561 

MULLAN  FAA 

150 

167 

265 

586 

862 

1021 

1470 

777 

876 

717 

457 

289 

7657 

NEW  MEADOWS  RS 

160 

196 

642 

925 

1170 

1562 

791 

940 

757 

389 

292 

8701 

NEZPERCF 

144 

123 

224 

538 

801 

976 

1426 

733 

832 

681 

397 

250 

7125 

7154 

OAKLEY 

22 

43 

83 

395 

716 

967 

1298 

655 

791 

640 

270 

218 

6096 

6372 

OBSIDIAN  3  SSE 

347 

10780 

OLA  5  S 

26 

24 

113 

438 

719 

926 

1271 

699 

731 

586 

255 

141 

5918 

OROF I  NO 

22 

5 

73 

396 

632 

952 

1220 

699 

601 

44  3 

149 

51 

5143 

5453 

PALISAWS  DAM 

25 

79 

183 

783 

1109 

1499 

900 

1104 

791 

374 

231 

PARMA  EXP  STA 

3 

25 

82 

454 

729 

968 

1255 

652 

635 

543 

181 

132 

5659 

5794 

See  reference  notes  following  Station  Index. 
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MONTHLY  AND  SEASONAL  HEATING  DEGREE  DAYS 


CONTINUED  Seasonol  1962  -  1963  IDAHO 


Station 

July 

AugUBt 

September 

October 

November 

December 

January 

February 

March 

April 

May 

June 

Total 

Noma  Is 
July-June 

PAUL  1  ENC 

23 

61 

121 

447 

743 

983 

1374 

688 

800 

641 

234 

209 

6324 

PAYETTE 

2 

12 

58 

396 

693 

916 

1187 

622 

583 

464 

123 

74 

5130 

5845 

PICABO 

67 

127 

224 

578 

935 

1174 

1485 

785 

922 

755 

339 

257 

7648 

PIERCE 

1542 

956 

1004 

770 

4  36 

286 

PIERCE  PS 

1»2 

155 

339 

682 

932 

1156 

POCATELLO  2 

2 

39 

106 

396 

762 

1067 

1395 

718 

810 

669 

281 

205 

POCATELLO  KB  AP 

12 

48 

134 

416 

795 

1074 

1454 

732 

824 

688 

261 

187 

6625 

7033 

POPTHRL 

97 

106 

244 

587 

793 

974 

1502 

887 

819 

592 

370 

164 

7135 

7326 

POTUATCH 

92 

93 

176 

488 

729 

868 

1304 

672 

723 

590 

337 

174 

6246 

6703 

POWfLL 

0 

127 

257 

627 

898 

1091 

1586 

894 

973 

708 

414 

249 

7824 

PRESTON  2  SE 

18 

71 

163 

42  3 

793 

1 169 

1463 

786 

899 

715 

274 

206 

PRIEST  RIVER  EXP  STA 

124 

130 

271 

620 

837 

1032 

1398 

885 

844 

638 

409 

183 

7371 

7730 

REYNOLDS 

52 

77 

167 

497 

761 

960 

1290 

650 

822 

699 

258 

231 

6454 

RICHTIELO 

30 

61 

143 

506 

798 

1068 

1417 

738 

863 

697 

287 

233 

6841 

RIGGINS  PS 

1 

7 

23 

31 1 

543 

770 

1154 

509 

515 

382 

140 

59 

4414 

RUPERT 

6672 

RUPERT  13  NNE 

654 

293 

231 

SAINT  ANTHONY 

55 

104 

245 

474 

842 

1164 

1627 

834 

902 

710 

337 

218 

7512 

SAINT  MARIES 

6A 

63 

158 

47  5 

743 

914 

1334 

719 

730 

56  5 

297 

136 

6198 

6597 

SALMON 

29 

70 

199 

536 

908 

1084 

1603 

813 

798 

655 

303 

201 

7199 

7897 

SANDPOINT  EXP  STA 

98 

96 

238 

569 

761 

958 

1368 

797 

778 

58 1 

342 

141 

672  7 

7263 

SHOSHONE  1  WNW 

2 

37 

65 

442 

781 

1022 

1404 

718 

798 

629 

194 

151 

6243 

6849 

SLATE  OfEEK  RS 

8 

8 

42 

377 

620 

724 

1247 

558 

644 

452 

153 

92 

4925 

STREVELL 

23 

67 

129 

453 

818 

1165 

1432 

782 

908 

753 

346 

270 

7146 

SUGAR 

66 

113 

266 

526 

888 

1196 

1624 

828 

910 

702 

328 

229 

7676 

8348 

SUN  VALLEY 

21* 

275 

415 

626 

944 

1296 

1609 

964 

1095 

876 

533 

428 

9175 

SWAN  FALLS  PH 

0 

2 

22 

264 

578 

836 

1153 

525 

528 

401 

92 

50 

4451 

SWAN  VALLEY    1  W 

127 

151 

298 

530 

915 

1195 

1583 

900 

1079 

817 

440 

315 

8350 

TETON lA  EXP  STA 

138 

164 

348 

585 

968 

1255 

1714 

890 

1076 

852 

476 

385 

8851 

THREE  CREEX 

163 

208 

327 

8  59 

1044 

1344 

775 

993 

857 

439 

405 

TRIANGLE  RANCH 

1*9 

171 

3  32 

630 

902 

1049 

1368 

760 

967 

809 

435 

366 

7938 

TWIN  FALLS  1  NNE 

8 

48 

90 

388 

687 

956 

1293 

627 

703 

558 

201 

160 

5719 

6138 

TWIN  FALLS  3  SE 

11 

46 

101 

398 

699 

989 

1320 

638 

729 

582 

196 

179 

5888 

6338 

TWIN  FALLS  WBASO 

264 

222 

WALLACF  WOODLAND  PARK 

153 

171 

2  78 

576 

8  30 

1002 

1484 

803 

869 

681 

4  30 

277 

7554 

7491 

WARREN 

355 

371 

491 

762 

1034 

1272 

1619 

956 

1178 

994 

648 

505 

10185 

WAY  AN 

127 

176 

308 

549 

921 

1153 

1533 

978 

1131 

897 

461 

375 

8609 

WEISER  2  SE 

A 

15 

90 

436 

727 

938 

1231 

662 

640 

497 

175 

5746 

WINCHESTER  1  SE 

155 

137 

2  37 

553 

819 

1021 

1389 

732 

892 

736 

453 

268 

7392 

See  relerence  notee  following  Station  Index. 
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STATION  INDEX 


STATION 

INDEX  NO.  1 

COUNTY 

!  DRAINAGE  t 

u 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

1   TEMP.  1 

B 

§f 

AeEROEEN  CXP  STATION 

OJ 

0/ 

EXPERIMENT  STATION 

AFTERTKOUGHT  MINE 

OWYHEE 

s 

U  S  WEATHER  BUREAU 

AMERICAN  FALLS  1  SW 

POWER 

5F 

U  S  BUR  RECLAMATION 

ANDEASON  DAM 

ELMORf 

C  H 

U  S  BUR  RECLAMATION 

POWER 

MRS  CENA  NEWPORT 

ARCO  i  NW 

BUTTE 

6P 

JOHN  C  TOOHB^ 

ARAOHROCK  OAH 

ELMORE 

327! 

7P 

U  S  BUR  RECLAMATION 

ASHTON  1  S 

FREMONT 

9F 

GUST  STEIKMANN 

0491 

; 

3  48 

115  07 

5*7C 

9f 

C  H 

ATLANTA  SUMMIT 

°*" 

FLmOPE 

2 

1  *! 

115  1* 

7S9( 

U  S  WEATHER  BUREAU 

AVERY  RANGER  STATION 

SHOSHONE 

31 

U  S  FOREST  SERVICE 

BALD  MOUNTAIN 

BLAINE 

870< 

z 

SUN  VALLEYS  DIR  REC  FAC 

BAYVIEH  HODEL  BASIN 

207( 

OA 

BENTON  Dam 

BONNER 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

BIC  CREEK  1  5 

VALLEY 

6P 

ANNESLEY  N  EDWARDS 

BLACKFOOT  2  SSH 

BINGHAM 

i; 

112  23 

4*9! 

9P 

TOM  THOMPSON 

BLACKFOOT  DAM 

092( 

CARIBOU 

620( 

6P 

fORT  HALL   Ift  PROJ 

BLISS 

1003 

GOODING 

3261 

6P 

NORTH  SIDE  CANAL  CO 

BOCUS  BASIN 

101* 

BOISE 

i: 

3  *6 

116  06 

US  SOIL  CON  SERVICE 

BOISE  LUCKT  PEAK  DAN 

lOK 

ADA 

z 

3  3) 

116  04 

28*( 

: 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BOISE  HB  AIRPORT 

1022 

ADA 

116  13 

Hit 

C  HJ 

U  S  WEATHER  BUREAU 

BONKERS  FERfCr  1  SW 

1071 

BOUNDARY 

: 

116  19 

ISIG 

5( 

9P 

C  H 

ARLO  T  GRUNERUD 

BRUNEAU 

119! 

OWYHEE 

121 

119  46 

2529 

FRED  UHL 

BUHL 

TWIN  FALLS 

12 

3795 

9P 

9P 

CLOSED  5-31-63 

8UNGAL0N  RANGER  STAllOr 

CLEARWATER 

115  30 

229S 

U  S  FOREST  SERVICE 

BURKE  2  FNE 

1272 

SHOSHONE 

115  *0 

*093 

MONTANA  POWER  CO 

8URLEY 

12BI 

CASSIA 

i: 

113  47 

*19[ 

8A 

FRANK  0  REDFIELD 

8UHLEY  FACTORY 

1291 

CASSIA 

12 

113  48 

*14( 

c 

AMALGAMATED  SUGAR  CO 

BURLEY  FaA  AIRPORT 

130^ 

i: 

2  32 

113  46 

4146 

Mil 

CABINET  60B0E 

1361 

BONNER 

8  09 

116  04 

2257 

WASH  WATER  POWER  CO 

CALDWELL 

138< 

CANYON 

2370 

MIC 

CALDWELL  BROADCAST  CO 

CAMSRIOfiF 

i4oa 

WASHINGTON 

i: 

2650 

STUART  DOPF 

CASCAOt  I  NM 

1S14 

VALLEY 

116  03 

*865 

4P 

:  M 

U  S  BUR  RECLAMATION 

CArUSE  CREEK 

1577 

CLEARWATER 

115  04 

371« 

U   S  WEATHER  BUREAU 

CENT£RV|LL€  ARBAUOM  RC» 

1636 

BOE&E 

b3  50 

119  51 

*30( 

6P 

HISS   XINIA    I  ARBAUGH 

CHALLIS 

CUSTER" 

1 : 

*  30 

5175 

3P 

: 

U  S  FOREST  SERVICE 

CHILLY  BARTON  FLAT 

1671 

CUSTER 

4  00 

113  90 

614C 

9P 

MRS  K  L  ROBINSON 

CLARK  lA  RANGER  STATION 

1831 

SHOSHONE 

i( 

7  01 

116  15 

2810 

: 

U  S  FOREST  SERVICE 

193Z 

11 

i>5  06 

11*  14 

9P 

MRS  MERELDA  R  GOUGH 

COEUR  0  ALENF  RS 

195< 

KOOTENAI 

t7  41 

116  45 

2151 

OA 

OA 

:  H 

U  S  FOREST  SERVICE 

CONOA 

CARIBOU 

12 

k2  43 

111  33 

6200 

9P 

J  R  SIMPLOT  CO 

COTTONWOOD 

2194 

k6  03 

116  21 

3411 

6P 

LOUIS  KLAPPRICH 

COTTONWOOD  2  MSW 

IDAHO 

t6  02 

116  23 

c 

5A8I  FRF  I 

COUNCIL 

2167 

ADAMS 

116  26 

293! 

9P 

FRED  M  NOLL 

CRATERS  OF  The  MOON  NM 

226C 

BUTTE 

<ti  20 

113  34 

5P 

CRATERS  OF  THE  MOON 

OEADMOOD  0AM 

2303 

VALLEY 

t4  19 

115  38 

5379 

5P 

5( 

C  H 

U  S  BUR  RECLAMATION 

OEAOWOOO  SUMMIT 

2395 

VALLEY 

i: 

t4  32 

119  3* 

700( 

U  S  WEATHER  BUREAU 

DECEPTION  CREEK 

2422 

KOOTENAI 

116  29 

3O60 

c  : 

U  S  FOREST  SERVICE 

DEER  FLAT  DAM 

24*4 

CANYON 

i: 

3  35 

116  49 

25K 

7( 

DEER  POINT 

2491 

BOISE 

12 

O  *5 

116  06 

715( 

c 

KBOl  TV 

DIXIE 

297! 

IDAHO 

11 

kb  33 

115  28 

96K 

9P 

MRS  ZILPMA  L  WENZEL 

ORIGGS 

2676 

TETON 

i: 

111  07 

6097 

9P 

EOllH  STEVENS 

DUBOIS  EXP  STATION 

2707 

CLARK 

*  19 

112  12 

9*52 

9P 

5P 

c 

U  S  F0BE5T  SERVICE 

ELK  CITY 

IDAHO 

115  26 

4049 

3P 

MRS  DONNA  M  NELSON 

ELK  RIVEP   I  S 

2092 

CLEARWATER 

29 1( 

a' 

OA 

MRS  HAZEL  V  WHEELER 

E»«ETT  2  E 

GEM 

3  92 

2900 

6P 

WAYNE  F  HARPER 

FAIRFIELD  RANGER  STA 

BIOS 

CAMAS 

^3  21 

11*  47 

5069 

5P 

U  S  FOREST  SERVICE 

FENN  RANGER  STATION 

31*3 

IDAHO 

115  33 

156fl 

QA 

: 

MRS  RUBY  G  COVEY 

FORT  MALL   INDIAN  AGENCV 

3297 

6 1  NGham 

12 

k3  02 

112  26 

**6C 

9P 

9P 

GALENA  SUMMIT 

3422 

BLAINE 

12 

3  93 

11*  42 

00O( 

s 

US  SOIL  CON  SERVICE 

GARDEN  VALLFT  RS 

BOISE 

^4  04 

119  59 

9P 

U  S  FOREST  SERVICE 

GILMORE  SUMMIT  RANCH 

357( 

CUSTER 

^4  19 

113  31 

660( 

U  S  WEATHER  BUREAU 

GlENNS  FERRY 

3631 

ELMORE 

i; 

1.2  97 

119  18 

2580 

5P 

9P 

H 

MILES  T  MILLER 

GOODING 

GOODING 

i; 

^2  50 

396* 

: 

US  SOIL  CON  SERVICE 

GRACE 

CARIBOU 

!P 

5P 

UTAH  PWR  *  LIGHT  CO 

GRAND  VIEW  3  WNM 

OWYHEE 

RUSSELL  J  SEAOUEST 

GRANGEVILLE 

377] 

IDAHO 

ii5  59 

3395 

lOP 

U  S  WB  OBSERVER 

GRASMEfiE 

3009 

OWYHEE 

i: 

•2  23 

115  93 

9126 

GEORGE  F  THOMSON 

GROUSE 

3062 

CUSTER 

113  37 

6100 

9P 

5P 

GUNNEL  GUARD  STATION 

3902 

CASSIA 

12 

^2  06 

113  12 

9000 

U  S  FOREST  SERVICE 

HAiLEY  Ranger  station 

BLAINE 

U  31 

9320 

OA 

BA 

U  S  FOREST  SERVICE 

HAMER  «  NW 

3964 

^3  50 

112  15 

•  791 

SP 

U  S  F  ♦  w  L  SERVICE 

HAZEL TON 

4140 

JEROME 

i; 

i>2  36 

4060 

9P 

NORTH  SIDE  CANAL  CO 

HEADQUARTERS 

*190 

CLEARWATER 

it,  38 

Il»  46 

31*0 

OA 

POTlATCh  FORESTS  INC 

HILL  CITY 

*26l 

CAMAS 

12 

115  03 

5000 

5P 

CARROLL  M  DAHHEN 

HOLLISTER 

TWIN  FALLS 

12 

SALMON  R  CANAL  CO 

HOWE 

BUTTE 

113  00 

*020 

9P 

i 

CHARLES  0  COWGILL 

IDAHO  CITY 

***2 

BOISE 

2 

k3  90 

115  90 

3969 

5P 

FREO  A  PROFFER 

IDAHO  CITY  11  SW 

**90 

BOISE 

2 

116  00 

MRS  BERTHA  GARDNER 

IDAHO  FALLS  2  ESE 

*495 

BONNEVILLE 

12 

k3  29 

112  01 

*769 

7P 

CARROLL  SECRIST 

IDAHO  FALLS  16  SE 

**S6 

BONNEVILLE 

12 

O  21 

111  *7 

5712 

7P 

7P 

: 

GEORGE  w  MEYER 

fflOAHO  FALLS  FAA  AIRPORT 

**57 

BONNEVILLE 

12 

<*^  31 

112  04 

*730 

MID 

HID 

FED  AVIATION  AGENCY 

IDAHO  FALLS  42  NW  WB 

4459 

BUTTE 

112  41 

*790 

MID 

MID 

:  J 

U  S  WEATHER  BUREAU 

IDAHO  FALLS  46  W  HS 

4460 

euTTE 

k3  32 

112  57 

•  933 

MID 

MID 

C  HJ 

U  S  WEATHER  BUREAU 

: 

«2  01 

115  19 

6000 

s 

ISLAND  PARK  DAM 

4591 

FREMONT 

12 

44  25 

111  2* 

6300 

6P 

U  S  BUR  RECLAMATION 

JACKSON  PEAK 

4612 

BOISE 

115  27 

US  SOIL  CON  SERVICE 

JEROME 

4670 

JEROME 

i; 

114  31 

3705 

6« 

OA 

NORTH  SIDE  CANAL  CO 

*793 

LEWIS 

116  02 

1212 

OA 

EHAflT   L  BRUGH 

KELLOGG 

4031 

SHOSHONE 

47  32 

116  08 

2305 

9< 

9* 

IRVING  H  LASKEY 

STATION 

INDEX  NO. 

COUNTY 

I  DRAINAGE  t_\ 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

B 

a. 

SPECIAL 

KETCHUM   17  WSW 

40*( 

BLAINE 

12 

43 

37 

11*  •! 

8*21 

U  S  WEATHER  BUREAU 

K  ILGORE 

CLARK 

2* 

112  07 

619< 

91 

9( 

HR$  ROY  MC  GOVERN 

KOOSKIA 

5011 

IDAHO 

46 

09 

115  59 

1261 

4P 

E  T  GILROr 

KUNA  Z  NNE 

503( 

ADA 

*3 

11 

116  24 

268! 

6F 

HARRY  U  GIBSON 

LEAOORE 

9161 

LEMHI 

44 

*1 

113  22 

6115 

C 

DONALD  B  NOBLE 

LEWISTON  WB  AIRPORT 

5241 

NEZ  PERCE 

•6 

23 

117  01 

1411 

Mil 

Mil 

C  HJ 

U  S  WEATHER  BUREAU 

LIFTON  PUMPING  STATION 

9279 

BEAR  LAKE 

42 

07 

111  18 

9926 

9P 

9P 

9P 

UTAH  PWR  ♦  LIGHT  CO 

L  ITTLE  WOOD  0AM 

9322 

BLAINE 

i; 

•  3 

26 

11*  01 

522( 

: 

ROSS  A  STANFORD 

939e 

46 

30 

11*  33 

970( 

LOWMAN  3  E 

5*2( 

BOISE 

44 

05 

119  3* 

387( 

5P 

5P 

MRS  MARVEL  B  CASTLE 

MACKAY  RANGER  STATION 

9*62 

CUSTER 

6 

*3 

59 

113  37 

5097 

5P 

C  H 

U  S  FOREST  SERVICE 

HAL  AO 

99*4 

ONE  I  DA 

*2 

12 

112  16 

4420 

7P 

f: 

JUNIUS  L  CROWTHER 

MALAO  CITY   FAA  AP 

9999 

ONE  1  DA 

42 

10 

112  19 

4476 

MIO 

MIO 

FED  AVIATION  AGENCY 

MALTA  RANGER  STATION 

9967 

CASSIA 

i: 

42 

19 

113  22 

4540 

: 

U  S  FOREST  SERVICE 

MAY  RANGER  STATION 

560! 

LEMHI 

3i 

113  55 

5110 

6P 

.U  S  FOREST  SERVICE 

MC  CALL 

5708 

VALLEY 

116  07 

5025 

4P 

U  S  FOREST  SERVICE 

MC  CAMHON 

57le 

BANNOCK 

12 

42 

39 

112  12 

bf 

R  F  LINDENSCMMITT 

MINIDOKA  DAM 

9980 

MINIDOKA 

i; 

*2 

113  30 

*Z80 

5P 

5P 

U  S  BUR  RECLAMATION 

609: 

*2 

19 

111  18 

596( 
599< 

8A 

8A 

U  5  FOREST  SERVICE 

MOORE  CREEK  SUMMIT 

607 

BOISE 

*3 

56 

119  40 

U  S  WEATHER  BUREAU 

MOOSE  CREEK  RANGER  STA 

6007 

IDAHO 

08 

2480 

s 

U  S  FOREST  SERVICE 

MOSCOW  U  OF  I 

6192 

LATAH 

*6 

117  02 

5( 

5P 

!P 

UNIVERSI TY  of  IDAHO 

MOUNTAIN  HOME    1  SE 

6174 

ELMORE 

115  41 

318< 

5( 

CITY  OF  MOUNTAIN  HOME 

MULLAN  FAA 

6235 

SHOSHONE 

28 

119  46 

3586 

FED  AVIATION  AGENCY 

MULLAN  PASS 

6237 

SHOSHONE 

27 

115  40 

5962 

s 

U  S  WEATHER  BUREAU 

NEW  MEADOWS  RANGER  ST* 

6306 

ADAMS 

98 

116  17 

3870 

OA 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

NEZPERCE 

6*2* 

LEWIS 

1* 

116  14 

32ZC 

7P 

JOHN  KOEPL 

NEZ  PERCE  PASS 

6*30 

IDAHO 

*3 

114  30 

657! 

s 

U  S  FOREST  SERVICE 

6542 

1; 

*2 

19 

113  53 

4600 

6P 

OBSIDIAN  3  SSE 

6551 

CUSTER 

** 

02 

114  50 

6870 

5P 

CLOSED  10/2/62 

OLA  9  S 

6590 

GEM 

8 

116  17 

2960 

5P 

5P 

c 

MRS  DOROTHY  NALLY 

OROFINO 

CLEARWATER 

29 

116  15 

1027 

9P 

9P 

U  S  FOREST  SERVICE 

PALISADES  DAM 

6764 

BONNEVILLE 

12 

*3 

20 

111  12 

5397 

5P 

9P 

5P 

: 

U  S  BUR  RECLAMATION 

PARMA  EXPERIMENT  STA 

CANYON 

2 

*3 

*0 

116  97 

2215 

STATE  EXP  STATION 

PAUL  I  ENE 

667T 

MINIDOKA 

12 

*2 

37 

113  45 

4210 

OA 

AMALGAMATED  SUGAR  CO 

PAYETTE 

6091 

PAYETTE 

0 

09 

116  56 

2190 

6P 

JOSEPH  T  LOWE 

PICA80 

7040 

BLAINE 

12 

43 

18 

11*  04 

*075 

8A 

0^ 

LEONARD  N  PURDY 

PIERCE  RANGER  STATION 

7049 

CLEARWATER 

3 

30 

115  40 

3171 

: 

CLOSED  3-1-63 

7077 

; 

43 

30 

115  18 

*220 

s 

PLUMMER    3  WSW 

7188 

BENEWAH 

19 

1  6 

2970 

FRED  0  SHILL 

POCATELLO  2 

7208 

BANNOCK 

12 

*2 

52 

112  20 

4*40 

SS 

SS 

ERNEST  B  CHASE 

POCATELLO  WB  AIRPORT 

7211 

POWER 

12 

42 

55 

112  36 

4*44 

MID 

MID 

:  HJ 

U  S  WEATHER  BUREAU 

PORTHILL 

726* 

BOUNDARY 

5 

*9 

00 

116  30 

1800 

61 

DONALD  A  WRIGHT 

POTLATCH 

55 

116  94 

2920 

4P 

CITY  OF  POTLATCH 

POWELL 

T32( 

IDAHO 

•  6 

31 

36321 

7A 

IDAHO  OEPT  OF  HWVS 

PRAIRIE 

7327 

ELMORE 

43 

30 

11!  35 

c 

ORA  L  ENCELMAN 

PRESTON  2  SE 

7393 

FRANKLIN 

42 

0* 

111  91 

4710 

BA 

C  M  CRABTREE 

PRIEST  RIVER  EXP  STA 

738( 

BONNER 

•  8 

21 

116  90 

2380 

5P 

9P 

U  S  FOREST  SERVICE 

746! 

1, 

*3 

03 

112  07 

5667 

REYNOLDS 

64 

OWYHEE 

*3 

116  45 

3910 

5P 

9P 

AGR  RESEARCH  SERVICE 

RICHFIELD 

LINCOLN 

12 

43 

114  09 

5P 

9P 

LESLIE  F  BUSMBY 

RIGGINS  BANGER  STATION 

7706 

IDAHO 

11 

*5 

25 

116  19 

1001 

4P 

*P 

U  S  FOREST  SERVICE 

RIRIE  12  ESE 

7727 

BONNEVILLE 

12 

43 

34 

111  33 

9590 

9P 

JOHN  L  JOLLEY 

SAINT  ANTHONY 

8022 

FREMONT 

12 

58 

ELI   M  JERGENSEN 

SAINT  MARIES 

8062 

BENEWAH 

10 

19 

2085 

4P 

U  S  FOREST  SERVICE 

SALMON 

8076 

LEMHI 

45 

11 

113  53 

3949 

MID 

Ml[ 

U  S  WB  OBSERVER 

SANDPOINT  EXP  STATION 

8137 

17 

116  3* 

2100 

9P 

9P 

C  H 

STATE  EXP  STATION 

SHAKE  CREEK  RANGER  STA 

8303 

ELMORE 

43 

37 

4730 

S 

U  S  FOREST  SERVICE 

8300 

i: 

42 

98 

11*  26 

3950 

5P 

9P 

SLATE  CREEK  RS 

8475 

IDAHO 

45 

30 

116  17 

1568 

3P 

U  S  FOREST  SERVICE 

SOLDIER  CREEK  ADM  SITE 

CAMAS 

12 

43 

11*  50 

5755 

s 

U  S  FOREST  SERVICE 

SPENCER  RANGER  STATION 

CLARK 

21 

U  S  FOREST  SERVICE 

STREVFLL 

B78( 

CASSIA 

1* 

42 

01 

113  13 

5?8( 

5P 

5P 

U  S  WB  OBSERVER 

SUBLETT  GUARD  STATION 

POWER 

U  S  FOREST  SERVICE 

SUGAR 

Ban 

HADI SON 

12 

43 

93 

111  45 

48°! 

5P 

5P 

ELMER  TIMOTHY 

SUN  VALLEY 

890b 

BLAINE 

12 

11*  2  1 

5621 

!P 

5P 

C  H 

EDWARD  F  SEAGLE 

SWAN  FALLS  POWER  HOUSE 

8920 

ADA 

43 

116  23 

2325 

IDAHO  POWER  COMPANY 

SWAN  VALLEY  1  W 

8937 

BONNEVILLE 

1; 

43 

27 

111  22 

9240 

7P 

MRS  MARY  J  FLEMING 

c 

THREE  CREEK 

9119 

OWYHEE 

\\ 

42 

09 

115  09 

5*10 

5P 

C  H 

MRS  GEORGE  CLARK  JR 

TRIANGLE  RANCH 

OWYHEE 

5P 

EARL  BACHMAN 

TRINITY  LAKE  GUARD  STA 

ELMORE 

US  SOIL  CON  SERVICE 

TROUTOALE  GUARD  STATIOI 

ELMORE 

US  SOIL  CON  SERVICE 

TWIN  FALLS  2  NNE 

TWIN  FALLS 

5P 

9P 

ENTOMOLOGY  RES  DIV 

TWIN  FALLS  3  SE 

929' 

TWIN  FALLS 

I; 

42 

32 

11*  25 

3765 

8A 

BA 

AMALGAMATED  SUGAR  CO 

VIENNA  MINE 

BLAINE 

U  S  WEATHER  BUREAU 

WALLACE  WOODLAND  PARK 

9491 

SHOSHONE 

115  93 

2950 

: 

ELMER  H  SHERMAN 

9560 

i: 

45 

16 

5099 

WAYAN 

9601 

CARIBOU 

12 

*2 

90 

111  22 

ROY  0  STOOR 

WEISER  2  SE 

9638 

WASHINGTON 

12 

1* 

116  57 

2120 

5P 

5r 

MERVIN  V  LING 

WILLOW  FLAT 

9830 

42 

09 

111  38 

6100 

WINCHESTER  I  SE 

9040 

46 

I* 

116  37 

3990 

4P 

*p 

BOISE  CASCADE  CORP 

NEW  STATIONS 

CAREY  2  NNW 

1461 

BLAINE 

12 

43 

20 

113  57 

•  BOS' 

LARRY  PETERSON 

RUPERT    13  NNE 

MINIDOKA 

12 

42 

48 

113  34 

434T 

6P 

6P 

IDAHO  YOUTH  RANCH 

PIERCE 

7046 

CLEARWATER 

3 

46 

113  *8 

3185 

OA 

OA 

|MRS.    JOYCE  8.  SEAMANS 

MOOSE  CREEK  RANCH 

60SS 

IDAHO 

10 

11*  53 

24  5- 

.  BA 

OA 

c 

OAVID  W  CMHISTENSEN 

GRASMERE  8  S 

381L 

12 

42 

16 

115  53 

5200 

c 

BILL  TINDALL 

CASTLEFOHD  2  N 

1991 

TWIN  FALLS 

12 

*2 

3,3 

114  52 

3625 

9P 

5P 

.EARL  HEIOEL 

TWIN  FALLS  WBASO 

9303 

TWIN  FALLS 

12 

42 

33 

11*  21 

BA 

BA 

BA 

U.S.   WEATHER  BUREAU 

STANLEY 

8676 

CUSTCft 

11 

** 

13 

11*  56 

62*0 

BP 

6P 

ANDREW  CRITCMFIELD 

CLOSED  STATIONS 

BUHL 

1217 

TWIN  FALLS 

12 

*2 

36 

.!«  *6 

3755 

5P 

5P 

SHELLEY  HOWARD 

;  O'ALENE,      5  KOOTENAI,      6  LOST,      7  PALOUSE, 


I  PEND  OREILLE,     -0  ST.  JOE, 


SNAKE,      13  OWYHEE. 
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REFERENCE  NOTES 


S^f'U?r'Bi?'f'™?i'K''  "^"'""K  °»  "I";"  obtained  by  writing  to  the  State  CUnatologlst  at  Weather  Bureau  Airport  Station, 

Box  1718,   Boise,   Idaho,   or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,   Indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  In  the  June  and  December  Issues  of  this  bulletin. 

clVAll  ln'thr5C?y\ssu:':"t"s  buUeJfn!""'"""  precipitation,  for  the  12  months  ending  with  the  June  data     will  be 

thls'lsLe"''*'"^"'*  '"^  "^'^"^  °"  listed  m  the  tables,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be    Included  In 

Divisions,  as  used  In  "CI linatologlcal  Data"  Table,   became  effective  with  data  for  January  1957. 

otherwise  Indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  Temperature  In  -F.,  precipitation  and  evaporation  In  Inches,  and  wind 
movement  In  miles.     Monthly  degree  da/  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  dally  temperatures  from  65°F. 

Evaporation  Is  measured  In  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  l-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "EvaDora- 
ttOD  and  Wind  Table, 

Normals  for  all  stations  are  cllmatologlcal  standard  normals  based  on  the  period  1931  -  1960. 

Water  equivalent  values  published  in  the     "Snowfall  and  Snow  on  Ground"     Table  are  the  water  equivalent  of     snow,  sleet,  or  ice  on  the  sround 
Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive    observations;     consequently  occasional     drlftinit  and  other 
causes  of  local  variability  in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  In  the  record. 

Entries  of  snowfall  In  the  "Cllmatologlcal  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  and  In  the  "Seasonal  Snowfall"  Table  In- 
clude snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,   sleet,  and  ice. 

f?e**  i°,5^*  "Monthly  Extremes";   "Daily  Precipitation"  Table;   "Dally  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table,     and  snowfall  in  the 
Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.     The  Station  Index    shows  observation 
times  in  local  standard  time.     (During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  .on  daylight  savings  time.) 

Snow  on  ground  In  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  Stations  For  those 
stations  snow  on  ground  values  are  at  4:00  a.m.   PST  and  5:00  a.m.  MST,  except  Idaho  Falls  46  W  which  is  8:00  a.m.  HST. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  G,  H,  J.  and  S  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",  indicate  the 
following : 

C    Weighing  Rain  Gage  Recording  Station.       Hourly  precipitation  values    are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  In 
"Hourly  Precipitation  Data"  Bulletin. 


H    "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table. 
J    "Supplemental  Data"  Table. 

S    Storage  Precipitation  Station.     Precipitation  measurements,  made  at  irregular  intervals,  will  be  published  later  in  "Storaire-Gaiie  Pre- 
cipitation Data"  Bulletin. 

No  record  In  the  "Cllmatologlcal  Data"  Table  and  the  "Dally  Temperature"  Table  is  Indicated  by  no  entry. 

Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  Issue  of  this  publication. 

-     No  record  in  the  "Supplemental  Data"  Table;   "Dally  Precipitation"  Table;   "Evaporation  and  Wind"  Table;   "Snowfall  and  Snow  on  Ground" 
Table;   "Dally  Soil  Temperature"  Table;  and  the  Station  Index. 

+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

++    Fastest  observed  one  minute  wind  speed.     This  station  is  not  equipped  with  automatic  wind  instruments. 

•  Amount  Included  In  following  measurement,   time  distribution  unknown. 

#  Thermometers  are  generally    exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;   however,     the  reference     indicates  that 
the  thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR  This  entry  In  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  Inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

11    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,   less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Dally  Temperature"  Table 
for  detailed  dally  record.  Degree  day  data,   If     carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  In 
Hourly  Precipitation  Data.) 

SS  This  entry  In  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  variable. 

General  Weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW.  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA- 
NATIONAL  SUMMARY,  and  STORM  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington 
25,   D.  C. 

Information  coDcernlng  the  history  of  changes  In  locations, elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1957  may  be  found  in  the  publi- 
cation SUBSTATION  HISTORY  for  this  state.  That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office, 
Washington  25,  D.  C.  for  40  cents.  Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  1961  annual  issues  of  Local 
Cllmatologlcal  Data,  obtained  as  indicated  above,  price  15  cents. 


Subscription  Price:  20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.  (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)  Checks  and 
money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.  Remittances  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent 
to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,   Washington  25,   D.  C. 
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PANHANDLE 

BAYVIEW  MODEL  BASIN 

77. Z 

47.1 

62.2 

92 

7 

37 

21 

ll7 

2 

0 

0 

0 

,66 

.  32 

24 

.0 

0 

2 

0 

0 

BONNERS  FERRY  1  SW 

83«  5 

49.5 

66.5 

93 

41 

22 

36 

7 

0 

0 

0 

.63 

.15 

.30 

24 

.0 

0 

3 

0 

0 

CABINET  GORGE 

83.7 

43.7 

66.2 

95 

6 

40 

27 

45 

8 

0 

0 

0 

.68 

.  33 

24 

.0 

0 

3 

0 

0 

COEUR  0  ALENE  RS 

87.0 

52.8 

69.9 

2.1 

97 

13 

44 

22 

14 

13 

0 

0 

0 

.63 

.09 

.29 

24 

.0 

0 

3 

0 

0 

PORTHILL 

82.2 

48.0 

65.1 

0.4 

94 

11 

41 

22  + 

61 

4 

0 

0 

0 

.85 

.20 

.  57 

25 

.0 

0 

2 

1 

Q 

PRIEST  RIVER  EXP  STA 

84.1 

45.6 

64.9 

2.4 

94 

7  + 

37 

27+ 

70 

10 

0 

0 

0 

.43 

.46 

.13 

24 

.0 

0 

2 

0 

0 

SAINT  MARIES 

88.  3 

47.4 

67.9 

2.1 

98 

13 

39 

22 

33 

14 

0 

0 

0 

.72 

.05 

.41 

24 

.0 

0 

3 

0 

0 

SANDPOINT   EXP  STA 

81  .8 

49.3 

65.8 

2.4 

95 

6 

39 

21 

53 

3 

0 

0 

0 

1.16 

.33 

.42 

24 

.0 

0 

6 

0 
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D 1 V I S 1  ON 

66.1 

1.4 

.72 

- 

.10 

.0 

NORTH  CENTRAL  PRAIRIES 

COTTONWOOD 

82.5 

65.8 

94 

13 

39 

69 

5 

0 

0 

0 

.22 

- 

.  66 

.15 

10 

.  0 

0 

1 

GRANGEVILLE 

82.9 

49.2 

66.1 

0.2 

96 

13 

38 

1 

66 

7 

0 

0 

0 

.03 

.73 

•  03 

31 

.0 

0 

0 

0 
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MOSCOW  U  OF  I 

84.5 

47.8 

66  ■  2 

0.6 

95 

11  + 

37 

25 

64 

12 

0 

2 

NE2PERCE 

82.7 

47.6 

65.2 

0.7 

95 

13 

35 

1 

32 

9 

0 

0 

0 

.41 

- 

.30 

•  30 

10 

.0 

0 

1 

0 

0 

POTLATCH 

87. 3M 

45. 5M 

66. 4M 

2.6 

97 

12  + 

35 

25 

67 

1  3 

Q 

Q 

.83 

•  31 

•  50 

23 

.0 

Q 

2 

1 

0 

WINCHESTER   1  SE 

80.4 

45.8 

63.1 

90 

9 

38 

27+ 

111 

1 

0 

0 

0 

.54 

.43 

10 

.0 

0 

1 

0 

0 

DIVISION 

55.5 

1.1 

.46 

- 

.22 

.0 

NORTH  CENTRAL  CANYONS 

FENN  RS 

90.7 

51.2 

71.0 

98 

13  + 

43 

29+ 

1 

19 

0 

0 

0 

.19 

.10 

31 

.0 

0 

1 

0 
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KOOSKIA 

92.2 

49.9 

71.1 

1.5 

106 

13 

41 

29+ 

5 

19 

0 

0 

0 

.10 

- 

•  64 

.05 

26+ 

.0 

0 

0 

0 

0 

LEWISTON  W8  AP 
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38.7 

58.6 

73.7 

2.0 

99 

11  + 

49 

27+ 

2 

15 

0 

0 

0 

.61 

.18 

.22 

10 

.0 

0 

4 

0 
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OROF INO 

93.8 

53.7 

73.8 

2.1 

104 

13 

46 

29+ 

0 

22 

0 

0 

0 

.11 

.36 

.08 

12 

.0 

0 

0 

0 
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RIGGINS  RS 

92.9 

59.6 

76.3 

106 

13 

52 

26+ 

0 

22 
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0 

.33 

.23 

.17 

10 
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0 
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94.  5 
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104 
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.40 

.40 
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73.5 

1.8 

.29 

.30 

.0 

CENTRAL  MOUNTAINS 

ANDERSON  DAM 

39.9 

55.9 

72.9 

100 

13+ 

48 

25+ 

1 

18 

0 

0 

0 

.96 

.74 

10 

.0 

0 

2 

1 

0 
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39.5 

55.3 

72.4 

0.2 

100 

13+ 

47 

25 

1 

18 

0 

0 

0 

.39 

.24 

.18 

10 

.0 

0 

2 

0 

0 

ATLANTA  3 

80.6 

39.9 

60.3 

90 

3 

29 

2 

150 

1 

0 

3 

0 

.71 

.45 

10 

.0 

0 
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0 
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38.9 

48.4 

68.7 

2.2 

102 

6 

41 

29+ 

27 

16 
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.22 

•  73 

.07 

24+ 

.0 
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79.7 
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57.2 

91 

7 

26 

26+ 

236 

2 

0 

13 
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2.17 

1.27 

10 
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4 

1 

1 
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90.8 

45.6 
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102 

14  + 

39 

29+ 

27 

18 
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0 

0 

.21 

.15 
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.0 

0 
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39 
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25 
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0 

0 

0 

0 

.21 
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26 
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1 
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73.7 
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65.1 

87 

13 

45 

1 

66 

0 

0 

0 

0 

.94 

.40 

12 

.0 
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3 

0 

0 

DIXIE 

78.4 

33.8 

56,1 

88 

8 

25 

26 

267 

0 

0 

17 

0 

.37 

.21 

11 

.0 

0 

2 

0 

0 

ELK  CITY 

32.6 

38.6 

60.6 

93 

13 

29 

28  + 

154 

3 

0 

7 

0 

.35 

.15 

10 

.0 

0 

2 

0 

0 

ELK  RIVER   1  S 

35.4 

43.8 

64.6 

95 

14  + 

35 

29+ 

86 

12 

0 

0 

0 

.43 

.31 

12 

.0 

0 

1 

Q 

Q 

FAIRFIELD  RS 

86.0 

44.8 

65.4 

94 

8  + 

35 

25+ 

57 

10 

0 

0 

0 

.08 

.03 

31 

.0 

0 

0 

0 

0 

GARDEN  VALLEY  RS 

90.7 

44.6 

67,7 

-    Q  ,  9 

100 

13+ 

36 

26+ 

24 

17 

0 

0 

0 

1  .02 

•  61 

.75 

31 

.0 

0 

3 

Q 

GROUSE 

79.  0 

37.0 

58.0 

85 

14+ 

25 

2 

211 

0 

0 

7 

0 

1.57 

.60 

10 

.0 

0 

3 

2 

0 

MAILEY  RS 

35  .  IM 

0,8 

8  + 

38 

3 

0 

0 

31 

0 

1 

HEADQUARTERS 

83. 4M 

39. 7M 

61, 6M 

94 

14+ 

31 

28 

143 

10 

0 

2 

0 

.21 

.12 

24 

.0 

0 

1 

0 

0 

HILL  CITY 

36.9 

44  .4 

65,7 

2,0 

96 

6 

32 

26 

54 

12 

0 

I 

0 

.27 

•  06 

.21 

10 

.0 

Q 

I 

0 

0 

IDAHO  CITY 

36.1 

43.5 

64,  8 

0.0 

96 

12 

34 

2 

69 

12 

0 

0 

0 

.39 

•  10 

.19 

31 

.0 

0 

2 

0 

0 

KELLOGG 

85. 9M 

49. 6M 

67,  8M 

1.7 

100 

14 

40 

27 

44 

12 

0 

Q 

0 

.23 

.60 

.11 

24 

.0 

0 

0 

LOWMAN  3  E 

38.1 

38.8 

63,6 

0,6 

98 

13 

30 

2 

92 

16 

0 

3 

0 

.42 

.10 

.22 

31 

.0 

0 

2 

0 

0 

MC  CALL 

30.1 

53.4 

56.8 

6,4 

89 

37 

26 

61 

0 

0 

0 

0 

.20 

.41 

.10 

.0 

0 

0 

MOOSE  CREEK  RANCH 

87.0 

51.3 

69.2 

97 

5 

31 

28 

46 

14 

0 

1 

0 

.49 

.23 

i4 

.0 

0 

3 

0 

0 

MULL AN  FAA 

82.9 

47.3 

65.1 

99 

37 

25 

96 

8 

0 

0 

0 

.29 

.09 

.0 

0 

0 

0 

0 

NEW  MEADOWS  RS 

35. OM 

38. 4M 

61.  7M 

1.4 

95 

14  + 

30 

14 

120 

7 

0 

5 

0 

,09 

- 

.46 

.07 

10 

.0 

0 

0 

0 

0 

PIERCE 

//R 

84. IM 

41. 8M 

63. OM 

95 

13 

32 

25 

104 

8 

0 

1 

0 

,20 

.06 

24+ 

.0 

0 

0 

0 

0 

STANLEY 

78.3 

32.0 

55.2 

88 

13  + 

21 

2 

300 

0 

0 

20 

0 

.97 

.50 

9 

.0 

0 

2 

1 

0 

SUN  VALLEY 

82.5 

35.9 

59.2 

90 

6 

23 

2 

■  80 

1 

0 

12 

0 

1.23 

.50 

31 

.0 

0 

4 

1 

0 

WALLACE  WOODLAND  PARK 

81.8 

45.6 

63.7 

1,1 

95 

14+ 

37 

27 

102 

5 

0 

0 

0 

.20 

.57 

.07 

24 

.0 

0 

0 

0 

0 

WARREN 

76.9 

33.7 

55.3 

86 

13 

25 

26 

293 

0 

0 

16 

0 

.71 

.28 

10 

.0 

0 

3 

0 

0 

D 1 V 1 S 1  ON 

63.4 

0,9 

.56 

.07 

.0 

SOUTHWESTERN  VALLEYS 

BOISE  LUCKY  PEAK  DAM 

92.7 

57.2 

75.0 

10  3 

13 

45 

I 

21 

0 

0 

0 

10 

0 

1 

BOISE  WB  AP 

//R 

89.1 

57.8 

73.5 

1.4 

104 

13 

48 

20+ 

2 

18 

0 

0 

0 

•  64 

.43 

.59 

9 

.0 

0 

1 

1 

0 

8RUNEAU 

91  .6M 

72  .  ^ 

5 

0 

Q 

0 

0 

0 

CALDWELL 

92.4 

56.2 

74.3 

3.9 

100 

13  + 

46 

2 

0 

23 

0 

0 

0 

.29 

.18 

.14 

31  + 

.0 

0 

2 

0 

0 

CAM8R  i  DGE 

90.3 

50.1 

70.2 

-  0.8 

101 

7  + 

39 

27+ 

7 

1 8 

.13 

.10 

.07 

12 

.0 

0 

0 

COUNCIL 

90.  5 

55.8 

73.2 

2.3 

100 

8  + 

48 

26+ 

0 

19 

0 

0 

0 

.09 

.30 

.09 

31 

.0 

0 

0 

0 

0 

DEER  FLAT  DAM 

36.  1 

55.6 

70.9 

0.2 

95 

48 

2 

0 

.47 

.31 

•  31 

3^ 

.0 

2 

0 

0 

EMMETT  2  E 

90.3 

50.5M 

70.  4M 

-  0.7 

99 

7 

40 

25 

7 

20 

0 

0 

0 

.13 

.01 

•  13 

31 

.0 

0 

1 

0 

0 

GLENNS  FERRY 

94.5 

55.2 

74.9 

104 

7 

41 

23+ 

0 

24 

0 

0 

0 

.35 

.21 

.28 

.0 

0 

0 

GRAND  VIEW  3  WNW 

91.0 

53.5 

72.3 

-  1.1 

102 

13+ 

42 

2 

0 

16 

0 

0 

0 

.00 

.11 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

KUNA  2  NNE 

87. 5M 

53.6K 

70. 6M 

1.2 

97 

42 

2 

5 

9 

0 

0 

0 

.14 

.00 

.07 

31  + 

.0 

0 

0 

0 

0 

MOUNTAIN  HOME   1  SE 

93. 2M 

5 1  .  OM 

72. IM 

1.0 

105 

13 

40 

29+ 

9 

22 

0 

0 

0 

.00 

- 

.15 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

OLA  5  S 

88.2 

47.4 

67.8 

98 

13+ 

40 

25 

15 

16 

0 

0 

0 

.39 

.25 

31 

.0 

0 

2 

0 

0 

PARMA  EXP  STA 

38.6 

50.9 

69.8 

-  1.2 

99 

7 

40 

28 

14 

18 

0 

0 

0 

.70 

.47 

.30 

12 

.0 

0 

3 

0 

0 

PAYETTE 

92.4 

54.0 

73.2 

0.9 

101 

7  + 

44 

27 

0 

21 

0 

0 

0 

.44 

.22 

.21 

31  + 

.0 

0 

2 

0 

0 

SWAN  FALLS  PH 

62.0 

78.5 

106 

13 

53 

2 

0 

23 

0 

0 

0 

.11 

.11 

10 

.0 

0 

1 

0 

0 

WEISER  2  SE 

91.0 

52.2 

71.6 

-  0.9 

101 

8 

44 

27  + 

1 

20 

0 

0 

0 

.31 

.09 

.16 

31 

.0 

0 

2 

0 

0 

DIVISION 

72.4 

0.8 

.32 

.14 

.0 

SOUTHWESTERN  HIGHLANDS 

GRASMERE 

86.5 

43.6 

67.6 

96 

13 

37 

26 

38 

12 

0 

0 

0 

.27 

.24 

10 

.0 

0 

1 

0 

0 

HOLLISTER 

85.4 

50.9 

68.2 

-  0.6 

95 

13 

39 

21 

28 

9 

0 

0 

0 

1.59 

1,31 

.78 

31 

.0 

0 

6 

1 

0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


CONTINUED 


Slorion 

Temperature 

Precipitation 

si 

o  E 

t  5 

<  5 

Average 
Minimum 

from  Normal 

i 

X 

o 
a 

t 

0 

• 

Degree  Days 

No.  of  Days 

— 
o 

Departuro 
From  Normal 

o 

1 
6 

o 

Snow,  Sleel 

No.  of  Doys 

Mox. 

Min. 

Total 

■£ 
a 
J 

on  Ground 

0 

1 
1 

o 
o 

.50  or  More 

t 

0 

i 
§ 

S  ! 

sl 

o  1 

«  ^ 

s  > 

*rI 

°  s 

at 

REYNOLDS 

85.1 

47*5 

66.  3 

98 

7 

37 

25 

47 

10 

0 

0 

0 

.69 

*  37 

31 

.0 

Q 

2 

Q 

THREE  CREEK 

86.1 

37.6 

61.8 

93 

13+ 

26 

25 

132 

11 

0 

11 

0 

1.19 

.  35 

10 

.0 

0 

4 

0 

0 

TRIANGLE  RANCH 

83. 8M 

38.0M 

60. 9M 

96 

13 

25 

26 

153 

8 

0 

11 

0 

.18 

.18 

10 

.0 

0 

1 

0 

0 

DIVISION 

65.0 

-  2.0 

.78 

.47 

.0 

CENTRAL  PLAINS 

BLISS 

91. 3M 

53. 5M 

72.  4M 

101 

13 

40 

21 

6 

21 

0 

0 

0 

.39 

.28 

.29 

31 

.0 

0 

1 

0 

0 

BURLEY 

91.0 

54.8 

72.9 

1.5 

99 

14  + 

47 

28+ 

1 

19 

0 

0 

0 

1.18 

.90 

1.08 

31 

.0 

0 

1 

1 

1 

BURLEV  FAA  AP 

85. 2 

51.1 

68.2. 

94 

14+ 

40 

27+ 

26 

7 

0 

0 

0 

1.35 

.93 

30 

.0 

0 

3 

1 

0 

CASTLEFORO  2  N 

88.6 

51.5 

70.1 

96 

14 

40 

2 

7 

15 

0 

0 

0 

.58 

.48 

10 

.0 

0 

2 

0 

0 

HAZELTON 

87.4 

53.0 

70.2 

-  0.9 

97 

13 

45 

29 

3 

13 

0 

0 

0 

1.59 

1  .40 

.71 

10 

.0 

0 

4 

2 

0 

JEROME 

90.2 

55.0 

72.6 

1.2 

98 

14 

45 

26 

0 

19 

0 

0 

0 

.21 

.05 

.17 

31 

.0 

0 

1 

0 

0 

Mini UU^ A  UAM 

36.5 

55.8 

71.2 

95 

13 

2 1 

2 

6 

0 

0 

0 

1.58 

.89 

31 

.0 

0 

3 

2 

0 

PAUL   1  ENE 

88.0 

52.0 

70.0 

96 

15  + 

41 

24 

2 

14 

0 

0 

0 

1.04 

.77 

31 

.0 

0 

2 

1 

0 

P I CABO 

86.2 

48.6 

57.4 

94 

9  + 

40 

20+ 

32 

9 

0 

0 

0 

.58 

.44 

10 

.0 

0 

1 

0 

0 

RICHFIELD 

85.3 

50.5 

67.9 

93 

13 

40 

20  + 

29 

8 

0 

0 

0 

.51 

.21 

.41 

31 

.0 

0 

2 

0 

0 

RUPERT   13  NNE 

89.  1 

48.2 

68.7 

97 

14+ 

39 

2  8+ 

1 1 

16 

0 

0 

0 

.68 

.48 

31 

.0 

0 

1 

0 

0 

SHOSHONE   1  WNW 

91.5 

53.6 

72.6 

2.7 

101 

13 

42 

26 

4 

23 

0 

0 

0 

.31 

.09 

.20 

31 

.0 

0 

1 

0 

0 

TWIN  FALLS  2  NNE 

87.7 

53.4 

70.6 

0.7 

99 

14 

45 

26+ 

13 

16 

0 

0 

0 

.67 

.40 

.25 

10 

.0 

0 

3 

0 

0 

TWIN  FALLS  3  SE 

87.0 

54.9 

71  .0 

1.8 

95 

14 

45 

27+ 

8 

10 

0 

0 

0 

1.70 

1  .49 

.55 

31 

.0 

0 

4 

1 

0 

TWIN  FALLS  WBASO 

84.1 

51.9 

68.0 

92 

14 

42 

26+ 

31 

6 

0 

0 

0 

1.40 

.55 

31 

.0 

0 

4 

1 

0 

D I V I  S  1  ON 

70.3 

0.4 

.91 

.69 

.0 

NORTHEASTERN  VALLEYS 

CHILLY  BARTON  FLAT 

82.4 

36.2 

59.3 

90 

6 

22 

26 

175 

1 

0 

9 

0 

1.77 

.99 

8 

•  0 

0 

3 

1 

0 

MACKAY  RS 

84.3 

47.2 

66.0 

1.4 

92 

16 

40 

26 

32 

6 

0 

0 

0 

1.39 

.50 

.44 

12 

.0 

0 

4 

0 

0 

HAY  RS 

86.3 

44.0 

65.4 

96 

8 

36 

26 

5 1 

11 

0 

0 

0 

.19 

.09 

9 

.0 

0 

0 

Q 

0 

SALMON 

85.8 

48.5 

67.2 

1.6 

97 

8 

39 

26 

22 

9 

0 

0 

0 

.78 

.22 

.38 

13 

.0 

0 

3 

0 

0 

DIVISION 

64.5 

0.4 

1.03 

.36 

.0 

UPPER  SNAKE  RIVER  PLAINS 

ABERDEEN  EXP  STA 

86.7 

47.4 

67.1 

-  0.7 

96 

15 

38 

28 

15 

7 

0 

0 

0 

.47 

.11 

.17 

31 

.0 

0 

1 

0 

0 

AMERICAN  FALLS  1  SW 

86.2 

54.0 

70.1 

97 

14 

44 

29 

0 

5 

0 

0 

0 

1.05 

.41 

31 

.0 

0 

3 

0 

0 

ARCO  3  NW 

84.5 

45.3 

64.9 

93 

8 

37 

25+ 

62 

9 

0 

0 

0 

1.07 

.52 

12 

.0 

0 

3 

1 

0 

ASHTON   1  S 

82.4 

43.0 

62.7 

0.2 

92 

6 

33 

21 

92 

2 

0 

0 

0 

.75 

.20 

.31 

10 

.0 

0 

3 

0 

0 

CRATERS  OF  THE  MOON  NM 

82.8 

50.5 

66.7 

91 

13 

41 

2 

33 

3 

0 

0 

0 

1.66 

.80 

31 

.0 

0 

4 

1 

0 

DUBOIS  EXP  STA 

85.0 

52  •  5 

68.8 

1.4 

94 

14 

44 

26+ 

7 

4 

0 

0 

0 

.66 

.11 

.  39 

31 

•  0 

0 

2 

0 

0 

FORT   HALL   IND  AGENCY 

88. OH 

50.  3M 

69. 2M 

1.0 

95 

15  + 

42 

27 

4 

0 

0 

0 

.74 

.  1  7 

.40 

31 

.0 

0 

2 

0 

0 

UlAMCTD     /.  MuJ 

HMnc "   *♦   ri " 

46.1 

66. S 

96 

14+ 

26 

8 

0 

0 

0 

•  99 

.  84 

31 

.0 

0 

2 

1 

0 

HOWE 

85.8 

49.6 

67.  7 

93 

14 

39 

26+ 

23 

6 

0 

0 

0 

.45 

.38 

31 

.0 

0 

1 

0 

0 

50.4 

68.8 

95 

6 

8 

9 

0 

0 

0 

1  .  32 

.82 

31 

•  0 

0 

3 

1 

0 

IDAHO  FALLS  FAA  AP 

87.9 

51.2 

69.6 

2.7 

98 

14 

42 

3+ 

4 

13 

0 

0 

0 

1.27 

.77 

.90 

31 

.0 

0 

3 

1 

0 

IDAHO  FALLS  W2  NW  WB 

87.2 

46.1 

66.7 

0.3 

97 

14 

32 

13 

0 

0 

0 

.99 

.60 

.44 

31 

3 

0 

0 

IDAHO  FALLS         W  WB 

R 

85.2 

47.9 

66.6 

0.0 

94 

14 

36 

2 

34 

4 

0 

0 

0 

.89 

.41 

.41 

4 

.0 

0 

2 

0 

0 

POCATELLO  WB  AP 

//R 

87,0 

53.8 

70.4 

0.3 

96 

14 

45 

27 

3 

11 

0 

0 

0 

.63 

-  .02 

.38 

31 

•  0 

0 

1 

0 

0 

SAINT  ANTHONY 

83.2 

47.9 

65.6 

92 

8 

36 

2 

45 

3 

0 

0 

0 

.63 

.26 

31 

.0 

0 

3 

0 

0 

SUGAR 

85.5 

44.2 

64.9 

1.0 

91 

8  + 

35 

27  + 

62 

3 

0 

0 

0 

.88 

.26 

.40 

10 

.0 

0 

3 

0 

0 

DIVISION 

67.3 

0.6 

.90 

.  32 

.0 

EASTERN  HIGHLANDS 

ARBON  2  NW 

35.7 

47.3 

66.  5 

94 

15 

36 

28 

42 

7 

0 

0 

0 

.49 

.16 

31 

.0 

0 

3 

0 

0 

BLACKFOOT  DAM 

82.0 

40.5 

61.3 

90 

14 

31 

27+ 

121 

1 

0 

2 

0 

.79 

.  58 

31 

.0 

0 

2 

1 

0 

CONDA 

82. 6M 

45. IM 

63. 9M 

90 

14 

35 

21 

60 

1 

0 

0 

0 

1.16 

.57 

9 

.0 

0 

3 

1 

0 

DRIGGS 

32.2 

45.8 

64.0 

1.9 

90 

7 

38 

27 

60 

1 

0 

0 

0 

1.91 

.59 

1.07 

13 

.0 

0 

3 

2 

1 

GRACE 

84.4 

47.6 

66.0 

1.7 

90 

15+ 

38 

27 

30 

2 

0 

0 

0 

.73 

.25 

12 

3 

0 

0 

IDAHO  FALLS  16  SE 

87.9 

45.9 

66.9 

90 

6 

37 

28  + 

73 

1 

0 

0 

0 

1  .22 

.48 

31 

.0 

0 

4 

0 

0 

ISLAND  PARK  DAM 

80.8 

40.1 

60.5 

90 

6 

28 

25 

148 

1 

0 

5 

0 

.78 

.42 

10 

.0 

0 

2 

0 

0 

KILGORE 

79.0 

39.5 

59.3 

86 

14+ 

30 

26 

175 

0 

0 

5 

0 

1.34 

.58 

13 

.0 

0 

5 

1 

0 

LI  ETON  PUMPING  STA 

81.1 

48.9 

65.0 

0.6 

88 

15 

40 

28 

37 

0 

1.14 

.39 

.51 

9 

.0 

0 

5 

1 

0 

MALAD 

88.3 

53.6 

71.0 

1.7 

95 

15+ 

46 

28 

0 

13 

0 

0 

0 

.93 

.14 

.44 

31 

.0 

0 

4 

0 

0 

MALAD  CITY   FAA  AP 

90.7 

50.5 

70.6 

98 

14  + 

40 

27 

1 

19 

0 

0 

0 

.92 

.44 

31 

.0 

0 

4 

0 

0 

MC  CAMMON 

88.0 

48.0 

68.0 

97 

14 

40 

29+ 

27 

15 

0 

0 

0 

1.90 

.86 

31 

.0 

0 

4 

2 

0 

HONTPELIER  RS 

85.2 

46.5 

65.9 

1.5 

9  3 

1 5 

38 

28 

34 

5 

0 

0 

0 

.88 

.0 

0 

2 

2 

0 

OAKLEY 

85.5 

52.6 

69.1 

-  0.1 

97 

13 

44 

21 

13 

6 

0 

0 

0 

2.05 

1  .49 

.74 

31 

.0 

0 

3 

3 

0 

83.7 

51.3 

67.5 

89 

13  + 

44 

2 1 

12 

0 

0 

0 

0 

.53 

.25 

31 

.0 

0 

1 

0 

0 

POCATELLO  2 

87.8 

49.6 

68.7 

96 

14 

39 

28 

11 

13 

0 

0 

0 

.42 

.32 

9 

.0 

0 

2 

0 

0 

PRESTON  2  SE 

89.0 

51.0 

70.0 

1.6 

97 

15 

41 

28 

2 

16 

0 

0 

0 

.78 

-  .06 

.51 

18 

.0 

0 

2 

1 

0 

STREVELL 

87.2 

50.5 

68.9 

95 

14 

37 

21 

20 

8 

0 

0 

0 

1.03 

.52 

31 

.0 

0 

4 

1 

0 

SWAN  VALLEY   1  W 

84.8 

41.2 

63.0 

90 

14+ 

30 

22 

85 

2 

0 

2 

0 

.69 

.21 

31 

.0 

0 

5 

0 

0 

TETONIA  EXP  STA 

81.2 

44.1 

62.7 

90 

6 

35 

2 

89 

1 

0 

0 

0 

.67 

.24 

9 

.0 

0 

3 

0 

0 

WAYAN 

81  .3M 

43. 7M 

52. 5M 

89 

9 

34 

22 

93 

0 

0 

0 

0 

.17 

.09 

21 

.0 

0 

0 

0 

0 

DIVISION 

65.8 

1.3 

1.02 

.10 

.0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


AeeROEEN  EXP  STA 
AMERICAN  FALLS  1  SW 
ANDERSON  DAM 
ARBON  2  NM 
ARCO  3  NW 

ARROHROCK  DAM 
ASHTON  1  S 
ATLANTA  3 
AVERY  RS 

BAYVIEW  MODEL  SASIN 

SIG  CREEK  1  S 
BLACKFOOT  DAM 
BLISS 

BOISE  LUCKY  PEAK.  DAM 
BOISE  WB  AP  //R 

BONNERS  FERRY  1  SH 
8RUNEAU 
BUNGALOW  RS 
BURKE  2  EN£ 
BURLEY 

flURLEY  FAA  AP 
CABINET  GORGE 
CALDWELL 
CAMBRIDGE 
CASCADE  1  NW 

CASTLEFORO  2  N 
CENTERVILLE  ARBAUGH 
CHILLY  BARTON  FLAT 
COBALT 

COEUR  D  ALENE  RS 

CONOA 

COTTONWOOD 

COUNCIL 

CRATERS  OF  THE  MOON  NM 
DEADWOOD  DAM 

DEER  FLAT  DAM 
DEER  POINT 
DIXIE 
ORIGGS 

DUBOIS  EXP  STA 

ELK  CITY 
ELK  RIVER  1  S 
EMMETT  2  E 
FAIRFIELD  RS 


FEN 


RS 


FORT  HALL    INO  AGENCY 
GARDEN  VALLEY  RS 
GLENNS  FERRY 
GRACE 

GRAND  VIEW  3  WNW 

GRANGEVILLE 
GRASMERE 
GROUSE 
HAILEY  RS 
HAMER  4  NW 

KAZELTON 
HEADQUARTERS 
HILL  CITY 
HOLLISTER 
HOWE 

IDAHO  CITY 
IDAHO  FALLS  2  ESE 
IDAHO  FALLS  16  SE 
IDAHO  FALLS  FAA  AP 
IDAHO  FALLS  42  NW  WB 


WB 


IDAHO  FALLS  46  W 
ISLAND  PARK  DAM 
JEROME 
KAM I  AH 
KELLOGG 

KILGORE 
KOOSKIA 
KUNA  2  NNE 
LEWlSTON  WB  AP 
LIFTON  PUMPING  STA 

LOWMAN  3  E 
MACKAY  RS 
HALAD 

MALAD  CITY  FAA  AP 
MAY  RS 

MC  CALL 
MC  CAMMON 
HINIOOKA  DAM 
HONTPELIER  RS 
MOOSE  CREEK  RANCH 

MOSCOW  U  OF  I 
MOUNTAIN  HOME  1  SE 
MULLAH  FAA 
NEW  MEADOWS  RS 
NEZPERCE 

OAKLEY 
OLA  5  S 
OROFINO 
PALISADES  DAH 
PARMA  EXP  STA 

PAUL  1  ENE 
PAYETTE 
P1CA80 
PIERCE 
POCATELLO  2 

POCATELLO  WB  AP 

PORTHILL 

POTLATCH 

PRESTON  2  SE 

PRIEST  RIVER  EXP  STA 

REYNOLDS 
RICHFIELD 
RIGGINS  RS 
RIRIE  12  ESE 
RUPERT   13  NNE 

SAINT  ANTHONY 
SAINT  MARIES 
SALMON 


1.27 

.OS 
1.10 


13     14  15 


16     17  18 


•02  .03 


T  T 


T         .05  .11 


.04     .03  T 


22     23     24     25     26  27 


T  .09 
T  T 


S««  iHetence  noi«s  lollowing  Slalion  'nd«x. 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


10     II  12 


13     U  IS 


20      21      22     23  I  M 


TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

Highest  Temperature:      106°  on  the  13th  at  3  Stations 

Lowest  Temperature:      21°  on  the  2d  at  Stanley 

Greatest  Total  Precipitation:     2.  17  inches  at  Big  Creek  1  S 
Least  Total  Precipitation:     0.  00  inch  at  3  Stations 

Greatest  One-Day  Precipitation:      1.  27  inches  on  the  10th  at  Big  Creek  1  S 
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DAILY  TEMPERATURES 


IDAHO 
AUGUST  1963 


SUtton 

Day  Oi  Month 

J 

2 

3 

4 

5 

g 

7 

3 

g 

10 

11 

12 

13 

u 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

ABERDEEN  EXP  STA 

MAX 

93 

83 

85 

84 

84 

89 

88 

83 

91 

88 

84 

89 

87 

92 

96 

90 

89 

92 

90 

66 

80 

82 

86 

85 

86 

87 

87 

35 

85 

83 

73 

MIN 

53 

42 

44 

52 

45 

47 

67 

52 

57 

58 

50 

64 

51 

51 

49 

45 

42 

40 

43 

43 

43 

43 

38 

40 

46 

54 

AMERICAN  FALLS  1  Sy 

MAX 

81 

89 

87 

80 

83 

88 

86 

87 

83 

85 

86 

84 

89 

97 

90 

92 

90 

90 

85 

86 

81 

86 

66 

86 

87 

86 

86 

86 

85 

84 

83 

HIN 

59 

51 

55 

58 

54 

53 

63 

56 

63 

61 

58 

60 

54 

59 

64 

54 

56 

48 

54 

52 

45 

62 

49 

48 

46 

44 

46 

63 

ANDERSON  DAM 

MAX 

90 

92 

96 

93 

99 

100 

97 

97 

84 

90 

97 

96 

100 

98 

91 

94 

90 

91 

87 

79 

60 

81 

87 

S3 

83 

85 

66 

87 

93 

65 

75 

HIN 

5* 

48 

58 

59 

58 

62 

61 

62 

64 

62 

69 

63 

60 

60 

56 

53 

48 

50 

53 

60 

58 

ARSON   2  NW 

MAX 

»t 

86 

85 

85 

90 

86 

88 

90 

87 

87 

87 

88 

93 

91 

94 

90 

88 

90 

86 

82 

82 

65 

84 

64 

82 

80 

81 

86 

88 

76 

70 

MIN 

54 

45 

54 

50 

44 

53 

56 

55 

61 

54 

63 

45 

48 

53 

49 

46 

40 

40 

36 

39 

41 

54 

ARCO  3  NW 

MAX 

81 

86 

90 

90 

89 

92 

It 

93 

88 

86 

90 

85 

90 

91 

86 

90 

88 

87 

83 

77 

76 

81 

82 

79 

80 

80 

81 

61 

36 

75 

67 

MIN 

47 

38 

44 

47 

46 

51 

55 

50 

57 

54 

48 

62 

48 

50 

46 

42 

45 

43 

41 

40 

37 

38 

41 

43 

41 

45 

5 1 

ARROWROCK  DAH 

MAX 

84 

92 

95 

91 

98 

95 

99 

97 

90 

91 

100 

95 

100 

94 

93 

96 

90 

91 

83 

79 

61 

82 

87 

81 

83 

85 

85 

89 

94 

84 

73 

MIN 

51 

50 

58 

61 

52 

62 

61 

63 

64 

61 

60 

66 

61 

60 

55 

50 

58 

ASHTON   1  S 

MAX 

79 

80 

82 

85 

88 

92 

B3 

90 

85 

84 

85 

87 

88 

89 

89 

86 

85 

83 

81 

76 

77 

81 

80 

81 

80 

79 

80 

79 

82 

75 

64 

MIN 

44 

46 

45 

46 

43 

45 

56 

46 

45 

60 

46 

48 

47 

49 

44 

33 

40 

50 

ATLANTA  3 

MAX 

83 

75 

81 

85 

83 

87 

89 

90 

87 

74 

79 

83 

85 

88 

87 

81 

84 

86 

82 

77 

71 

71 

76 

79 

76 

76 

75 

76 

76 

64 

72 

MIN 

36 

29 

43 

43 

42 

45 

46 

49 

51 

45 

45 

46 

41 

39 

37 

33 

33 

36 

42 

49 

AVERY  RS 

MAX 

83 

86 

96 

95 

96 

102 

98 

97 

94 

88 

97 

95 

99 

93 

85 

89 

91 

90 

86 

75 

75 

76 

88 

79 

30 

78 

30 

83 

91 

93 

92 

MIN 

44 

43 

44 

54 

50 

51 

56 

49 

51 

62 

64 

68 

55 

53 

52 

46 

46 

44 

41 

42 

41 

45 

5 1 

BAYVIEW  MODEL  BASIN 

MAX 

80 

72 

72 

77 

80 

80 

92 

91 

81 

81 

74 

82 

81 

81 

83 

80 

76 

78 

78 

74 

65 

74 

71 

74 

66 

71 

74 

73 

70 

30 

78 

MIN 

47 

40 

41 

51 

46 

66 

52 

42 

52 

62 

62 

60 

59 

56 

47 

39 

42 

38 

40 

47 

^' 

50 

BIG  CREEK  1  S 

MAX 

77 

81 

89 

87 

89 

80 

9i 

90 

85 

78 

84 

82 

85 

86 

80 

82 

81 

82 

76 

72 

69 

73 

73 

76 

72 

73 

76 

78 

76 

81 

65 

MIN 

29 

26 

29 

35 

34 

35 

35 

40 

47 

52 

46 

48 

44 

40 

34 

33 

34 

38 

34 

29 

2  8 

30 

26 

29 

27 

29 

30 

43 

BLACKFOOT  DAM 

MAX 

79 

83 

80 

85 

85 

86 

81 

87 

82 

85 

87 

82 

88 

90 

86 

87 

83 

84 

83 

78 

78 

79 

79 

80 

80 

81 

79 

30 

84 

77 

66 

MIN 

42 

35 

38 

49 

37 

41 

48 

46 

58 

47 

42 

41 

41 

44 

43 

38 

46 

38 

41 

35 

"'^ 

35 

36 

47 

38 

33 

31 

3  3 

34 

40 

46 

BLISS 

MAX 

92 

90 

94 

95 

98 

96 

99 

98 

91 

92 

97 

93 

101 

96 

93 

94 

93 

92 

87 

64 

83 

85 

91 

68 

86 

85 

87 

93 

87 

79 

MIN 

54 

42 

60 

61 

55 

65 

59 

59 

70 

63 

55 

60 

60 

60 

55 

48 

50 

52 

49 

40 

49 

46 

5 1 

43 

41 

43 

45 

59 

60 

BOISE   LUCKY  PEAK  DAM 

MAX 

93 

93 

95 

97 

100 

100 

101 

101 

97 

96 

97 

98 

103 

102 

95 

94 

95 

93 

92 

82 

80 

81 

85 

86 

86 

87 

87 

89 

96 

95 

79 

HIN 

45 

52 

62 

61 

60 

65 

64 

63 

68 

62 

63 

61 

60 

61 

54 

59 

51 

46 

60 

52 

5  7 

50 

52 

51 

57 

54 

56 

63 

59 

BOISE  WB  AP 

MAX 

82 

91 

95 

93 

96 

100 

98 

96 

96 

87 

95 

95 

104 

93 

90 

92 

92 

90 

82 

78 

81 

61 

63 

81 

84 

85 

86 

90 

91 

82 

73 

MIN 

48 

52 

62 

63 

62 

63 

66 

69 

69 

66 

62 

64 

63 

61 

64 

64 

59 

62 

55 

48 

5 1 

5 1 

50 

49 

52 

5  I 

56 

61 

60 

BONNERS  FERRY  1  SW 

MAX 

71 

81 

86 

90 

92 

93 

88 

91 

89 

82 

92 

90 

91 

84 

79 

83 

88 

86 

80 

70 

75 

SO 

82 

72 

76 

73 

80 

83 

85 

87 

88 

MIN 

61 

42 

44 

49 

49 

56 

53 

46 

50 

62 

55 

58 

60 

57 

49 

50 

42 

41 

46 

46 

53 

44 

43 

47 

47 

BRUNEAU 

MAX 

101 

104 

103 

101 

97 

93 

102 

95 

93 

95 

92 

92 

89 

89 

81 

64 

86 

86 

85 

86 

87 

89 

93 

90 

76 

MIN 

56 

59 

60 

55 

5  3 

50 

57 

56 

56 

50 

54 

54 

47 

60 

47 

47 

46 

47 

47 

49 

68 

69 

BUNGALOW  RS 

MAX 

86 

88 

98 

98 

98 

97 

98 

97 

97 

89 

98 

96 

102 

102 

89 

90 

93 

93 

90 

80 

77 

60 

86 

87 

82 

80 

82 

86 

91 

92 

92 

HIN 

41 

41 

42 

44 

48 

50 

52 

50 

52 

58 

56 

56 

51 

52 

43 

41 

43 

45 

48 

46 

39 

40 

42 

44 

42 

45 

39 

39 

39 

42 

45 

BURKE  2  ENE 

MAX 

73 

72 

81 

81 

83 

89 

86 

85 

85 

78 

84 

82 

88 

86 

75 

76 

79 

79 

76 

64 

66 

69 

75 

68 

67 

63 

68 

72 

76 

80 

79 

MIN 

43 

38 

41 

49 

48 

50 

45 

60 

58 

48 

56 

51 

50 

38 

38 

43 

45 

43 

38 

37 

41 

42 

35 

38 

36 

38 

43 

46 

48 

BURLEY 

MAX 

95 

84 

92 

92 

92 

97 

94 

93 

98 

91 

96 

99 

92 

99 

97 

89 

97 

92 

96 

66 

81 

83 

85 

90 

87 

39 

89 

88 

63 

95 

76 

HIN 

58 

49 

55 

68 

64 

56 

60 

58 

63 

60 

59 

64 

60 

62 

61 

53 

58 

47 

50 

49 

^' 

49 

48 

47 

47 

50 

55 

56 

BURLEY   FAA  AP 

MAX 

80 

85 

87 

86 

91 

91 

90 

92 

86 

89 

91 

87 

94 

94 

86 

89 

87 

88 

62 

76 

77 

81 

87 

83 

83 

82 

82 

82 

67 

75 

71 

MIN 

55 

45 

52 

55 

55 

64 

57 

55 

60 

58 

54 

63 

60 

69 

56 

^' 

46 

41 

46 

45 

48 

41 

40 

40 

43 

44 

54 

CABINET  GORGE 

MAX 

78 

83 

86 

90 

91 

95 

92 

90 

89 

80 

93 

90 

91 

89 

89 

82 

86 

83 

60 

72 

72 

76 

78 

69 

75 

73 

79 

81 

87 

89 

67 

MIN 

55 

43 

44 

53 

49 

53 

63 

46 

51 

62 

52 

59 

56 

68 

45 

42 

44 

46 

52 

51 

43 

41 

43 

50 

48 

49 

40 

42 

46 

47 

48 

CALDWELL 

MAX 

92 

93 

92 

97 

99 

98 

100 

99 

96 

94 

98 

95 

100 

98 

95 

94 

97 

94 

91 

64 

82 

86 

87 

64 

87 

87 

91 

92 

95 

90 

76 

MIN 

47 

46 

52 

58 

56 

57 

69 

61 

68 

63 

60 

66 

65 

63 

68 

58 

58 

54 

52 

53 

50 

6 1 

52 

52 

50 

55 

60 

CAMBR I DGE 

MAX 

84 

91 

95 

95 

98 

101 

101 

100 

94 

92 

99 

94 

98 

93 

90 

95 

93 

90 

83 

79 

80 

64 

36 

81 

83 

84 

88 

89 

95 

65 

79 

MIN 

48 

39 

44 

55 

51 

49 

59 

57 

62 

57 

62 

60 

53 

45 

57 

44 

48 

5  3 

55 

57 

52 

46 

45 

52 

40 

40 

39 

40 

42 

66 

57 

CASCADE  1  NW 

MAX 

82 

80 

83 

84 

86 

86 

89 

89 

88 

79 

87 

88 

94 

92 

82 

84 

65 

84 

83 

74 

69 

75 

75 

76 

75 

75 

76 

78 

82 

81 

74 

HIN 

40 

35 

44 

46 

44 

46 

48 

50 

54 

54 

48 

58 

50 

48 

43 

41 

43 

43 

43 

40 

41 

40 

40 

44 

36 

36 

37 

40 

39 

45 

53 

CASTLEFORD  2  N 

MAX 

91 

85 

93 

93 

91 

90 

94 

92 

88 

86 

91 

88 

94 

96 

94 

88 

93 

90 

88 

85 

83 

64 

91 

91 

"2 

82 

87 

84 

87 

85 

62 

MIN 

53 

40 

55 

52 

50 

61 

66 

55 

65 

57 

55 

57 

57 

58 

56 

48 

56 

47 

53 

51 

44 

43 

43 

48 

45 

43 

47 

47 

45 

53 

55 

CHILLY  BARTON  FLAT 

MAX 

87 

87 

86 

79 

85 

90 

86 

81 

79 

84 

85 

87 

86 

88 

87 

84 

84 

83 

81 

77 

75 

60 

79 

77 

73 

79 

79 

79 

83 

33 

76 

MIN 

34 

27 

36 

41 

39 

43 

43 

48 

45 

41 

43 

41 

40 

45 

36 

34 

33 

36 

33 

31 

30 

40 

31 

35 

30 

22 

29 

32 

32 

35 

36 

COBALT 

MAX 

81 

79 

SO 

84 

86 

83 

89 

90 

93 

89 

88 

86 

92 

93 

89 

88 

83 

83 

63 

75 

73 

83 

75 

80 

33 

79 

83 

80 

83 

80 

79 

MIN 

32 

31 

33 

32 

32 

41 

35 

36 

41 

36 

41 

40 

42 

43 

44 

35 

38 

39 

34 

33 

32 

34 

32 

34 

29 

28 

31 

30 

32 

33 

31 

COEUR  D  ALENE  RS 

MAX 

82 

84 

92 

92 

95 

95 

95 

95 

94 

83 

95 

95 

97 

95 

82 

87 

89 

89 

85 

74 

75 

60 

81 

80 

73 

75 

80 

84 

88 

92 

90 

HIN 

54 

46 

47 

61 

55 

59 

60 

52 

54 

64 

55 

64 

60 

62 

62 

47 

47 

5  5 

53 

56 

47 

44 

48 

55 

46 

51 

46 

46 

49 

50 

52 

CONDA 

MAX 

84 

83 

84 

86 

84 

84 

82 

83 

85 

86 

88 

90 

86 

86 

84 

65 

80 

79 

79 

76 

80 

60 

80 

79 

84 

82 

71 

MIN 

47 

40 

45 

40 

41 

44 

51 

56 

55 

46 

48 

60 

47 

48 

43 

52 

46 

42 

35 

36 

47 

56 

37 

36 

40 

39 

43 

52 

COTTONWOOD 

MAX 

74 

80 

90 

88 

89 

90 

89 

89 

87 

82 

90 

92 

94 

86 

80 

84 

84 

84 

77 

71 

72 

73 

79 

72 

76 

73 

76 

80 

35 

88 

82 

MIN 

39 

40 

45 

50 

52 

57 

57 

57 

68 

59 

62 

64 

53 

52 

42 

42 

49 

62 

45 

52 

45 

46 

44 

45 

42 

43 

41 

43 

44 

46 

54 

COUNCIL 

MAX 

87 

90 

93 

94 

97 

100 

100 

100 

95 

92 

99 

94 

98 

93 

90 

95 

95 

92 

86 

60 

80 

85 

85 

81 

33 

82 

87 

83 

93 

90 

60 

MIN 

50 

49 

54 

58 

48 

68 

62 

64 

66 

58 

57 

66 

64 

68 

59 

55 

69 

54 

58 

54 

53 

54 

5  1 

57 

50 

48 

52 

49 

52 

63 

60 

CRATERS  OF   THE  MOON  NM 

MAX 

83 

83 

85 

86 

87 

90 

87 

90 

89 

83 

87 

87 

91 

89 

86 

86 

85 

84 

81 

76 

74 

77 

81 

78 

77 

77 

78 

73 

63 

81 

67 

MIN 

54 

41 

50 

51 

49 

57 

53 

55 

60 

52 

53 

68 

63 

68 

52 

48 

50 

48 

52 

47 

46 

47 

60 

46 

42 

45 

44 

46 

54 

5 1 

OEAOWOOD  DAH 

MAX 

76 

79 

84 

84 

88 

86 

88 

89 

86 

80 

86 

87 

92 

86 

82 

82 

85 

83 

79 

73 

71 

73 

80 

76 

75 

76 

78 

76 

33 

75 

-74 

HIN 

32 

34 

37 

41 

36 

40 

41 

43 

47 

50 

43 

51 

42 

42 

35 

33 

35 

37 

36 

33 

31 

32 

33 

34 

30 

28 

30 

32 

32 

38 

47 

DEER  FLAT  DAM 

MAX 

86 

86 

86 

88 

92 

95 

94 

94 

91 

86 

91 

91 

92 

89 

91 

88 

88 

65 

82 

78 

77 

79 

82 

82 

83 

80 

83 

35 

37 

84 

75 

HIN 

49 

48 

54 

60 

54 

59 

69 

63 

67 

62 

58 

62 

69 

56 

51 

56 

53 

52 

52 

54 

53 

51 

55 

61 

50 

61 

53 

5  3 

54 

66 

60 

DEER  POINT 

MAX 

71 

74 

75 

74 

82 

81 

81 

79 

76 

78 

79 

76 

87 

80 

74 

77 

76 

73 

70 

52 

64 

67 

70 

70 

69 

67 

70 

70 

76 

75 

61 

MIN 

45 

53 

62 

58 

64 

63 

60 

63 

59 

56 

62 

55 

64 

62 

67 

60 

63 

60 

52 

48 

54 

53 

56 

63 

54 

49 

52 

53 

56 

56 

47 

DIXIE 

MAX 

69 

75 

84 

81 

84 

84 

87 

88 

83 

77 

82 

81 

87 

84 

78 

81 

82 

80 

76 

70 

69 

73 

75 

75 

71 

71 

73 

75 

73 

81 

76 

MIN 

28 

27 

30 

38 

36 

39 

39 

39 

47 

51 

39 

48 

36 

40 

32 

28 

31 

31 

36 

32 

32 

26 

28 

33 

28 

25 

27 

26 

27 

29 

41 

ORIGGS 

MAX 

82 

85 

86 

83 

86 

89 

90 

87 

87 

86 

85 

84 

85 

83 

85 

83 

82 

82 

78 

75 

79 

78 

79 

31 

80 

80 

79 

77 

82 

81 

69 

HIN 

55 

43 

40 

53 

45 

47 

58 

49 

60 

49 

45 

39 

45 

50 

47 

48 

45 

44 

43 

45 

42 

42 

46 

52 

45 

40 

38 

42 

40 

42 

51 

DUBOIS  EXP  STA 

HAX 

88 

S3 

86 

84 

88 

93 

88 

90 

89 

84 

86 

83 

88 

94 

91 

87 

87 

86 

85 

81 

78 

62 

82 

82 

81 

31 

82 

31 

84 

82 

79 

HIN 

52 

50 

51 

52 

49 

55 

59 

54 

69 

64 

54 

60 

50 

68 

55 

66 

56 

63 

51 

47 

44 

50 

48 

53 

49 

44 

47 

52 

53 

58 

53 

66.2 
54.0 


69.9 
55.9 


64.5 
45.3 


89.6 
56.3 


82.4 
43.0 


80.6 
39.9 


36.9 
48.4 


77.2 
47.1 


79.7 
34.7 


82.0 
40.5 


91.3 
53.5 


92.7 
57.2 


89.1 
57.8 


83.5 
49.5 


90.8 
45.6 


77.1 
44.0 


91.0 
54.6 


83.7 
48.7 


92.4 
56.2 


90.3 
50.1 


81.8 
44.  1 


82.4 
36.2 


83.6 
35.0 


87.0 
52.8 


82.6 
45.1 


82.5 
49.0 


90.5 
55.3 


32.8 
50.5 


81.0 
37.2 


86.1 
55.6 


73.7 
56.5 


78.4 
33.6 


82.2 
46.8 


85.0 
52.5 


Saa  Relorence  Nolea  Following  Stalioa  Index 
-   104  - 


CooHnuad 


DAILY  TEMPERATURES 


IDAHO 
AUCUST  1963 


Day  Ol  Month 


aunon 

10 

12 

13 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26~ 

27 

28^ 

29 

30  ' 

31 

Am 

ELK  CITY 

MAX 

77 

79 

92 

87 

88 

89 

S8 

87 

87 

81 

89 

88 

93 

92 

82 

84 

85 

82 

80 

71 

70 

75 

79 

77 

74 

75 

79 

79 

83 

66 

84 

82.6 

MIN 

32 

32 

43 

45 

41 

42 

43 

44 

31 

55 

44 

64 

43 

47 

37 

31 

36 

36 

40 

39 

35 

35 

35 

43 

35 

35 

29 

29 

30 

36 

42 

38.6 

ELK  RIVER   1  S 

MAX 

78 

81 

92 

92 

92 

92 

92 

91 

91 

90 

92 

92 

95 

95 

82 

83 

89 

87 

83 

72 

72 

76 

81 

80 

78 

77 

78 

81 

86 

89 

89 

85.4 

MIN 

38 

37 

38 

58 

47 

46 

49 

44 

49 

61 

52 

56 

51 

61 

38 

37 

42 

44 

46 

42 

39 

40 

42 

41 

37 

42 

35 

35 

35 

40 

46 

EMMEIT  2  E 

MAX 

86 

91 

94 

92 

96 

98 

99 

97 

95 

93 

98 

95 

96 

93 

90 

93 

93 

90 

83 

80 

84 

83 

85 

84 

86 

86 

89 

90 

94 

92 

74 

90.3 

MIN 

A* 

41 

44 

59 

55 

54 

59 

57 

63 

58 

61 

64 

53 

48 

46 

47 

52 

52 

47 

42 

44 

47 

52 

40 

41 

42 

45 

46 

53 

60 

50.  5 

FAIRFIELD  RS 

MAX 

85 

87 

90 

90 

92 

92 

94 

94 

88 

86 

92 

90 

93 

91 

87 

89 

88 

88 

81 

79 

78 

79 

81 

84 

82 

83 

83 

82 

87 

86 

67 

86.0 

MIN 

47 

35 

42 

47 

45 

45 

49 

50 

58 

57 

58 

48 

60 

63 

46 

41 

43 

44 

41 

42 

37 

40 

41 

39 

35 

35 

39 

39 

39 

48 

55 

FENN  RS 

MAX 

88 

89 

93 

95 

96 

97 

95 

96 

94 

90 

98 

96 

98 

95 

92 

91 

94 

93 

91 

92 

82 

85 

85 

86 

83 

81 

85 

88 

91 

89 

84 

90.7 

MIN 

45 

45 

45 

55 

53 

52 

56 

55 

58 

65 

59 

63 

62 

60 

49 

45 

48 

49 

52 

53 

46 

47 

46 

51 

49 

48 

45 

43 

43 

46 

52 

51.2 

FORT  HALL   IND  AGENCY 

MAX 

90 

86 

93 

92 

88 

92 

89 

91 

91 

95 

95 

95 

92 

91 

89 

88 

85 

81 

65 

84 

85 

84 

84 

84 

84 

88 

88 

75 

88.0 

MIN 

57 

47 

47 

50 

58 

54 

56 

54 

63 

49 

66 

55 

50 

55 

48 

49 

53 

49 

48 

44 

52 

45 

43 

42 

45 

43 

48 

57 

50.3 

GARDEN  VALLEY  RS 

MAX 

90 

89 

95 

94 

97 

89 

97 

100 

97 

98 

97 

97 

100 

94 

91 

91 

93 

91 

89 

82 

86 

62 

85 

83 

84 

84 

86 

88 

92 

86 

84 

90.7 

MIN 

41 

36 

42 

48 

43 

47 

47 

61 

56 

56 

51 

59 

61 

48 

42 

41 

42 

45 

39 

39 

41 

39 

42 

42 

42 

36 

38 

41 

40 

44 

54 

44.6 

GLENNS  FERRY 

MAX 

88 

95 

98 

99 

103 

102 

104 

102 

95 

93 

102 

99 

102 

101 

97 

98 

97 

97 

88 

85 

86 

90 

93 

88 

90 

90 

92 

93 

97 

83 

82 

94.5 

MIN 

56 

41 

57 

61 

67 

66 

61 

60 

71 

66 

59 

61 

61 

68 

62 

48 

47 

60 

66 

55 

45 

51 

41 

55 

45 

42 

43 

46 

46 

59 

61 

55.2 

GRACE 

MAX 

86 

85 

85 

85 

87 

85 

86 

86 

86 

84 

87 

86 

89 

90 

90 

99 

85 

86 

86 

83 

81 

80 

SO 

81 

81 

84 

81 

81 

86 

83 

73 

84.4 

MIN 

♦9 

42 

49 

51 

44 

50 

56 

56 

56 

54 

48 

49 

48 

50 

49 

46 

55 

46 

47 

43 

40 

42 

42 

52 

47 

49 

38 

43 

40 

43 

53 

47.6 

GRAND   VIEW   3  WNW 

MAX 

88 

93 

93 

93 

100 

96 

100 

102 

98 

89 

98 

96 

102 

96 

89 

97 

92 

92 

85 

79 

80 

83 

86 

85 

85 

87 

86 

89 

95 

88 

79 

91.0 

MIN 

52 

42 

50 

58 

54 

57 

56 

58 

67 

62 

56 

63 

61 

67 

57 

46 

52 

50 

55 

53 

50 

62 

49 

52 

47 

48 

46 

60 

46 

54 

68 

53.5 

GRANGEVILLE 

MAX 

73 

82 

91 

89 

92 

91 

90 

89 

87 

87 

93 

90 

96 

S3 

81 

86 

87 

34 

74 

72 

74 

74 

79 

75 

65 

74 

79 

82 

85 

88 

77 

82.9 

MIN 

38 

41 

46 

58 

54 

55 

57 

55 

60 

59 

53 

64 

55 

55 

44 

43 

50 

51 

49 

46 

44 

45 

45 

41 

41 

49 

42 

43 

43 

45 

63 

GRASMERE 

MAX 

85 

86 

90 

89 

95 

93 

94 

93 

91 

84 

90 

93 

96 

95 

90 

89 

90 

88 

85 

79 

73 

78 

84 

81 

62 

80 

82 

62 

87 

86 

73 

86.5 

MIN 

43 

43 

50 

57 

51 

57 

55 

56 

66 

52 

52 

56 

50 

54 

46 

45 

53 

49 

44 

42 

53 

41 

42 

40 

39 

37 

39 

40 

45 

66 

53 

GROUSE 

MAX 

77 

80 

81 

82 

83 

85 

81 

85 

80 

80 

84 

79 

84 

85 

83 

82 

82 

80 

78 

72 

72 

76 

76 

74 

76 

76 

78 

79 

81 

74 

63 

79.0 

MIN 

34 

25 

34 

38 

37 

41 

42 

43 

48 

51 

44 

46 

41 

44 

35 

33 

36 

36 

36 

33 

28 

37 

31 

33 

31 

26 

29 

32 

35 

38 

49 

HAILEY  RS 

MAX 

87 

87 

91 

89 

92 

90 

92 

84 

85 

89 

89 

90 

90 

90 

88 

89 

89 

89 

80 

77 

79 

81 

62 

79 

79 

61 

81 

84 

65 

66 

85.1 

MIN 

45 

39 

49 

50 

54 

54 

54 

■57 

57 

52 

56 

63 

59 

48 

59 

49 

46 

45 

40 

38 

48 

42 

46 

42 

38 

43 

43 

44 

50 

53 

HAHER   4  NH 

MAX 

85 

88 

89 

90 

91 

96 

88 

93 

89 

83 

89 

90 

94 

96 

93 

89 

89 

89 

86 

84 

82 

81 

85 

86 

85 

S4 

85 

86 

86 

85 

70 

87.4 

MIN 

45 

42 

43 

44 

43 

49 

49 

52 

51 

52 

54 

54 

50 

63 

46 

50 

49 

48 

45 

39 

38 

45 

45 

44 

38 

36 

37 

42 

41 

51 

53 

MA2ELT0N 

MAX 

89 

88 

90 

88 

91 

92 

91 

92 

89 

90 

91 

86 

97 

94 

90 

91 

91 

89 

85 

80 

78 

86 

88 

85 

83 

82 

82 

84 

90 

86 

73 

87.4 

MIN 

54 

47 

52 

57 

55 

59 

60 

56 

67 

53 

50 

61 

57 

60 

59 

51 

51 

60 

53 

52 

47 

60 

46 

52 

49 

46 

47 

49 

45 

53 

56 

53.0 

HEADQUARTERS 

MAX 

80 

71 

83 

93 

90 

93 

94 

92 

93 

88 

87 

93 

90 

94 

84 

80 

84 

88 

73 

68 

74 

76 

82 

65 

76 

71 

78 

62 

89 

90 

83.4 

MIN 

35 

34 

34 

37 

45 

45 

46 

44 

45 

51 

50 

53 

49 

49 

38 

33 

34 

39 

42 

33 

35 

39 

39 

33 

36 

32 

31 

33 

37 

40 

39*7 

HILL  CITY 

MAX 

87 

88 

91 

92 

94 

96 

93 

95 

82 

86 

94 

92 

95 

94 

90 

91 

89 

86 

83 

80 

78 

83 

85 

82 

79 

82 

83 

83 

88 

83 

69 

86.9 

MIN 

51 

35 

42 

44 

42 

50 

48 

47 

58 

57 

48 

56 

46 

48 

67 

38 

42 

41 

39 

48 

36 

44 

38 

41 

34 

32 

39 

39 

38 

47 

63 

44.4 

HOLLISTER 

MAX 

85 

85 

92 

89 

89 

92 

93 

93 

90 

87 

90 

88 

96 

91 

86 

90 

89 

85 

77 

79 

78 

80 

85 

82 

79 

80 

82 

82 

87 

82 

66 

85.4 

MIN 

50 

44 

60 

54 

50 

64 

55 

56 

63 

52 

55 

56 

49 

59 

62 

49 

58 

50 

49 

45 

39 

46 

45 

48 

42 

44 

44 

45 

46 

67 

54 

50.9 

HOWE 

MAX 

88 

85 

88 

87 

88 

90 

89 

90 

87 

87 

87 

86 

88 

93 

90 

88 

90 

86 

86 

82 

80 

83 

85 

82 

83 

83 

65 

65 

85 

82 

72 

86.8 

MIN 

62 

45 

45 

55 

49 

53 

61 

53 

63 

60 

52 

57 

56 

51 

51 

50 

50 

50 

50 

41 

40 

47 

42 

44 

39 

39 

41 

45 

44 

50 

54 

IDAHO  CITY 

MAX 

81 

86 

90 

90 

93 

93 

95 

90 

89 

92 

90 

96 

92 

86 

90 

90 

89 

88 

84 

78 

76 

81 

84 

79 

80 

80 

84 

83 

86 

81 

70 

86.1 

MIN 

38 

34 

45 

49 

42 

48 

52 

56 

55 

50 

55 

49 

47 

42 

41 

40 

42 

44 

42 

37 

36 

40 

42 

40 

36 

36 

39 

37 

40 

42 

54 

43.5 

IDAHO   FALLS   2  ESE 

MAX 

87 

87 

87 

89 

90 

95 

87 

92 

90 

87 

89 

89 

94 

94 

91 

92 

90 

89 

88 

64 

SO 

85 

86 

85 

84 

83 

83 

84 

89 

84 

70 

87.2 

MIN 

53 

43 

43 

54 

49 

48 

65 

55 

67 

57 

63 

54 

52 

64 

54 

48 

52 

46 

48 

48 

45 

47 

46 

60 

46 

43 

42 

46 

44 

47 

56 

IDAHO   FALLS   16  SE 

MAX 

77 

SO 

83 

83 

87 

90 

82 

87 

83 

84 

84 

85 

89 

89 

83 

85 

84 

82 

60 

74 

76 

81 

78 

81 

80 

80 

78 

76 

83 

76 

66 

87.9 

MIN 

50 

40 

42 

53 

43 

58 

57 

50 

58 

52 

48 

49 

45 

49 

46 

44 

49 

47 

46 

41 

37 

39 

38 

46 

40 

37 

39 

37 

40 

46 

57 

45.9 

IDAHO  FALLS   FAA  AP 

MAX 

84 

86 

86 

86 

90 

95 

85 

92 

91 

89 

90 

90 

96 

98 

91 

92 

94 

92 

89 

83 

82 

87 

68 

88 

88 

87 

85 

86 

90 

76 

70 

67.9 

MIN 

53 

42 

42 

55 

50 

50 

61 

55 

64 

61 

54 

59 

56 

56 

56 

48 

49 

49 

49 

50 

49 

46 

44 

52 

47 

44 

43 

44 

45 

53 

58 

61.2 

IDAHO   FALLS  h!   NH  WB 

MAX 

88 

88 

90 

91 

92 

94 

90 

92 

86 

90 

90 

86 

92 

97 

92 

90 

91 

89 

87 

81 

81 

85 

87 

86 

83 

84 

85 

85 

86 

79 

64 

87.2 

MIN 

47 

42 

41 

50 

44 

47 

60 

50 

57 

55 

61 

58 

48 

51 

47 

46 

46 

46 

40 

37 

43 

43 

42 

41 

38 

39 

37 

44 

43 

48 

49 

46  . 1 

IDAHO   FALLS  *b  W  WB 

MAX 

83 

87 

86 

87 

88 

93 

87 

91 

86 

86 

89 

86 

92 

94 

88 

89 

89 

88 

84 

79 

78 

83 

84 

83 

82 

82 

83 

83 

87 

76 

66 

85.2 

MIN 

54 

36 

41 

52 

49 

49 

60 

54 

60 

57 

50 

60 

50 

54 

47 

43 

60 

48 

44 

48 

43 

44 

39 

44 

39 

41 

39 

41 

41 

54 

54 

47.9 

ISLAND  PARK  DAH 

MAX 

78 

79 

85 

83 

85 

90 

83 

89 

83 

80 

83 

82 

85 

87 

S3 

83 

82 

84 

81 

75 

74 

78 

79 

79 

79 

77 

78 

76 

81 

79 

65 

80.8 

MIN 

41 

31 

35 

42 

40 

42 

52 

48 

50 

48 

44 

53 

43 

44 

40 

38 

41 

40 

37 

31 

30 

38 

36 

36 

33 

28 

30 

36 

41 

48 

47 

40. 1 

JEROME 

MAX 

90 

90 

95 

93 

93 

97 

97 

97 

89 

92 

97 

92 

97 

98 

93 

93 

93 

93 

88 

84 

83 

85 

91 

85 

85 

85 

87 

88 

91 

80 

74 

90.2 

MIN 

53 

46 

58 

62 

57 

63 

64 

61 

69 

59 

59 

60 

62 

62 

66 

50 

69 

54 

54 

49 

47 

50 

47 

53 

47 

45 

47 

47 

48 

60 

57 

65.0 

KELLOGG 

MAX 

83 

74 

84 

93 

91 

96 

98 

92 

96 

90 

83 

97 

92 

100 

S3 

81 

86 

90 

85 

75 

69 

74 

79 

85 

78 

75 

80 

85 

89 

93 

85.9 

MIN 

55 

44 

46 

51 

52 

54 

58 

50 

53 

64 

55 

62 

60 

61 

47 

44 

46 

49 

43 

47 

44 

41 

47 

44 

47 

40 

42 

46 

47 

50 

KILGORE 

MAX 

81 

77 

82 

81 

84 

86 

S3 

86 

85 

78 

81 

79 

81 

S6 

S3 

81 

61 

80 

78 

76 

71 

75 

74 

75 

75 

75 

76 

75 

80 

79 

65 

79.0 

MIN 

39 

33 

32 

42 

39 

40 

49 

43 

49 

49 

45 

49 

42 

44 

40 

42 

39 

40 

36 

32 

31 

35 

36 

40 

35 

30 

31 

38 

37 

40 

47 

39.5 

KOOSKIA 

MAX 

84 

91 

102 

97 

102 

101 

98 

99 

97 

90 

102 

99 

106 

102 

89 

93 

95 

91 

84 

80 

61 

82 

88 

81 

84 

84 

85 

89 

94 

98 

90 

92.2 

MIN 

43 

45 

44 

54 

52 

52 

56 

53 

57 

62 

57 

65 

57 

59 

46 

43 

46 

49 

55 

56 

46 

46 

47 

49 

45 

44 

42 

41 

41 

44 

50 

49.  9 
• 

KUNA  2  NNE 

MAX 

84 

88 

90 

89 

93 

97 

96 

95 

92 

86 

94 

91 

94 

88 

86 

87 

87 

85 

82 

75 

77 

88 

62 

76 

87.5 

MIN 

45 

42 

51 

56 

53 

57 

59 

58 

65 

62 

57 

62 

62 

53 

54 

45 

48 

51 

52 

46 

50 

47 

52 

59 

LEWISTON  WB  AP 

MAX 

79 

89 

99 

96 

98 

96 

97 

99 

91 

92 

99 

96 

97 

86 

86 

90 

92 

88 

79 

78 

81 

82 

80 

73 

80 

80 

85 

87 

91 

96 

88 

88.7 

MIN 

52 

52 

57 

71 

63 

65 

66 

61 

66 

67 

66 

66 

66 

66 

55 

53 

57 

61 

59 

69 

63 

53 

56 

63 

49 

51 

49 

54 

52 

59 

60 

68.6 

LIFTON  PUMPING  STA 

MAX 

84 

83 

85 

78 

86 

83 

82 

78 

79 

78 

SO 

82 

86 

87 

88 

87 

82 

83 

82 

81 

80 

77 

76 

77 

79 

78 

81 

79 

82 

80 

70 

81.1 

MIN 

49 

46 

56 

54 

48 

50 

56 

55 

58 

53 

49 

51 

50 

52 

64 

47 

51 

49 

47 

49 

44 

44 

44 

46 

46 

45 

42 

40 

42 

46 

52 

LOWMAN   3  E 

MAX 

81 

97 

92 

90 

93 

91 

96 

96 

92 

86 

96 

94 

98 

97 

88 

91 

90 

90 

88 

80 

76 

SO 

86 

84 

80 

82 

83 

84 

91 

87 

73 

88.1 

MIN 

35 

30 

39 

44 

37 

42 

44 

45 

50 

50 

47 

51 

46 

44 

37 

35 

36 

38 

38 

34 

33 

35 

37 

37 

33 

31 

32 

35 

35 

38 

34 

38.8 

MACKAY  RS 

MAX 

89 

83 

86 

86 

83 

89 

91 

90 

88 

82 

88 

88 

84 

90 

89 

92 

86 

88 

90 

84 

79 

79 

81 

81 

79 

80 

81 

81 

84 

84 

75 

84.6 

MIN 

54 

43 

46 

49 

45 

50 

53 

51 

51 

51 

51 

53 

47 

50 

50 

47 

50 

43 

46 

42 

43 

47 

42 

42 

43 

40 

45 

44 

45 

46 

61 

47.2 

MALAD 

MAX 

90 

92 

89 

88 

93 

90 

88 

89 

89 

90 

88 

91 

95 

95 

93 

95 

88 

91 

91 

87 

85 

S3 

83 

85 

84 

86 

89 

88 

90 

79 

74 

66.3 

MIN 

57 

51 

59 

57 

51 

57 

62 

58 

64 

59 

55 

52 

53 

55 

60 

53 

61 

53 

51 

49 

48 

48 

48 

59 

53 

60 

48 

46 

47 

54 

55 

63.6 

HALAO  CITY   FAA  AP 

MAX 

91 

95 

91 

90 

97 

97 

89 

90 

89 

91 

91 

94 

98 

98 

94 

95 

90 

92 

93 

89 

88 

88 

86 

91 

89 

89 

89 

88 

95 

80 

75 

90.7 

MIN 

" 

46 

57 

55 

49 

52 

62 

52 

62 

56 

53 

49 

50 

50 

55 

47 

52 

49 

48 

47 

46 

46 

44 

59 

48 

46 

40 

41 

44 

62 

53 

50.5 

HAY  RS 

MAX 

87 

86 

84 

87 

91 

93 

'5 

96 

95 

88 

91 

89 

93 

96 

90 

88 

89 

91 

90 

82 

74 

78 

86 

84 

66 

86 

82 

81 

85 

84 

67 

86.8 

MIN 

44 

39 

42 

43 

42 

49 

48 

52 

58 

55 

47 

52 

45 

52 

43 

42 

43 

42 

41 

40 

39 

42 

37 

39 

40 

36 

37 

40 

39 

42 

54 

44.0 
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DAILY  TEMPERATURES 


IDAHO 
AUGUST  1963 


Station 

Da7  Oi  Montli 

Average 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

U 

IS 

IB 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

MC  CALL 

MAX 

79 

78 

85 

82 

87 

88 

88 

86 

86 

79 

85 

84 

89 



69 

82 

72 

72 

73 

76 

77 

81 

81 

74 

80.1 

MIN 

50 

43 

56 

51 

61 

57 

60 

61 

62 

65 

48 

63 

52 

75 

66 

51 

60 

44 

59 

57 

64 

48 

49 

46 

38 

37 

52 

40 

51 

66 

64 

53.4 

HC  CAHMON 

MAX 

90 

89 

91 

88 

94 

93 

90 

93 

90 

90 

90 

91 

94 

97 

92 

91 

86 

88 

80 

64 

88 

96 

87 

90 

76 

75 

99.0 

MIN 

51 

49 

50 

58 

51 

45 

60 

57 

63 

56 

53 

49 

50 

50 

49 

51 

49 

49 

46 

44 

40 

41 

43 

41 

42 

41 

40 

41 

40 

41 

48 

48.0 

MINIDOKA  DAM 

MAX 

89 

88 

82 

85 

69 

65 

66 

88 

93 

89 

91 

86 

95 

88 

86 

91 

92 

90 

88 

63 

79 

83 

63 

84 

86 

85 

85 

63 

89 

37 

74 

86.5 

MIN 

56 

52 

58 

59 

55 

59 

65 

60 

67 

60 

59 

62 

58 

57 

57 

55 

61 

60 

64 

52 

47 

50 

62 

51 

62 

50 

48 

49 

50 

59 

65 

55.8 

HOMTPELIER  RS 

MAX 

89 

89 

88 

89 

85 

90 

86 

88 

69 

89 

85 

85 

65 

90 

93 

91 

62 

81 

82 

83 

82 

35 

72 

85.2 

MIN 

47 

40 

49 

51 

43 

47 

54 

54 

55 

51 

50 

47 

49 

52 

43 

48 

46 

45 

48 

40 

42 

43 

50 

46 

41 

39 

38 

40 

45 

61 

45.5 

HOOSE  CREEK  RANCH 

MAX 

89 

87 

96 

93 

97 

95 

92 

94 

69 

76 

95 

79 

96 

92 

65 

76 

62 

91 

93 

69 

97.0 

MIN 

34 

34 

45 

60 

65 

43 

48 

50 

59 

66 

54 

71 

45 

66 

60 

60 

64 

63 

33 

47 

36 

57 

60 

66 

34 

35 

55 

31 

66 

61 

34 

51.3 

MOSCOW  U  OF  I 

MAX 

7« 

82 

90 

92 

93 

92 

90 

95 

92 

89 

96 

92 

91 

89 

80 

76 

74 

32 

87 

92 

91 

64.5 

MIN 

40 

46 

42 

47 

47 

48 

51 

45 

52 

63 

62 

59 

60 

56 

45 

43 

44 

46 

46 

49 

45 

42 

45 

45 

37 

40 

41 

42 

47 

67 

61 

47.8 

MOUNTAIN  HOME   1  SE 

MAX 

100 

98 

100 

99 

100 

100 

105 

99 

102 

^58 

66 

85 

88 

90 

92 

100 

90 

75 

81 

93.2 

MIN 

41 

58 

60 

50 

60 

55 

68 

60 

65 

60 

66 

60 

55 

50 

45 

40 

45 

40 

44 

40 

50 

48 

46 

40 

50 

55 

61.0 

MULLAN  FAA 

MAX 

66 

83 

91 

68 

93 

99 

92 

95 

86 

82 

91 

86 

97 

62 

81 

78 

62 

78 

8 1 

86 

88 

82 

82.9 

MIN 

44 

40 

45 

53 

51 

55 

54 

49 

55 

55 

52 

62 

63 

51 

41 

41 

44 

47 

46 

40 

39 

38 

47 

42 

37 

39 

38 

40 

50 

52 

55 

47.3 

NEW  MEADOWS  RS 

MAX 

86 

82 

87 

95 

95 

91 

85 

90 

87 

79 

88 

66 

95 

95 

85 

75 

80 

80 

77 

82 

83 

88 

86 

36.0 

MIN 

36 

32 

35 

48 

42 

42 

42 

46 

53 

41 

31 

45 

32 

30 

35 

38 

44 

41 

39 

34 

35 

42 

33 

32 

35 

34 

33 

37 

47 

38.4 

NEZPERCE 

MAX 

73 

81 

92 

88 

92 

91 

90 

90 

88 

85 

91 

92 

95 

81 

80 

73 

80 

31 

85 

90 

82 

82.7 

MIN 

35 

37 

45 

57 

50 

53 

52 

52 

55 

56 

67 

61 

56 

54 

40 

46 

49 

50 

47 

60 

42 

45 

44 

44 

38 

40 

40 

41 

40 

47 

50 

47.6 

OAKLEY 

MAX 

82 

94 

93 

87 

86 

90 

90 

92 

87 

89 

88 

86 

97 

89 

87 

84 

80 

61 

83 

36 

79 

76 

85.5 

MIN 

SO 

50 

59 

57 

54 

56 

60 

59 

60 

56 

57 

58 

51 

55 

56 

63 

59 

53 

51 

47 

44 

46 

47 

60 

46 

45 

47 

47 

48 

60 

52 

62.6 

OLA  i  S 

MAX 

87 

90 

90 

92 

90 

91 

92 

90 

89 

89 

96 

94 

98 

93 

90 

82 

97 

91 

87 

80 

38.2 

MIN 

42 

41 

42 

47 

44 

46 

44 

47 

49 

60 

58 

55 

52 

51 

48 

47 

46 

47 

47 

46 

45 

46 

47 

47 

40 

42 

41 

44 

43 

55 

60 

47.4 

OROFINO 

MAX 

89 

94 

103 

99 

103 

103 

100 

102 

99 

94 

103 

102 

104 

102 

90 

81 

86 

84 

82 

67 

92 

95 

94 

93.8 

MIN 

47 

50 

48 

59 

56 

57 

59 

56 

59 

61 

62 

65 

60 

63 

60 

47 

53 

54 

58 

55 

50 

51 

64 

52 

47 

51 

46 

46 

45 

49 

63 

63.7 

PALISADES  DAM 

MAX 

87 

85 

83 

65 

87 

63 

81 

89 

83 

87 

66 

65 

69 

88 

68 

86 

85 

84 

86 

82 

81 

62 

82 

83 

83 

81 

84 

79 

70 

83.7 

MIN 

53 

45 

47 

54 

48 

50 

60 

56 

62 

57 

53 

57 

53 

56 

55 

52 

66 

60 

50 

46 

44 

48 

48 

55 

60 

45 

45 

45 

47 

50 

52 

51.3 

PARMA  EXP  STA 

MAX 

93 

80 

90 

90 

95 

94 

99 

97 

96 

92 

90 

93 

93 

95 

92 

81 

80 

84 

83 

82 

86 

90 

77 

88.6 

MIN 

47 

43 

47 

49 

50 

53 

54 

60 

61 

60 

56 

59 

63 

55 

55 

46 

49 

53 

52 

50 

44 

47 

47 

62 

45 

43 

44 

40 

44 

52 

59 

50.9 

PAUL  1  ENE 

MAX 

92 

82 

88 

90 

69 

91 

93 

90 

94 

87 

91 

92 

69 

95 

95 

89 

92 

90 

80 

81 

84 

88 

86 

86 

95 

85 

66 

90 

75 

38.0 

MIN 

56 

47 

54 

45 

53 

52 

60 

51 

64 

59 

56 

61 

56 

57 

66 

51 

58 

49 

52 

50 

45 

49 

46 

41 

47 

45 

44 

45 

46 

55 

56 

52.0 

PAYETTE 

MAX 

89 

93 

94 

97 

99 

LOl 

101 

99 

95 

93 

98 

95 

97 

97 

90 

97 

89 

82 

84 

68 

66 

66 

91 

92 

96 

90 

80 

92.4 

MIN 

51 

45 

51 

57 

54 

56 

60 

59 

64 

62 

59 

62 

63 

66 

63 

50 

52 

55 

57 

56 

49 

51 

50 

55 

46 

45 

44 

47 

46 

57 

54 

54.0 

PICABO 

MAX 

90 

82 

87 

87 

68 

93 

94 

91 

94 

87 

87 

91 

93 

92 

88 

66 

82 

82 

86 

61 

82 

82 

83 

84 

88 

71 

86.2 

MIN 

48 

40 

47 

50 

53 

54 

56 

56 

60 

68 

52 

56 

53 

51 

46 

46 

49 

47 

45 

40 

45 

42 

44 

43 

43 

41 

43 

45 

50 

55 

49 

48.6 

PIERCE 

MAX 

77 

82 

91 

90 

91 

93 

90 

68 

86 

86 

93 

86 

95 

90 

82 

87 

83 

72 

75 

74 

80 

71 

78 

83 

84 

88 

80 

84.1 

MIN 

36 

34 

35 

47 

44 

44 

48 

45 

48 

58 

51 

56 

47 

49 

38 

34 

40 

41 

44 

45 

35 

37 

38 

43 

32 

33 

33 

36 

42 

41.8 

POCATELLO  2 

MAX 

86 

88 

88 

85 

93 

91 

86 

93 

91 

88 

92 

91 

94 

96 

92 

90 

90 

86 

80 

82 

86 

35 

85 

86 

85 

85 

85 

90 

83 

75 

87.8 

MIN 

51 

46 

50 

56 

48 

55 

60 

57 

55 

54 

66 

64 

50 

51 

50 

51 

49 

49 

46 

46 

41 

42 

47 

62 

51 

43 

46 

39 

45 

47 

52 

49.5 

POCATELLO  HB  AP 

MAX 

84 

87 

88 

64 

91 

95 

86 

91 

86 

89 

92 

90 

95 

96 

91 

91 

91 

92 

60 

81 

84 

86 

86 

85 

85 

85 

87 

78 

70 

87.0 

MIN 

59 

51 

54 

56 

48 

55 

62 

56 

64 

57 

65 

64 

51 

61 

64 

54 

59 

62 

53 

56 

61 

50 

46 

62 

49 

48 

45 

47 

46 

49 

55 

53.8 

PORTHILL 

MAX 

73 

80 

84 

68 

93 

90 

92 

88 

86 

83 

94 

88 

87 

88 

61 

86 

84 

80 

70 

72 

76 

79 

75 

71 

74 

73 

80 

84 

84 

86 

82.2 

MIN 

51 

41 

45 

47 

46 

53 

52 

50 

50 

63 

58 

57 

56 

56 

46 

44 

45 

43 

52 

46 

43 

41 

45 

52 

45 

42 

42 

44 

44 

45 

45 

48.0 

POTLATCH 

MAX 

75 

85 

94 

93 

93 

95 

92 

94 

93 

88 

97 

97 

96 

90 

61 

78 

86 

80 

75 

75 

79 

83 

89 

92 

90 

87.3 

MIN 

40 

41 

43 

55 

47 

51 

51 

44 

50 

47 

57 

67 

58 

56 

41 

38 

38 

44 

43 

39 

40 

46 

49 

36 

40 

43 

39 

41 

45 

47 

45.5 

PRESTON  2  SE 

MAX 

91 

90 

88 

93 

90 

89 

92 

90 

92 

92 

93 

96 

97 

85 

66 

86 

85 

89 

75 

89.0 

MIN 

50 

45 

56 

56 

49 

56 

62 

56 

61 

56 

69 

61 

50 

53 

65 

47 

57 

49 

50 

50 

44 

46 

45 

53 

48 

45 

43 

41 

43 

50 

55 

51.0 

PRIEST  RIVER  EXP  STA 

MAX 

78 

80 

88 

90 

91 

94 

94 

91 

90 

60 

91 

90 

91 

91 

60 

81 

72 

74 

78 

80 

79 

74 

72 

78 

82 

84 

86 

38 

34.1 

MIN 

46 

42 

41 

48 

46 

54 

49 

45 

47 

60 

51 

58 

64 

56 

43 

39 

40 

42 

52 

43 

39 

37 

39 

53 

42 

44 

37 

38 

42 

44 

44 

45.5 

REYNOLDS 

MAX 

87 

89 

91 

88 

90 

91 

98 

94 

93 

90 

90 

90 

82 

68 

83 

90 

86 

86 

86 

80 

79 

75 

80 

77 

77 

78 

80 

30 

68 

80 

72 

35.1 

MIN 

38 

38 

43 

47 

50 

52 

50 

54 

55 

63 

65 

57 

60 

50 

48 

50 

47 

49 

54 

50 

46 

42 

42 

49 

37 

40 

40 

44 

40 

50 

43 

47.5 

RICHFIELD 

MAX 

86 

86 

87 

90 

88 

91 

88 

92 

90 

86 

91 

91 

93 

91 

89 

75 

76 

91 

80 

84 

82 

80 

81 

82 

82 

87 

82 

70 

85.3 

MIN 

50 

40 

52 

54 

49 

55 

57 

57 

63 

60 

55 

56 

69 

61 

51 

47 

52 

46 

44 

40 

47 

46 

47 

45 

45 

41 

43 

45 

47 

55 

65 

50.5 

RIGGINS  RS 

MAX 

89 

91 

95 

98 

101 

102 

100 

103 

96 

95 

98 

98 

106 

103 

92 

98 

93 

93 

92 

82 

82 

63 

84 

83 

83 

83 

86 

90 

93 

94 

94 

92.9 

MIN 

54 

53 

58 

67 

63 

63 

65 

64 

69 

65 

63 

71 

61 

jb 

58 

56 

68 

58 

64 

59 

56 

52 

55 

60 

55 

52 

64 

55 

56 

58 

61 

59.6 

RUPERT  13  NNE 

MAX 

89 

88 

87 

90 

93 

93 

88 

95 

90 

92 

95 

92 

97 

97 

91 

92 

92 

88 

83 

83 

86 

86 

81 

87 

86 

35 

86 

91 

91 

74 

39.1 

MIN 

50 

42 

49 

52 

49 

51 

58 

51 

62 

66 

53 

46 

52 

56 

49 

43 

56 

47 

46 

44 

40 

46 

45 

52 

42 

40 

39 

39 

43 

43 

64 

46.2 

SAINT  ANTHONY 

MAX 

80 

82 

86 

85 

88 

91 

83 

92 

83 

84 

67 

86 

89 

90 

83 

84 

86 

85 

63 

82 

77 

80 

83 

82 

61 

80 

81 

80 

82 

80 

63 

83.2 

MIN 

48 

36 

42 

50 

46 

47 

62 

50 

57 

55 

51 

53 

53 

54 

48 

42 

45 

47 

46 

45 

57 

44 

42 

61 

43 

38 

39 

41 

44 

46 

53 

47.9 

SAINT  MARIES 

MAX 

82 

86 

93 

96 

96 

96 

95 

96 

91 

86 

97 

95 

96 

97 

83 

89 

91 

9 1 

85 

75 

75 

79 

82 

38 

79 

76 

82 

36 

39 

69 

94 

88.3 

MIN 

48 

42 

43 

52 

51 

51 

56 

48 

53 

52 

53 

60 

69 

56 

45 

41 

43 

47 

49 

45 

44 

39 

46 

50 

44 

43 

40 

40 

42 

44 

44 

47.4 

SALMON 

MAX 

82 

84 

91 

86 

91 

96  ' 

95 

97 

93 

81 

90 

84 

93 

93 

88 

86 

87 

86 

85 

61 

77 

78 

86 

85 

61 

81 

82 

84 

85 

63 

67 

85.8 

MIN 

55 

43 

44 

51 

48 

50 

50 

53 

58 

68 

51 

60 

49 

64 

51 

47 

47 

45 

46 

48 

47 

45 

41 

46 

45 

39 

46 

46 

43 

44 

64 

48.5 

SANDPOINT  EXP  STA 

MAX 

76 

78 

81 

86 

90 

95 

90 

66 

86 

81 

68 

88 

88 

66 

79 

62 

61 

72 

75 

79 

75 

74 

72 

78 

77 

81 

85 

83 

91.8 

MIN 

52 

42 

42 

52 

48 

54 

50 

46 

46 

62 

52 

66 

60 

58 

50 

42 

44 

46 

57 

51 

39 

41 

46 

55 

44 

50 

41 

43 

54 

60 

60 

49.8 

SHOSHONE   1  WNM 

MAX 

93 

92 

93 

90 

95 

98 

95 

98  100 

91 

95 

93 

101 

100 

94 

62 

86 

92 

95 

86 

85 

86 

94 

94 

86 

72 

91.5 

MIN 

54 

44 

59 

56 

59 

62 

47 

60 

70 

58 

48 

63 

63 

61 

53 

49 

61 

55 

53 

49 

43 

49 

51 

60 

46 

42 

45 

46 

52 

51 

55 

53.5 

SLATE  CREEK  RS 

MAX 

92 

93  100 

100  102  102 

102 

99 

99 

92   101  101 

104 

104 

92 

83 

87 

38 

87 

95 

89 

91 

97 

96 

97 

94.5 

MIN 

50 

48 

50 

65 

56 

58 

61 

58 

64 

52 

58 

69 

73 

62 

52 

50 

52 

54 

61 

57 

52 

51 

51 

57 

48 

47 

47 

48 

49 

60 

58 

56.1 

STANLEY 

74 

77 

78 

80 

85 

88 

65 

87 

76 

78 

84 

84 

88 

86 

76 

82 

82 

80 

69 

68 

75 

76 

79 

75 

73 

75 

75 

77 

70 

64 

MIN 

28 

21 

32 

34 

29 

34 

39 

36 

44 

50 

43 

44 

37 

35 

30 

28 

30 

29 

30 

28 

24 

31 

27 

29 

24 

22 

24 

27 

26 

29 

48 

32^0 

STREVELL 

MAX 

91 

89 

89 

89 

91 

87 

68 

88 

69 

67 

90 

90 

9j 

96 

91 

91 

89 

89 

89 

83 

82 

34 

83 

83 

82 

84 

84 

34 

68 

86 

74 

97.2 

MIN 

56 

50 

60 

55 

50 

56 

63 

54 

64 

56 

62 

57 

48 

61 

51 

52 

60 

47 

47 

42 

37 

39 

43 

50 

43 

40 

43 

43 

43 

50 

54 

50.5 

SUGAR 

MAX 

S3 

82 

86 

85 

89 

91 

85 

91 

88 

88 

87 

87 

89 

90 

89 

87 

87 

87 

35 

82 

82 

61 

62 

82 

82 

80 

88 

80 

85 

85 

85 

85.5 

MIN 

51 

40 

37 

48 

44 

44 

60 

49 

57 

53 

49 

61 

49 

49 

45 

42 

43 

43 

42 

39 

39 

41 

41 

40 

40 

35 

35 

40 

41 

41 

41 

44.2 

SUN  VALLEY 

MAX 

86 

84 

85 

85 

84 

90 

86 

87 

86 

83 

87 

86 

88 

87 

89 

86 

65 

84 

81 

78 

74 

77 

80 

79 

77 

78 

80 

80 

93 

78 

66 

82.6 

MIN 

33 

23 

36 

39 

36 

39 

44 

42 

48 

53 

41 

46 

40 

47 

33 

30 

32 

33 

31 

30 

26 

39 

30 

34 

26 

25 

27 

31 

31 

35 

51 

36.9 

See  Reterence  Notes  foUowlng  Station  Index 
-   106  - 


DAILY  TEMPERATURES 


IDAHO 
r  1963 


Day  Oi  Month 

• 

Slatioa 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

U 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

1 



SHAN  FALLS  PH 

MAX 

95 

96 

98 

98 

102 

101 

103 

103 

103 

92 

101 

101 

106 

103 

96 

98 

96 

95 

94 

63 

83 

87 

88 

86 

89 

87 

90 

92 

98 

98 

79 

94.9 

MIN 

56 

59 

64 

62 

67 

64 

66 

67 

66 

60 

65 

61 

60 

60 

" 

56 

60 

61 

56 

65 

63 

62.0 

SWAN  VALLEY   1  H 

MAX 

93 

84 

85 

88 

87 

86 

83 

90 

86 

85 

87 

85 

89 

90 

86 

87 

84 

85 

67 

85 

86 

82 

82 

S3 

84. 

84 

63 

81 

87 

80 

75 

84.8 

56 

55 

45 

44 

45 

38 

38 

45 

43 

33 

30 

39 

39 

39 

33 

31 

34 

37 

41.2 

lEIONIA   EXP  STA 

MAX 

80 

80 

85 

82 

85 

90 

80 

86 

86 

81 

83 

83 

85 

69 

84 

84 

82 

82 

83 

76 

76 

79 

80 

80 

81 

79 

78 

79 

80 

78 

61 

61.2 

47 

43 

43 

57 

48 

57 

50 

47 

47 

43 

50 

47 

41 

43 

42 

44 

42 

38 

39 

42 

46 

39 

38 

39 

37 

37 

43 

51 

44.  1 

THREE  CREEK 

MAX 

84 

85 

90 

88 

90 

89 

93 

92 

91 

83 

89 

91 

93 

90 

69 

90 

90 

90 

86 

78 

80 

81 

84 

82 

83 

83 

84 

84 

86 

79 

69 

66.1 

33 

47 

39 

59 

47 

46 

50 

45 

43 

48 

44 

42 

35 

33 

35 

33 

34 

32 

31 

29 

30 

29 

26 

30 

27 

30 

29 

34 

49 

37,5 

TRIANGLE  RANCH 

MAX 

SA 

81 

89 

93 

92 

92 

88 

90 

SO 

87 

91 

95 

92 

84 

86 

86 

88 

80 

74 

73 

76 

84 

60 

81 

82 

80 

60 

83 

75 

65 

83.8 

28 

34 

42 

47 

48 

60 

52 

43 

46 

44 

39 

34 

32 

35 

35 

40 

31 

30 

30 

43 

36 

26 

25 

30 

30 

32 

47 

50 

36.0 

TWIN  FALLS   2  NNE 

MAX 

89 

81 

88 

95 

91 

93 

96 

98 

96 

90 

92 

94 

90 

99 

92 

89 

91 

89 

87 

82 

76 

78 

79 

90 

80 

79 

79 

63 

82 

92 

76 

87.7 

MIN 

56 

57 

60 

49 

57 

49 

54 

53 

47 

52 

46 

53 

50 

45 

46 

49 

46 

55 

57 

53.4 

TWIN  FALLS  3  SE 

MAX 

91 

Bi 

89 

91 

90 

88 

94 

93 

93 

87 

89 

92 

65 

95 

93 

89 

90 

89 

88 

84 

78 

80 

82 

89 

92 

82 

81 

84 

84 

88 

76 

87.0 

MIN 

46 

59 

60 

56 

54 

65 

60 

54 

51 

46 

53 

45 

59 

59 

46 

45 

54 

46 

55 

56 

54.9 

THIN   FALLS  WBASO 

MAX 

86 

78 

65 

87 

85 

87 

91 

90 

90 

84 

87 

89 

83 

92 

90 

85 

68 

64 

87 

80 

74 

77 

78 

67 

78 

80 

79 

82 

62 

87 

74 

84.1 

MIN 

57 

57 

55 

49 

56 

48 

50 

49 

42 

48 

44 

49 

45 

42 

43 

45 

53 

56 

51.9 

WALLACE  WOODLAND  PARK 

MAX 

81 

68 

80 

89 

88 

90 

95 

90 

92 

89 

80 

92 

89 

95 

82 

76 

84 

66 

65 

72 

66 

69 

75 

82 

62 

76 

71 

76 

82 

85 

88 

81.8 

MIN 

50 

40 

42 

42 

40 

43 

45 

46 

43 

39 

38 

44 

47 

39 

40 

37 

39 

42 

46 

48 

45.6 

WARREN 

MAX 

75 

76 

84 

79 

82 

83 

85 

84 

82 

76 

82. 

60 

86 

64 

77 

80 

79 

78 

76 

69 

66 

68 

75 

72 

70 

69 

72 

73 

74 

76 

71 

76.9 

26 

38 

35 

37 

38 

39 

48 

46 

36 

45 

36 

39 

32 

39 

29 

30 

33 

36 

30 

26 

28 

32 

27 

25 

28 

26 

32 

27 

42 

33.7 

WAYAN 

MAX 

82 

84 

83 

SO 

86 

89 

81 

81 

78 

81 

65 

83 

84 

80 

80 

81 

82 

82 

76 

78 

77 

S3 

77 

76 

81.3 

MIN 

37 

45 

51 

54 

52 

57 

41 

41 

39 

40 

42 

49 

46 

47 

47 

46 

36 

38 

34 

44 

41 

42 

42 

37 

43.7 

weiSER  2  SE 

MAX 

84 

92 

97 

94 

98 

100 

100 

101 

97 

93 

96 

94 

97 

95 

91 

97 

96 

91 

84 

82 

83 

67 

87 

83 

64 

85 

90 

90 

92 

84 

76 

91.0 

MIN 

5* 

44 

51 

54 

53 

54 

54 

59 

62 

61 

60 

58 

60 

55 

51 

47 

48 

51 

49 

48 

49 

49 

50 

54 

44 

44 

44 

45 

47 

57 

61 

52.2 

WINCHESTER  1  SE 

MAX 

73 

80 

89 

86 

88 

88 

88 

89 

90 

78 

88 

88 

86 

67 

77 

83 

62 

80 

78 

67 

70 

70 

72 

69 

70 

68 

75 

77 

82 

86 

85 

80.4 

MIN 

38 

39 

46 

45 

43 

55 

51 

51 

53 

64 

55 

56 

55 

54 

40 

42 

48 

43 

44 

45 

43 

42 

44 

40 

38 

39 

38 

40 

41 

44 

53 

45.8 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 


OUOOD 

3s  ? 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

28 

29 

30 

31 

ABERDEEN  EXP  STATION 

EVAP 
WIND 

.38 
72 

.39 
105 

.24 

22 

.17 
47 

.19 

53 

.26 
34 

.20 

36 

.15 
10 

.27 
46 

.17 

37 

.19 

30 

.26 
64 

.23 
78 

.25 
38 

.26 
40 

.37 

84 

.24 
18 

.35 
63 

.25 

27 

.32 

96 

.33 

106 

.22 

49 

.27 
39 

.36 
88 

.24 
54 

.28 
40 

.25 
32 

.29 
76 

.26 
29 

.21 
14 

.07 
78 

7.91 
1S83 

ARROWROCK  DAM  (A) 

EVAP 
WIND 

.31 

38 

.28 
25 

.35 

37 

.34 

38 

.33 
27 

.36 

38 

.33 

36 

.35 
31 

.24 

28 

.19 

28 

.26 
16 

.37 
29 

.35 

29 

.35 
28 

.34 

33 

.30 
23 

.34 

36 

.29 

25 

.31 

36 

.28 
44 

.26 
35 

.25 

29 

.25 

24 

.24 

27 

.31 

28 

.23 

26 

.30 
30 

.27 

29 

.26 
21 

.20 
16 

.05 
14 

8.89 
903 

LIFTON  PUMPING  STA  (B) 

EVAP 
WIND 

.26 

32 

.26 

27 

.27 

23 

.23 

31 

.22 

36 

.18 

24 

.32 
45 

.27 

59 

.24 

38 

.17 
42 

.18 

40 

.17 

48 

.26 

37 

.31 

23 

.31 

44 

.28 
26 

.21 

26 

.23 
49 

.24 

31 

.31 

47 

.24 

29 

.20 
62 

.19 
48 

.26 

54 

.26 

56 

.23 
55 

.25 

37 

.24 
23 

.21 

19 

.22 

29 

.12 

39 

7.36 
1180 

MOSCOW  U  OF   1  (B) 

EVAP 
WIND 

.20 

.28 

.44 

.42 

.31 

.26 

.44 

.28 

.18 

.04 

.30 

.29 

.37 

.39 

.42 

.22 

.49 

.29 

.18 

.19 

.11 

.34 

.20 

.12 

.33 

.09 

.34 

.15 

.30 

.31 

.29 

8.57 

PALISADES  DAM 

EVAP 
WIND 

.46 

140 

.46 
180 

.34 

180 

.27 

120 

.24 

150 

.43 

180 

.32 
140 

.26 

130 

.42 

120 

.26 

130 

.36 
170 

.19 

170 

.23 

70 

.49 

250 

.30 

190 

.40 

ISO 

.38 
140 

.31 
210 

.33 

185 

.36 

146 

.25 

130 

.37 

190 

.26 

190 

.37 
136 

.40 
ISO 

.41 

165 

.40 

180 

.37 
183 

.37 
211 

.26 
102 

.06 
86 

10.33 
4932 

TWIN  FALLS  WBASO 

EVAP 
WIND 
MAK 
MIN 

.34 

66 
86 
55 

.30 
63 
S3 
49 

.26 
24 
87 
51 

.29 
61 
84 
59 

.26 

48 
87 
59 

.24 
55 
82 
59 

.27 
40 
86 
60 

.29 
33 
92 
60 

.27 
22 
92 
62 

.17 

40 
83 
61 

.27 
34 
91 
59 

.27 
46 
91 
61 

.30 
68 
84 
67 

.32 

62 

90 
59 

.36 
67 
89 
65 

.26 

55 
86 
54 

.24 

29 
89 
55 

.27 
47 
84 

53 

.31 

50 
67 
54 

.30 
80 
83 
51 

.29 

72 
80 
46 

.25 

50 
82 
49 

.24 

40 
82 
51 

.41 

101 
79 
50 

.24 

56 
83 
50 

.27 
46 
82 
49 

.24 

47 
62 
49 

.26 
48 
83 
50 

.23 

33 
65 
61 

.25 

31 
86 
52 

.18 
71 

68 
56 

8.47 
1574 
84.8 
54.5 

MAX  AND  MIN  IN  ABOVE  TABLE  REFER  TO  EXTREMES  OF  TEMPERATURE  OF  WATER  IN  PAN  AS  RECORDED  DURING  THE  24  HOURS  ENDING  AT  TIME  OF  OBSERVATION. 

(A)  PAN  PAINTED  INSIDE  AND  OUTSIDE  WITH  ALUMINUM  PAINT. 

(B)  PAN  IS  OF  STAINLESS  STEEL. 


SUPPLEMENTAL  DATA 


Wind  direction 

Wind  apeed 

m.  p.  h. 

Relative   humidity  averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipi 

tation 

* 

SUIioD 

Prevailing 

percent  oi 
time  from 
prevailing 

Average 

1  e 

51 

Direction 
of 

fastest  mile 

Date  oi 
faateat  mil* 

SiOO  AM  ^ 
MST 

lliOO  AM 
MST 

O  l/l 
o  Z 

in 

lliOO  PM 
MST 

60-I0' 

.10-.49 

.50-99 

1.00-1.99 

2.00 
and  over 

Total 

Percent  ol 

possible 

sunshine 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  s 

BOISE  WB  AIRPORT 

WNW 

19 

7.2 

56 

SE 

9 

54 

35 

23 

38 

2 

1 

0 

1 

0 

0 

4 

87 

2.9 

IDAHO  FALLS  42  NW  WB 

NNE 

9.1 

30« 

SW 

1 

1 

1 

3 

0 

0 

0 

- 

IDAHO  FALLS  46  W  WB 

WSW 

6.6 

25a 

WSW 

1 

4 

1 

2 

0 

0 

0 

7 

LEWISTON  WB  AIRPORT 

55 

37 

21 

3 

1 

4 

0 

0 

0 

8 

3.9 

POCATELLO  WB  AIRPORT 

SW 

13 

7.5 

34 

SW 

12 

55 

32 

20 

38 

3 

i 

1 

0 

0 

0 

9 

78 

4.1 

•    MAXIMUM  HOURLY  AVERAGE 


Sm  R«I«««oc«  NoIm  FoUowtng  Sutloa  lodax 
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STATION  INDEX 


STATION 

ci 
Q 

COUNTY 

DRAINAGE  X\ 

LATITUDE 

LONGITUDE 

Z 

o 

< 

a 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSEnVEn 

1   TEMP.  1 

PRECIP. 

m 

ABERDEEN  EKP  STATtON 

OOIO 

BINGHAM 

12 

42  57 

112  50 

440( 

6« 

8A 

8A 

EXPERIMENT  STATION 

AFTERTHOUGHT  MINE 

OWYHEE 

12 

43  00 

116  42 

728( 

: 

U  S  WEATHER  BUREAU 

AMEHtCAH  FALLS  1  SH 

022T 

POWER 

\; 

42  47 

112  52 

43ie 

)P 

5P 

U  S  BUR  RECLAMATION 

ANDERSON  RAM 

026! 

ELMORE 

43  21 

115  28 

3882 

6^ 

6F 

:  H 

U  S  BUR  RECLAMATION 

ARSON  2  NW 

POWER 

i; 

42  30 

112  34 

517( 

6P 

6P 

MRS  GENA  NEWPORT 

ARCO  3  Nw 

037S 

BUTTE 

6 

4)  40 

113  20 

530( 

tt 

6P 

H 

JOHN  C  TOOMBS 

arromrocc  dam 

ELMORE 

2 

43  36 

115  55 

3275 

7P 

TP 

U  S  BUR  RECLAMATION 

ASHTON  1  S 

0470 

FREMONT 

i; 

4A  04 

111  27 

522( 

9P 

9P 

GUST  STCINHANN 

ATLANTA  1 

0A91 

ELMORE 

4)  48 

115  07 

647( 

5P 

5( 

Z  H 

JAMES  E  SAYKO 

ATLANTA  SUMMIT 

ELMORE 

; 

43  45 

115  14 

! 

AVERY  RANOER  STATION 

052) 

SHOSHONE 

10 

47  15 

115  48 

2492 

3P 

3r 

U  S  FOREST  SERVICE 

BALD  MOUNTAIN 

054C 

BLAINE 

12 

43  39 

114  24 

C 

SUN  VALLEYS  DIR  REC  FAC 

BAVVIEW  MODEL  BASIN 

066'' 

KOOTENAI 

47  59 

116  34 

207( 

eA 

U  S  NAVY 

BENTON  DAM 

07S? 

BONNER 

48  21 

116  50 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

BIG  CREEK  1  S 

09)5 

VALLEY 

11 

45  06 

115  20 

5686 

fcP 

6P 

^  H 

ANNESLEY  N  EDWARDS 

6L.ACKF00T  2  SSN 

0«15 

BINGHAM 

12 

4)  11 

112  23 

449! 

5f 

5P 

TOM  THOMPSON 

BLACKFOOT  DAM 

092{ 

CARIBOU 

12 

43  00 

111  43 

620< 

6P 

c 

FORT  HALL   IR  PROJ 

BLISS 

1002 

GOODING 

12 

42  56 

114  57 

326? 

6(> 

NORTH  SIDE  CANAL  CO 

BOGUS  BASIN 

tOlA 

BOISE 

i: 

43  46 

116  06 

6196 

US  SOIL  CON  SERVICE 

BOt SE  LUCKY  PEAK  6AM 

lOlfll 

ADA 

43  33 

116  04 

2840 

4P 

: 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BOISE  wn  AIRPORT 

10221 

ADA 

2 

43  34 

116  13 

2842 

MI( 

MIt 

C  MJ 

U  S  WEATHER  BUREAU 

BONNEHS  FERRT  1  SW 

1079 

BOUNDARY 

5 

46  41 

116  19 

1610 

5P 

5P 

C  H 

ARLO  T  GRUNERUD 

BRUNEAU 

1195 

OWYHEE 

12 

42  53 

115  48 

2525 

6P 

FRED  UHL 

BUHL 

121T 

TWIN  FALLS 

i: 

42  36 

114  46 

3755 

9P 

5P 

CLOSED  5-31-63 

BUNGALOW  RANGER  STATION 

12A«i 

CLEARWATER 

46  36 

US  30 

2265 

3P 

3P 

U  S  FOREST  SERVICE 

BURKE  2  ENE 

1272 

SHOSHONE 

47  32 

4F 

4P 

MONTANA   POWER  CO 

BUHLET 

12Sa 

CASSIA 

i: 

42  32 

113  47 

4180 

8i 

8A 

FRANK  0  REDFIELO 

BURLEr  FACTORY 

1298 

CASSIA 

12 

42  33 

113  48 

4140 

: 

AMALGAMATED  SUGAR  CO 

BURLET  FAA  AIRPORT 

i3o: 

CASSIA 

12 

42  32 

113  46 

4146 

MIO 

Mn 

FED  AVIATION  AGENCY 

46  05 

116  04 

5P 

5P 

WASH  WATER  POWER  CO 

CALDWELL 

13S0 

CANYON 

43  40 

116  41 

2370 

MIO 

5f 

CALDWELL  BROADCAST  CO 

CAMflRtOGr 

i4oa 

WASHINGTON 

44  34 

265C 

6P 

STUART  OOPF 

CASCADE  1  NW 

151* 

VALLEY 

44  32 

116  03 

4865 

4P 

:  H 

U  S  BUR  RECLAMATION 

CAYUSE  CREEK 

1577 

CLEARWATER 

46  40 

115  04 

3714 

s 

U  S  WEAT»CR  BUREAU 

CENTERVILLE  ARBAUGM  RCM 

16  36 

BOISE 

43  58 

115  51 

4300 

6P 

MISS  XINIA    1  ARBAUGH 

CMALLIS 

CUSTER- 

1] 

114  14 

5175 

3P 

3P 

: 

U  S  FOREST  SERVICE 

CHILLY  BARTON  FLAT 

1671 

CUSTER 

44  00 

113  50 

6140 

5P 

5P 

MRS  r  L  ROBINSON 

CLARKIA  RANGER  STATION 

1S3I 

SHOSHONE 

1< 

47  01 

116  15 

2910 

c 

u  S  FOREST  SERVICE 

COBALT 

193; 

LEMMI 

45  06 

4910 

5P 

5P 

MRS  MERELDA  fi  GOUGH 

COEUR  0  ALENF  RS 

1956 

KOOTENAI 

47  41 

116  45 

215 

eA, 

8A 

C  H 

CONDA 

2071 

CARIBOU 

j2 

42  43 

111  33 

5P 

9P 

J  R  SIMPLOT  CO 

COTTONWOOD 

2154 

IDAHO 

46  03 

116  21 

3411, 

6P 

5P 

LOUIS  KLAPPRICh 

COTTONWOOD  2  W5W 

21  5« 

IDAHO 

46  02 

116  23 

3&1( 

: 

SAB  I  FREt 

COUNCIL 

2187 

ADAMS 

i: 

116  26 

2935 

5P 

5F 

c 

FRED  M  NOLL 

CRATERS  OF    TMf   MOON  NM 

2260 

eUTTE 

( 

43  26 

5897 

5P 

5P 

CRATERS  OF  THE  MOON 

OEADWOOD  DAM 

2385 

VALLEY 

44  19 

115  38 

S375 

5P 

5P 

:  H 

U  S  BUR  RECLAMATION 

DEAOWOOO  SUMMIT 

2395 

VALLEY 

115  34 

700C 

U  S  WEATHER  BUREAU 

DECEPTION  CREfK 

242; 

KOOTENAI 

116  29 

3O60 

:  s 

U  S  FOREST  SERVICE 

DEER  FLAT  PAM 

2«*« 

CANYON 

i; 

43  35 

116  45 

251( 

7P 

7P 

CARL  PADOUR 

2451 

12 

43  45 

116  06 

5P 

5P 

c 

DIXIE 

2575 

IDAHO 

11 

45  33 

115  26 

56K 

5P 

5P 

MRS  ZILPHA  L  WENIEL 

ORIGGS 

2676 

TETON 

12 

43  44 

111  07 

6097' 

5P 

5P 

EDITH  STEVENS 

DUBOIS  fXP  STATION 

2707 

CLARK 

6 

44  15 

112  12 

545; 

5P 

5P 

: 

U  S  FOREST  SERVICE 

ELK  CITY 

2975 

IDAHO 

45  49 

115  26 

3P 

3P 

MRS  DONNA  M  NELSON 

ELK  RIVEP  1  5 

2892 

CLEARWATER 

3 

46  46 

116  11 

2916 

BK 

8A 

MRS  HAZEL  V  WHEELER 

E»«ETT  2  E 

2942 

GEM 

2 

43  52 

116  28 

250( 

6P 

6P 

WAYNE    F  HARPER 

FAIRFIELD  RANGER  STA 

3108 

CAMAS 

12 

43  21 

5065 

spi 

5P 

U  S  FOREST  SERVICE 

FENN  RANGEP  STAT  ION 

3143 

IDAHO 

46  06 

115  33 

1560 

8A 

MRS  RUBY  G  COVEY 

FORT  HALL   INDIAN  AGENCY 

3297 

BINGHAM 

12 

43  02 

112  26 

446( 

5P 

5( 

FORT  HALL  IR  PROJ 

GALENA  SUMMIT 

12 

43  53 

114  42 

US  SOIL  CON  SERVICE 

GARDEN  V»LLFV  RS 

344E 

BOISF 

44  04 

115  55 

3212 

5P 

5P 

U  S  FOREST  SERVICE 

GILMORE  SUMMIT  RANCH 

3576 

CUSTER 

11 

44  19 

U3  31 

s 

U  S  WEATHER  BUREAU 

6LENNS  FERRY 

3631 

ELMORE 

12 

42  57 

115  18 

258( 

5P 

5P 

MILES  1  MILLER 

GOODING 

3675 

GOODING 

12 

42  58 

114  43 

3564 

US  SOIL  CON  SERVICE 

GRACE 

37  32 

CARIBOU 

42  35 

111  44 

540( 

5P 

5P 

UTAH  PWR  ♦  LIGHT  CO 

GRAND  VIEW  3  WNW 

3760 

OWYHEE 

i; 

43  00 

116  10 

2375 

6P 

6P 

RUSSELL  J  SEAOUEST 

GBANGEVILLE 

3771 

IDAHO 

3 

45  55 

116  08 

3355 

lOP 

lOP 

U  S  WB  OBSERVER 

GRASMEHE 

360? 

OWYHEE 

i; 

42  23 

115  53 

5126 

5P 

5P 

GEORGE  F  Thomson 

GROUSE 

3882 

CUSTER 

43  42 

113  37 

6100 

5P 

5P 

MRS  BRYAN  TAYLOR 

GUNNEL  GUARD  STATION 

3902 

CASSIA 

12 

42  06 

113  12 

5880 

s 

U  S  FOREST  SERVICE 

HAILEY  BANGER  STATION 

3942 

BLAINE 

12 

43  31 

114  19 

532( 

8A 

eA 

U  S  forest  SERVICE 

HAMER  *  NW 

396* 

JEFFERSON 

6 

43  58 

112  15 

5P 

5P 

U  S  F  ♦  W  L  SERVICE 

HAIELTON 

4140 

JEROME 

12 

42  36 

114  08 

406( 

5P 

5P 

NORTH  SIDE  CANAL  CO 

HEADQUARTERS 

4150 

CLEARWATER 

3 

46  38 

119  48 

3140 

8A 

8A 

POTLAICH  forests  INC 

MILL  CITY 

4268 

CAMAS 

12 

43  18 

115  03 

500( 

5P 

5P 

CARROLL  M  OAMMEN 

HOLLISTEP 

4295 

TWIN  FALLS 

12 

>2  21 

114  35 

4550 

5P 

SALMON  R  CANAL  CO 

HOWE 

4384 

BUTTE 

4820 

CHARLES  D  COWGILL 

IDAHO  CITY 

BOISE 

2 

115  50 

5f 

5P 

FRED  A  PROFFER 

IDAHO  CITY  11  SW 

4450 

BOISE 

2 

43  43 

116  00 

5000 

5P 

MPS  BERTHA  GARDNER 

IDAHO  FALLS  2  ESE 

4455 

BONNEVILLE 

12 

43  29 

112  01 

4765 

CARROLL  SeCHlST 

IDAHO  FALLS  16  SE 

4456 

BONNEVILLE 

12 

43  21 

111  47 

5712 

7P 

GEORGE  W  MEYER 

HOAHO  FALLS  FAA  AIRPORT 

4457 

BONNEVILLE 

12 

43  31 

112  04 

4730 

MID 

MID 

FED  AVIATION  AGENCY 

IDAHO  FALLS  42  NW  WB 

4459 

BUTTE 

43  50 

112  41 

4790 

MID 

MID 

:  J 

U  S  WEATHER  BUREAU 

IDAHO  FALLS  46  W  WB 

4460 

BUTTE 

( 

43  32 

112  57 

4933 

MID 

MIO 

C  HJ 

U  S  WEATHER  BUREAU 

IDA  VAOA 

4475 

OWYHEE 

2 

42  01 

115  19 

CHRIS  CALLEN 

12 

44  25 

111  24 

6P 

JACKSON  PEAK 

46i; 

BOISE 

44  03 

115  27 

705( 

US  SOIL  CON  SERVICE 

JEROME 

JEROME 

i: 

42  44 

114  31 

3785 

8A 

NORTH   SIDE    CANAL  CO 

KAMIAM 

479: 

LEWIS 

46  14 

116  02 

1212 

8A 

EWART  L  BRUGH 

KELLOGG 

4831 

SHOSHONE 

4 

47  32 

116  08 

2305 

9A 

IRVING  H  LASKEY 

STATION 

INDEX  NO. 

DRAINAGE  t 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSEnVEn 

g 

E  \ 

KETCHUM  17  WSW 

4840 

BLAINE 

12 

43  37 

114  41 

8421 

! 

U  S  WEATHER  BUREAU 

KILGORE 

490( 

CLARK 

& 

44  24 

112  07 

6150 

9F 

5P 

MRS  ROY  MC  GOVERN 

KOOSKIA 

5011 

IDAHO 

46  09 

115  59 

1261 

E   I  6ILR0Y 

KUNA  2  NNE 

5038 

ADA 

2 

43  31 

116  24 

2685 

6F 

HARRY  U  GIBSON 

LEAOORE 

5169 

LEMHI 

11 

113  22 

6115 

DONALD  B  NOBLE 

LEWISTON  WB  AIRPORT 

5241 

NEZ  PERCE 

46  23 

117  01 

1413 

MID 

Mil 

:  HJ 

u  S  WEATHER  BUREAU 

LIFTON  PUMPING  STATION 

5275 

BEAR  LAKE 

42  07 

111  16 

5926 

5P 

5P 

5F 

UTAH   PWR   ♦   LIGHT  CO 

LITTLE  WOOD  DAM 

5322 

BLAINE 

i: 

43  26 

5220 

c 

ROSS  A  STANFORD 

LOLO  PASS 

5356 

IDAHO 

46  38 

114  33 

5700 

U  S  FOREST  SERVICE 

LOHMAN  3  E 

9420 

44  05 

lis  34 

3670 

5P 

5P 

HACKAY  RANGER  STATION 

5462 

CUSTER 

6 

43  55 

113  37 

5897 

9P 

5P 

C  H 

U  S  FOREST  SERVICE 

MALAD 

5544 

ONEIDA 

42  12 

112  16 

7P 

JUNIUS  L  CROWTHER 

MALAO  CITY  FAA  AP 

9559 

ONE  I  DA 

1 

42  10 

112  19 

4476 

MID 

MID 

FED  AVIATION  AGENCY 

MALTA  RANGER  STATION 

5567 

CASSIA 

12 

42  19 

113  22 

4540 

* 

U  S  FOREST  SERVICE 

MAY  RANGFR  station 

5685 

LEMHI 

11 

4*  36 

113  55 

5110 

5P 

.U  5  FOREST  SERVICE 

MC  CALL 

5708 

VALLEY 

a 

44  54 

116  07 

5025 

4P 

4P 

H 

U  S  FOREST  SERVICE 

MC  CAMMON 

5716 

BANNOCK 

12 

42  39 

112  12 

6P 

5P 

R  F  LINDENSCHMITT 

MINIDOKA  DAM 

5980 

MINIDOKA 

12 

42  40 

113  30 

4260 

9P 

5P 

U  S  BUR  RECLAMATION 

MONTPELIER  RANGER  STa 

6053 

BEAR  LAKE 

42  19 

111  16 

5960 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

MOORE  C REEK  SUMM | T 

6077 

i 

43  56 

115  40 

5990 

s 

U  S  WEATHER  BUREAU 

MOOSE  CREEK  RANGER  STA 

60B7 

IDAHO 

46  08 

114  55 

2480 

U  S  FOREST  SERVICE 

MOSCOW  U  OF  1 

6152 

LATAH 

46  44 

117  02 

2660 

5P 

5P 

5P 

UNIVERSITY  OF  IDAHO 

MOUNTAIN  HOME  1  SE 

6174 

ELMORE 

i; 

43  07 

115  41 

3160 

5P 

5P 

c 

CITY  OF  MOUNTAIN  HOME 

6235 

SHOSHONE 

47  28 

115  46 

3566 

HID 

MH 

FED  AVIATION  AGENCY 

MULLAN  P*S5 

6237 

SHOSHONE 

4 

47  27 

115  40 

5962 

U  S  WEATHER  BUREAU 

NEW  MEADOWS  RANGER  STA 

6388 

ADAMS 

44  58 

116  17 

3670 

8i 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

NE 2 PERCE 

6424 

LEWIS 

46  14 

116  14 

3220 

JOHN  KOEPL 

NEZ  PERCE  PASS 

6430 

IDAHO 

3 

45  43 

114  30 

6S75 

U  S  FOREST  SERVICE 

OAKLEY 

6542 

CASSIA 

12 

42  15 

113  63 

4600 

6P 

6P 

HERBERT  J  HARDY 

OBSIDIAN  3  SSE 

6553 

11 

44  02 

114  50 

5970 

5P 

5P 

1  CLOSED  10/2/52 

OLA  5  S 

6590 

GEM 

8 

44  07 

116  17 

2960 

5P 

5P 

: 

MRS  DOROTHY  NALLY 

OROF1N0 

6681 

CLEARWATER 

3 

46  29 

115  15 

1027 

5P 

5P 

U  S  FOREST  SERVICE 

PALISADES  0AM 

6764 

BONNEVILLE 

12 

43  20 

111  12 

5397 

5P 

SP 

5P 

: 

U  S  BUR  RECLAMATION 

PARMA  EXPERIMENT  STA 

6844 

CANYON 

2 

43  46 

116  57 

2215 

a' 

STATE  EXP  STATION 

PAUL    1  ENE 

6877 

MINIDOKA 

12 

42  37 

113  45 

4210 

w 

AMALGAMATED  SUGAR  CO 

6891 

PAYETTE 

e 

44  05 

116  56 

2150 

6P 

6P 

H 

JOSEPH  T  LOWE 

PICABO 

7040 

BLAINE 

12 

43  18 

114  04 

4875 

BA 

8A 

LEONARD  N  PURDV 

PIERCE  RANGER  STATION 

7049 

CLEARWATER 

3 

46  30 

115  48 

3171 

: 

CLOSED  3-1-63 

PINE    1  N 

7077 

ELMORE 

43  30 

115  16 

4220 

s 

US  GEOLOGICAL  SURVEY 

7188 

BENEWAH 

4 

47  19 

116  57 

2970 

: 

POCATELLO  2 

7208 

BANNOCK 

12 

42  52 

112  29 

SS 

SS 

ERNEST  B  CHASE 

POCATELLO  Wa  AIRPORT 

7211 

POWER 

12 

42  55 

112  36 

4444 

MID 

MIO 

:  HJ 

U  S  WEATHER  BUREAU 

PORTHILL 

7264 

BOUNDARY 

5 

49  00 

16D0 

6P 

DONALD  A  WRIGHT 

POTLATCH 

7301 

7 

46  55 

116  54 

2S20 

CITY  OF  POTLATCH 

POWELL 

732Q 

IDAHO 

46  31 

114  41 

3532 

It 

7A 

IDAHO  OEPT  OF  HWYS 

PRAIRIE 

7327 

ELMORE 

; 

43  30 

115  35 

4670 

c 

ORA  L  ENGELMAN 

PRESTON  2  SE 

7353 

FRANKLIN 

1 

42  04 

111  51 

4718 

aA 

8A 

C  M  CRAB THEE 

PRIEST  RIVER  EXP  STA 

7386 

BONNER 

48  21 

116  50 

2360 

5P 

5P 

U  5  FOREST  SERVICE 

PUTNAM  MOUNTAIN 

7465 

BINGHAM 

12 

43  03 

112  07 

5567 

FORT  HALL   IR  PROJ 

REYNOLDS 

7648 

12 

43  12 

116  45 

3910 

6P 

5P 

AGR  RESEARCH  SERVICE 

R  ICHFIELO 

7673 

LINCOLN 

12 

43  04 

114  09 

4306 

5P 

SP 

LESLIE  F  6USHBY 

RIGGINS  RANGFR  STATION 

7706 

IDAHO 

45  25 

116  19 

1801 

4P 

U  S  FOREST  SERVICE 

RIRIE  12  ESE 

7727 

BONNEVILLE 

12 

43  34 

111  33 

5591 

SP 

JOHN  L  JOLLEy 

8022 

FREMONT 

12 

43  56 

7( 

ELI  M  JERGENSEN 

8062 

BENEWAH 

10 

47  19 

2095 

U  5  FOREST  SERVICE 

SALMON 

80  76 

LEMHI 

11 

45  11 

113  53 

3949 

HID 

U  S  WB  OBSERVER 

SANOPOINT  EXP  STATION 

8137 

BONNE  R 

9 

49  17 

116  34 

2100 

5P 

5( 

STATE  EXP  STATION 

SHAKE  CREEK  RANGER  STA 

6303 

ELMORE 

2 

43  37 

115  10 

4730 

U  5  FOREST  SERVICE 

SHOSHONE   1  WNW 

8380 

LINCOLN 

12 

42  56 

114  26 

3950 

5P 

5P 

STATE  DIV  OF  HWYS 

SLATE  CREEK  RS 

6475 

2 

45  39 

116  17 

1566 

3P 

3P 

U  S  FOREST  SERVICE 

SOLDIER  CREEK  ADM  SITE 

6546 

CAMAS 

12 

43  30 

114  50 

5755 

U  S  FOREST  SERVICE 

SPENCER  RANGER  STATION 

6604 

6 

44  21 

112  11 

5883 

U  S  FOREST  SERVICE 

STREVELL 

CASSIA 

9P 

5P 

U  S  WB  OBSERVER 

SUBLETT  GUARD  STATION 

680; 

POWER 

i; 

42  22 

112  58 

560* 

U  S  FOREST  SERVICE 

SUGAR 

MADISON 

5P 

ELMER  TIMOTHY 

SUN  VALLEY 

8906 

BLAINE 

12 

43  41 

114  21 

582: 

6P 

5P 

C  H 

EDWARD  F  SEAGLE 

SWAN  FALLS  POWER  HOUSE 

6926 

ADA 

12 

43  15 

116  23 

2325 

5P 

5R 

IDAHO  POWER  COMPANY 

SWAN  VALLEY  1  W 

8937 

BONNEVILLE 

i: 

43  27 

111  22 

5240 

[J 

MRS  MARY  J  FLEMING 

TET0N1A  EXP  STATION 

TETON 

6P 

C 

EXPERIMENT  STATION 

THREE  CRfEK 

911' 

42  OS 

115  09 

5411 

5P 

MRS  GEORGE  CLARK  JR 

TRIANGLE  RANCH 

9197 

OWYHEE 

i: 

42  47 

116  37 

6290 

5P 

5P 

EARL  BACHMAN 

TRINITY  LAKE  GUARD  STA 

US  SOIL  CON  SERVICE 

TROUTDALE  GUARD  STATION 

ELMORE 

US  SOIL  CON  SERVICE 

TWIN  FALLS  2  NNE 

5P 

ENTOMOLOGY  RES  DIV 

TWIN  FALLS  3  SE 

TWIN  FALLS 

8i 

6A 

AMALGAMATED  SUGAR  CO 

VIENNA  MINE 

942; 

BLAINE 

!■ 

O  49 

114  91 

8801 

U  S  WEATHER  BUREAU 

WALLACE  WOODLAND  PARK 

SHOSHONE 

ELMER  M  SHERMAN 

wayan" 

9560 

11 

45  16 

115  40 

589' 

9601 

CARIBOU 

12 

42  58 

111  22 

6440 

6F 

ROY  0  ST OCR 

WFISER  2  SE 

96  38 

WASHINGTON 

12 

116  57 

2120 

MERVIN  V  LING 

WILLOW  FLAT 

9830 

FRANKLIN 

42  09 

111  38 

6100 

US  SOIL  CON  SERVICE 

WINCHESTER  1  SE 

9840 

116  37 

3950 

BOISE  CASCADE  CORP 

fflJPERT^ls'NNE 

146( 

mi"ni'ooka 

113  57 

4805 

c 

7971 

i; 

42  48 

4347 

6P 

6P 

IDAHO  YOUTH  RANCH 

PIERCE 

7046 

CLEARWATER 

3 

46  30 

115  4a 

3185 

: 

.|MRS.   JOYCE  B.  SEAMANS 

MOOSE  CHEEK  RANCH 

6085 

IDAHO 

46  10 

114  53 

2450 

b; 

OAVID  W  CHRISTENSEN 

GRASMERE  8  S 

3811 

OWYHEE 

12 

42  16 

US  53 

5:00 

c 

BILL  TINDALL 

CASTLEFORO  2  N 

1551 

TWIN  FALLS 

12 

42  33 

U4  52 

3825 

5P 

EARL  HEIDEL 

TWIN  FALLS  WBASO 

9303 

TWIN  FALLS 

12 

42  33 

114  21 

396B 

'ba 

BA 

U.S.   WEATHER  BUREAU 

STANLEY 

B676 

CUSTER 

11 

44  13 

U4  56 

6240 

BP 

6P 

ANDREW  CRITCHFIELD 

CLOSED  STATIONS 

BUHL 

1217 

TWIN  FALLS 

12 

42  3t 

114  46 

3756 

5P 

5P 

SHELLEY  HOWARD 

.  COEUR  O'ALENE,      5  KOOTENAI, 


SALMON,      12  SN, 
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REFERENCE  NOTES 


Additional  information  regarding  the  climate  of  Idaho  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  ClimatoloBlst  at  Weather  Bureau  Airport  Station, 
Box  1718,  Boise,   Idaho,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  Issues  of  this  bulletin. 

Uonthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days,  also  seasonal  total  precipitation,  for  the  12  months  ending  with  the  June  data  will  be 
carried  in  the  July  issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  In  the  tables,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be  Included  in 
this  issue. 

Divisions,  as  used  in  "Climatologlcal  Data"  Table,  became  effective  with  data  for  January  1957. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are;  Temperature  In  "¥.,  precipitation  and  evaporation  in  inches,  and  wind 
movement  In  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  SS^F. 

Evaporation  is  measured  In  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evapora- 
tion and  Wind"  Table. 

Normals  for  all  stations  are  climatologlcal  standard  normals  based  on  the  period  1931  -  1960. 

Water  equivalent  values  published  In  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground. 
Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently  occasional  drifting  and  other 
causes  of  local  variability  In  the  snowpack  may  result  In  apparent  inconsistencies  In  the  record. 

Entries  of  snowfall  in  the  "Climatologlcal  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  Table  In- 
clude snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice. 

Data  in  the  "Uonthly  Extremes";  "Daily  Precipitation"  Table;  "Dally  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table,  and  snowfall  In  the 
"Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.  The  Station  Index  shows  observation 
times  in  local  standard  time.     (During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  .on  daylight  savings  time.) 

Snow  on  ground  In  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  Stations.  For  these 
stations  snow  on  ground  values  are  at  4:00  a.m.  PST  and  5:00  a.m.  UST,  except  Idaho  Falls  46  W  which  is  8:00  a.m.  MST. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  G,  H,  J,  and  S  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",  indicate  the 
following: 

C    Weighing  Rain  Gage  Recording  Station.       Hourly  precipitation  values    are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in 
"Hourly  Precipitation  Data"  Bulletin. 


H    "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table. 
J     "Supplemental  Data"  Table. 

S     Storage  Precipitation  Station.     Precipitation  measurements,  made  at  Irregular  intervals,  will  be  published  later  In  "Storage-Gage  Pre- 
cipitation Data"  Bulletin. 

No  record  in  the  "Climatologlcal  Data"  Table  and  the  "Dally  Temperature"  Table  Is  Indicated  by  no  entry. 
Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  In  the  annual  Issue  of  this  publication. 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  Table;   "Daily  Precipitation"  Table;   "Evaporation  and  Wind"  Table;   "Snowfall  and  Snow  on  Ground" 
Table;   "Daily  Soil  Temperature"  Table;  and  the  Station  Index. 

+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

++    Fastest  observed  one  minute  wind  speed.     This  station  is  not  equipped  with  automatic  wind  Instruments. 

*  Amount  included  in  following  measurement,   time  distribution  unknown. 

#  Thermometers  are  generally     exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,     the  reference     Indicates  that 
the  thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  Inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

U    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,   less  than  10  days  record  Is  missing.     See  "Daily  Temperature"  Table 
for  detailed  daily  record.  Degree  day  data,  if    carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  In 
Hourly  Precipitation  Data.) 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

General  Weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  In  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA- 
NATIONAL  SUMMARY,  and  STORM  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington 
25,  D.  C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations, elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1957  may  be  found  in  the  publi- 
cation SUBSTATION  HISTORY  for  this  slate.  That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office, 
Washington  25,  D.  C.  for  40  cents.  Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  1961  annual  Issues  of  Local 
Climatologlcal  Data,  obtained  as  indicated  above,  price  15  cents. 


Subscription  Price:  20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.  (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)  Chocks  ai 
money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents,  Remittances  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sei 
to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C.  
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BAYVIEW  MODEL  BASIN 

69.3 

43.9 

56,6 

87 

6 

32 

18 

250 

0 

0 

1 

0 

1.49 

.38 

2 

,0 

0 
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0 
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BONNERS  FERRY  1  SW 

77.<.M 

45. 8M 

6l*6M 

90 
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1.15 

-  ,11 

,41 
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CABINET  GORGE 

77. <. 

46.5 

62.0 

90 

5 

36 

19 

113 

1 

0 

0 

0 

1.72 

,41 
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.0 

0 
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0 
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COEUR  D  ALENE  RS 

82.9 

49.5 

66.2 

6.6 

93 

10* 

40 

19 

53 

7 

0 

0 

0 

1.36 

,01 

,95 

1  3 

.0 

0 
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1 
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PORTHILL 

77.2 

43.0 

60*1 

3.6 

90 

8* 

34 

18 

153 

2 

0 

0 

0 

1,78 

,52 

,57 

1 3 

■  0 
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PRIEST  RIvER  EXP  STA 

78.8 

42.3 

60*6 

5.3 

90 
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32 
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40 
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0 

1,26 

-  ,34 

,41 
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84.7 

46.5 
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95 
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33 
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1,19 

-  ,24 
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7*. 6 

46,  1 

60.4 
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0 

0 

0 

0 

1.65 

-  ,06 
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6U6 
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DIXIE 

72.9 

33,1 

53.0 
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25 
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0 

17 

0 

1,24 

•  21 
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ELK  CITY 
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41, 2M 

60.  IM 
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26* 

190 
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•  SO 

•  2* 

1* 

•  0 
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0 
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8  1  .Cm 

42,3 

6  1 .  7M 

92 

29* 

3 1 

1 8 

126 
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0 

2 

0 

1,92 

•  76 

1* 

•  0 

0 

9 

2 

0 

Fairfield  ranger  sta 

78.8 

42,6 

60,7 

90 

11* 

33 

24 

137 

2 

0 

0 

0 

1,*^ 

,40 

7 

,0 

0 

9 

0 

0 

GALENA 

M 

M 

M 

26 

27 

0 

0 

11 

0 

.0 

0 

GARDEN  VALLEY  RS 

81  .6M 

46, OM 

63, 8M 

3.3 

95 

5 

56 

29 

93 

6 

0 

0 

0 

1.17 

•  *9 

,38 

19 

,0 

0 

0 

0 

GROUSE 

72.0 

37,7 

54  ,  9 

84 

5 

2  7 

26 

296 

0 

0 

6 

0 

1,66 

,96 

20 

,0 

0 

4 

1 

0 

hailey  ranger  station 

76.7m 

43, 9M 

60,3m 

2.8 

92 

1 1 

35 

14 

1  66 

1 

0 

0 

0 

1,49 

•  89 

,  36 

20 

•  0 

0 

9 

0 

0 

HEADQUARTERS 

7  8  .  4M 

37, IM 

57,  8M 

93 

29 

29 

25* 

213 

7 

0 

5 

0 

2,09 

,72 

14 

•  0 

0 

7 

1 

0 

hill  city 

79.1 

42,1 

60.6 

5.9 

91 

1 1  * 

31 

25* 

145 

4 

0 

2 

0 

1,68 

1,27 

,98 

7 

•  0 

0 

6 

1 

0 

IDAHO  CITY 

79.0 

42.7 

60.9 

3.8 

94 

5 

34 

24 

144 

4 

0 

0 

0 

1,07 

,90 

,22 

13 

.0 

0 

9 

0 

0 

81.3 

47,6 

5.9 

94 

29 

38 

19* 

?^ 

9 

0 

0 

0 

1,33 

-  ,37 

,47 

14 

.0 

0 

4 

0 

0 

LOWMAN   3  E 

80.6 

43.4 

62,0 

7,0 

95 

5 

36 

29* 

112 

6 

0 

0 

0 

2,32 

1,46 

,72 

21 

,0 

0 

7 

1 

0 

MC  CALL 

74,2 

45,0 

59,6 

7,0 

85 

30* 

32 

24 

186 

0 

0 

1 

0 

1.57 

,38 

,71 

16 

,0 

0 

9 

1 

0 

MOOSE  CREEK  RANCH 

78,8 

37,6 

58,2 

98 

11 

31 

15* 

218 

6 

0 

4 

0 

1,63 

,42 

13 

,0 

0 

6 

0 

0 

mullan  FAA 

79,3 

45,6 

62.5 

95 

7 

33 

16 

147 

1 1 

0 

0 

0 

1,95 

,64 

13 

,0 

0 

6 

1 

0 

NEW  MEADOWS  RANGER  STA 

78, 5M 

38, 4M 

58, 5M 

5.7 

92 

12* 

28 

29* 

200 

3 

0 

0 

1,00 

-  ,15 

,29 

14 

,0 

0 

4 

0 

0 

PIERCE  //R 

M 

M 

M 

87 

09+ 

31 

25 

Q 

2 

2,16 

•  0 

0 

POWELL 

77,4 

40,7 

59.1 

92 

7 

33 

15 

191 

2 

0 

0 

0 

2,48 

,66 

13 

,0 

0 

6 

2 

0 
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Beginning  with  this  issue  the  Daily  Precipitation  Table,  Daily  Temperature  Table,  Snowfall  and  Snow  on  Ground  Table, 
and  Evaporation  and  Wind  Table  will  be  arranged  by  Division  in  the  same  order  as  the  Climatological  Data  Table. 


TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 
Highest  Temperature:      102°  on  the  9th  at  Slate  Creek  RS 

Lowest  Temperature:       24°  on  the  18th  at  Warren 

Greatest  Total  Precipitation:  4.71  inches  at  Wayan 
Least  Total  Precipitation:         0.31  inch  at  Riggins  RS 

Greatest  One-Day  Precipitation:        1.  11  inches  on  the  21st  at  Tetonia  Exp  Station 
Greatest  Reported  Total  Snowfall:     Trace  at  Chilly  Barton  Flat  and  Sun  Valley 
Greatest  Reported  Depth  of  Snow  on  Ground:       Trace  on  the  17+  at  Chilly  Barton  Flat 


Sm  MfMWM*  NotM  FoUewlflo  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


IMHO 
SEPTEMBEK  1963 


Day  of  Month 


1  1  2  I  3 

4 

5  1  6 

7  1 

8  {  9 

10  I  11 

12 

13  1 

lA 

IS 

16  1 

11  1 

17  1 

18 

19  1 

20  1 

21 

on'  r 

22  1 

M  1 

23  1 

24 

25  1  2S  1  27 

28  1  29  1  30 

31 

QAYVlEw  MODEL  BASIN 

,39 

.19 

.26 

.06 

,19 

T 

,29 

.12 

BONNERS  fERftv   I  SW 

I.IS 

,61 

.21 

.07 

.03 

,16 

T 

.08 

.21 

CABINET  COROE 

1,12 

,61 

.29 

.19 

.06 

,21 

T 

.21 

.99 

I 

COeuR  0  ALENE  PS 

l.Jt 

,02 

.99 

•  09 

.20 

,19 

.02 

.96 

POBTH I LC 

,62 

.97 

•  11 

PRIEST  RIVER  EXP  STA 

,02 

•  19 

SAINT  MARIES 

.02 

1 60 

.16 

.16 

!lO 

.06 

lis 

SANOPOINT  EXP  STATION 

1.4 

,39 

■  39 

.19 

,65 

.17 

,02 

NORTH  CENTRAL  PRAIRIES 

COTTONWOOD 

,21 

,09 

.13 

.13 

.12 

,79 

.02 

.02 

GRANGEVILLE 

liA9 

,69 

,06 

■  22 

.02 

.06 

,33 

.13 

T 

.06 

■  60 

.10 

,05 

NE2PERCE 

i!>i 

,  30 

•  10 

■  19 

!22 

.19 

!96 

.08 

!09 

POTLATCM 

1.T3 

,19 

■  63 

.33 

.09 

,38 

,12 

WINCHESTER  1  SF. 

1,00 

,19 

.29 

■  17 

.30 

.06 

,03 

.06 

NORTH  CENTRAL  CANYONS 

FENN  RANGER  STATION 

1.02 

,36 

.22 

T 

,10 

.26 

.09 

T 

T 

,06 

.01 

KAMIAH 

i.ie 

,  20 

.07 

T  T 

,01 

.63 

.02 

,36 

.92 

•  06 

,01 

.12 

KOOSKIA 

i.ai 

,09 

.66 

T 

,17 

.15 

.12 

,51 

.02 

,09 

T 

T 

.01 

OROFINO 

,03 

.06 

.09 

,16 

!l3 

,11 

T 

.02 

!o3 

RIGGINS  RANGER  STATION 

.31 

■  12 

.11 

,08 

7 

SLATE  CREEK  flS 

.ST 

,29 

.06 

.27 

6 

• 

,30 

.01 

7 

CENTRA     M     NTA  NS 

ANDERSON  DAM 

1.91 

.52 

T 

.22 

T 

.20 

7 

,33 

.22 

.36 

,08 

ARROWROCK  DAM 

1.39 

,16 

,63 

T 

.06 

.06 

T 

T 

T 

,02 

.36 

.20 

7 

,08 

ATLANTA  3 

2.23 

,19 

,66 

.12 

.23 

.26 

.02 

,11 

.16 

,06 

.09 

.06 

,5' 

AVERV  RANGER  STATION 

.95 

.09 

T 

■  IS 

.28 

.10 

,19 

T 

.16 

8IG  CREEK   1  S 

,23 

.10 

.08 

.06 

,90 

.19 

02 

'' 

05 
,05 

BUNQALOm  ranger  STA 

2.39 

,02 

•  II 

.19 

.50 

.90 

,61 

,56 

,11 

T 

BURKE   2  ENE 

2.92 

•  69 

.66 

.51 

.19 

,16 

.06 

.91 

CASCADE   1  No 

1.3T 

,01 

.16 

.03 

.19 

,53 

T 

•  01 

,02 

CENTtRvlLLE   ARBAUG  RCH 

i.ai 

i52 

T 

T 

,29 

.21 

.23 

,27 

.23 

•  06 

COBALT 

.29  .03 

66 

02 

.07 

•  26 

OEADWOOD  0AM 

1.99 

,26 

.01  T 

,03 

.01 

T 

.30 

,09 

.70 

.26 

T 

T 

,06 

.01 

,06 

T 

,22 

T 

OEER  POINT 

1.7* 

,09 

,30 

,13 

.39 

T 

.39 

,13 

T 

T 

T 

.09 

,59 

•  01 

,02 

T 

DIXIE 

1.2A 

,11 

.21 

.03 

.19 

.19 

.17 

,21 

' 

,17 

ELK  CITY 

.90 

,06 

.03 

■  07 

.26 

T 

.12 

7 

T 

Elk  rivCr  i  s 

1.92 

T 

.51  .02 

.13 

20 

• 

.03 

.07 

20 

FAIRFIELD  RANGER  STA 

l.AA 

,60 

.09 

.02 

,02 

.21 

,21 

.26 

.29 

,02 

GALENA 

- 

- 

• 

• 

-  • 

- 

-  - 

-  - 

• 

.16 

.30 

,03 

.19 

T 

•  23 

.20 

,16 

•  27 

T 

GARDEN  VALLEY  RS 

1.1' 

,06  T 

.09 

,12 

.38 

,26 

.01 

T 

•  02 

.18 

.07 

GROUSE 

1.A6 

,02 

T 

,65 

.01 

.07 

.03 

,09 

.08 

•  10 

.98 

,11 

•  02 

,03 

HAIt,Ev  RANGER  STATION 

,03 

.06 

.07 

.96 

HEADQUARTERS 

2.09 

,06 

.19 

•  09 

.72 

.19 

.66 

.16 

,10 

,07 

.13 

MILL  CITY 

1.68 

.99 

.11 

T 

.23 

•  25 

.18 

,28 

,09 

IDAHO  CITY 

LOT 

,09 

.16 

•  22 

.18 

.08 

T 

•  02 

.02 

.20 

,16 

KELLOGG 

1.33 

T 

•  09 

.67 

.03 

.16 

7 

,37 

.23 

^OmmAN  3  E 

,12 

•  31 

J 

•  20 

.31 

7 

T 

.21 

,02 

.29 

.02 

.06 

,16 

MOOSE^CQEEK  RANCH 

ii's 

,16 

.17 

.0« 

.62 

,02 

.20 

!o9 

.26 

.09 

'.11 

MULLAN  FAA 

1.95 

,18 

.21 

T 

T 

.66 

.39 

.07 

•  25 

,21 

NEm  MEADOoS  ranger  STA 

1.00 

.22 

T 

.06 

.01 

,25 

.23 

•  16 

.09 

,08 

PIERCE  //R 

2,16 

,06 

.18 

.02 

POUELL 

2  ♦« 

.60 

,10  T 

05 

09 

86 

•  52 

18 

.12 

01 

08 

09 

* 

STANLEY 

1.31 

.06 

,03 

.08 

,25 

,27 

!io 

T 

,23 

T 

,91 

SUN  VALLEY 

1.63 

.02 

,22 

.26 

T 

T 

.08 

•  03 

,09 

T 

.19 

7 

,22 

.17 

,36 

T 

,09 

WALLACE  kiOOOLAND  PARK 

2.00 

,06  T 

T 

•  03 

.66 

.31 

.11 

T 

,87 

.20 

HAPPEN 

l.SA 

.09 

,29 

7 

.16 

•  37 

.36 

.33 

,08 

.06 

T 

,16 

SOuThwESTE RN  VALLEYS 

BOISE  LUCKY  PEAK  DAM 

.60 

.19 

T 

•  03 

.02 

T 

T 

.16 

.02 

BOISE  ma  AIRPORT  //R 

.?9 

.21 

T 

•  01 

.09 

.02 

T 

.01 

,26 

.07 

.06 

•  05 

BRUNEAu 

.69 

•  09 

T 

T 

•  09 

.01 

.08 

7 

,29 

.19 

,01 

caloxEll 

.99 

.16 

T 

.10 

,60 

.29 

C AMBR I DGE 

.91 

.06 

06 

.18 

09 

COUNCIL 

1.99 

.08 

T 

.39 

.11 

T 

.21 

.98 

T 

,92 

OEER  F'LAT  DAM 

.  15 

a  16 

02 

CMMETT  2  E 

.'9 

.19 

.60 

1 06 

GLENNS  ferpy 

T 

.09 

.09 

X 

.16 

.03 

GRAND  viEw  )  MNW 

!97 

.12 

T 

.07 

Il5 

I23 

KUNA  Z  NNE 

.99 

.20 

T 

T 

.10 

T 

T 

.29 

T 

7 

MOUNTAIN  HOME    1  SE 

.69 

,67 

.19 

OLA  S  S 

.92 

T 

.26 

.09 

,23 

PApHA  Experiment  sta 

.03 

10 

03 

.09 

10 

PAYETTE 

Isi 

.08 

!lO 

.02 

.10 

T 

.09 

!o9 

T 

!o8 

,03 

SWAN  FALLS  POWER  MOUSE 

.62 

.06 

.02 

.01 

.01 

.02 

.31 

.01 

wEISER  2  SE 

.66 

.05 

,02  ,02 

•  02 

.06 

.26 

.01 

.06 

SOUTHWESTERN  HIGHLANDS 

.  10 

10 

.33 

HOLLISTEB 

l!6< 

.08 

T 

•  16 

.09 

.06 

.36 

.61 

,08 

REYNOLDS 

.6T 

,03 

.16 

T 

.28 

THREE  CREEK 

1.12 

.19 

.06 

,08 

•  19 

,26 

.19 

.08 

,09 

TRIANGLE  RANCH 

.90 

.10 

.60 

CENTRAL  Plains 

BLISS 

.7* 

T 

.03 

•  07 

.03 

7 

,22 

.92 

.02 

,06 

.09 

7 

BURLEY 

1,02 

,10 

T 

.19 

.02 

T 

.01 

•  02 

•  01 

.19 

.60 

.12 

BURLEV  FAA  AIRPORT 

.» 

t 

T 

.19 

T 

T 

T 

T 

T 

.69 

7 

CASTLEfORO  1  N 

.90 

T 

T 

.11 

.13 

•  09 

7 

•  10 

.28 

.01 

.09 

ma2el  ton 

1.13 

^ 

.06 

.69 

T 

!oi 

MINIDOKA  DAN 

.66 

loi 

1 17 

.06 

lot 

',11 

^20 

!oi 

PAUL  1  ENE 

.97 

.19 

T 

•  07 

.06 

.28 

.99 

PICABO 

1.11 

,36 

.05 

.16 

T 

T 

.06 

T 

•  07 

.09 

.91 

.07 

T 

pichfield 

.66 

,02 

T 

.10 

•  09 

T 

•  17 

RUPERT   13  NNE 

.96 

,10 

.02 

•  11 

.02 

7 

.11 

.07 

.18 

.13 

SHOSHONE   1  "NM 

1.66 

,67 

.06 

•  17 

.07 

T 

.09 

.09 

.10 

•  60 

.09 

.06 

TmIn  Falls  2  nhE 

.951  ,01 

.10 

.09 

T 

T 

.0! 

.17 

.16 

.22 

.06 

TWIN  FALLS  >  SE 

.•• 

,06 

.12 

•  06 

TMlN  FALLS  •BASO 

.97 

,06 

.02 

T 

•  06 

7 

.23 

!l7 

.29 

!09 

1 

NORTHEASTERN  VALLEYS 

CHALLIS 

1.33 

,19 

,20 

T 

.11 

.22 

.02 

.99 

.28 

CHILLY  BARTON  FLAT 

1,32 

,25 

,06 

.06 

,07 

T 

.29 

.09 

.08 

.20 

.17 

.13 

6IB80NSVILLE 

7 

T 

.18 

HACKAY  RANGER  STATION 

1,62 

,31 

,08 

.10 

,18 

.03 

T 

.29 

.09 

.08 

.20 

.17 

.13 

HAY  RANGER  STATION 

1,70 

,36 

.09 

•  06 

•  19 

.li 

.01 

.03 

.19 

.66 

.29 

DAILY  PRECIPITATION 

IDAHO 


Day  of  Month 


Station 

Tol 

,  1 

 1- 

2 

3 

4 

5 

6 

n  1 

 T 

8  1 

9 

1 — r 
10  1 

 1  1 

U  12 

i — r 

13 



14 

15 

 r 

16 

-  ] 

18 

1 

19 

1 

20 

1 

1 

23 

Z4 

or       rye  OT 
AO        AD  Z/ 

fio      OQ    1  on 
Zo 

31 

SALMON 

1,0« 

•  05 

•  28 

•  20 

.02 

•  17 

•  06 

•02 

T 

•  08 

•  12 

.01 

UPPER  SNAKE  RIVER 

PLAINS 

ABERDEEN  EXP  STATION 

•  08 

■  13 

•  40 

•  10 

.02 

.03 

,07 

•  14 

•01 

AMER ICAN  FALLS  1  SW 

•  13 

•  14 

•  06 

.63 

.14 

.14 

ARCO  3  NM 

.02 

.14 

•  02 

.08 

,06 

.19 

.76 

ASHTON  1  S 

2.69 

.*T 

T 

T 

T 

.28 

•  29 

.49 

.02 

.05 

•  12 

.10 

.04 

.60 

.19 

BLACKFOOT  2  5SW 

1.6J 

.36 

.10 

T 

•  10 

•  03 

.03 

•  02 

.03 

T 

.20 

•  29 

T 

•28  .20 

•  05 

1.77 

1*1 

•  03 

T 

•  14 

•  05 

•  07 

•  01 

•  27 

•  50 

.19 

•  10 

T 

DUBOIS  EXP  STATION 

.12 

.10 

•  16 

•11 

•  14 

•  08 

,08 

•  04 

•  34 

.53 

•  36 

FORT  HALL  INDIAN  AGNCY 

^71 

.02 

.OB 

•  22 

•  10 

•  14 

•  11 

.04 

HAHER  <•  NW 

2.2<i 

.lA 

.16 

.01 

.06 

T 

•  33 

•  03 

•  04 

T 

.03 

,08 

T 

.45 

•  04 

•  44 

•  43 

HOWE 

.91 

.2* 

•  Ot 

•  01 

•  OT 

•  01 

•  04 

,04 

.09 

•  14 

•  07 

•  18 

1.3* 

03 

T 

•  30 

.09 

•  12 

•  09 

T 

•  26 

•  35 

•  10 

T 

T 

•  14 

.02 

.02 

T 

•  08 

IDAHO  FALLS  *2  NW  WB  R 

1)37 

05 

•  05 

•  09 

•  03 

05 

*07 

.49 

,05 

.01 

•  29 

IDAHO  FALLS  46  W  WB  R 

1.39 

T 

.06 

T 

•  05 

•  23 

T 

•  07 

T 

.27 

.42 

.02 

•  27 

MALTA  2  NE 

POCATELLO  Wo  AjRPORT  //R 

I 

•  19 

•  26 

T 

* 

•  03 

.33 

T 

SAInT  ANTHONY 

1* 

•  33 

•  02 

•  11 

•  05 

,03 

,02 

•  39 

•  31 

SUGAR 

i!ao 

03 

.33 

•  28 

*03 

05 

.05 

.03 

•  53 

•  29 

EASTERN  HIGHLANDS 

l.9» 

•  5C 

,07 

■  06 

•  50 

,28 

09 

*  1 1 

,18 

•  09 

.06 

BL"CltFOOT  0"M 

,16 

•  42 

.42 

.11 

•  59 

,11 

2)97 

*9 

T 

•  27 

•  02 

•  01 

•  30 

•  12 

•  57 

•  09 

.35 

,02 

,03 

.61 

,09 

ORIOOS 

3.1« 

.33 

•  3* 

.02 

•  13 

T 

.42 

.59 

.37 

.25 

.60 

•  13 

OBACE 

1.9« 

.09 

T 

•  03 

•  02 

•  02 

T 

•  28 

.67 

•  12 

.20 

,13 

.02 

.26 

•  03 

.07 

IDAHO  FALLS  16  SE 

3,03 

1.00 

•  28 

T 

,67 

•  23 

•  13 

I slano  park  dam 

.06 

.16 

.21 

•  32 

•  08 

•  38 

*oe 

•  ,  , 

*  02 

01 

•  64 

K ILGOflE 

2.94 

•  26 

.09 

•  01 

•  20 

•  15 

,98 

LIFTON  PUMPING  STATION 

1.60 

!o3 

.02 

.07 

•  05 

•  U 

•  04 

.76 

,04 

•  33 

T 

.01 

•  14 

malad 

3.09 

.01 

.36 

,28 

.21 

•  94 

•  13 

.45 

.26 

,14 

.01 

,30 

MALAD  CITY  FAA  AP 

2.<.2 

.02 

.«2 

T 

T 

.79 

.17 

.36 

.28 

.08 

.02 

.28 

T 

MC  CAMMON 

2.»2 

.11 

.10 

•  60 

.51 

T 

.40 

.13 

.24 

.14 

.12 

•  07 

montpelier  ranger  sta 

2.36 

.23 

•  02 

T 

•  04 

T 

•  23 

•  52 

.34 

,21 

.  12 

,02 

•  61 

•  02 

OAKLEY 

1.17 

.20 

.03 

•  03 

,02 

•  30 

.10 

,06 

.40 

•  03 

PALISADES  DAM 

2.26 

.01 

.01 

.11 

.02 

.01 

•  03 

.20 

.02 

•  36 

•  36 

,01 

.14 

•  74 

•  01 

•  23 

T 

POCATELLO  2 

1.42 

.66 

•  16 

•  02 

.04 

,15 

.05 

,34 

PRESTON  2  SE 

2.06 

.02 

.03 

.02 

.01 

•  06 

.!<• 

.06 

.32 

.42 

,08 

.13 

.10 

,01 

.31 

•  35 

RIRIE   12  ESE 

2.0<> 

.12 

.13 

•  26 

•  05 

,04 

,12 

.32 

,05 

.83 

.12 

STREVELL 

l.«3 

.02 

.01 

•  «5 

•  39 

.15 

,02 

.18 

•  22 

.09 

SWAN  VALLEY  1  U 

2.93 

.2« 

T 

•  33 

.23 

,30 

.05 

T 

uoo 

.60 

.10 

TEIONIA  EXP  STATION 

3.<.6 

.31 

.11 

.31 

•  OS 

•  01 

T 

.12 

•  05 

.04 

•  23 

.34 

•  04 

•  28 

l.ll 

•  26 

WAYAN 

».71 

.63 

.♦7 

•  02 

•  01 

•  40 

•  03 

•  70 

.18 

.41 

,01 

.49 

U08 

•  02 

.24 

See  lefeieocA  not«  loUowlng  SlaUOD  Indox. 
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DAILY  TEMPERATURES 

SEPTEMBER  1963 


SttUon 

Day  01  Month 

• 
m 

1 

2 

3 

4 

9 

8 

7 

8 

8 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

IB 

17 

18 

18 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

28 

27 

28 

28 

30 

31 

9 

PANHANDLE 



BAYVIEW  MODEL  BASIN 

MAX 

75 

72 

68 

70 

82 

87 

7* 

73 

89 

76 

79 

72 

70 

69 

66 

61 

97 

61 

61 

63 

65 

69 

67 

64 

64 

64 

67 

67 

69 

69 

69 

•  3 

MIN 

50 

55 

40 

45 

42 

42 

41 

43 

57 

50 

45 

49 

55 

47 

35 

46 

43 

32 

33 

40 

42 

44 

46 

39 

41 

39 

40 

45 

49 

43 

43 

.9 

BCNNERS  FERRY  1  SW 

MAX 

81 

73 

82 

85 

89 

90 

90 

85 

86 

84 

77 

66 

69 

64 

96 

66 

72 

79 

79 

79 

76 

74 

73 

82 

80 

75 

80 

S3 

79 

77 

.4 

MIN 

«8 

52 

46 

45 

45 

44 

47 

61 

56 

48 

45 

57 

47 

37 

47 

46 

35 

37 

36 

42 

44 

59 

4* 

40 

40 

42 

49 

46 

47 

♦9 

.6 

CABINET  GORGE 

MAX 

83 

70 

80 

87 

90 

89 

88 

87 

65 

85 

63 

83 

74 

69 

63 

56 

69 

69 

72 

79 

75 

79 

62 

73 

79 

78 

79 

83 

61 

80 

77 

.4 

MIN 

50 

50 

46 

46 

47 

46 

45 

47 

59 

51 

48 

47 

56 

47 

39 

47 

47 

38 

36 

39 

44 

46 

90 

49 

45 

42 

44 

46 

92 

47 

46 

.9 

CCEUR  0  ALENE  RS 

MAX 

a? 

83 

83 

92 

92 

91 

91 

68 

93 

93 

86 

66 

84 

65 

65 

63 

68 

73 

76 

80 

80 

64 

74 

81 

66 

90 

88 

86 

66 

82 

62 

.9 

MIN 

57 

58 

48 

47 

51 

50 

50 

54 

60 

56 

52 

50 

56 

50 

47 

46 

44 

42 

40 

46 

49 

46 

93 

42 

45 

45 

46 

47 

52 

91 

49 

.9 

PCRTMILL 

MAX 

8l> 

75 

80 

87 

84 

90 

89 

90 

86 

82 

85 

76 

71 

66 

61 

57 

67 

73 

72 

74 

78 

72 

68 

73 

76 

76 

78 

79 

80 

62 

77 

.2 

MIN 

<>8 

56 

44 

44 

45 

44 

44 

44 

44 

44 

46 

46 

49 

44 

36 

45 

46 

34 

39 

39 

38 

42 

90 

40 

36 

39 

40 

40 

44 

44 

43 

.0 

PRIEST  RIVER  EXP  STA 

MAX 

87 

76 

82 

67 

87 

68 

90 

89 

90 

90 

64 

83 

72 

63 

63 

96 

64 

70 

74 

79 

77 

76 

69 

74 

82 

84 

69 

86 

79 

77 

78 

iS 

MIN 

fc7 

43 

41 

40 

42 

40 

40 

44 

55 

47 

44 

42 

59 

43 

33 

47 

46 

38 

32 

32 

40 

42 

92 

37 

40 

37 

39 

43 

46 

43 

42 

,3 

SAINT  MARIES 

MAX 

89 

87 

87 

95 

92 

92 

94 

90 

93 

92 

93 

91 

64 

67 

63 

56 

70 

75 

79 

82 

82 

89 

79 

80 

87 

91 

90 

94 

92 

67 

84 

H 1 N 

51 

53 

42 

42 

48 

46 

46 

53 

59 

52 

52 

46 

56 

50 

36 

46 

46 

37 

33 

37 

48 

47 

91 

45 

43 

44 

45 

47 

45 

48 

46 

',i 

SANDPOINT  EXP  STATION 

MAX 

82 

74 

74 

80 

88 

85 

81 

82 

81 

82 

81 

78 

72 

65 

61 

57 

69 

70 

72 

74 

71 

74 

69 

70 

72 

76 

75 

78 

77 

77 

74 

16 

MIN 

52 

57 

45 

46 

45 

44 

44 

46 

58 

51 

48 

49 

97 

49 

40 

47 

49 

34 

39 

40 

42 

49 

94 

40 

41 

40 

42 

47 

91 

45 

46 

,1 

NORTH  CENTRAL 

PRAIRIES 

COTTONnOOD 

MAX 

74 

65 

74 

88 

87 

63 

83 

77 

89 

89 

87 

87 

72 

63 

94 

57 

64 

64 

73 

76 

77 

79 

72 

76 

89 

90 

89 

67 

89 

62 

77 

.7 

MIN 

58 

49 

39 

42 

52 

55 

55 

62 

52 

57 

50 

52 

54 

50 

36 

43 

36 

39 

44 

44 

46 

46 

90 

41 

42 

45 

48 

46 

51 

46 

47 

>8 

6RAN6EVILLE 

MAX 

75 

68 

90 

89 

66 

68 

94 

77 

89 

90 

86 

86 

66 

64 

97 

62 

65 

67 

79 

77 

76 

63 

69 

77 

87 

90 

90 

69 

64 

61 

76 

55 

49 

41 

43 

51 

50 

55 

57 

50 

57 

50 

51 

52 

46 

36 

43 

36 

39 

46 

44 

46 

90 

49 

39 

45 

48 

48 

49 

53 

90 

47 

9 

MOSCOh  U  OF  I 

MAX 

85 

75 

80 

91 

86 

69 

91 

67 

90 

89 

90 

89 

79 

65 

94 

56 

67 

73 

76 

79 

80 

60 

67 

79 

86 

90 

91 

91 

92 

60 

6 1 

0 

MIN 

52 

50 

45 

53 

46 

50 

50 

60 

57 

55 

49 

59 

54 

47 

42 

39 

41 

37 

39 

45 

45 

96 

46 

46 

54 

50 

52 

93 

52 

46 

46 

9 

NEZPERCE 

MAX 

72 

70 

79 

68 

89 

68 

68 

88 

69 

86 

66 

79 

75 

60 

67 

75 

85 

68 

89 

69 

89 

79 

76 

3 

MIN 

57 

50 

42 

46 

50 

47 

52 

62 

52 

95 

49 

51 

54 

45 

33 

45 

39 

35 

41 

43 

47 

52 

47 

41 

44 

49 

47 

92 

90 

46 

47 

9 

POTLATCm 

MAX 

89 

75 

84 

92 

92 

90 

89 

88 

91 

90 

90 

89 

83 

64 

62 

54 

68 

72 

77 

81 

60 

80 

66 

84 

86 

92 

93 

93 

93 

91 

82 

7 

MIN 

53 

52 

42 

44 

46 

44 

43 

44 

45 

93 

42 

49 

54 

49 

39 

36 

37 

34 

33 

40 

45 

92 

91 

44 

47 

47 

46 

91 

49 

44 

49 

1 

WINCHESTER   1  SE 

MAX 

80 

70 

76 

89 

88 

85 

83 

80 

89 

87 

67 

66 

76 

63 

58 

97 

62 

67 

72 

60 

76 

79 

78 

76 

67 

90 

90 

90 

88 

89 

79 

3 

MIN 

55 

54 

39 

45 

46 

46 

53 

52 

43 

9* 

46 

50 

52 

45 

42 

35 

34 

33 

36 

45 

44 

46 

43 

41 

46 

45 

46 

47 

46 

49 

A9< 

2 

NORTH  CENTRAL  CANYON! 

FENN  DANGER  STATION 

MAX 

83 

74 

80 

65 

90 

91 

69 

65 

88 

90 

90 

89 

79 

69 

64 

64 

72 

73 

80 

61 

76 

83 

75 

76 

81 

64 

83 

84 

87 

SO 

7 

MIN 

61 

57 

49 

49 

53 

51 

52 

59 

55 

54 

53 

49 

57 

91 

49 

49 

48 

46 

51 

50 

57 

51 

59 

46 

46 

46 

46 

47 

46 

91. 

2 

KOOSKIA 

MAX 

85 

38 

97 

97 

97 

93 

84 

96 

94 

99 

90 

84 

72 

69 

66 

74 

75 

82 

66 

65 

93 

80 

84 

92 

93 

92 

92 

91 

66 

86| 

8 

NIN 

54 

43 

43 

47 

48 

50 

60 

55 

55 

50 

48 

58 

46 

39 

49 

46 

36 

47 

43 

55 

48 

53 

44 

40 

42 

42 

49 

46 

44 

47 

7 

LEWISTON  MB  AIRPORT 

MAX 

85 

81 

86 

96 

94 

95 

92 

87 

95 

92 

95 

92 

71 

70 

95 

65 

71 

76 

81 

64 

84 

66 

73 

65 

91 

91 

93 

99 

68 

63 

84 

MIN 

65 

58 

51 

55 

61 

57 

59 

69 

60 

65 

56 

62 

56 

52 

45 

47 

43 

43 

44 

49 

52 

60 

53 

51 

96 

55 

55 

97 

60 

54 

99 

1 

OROFINO 

MAX 

86 

82 

9  1 

99 

100 

99 

96 

91 

97 

97 

99 

96 

95 

7  1 

63 

66 

75 

79 

85 

86 

87 

91 

60 

65 

92 

94 

95 

99 

93 

66 

MIN 

63 

56 

47 

45 

52 

52 

52 

60 

55 

57 

54 

52 

99 

92 

42 

91 

46 

40 

42 

44 

55 

52 

55 

46 

49 

42 

49 

50 

91 

46 

90, 

9 

RIGGINS  RANGER  STATIO^ 

MAX 

87 

79 

86 

94 

95 

95 

95 

65 

97 

98 

95 

97 

96 

86 

87 

68 

71 

72 

61 

69 

85 

89 

64 

66 

92 

94 

95 

95 

99 

98 

68, 

9 

MIN 

62 

58 

52 

55 

59 

60 

69 

66 

60 

67 

96 

63 

62 

96 

48 

92 

45 

45 

53 

94 

55 

59 

59 

50 

91 

56 

57 

57 

99 

56 

96, 

8 

SlATE  CREEK  RS 

MAX 

81 

82 

98 

98 

98 

96 

97 

93 

102 

99 

101 

100 

100 

73 

71 

75 

84 

67 

86 

67 

89 

69 

97 

99 

100 

100 

100 

99 

91, 

9 

MIN 

58 

55 

47 

46 

54 

53 

63 

66 

55 

64 

54 

51 

98 

49 

43 

42 

55 

49 

52 

54 

93 

43 

45 

47 

46 

90 

90 

50 

91, 

9 

CENTRAL  MOUNTAINS 

ANDERSON  DAM 

MAX 

76 

81 

85 

93 

95 

87 

83 

85 

92 

90 

95 

89 

80 

67 

67 

64 

63 

65 

76 

73 

70 

80 

76 

79 

87 

90 

92 

91 

91 

67 

61  ■ 

8 

MIN 

54 

55 

50 

57 

58 

60 

60 

57 

54 

59 

54 

59 

94 

45 

52 

44 

47 

90 

54 

99 

54 

90 

46 

44 

49 

50 

42 

52 

92 

53 

52i 

3 

ARROMROCK  DAM 

MAX 

90 

82 

87 

94 

97 

90 

84 

85 

89 

91 

94 

91 

75 

69 

69 

64 

67 

68 

77 

75 

73 

83 

72 

81 

69 

90 

90 

92 

93 

66 

62, 

6 

HIN 

57 

55 

46 

50 

57 

61 

62 

56 

54 

59 

52 

54 

56 

46 

50 

49 

49 

46 

55 

45 

56 

94 

49 

44 

46 

49 

49 

50 

93 

52 

92. 

1 

ATLANTA  3 

MAX 

72 

71 

76 

83 

85 

60 

74 

77 

83 

81 

69 

81 

56 

60 

98 

53 

55 

55 

68 

65 

69 

70 

71 

80 

82 

61 

82 

72. 

2 

MIN 

46 

31 

36 

41 

47 

50 

46 

39 

45 

36 

41 

46 

46 

43 

33 

36 

39 

41 

42 

47 

36 

41 

31 

34 

36 

36 

37 

40. 

1 

AvERY  RANGER  STATION 

MAX 

88 

72 

66 

94 

94 

92 

93 

92 

94 

94 

92 

92 

66 

61 

61 

95 

69 

76 

82 

89 

64 

63 

74 

78 

87 

90 

90 

92 

88 

60 

83. 

6 

MIN 

54 

54 

47 

44 

47 

47 

46 

51 

56 

50 

51 

46 

55 

47 

37 

47 

45 

38 

37 

39 

47 

50 

47 

45 

40 

49 

44 

44 

49 

45 

46. 

9 

BIG  CREEK  1  S 

MAX 

63 

70 

73 

84 

66 

86 

76 

69 

82 

61 

86 

81 

69 

61 

99 

56 

97 

67 

60 

67 

61 

66 

70 

73 

81 

84 

84 

82 

84 

79 

73. 

2 

MIN 

49 

43 

34 

27 

29 

30 

46 

50 

39 

37 

29 

32 

46 

46 

40 

32 

26 

26 

45 

40 

36 

39 

39 

31 

26 

27 

28 

26 

30 

29 

39. 

6 

BUNGALOk  RANGER  STA 

MAX 

85 

74 

85 

94 

94 

95 

94 

98 

94 

94 

96 

94 

90 

62 

96 

62 

68 

74 

79 

65 

89 

76 

78 

77 

81 

64 

34 

64 

67 

69 

63. 

2 

MIN 

56 

51 

41 

39 

42 

46 

45 

45 

54 

46 

46 

45 

50 

49 

43 

37 

41 

39 

37 

40 

93 

90 

41 

43 

40 

41 

43 

42 

44 

43 

*<>. 

4 

BURKE  2  ENE 

MAX 

77 

65 

69 

80 

80 

60 

81 

79 

60 

83 

78 

76 

73 

53 

94 

52 

96 

61 

65 

70 

70 

72 

66 

66 

74 

78 

79 

82 

77 

72 

71« 

7 

MIN 

50 

49 

40 

41 

45 

44 

44 

46 

56 

46 

46 

47 

50 

43 

49 

41 

33 

31 

33 

38 

44 

43 

42 

36 

41 

43 

44 

47 

47 

42 

♦  3. 

3 

CASCADE   1  NN 

MAX 

65 

70 

75 

83 

87 

68 

62 

77 

83 

64 

87 

84 

76 

61 

60 

95 

98 

61 

66 

74 

66 

79 

72 

72 

76 

61 

61 

83 

89 

84 

3 

MIN 

52 

49 

37 

39 

43 

53 

57 

54 

43 

49 

40 

44 

49 

49 

43 

39 

39 

39 

49 

43 

43 

41 

44 

33 

33 

38 

38 

39 

40 

40 

^2! 

9 

COBALT 

MAX 

70 

69 

76 

79 

90 

85 

61 

79 

82 

63 

87 

72 

69 

75 

77 

83 

82 

S3 

64 

89 

82 

79. 

7 

MIN 

30 

32 

37 

34 

32 

41 

42 

44 

40 

40 

39 

39 

40 

45 

32 

31 

30 

32 

32 

33 

32 

39. 

9 

DEADwOOD  DAM 

MAX 

64 

71 

74 

80 

86 

66 

77 

76 

S3 

64 

89 

84 

77 

98 

95 

92 

99 

62 

69 

66 

64 

TO 

70 

74 

80 

84 

83 

83 

84 

79 

0 

MIN 

50 

47 

32 

33 

40 

41 

52 

52 

40 

47 

34 

36 

47 

42 

40 

37 

34 

34 

47 

41 

47 

49 

38 

33 

34 

34 

33 

33 

33 

33 

39! 

7 

DEER  POINT 

MAX 

63 

65 

68 

71 

70 

65 

64 

70 

74 

73 

78 

72 

66 

92 

59 

96 

49 

57 

59 

69 

64 

69 

98 

61 

70 

76 

77 

76 

79 

74 

66  a 

7 

MIN 

47 

49 

49 

53 

53 

52 

50 

53 

60 

49 

63 

59 

43 

36 

34 

32 

36 

43 

43 

44 

46 

49 

39 

44 

54 

62 

63 

64 

69 

59 

A9, 

6 

DIXIE 

MAX 

61 

62 

73 

79 

67 

88 

81 

69 

60 

64 

84 

76 

TO 

96 

92 

92 

60 

66 

66 

73 

70 

71 

63 

70 

77 

83 

83 

64 

82 

60 

72  • 

9 

MIN 

49 

35 

26 

27 

32 

35 

48 

52 

33 

36 

29 

36 

29 

34 

28 

39. 

1 

ELK  CITY 

MAX 

68 

66 

79 

88 

90 

89 

85 

80 

69 

88 

86 

87 

80 

61 

60 

69 

69 

75 

78 

76 

78 

75 

79 

68 

90 

78. 

9 

MIN 

54 

50 

38 

37 

38 

37 

49 

54 

43 

43 

38 

37 

49 

41 

32 

36 

37 

47 

43 

40 

41 

37 

33 

33 

«1. 

2 

ELK  RIVER  I  S 

MAX 

84 

78 

80 

69 

89 

90 

90 

69 

ee 

87 

90 

89 

62 

60 

96 

67 

71 

76 

62 

60 

79 

59 

78 

66 

90 

92 

92 

92 

69 

81. 

0 

MIN 

38 

52 

40 

38 

42 

42 

42 

48 

50 

46 

44 

43 

94 

46 

38 

49 

34 

31 

32 

37 

94 

49 

44 

41 

37 

38 

40 

42 

43 

41 

62. 

3 

FAIRFIELD  RANGER  STA 

MAX 

75 

81 

88 

88 

90 

87 

80 

83 

68 

67 

90 

86 

80 

65 

67 

69 

62 

61 

72 

73 

69 

76 

67 

72 

60 

67 

89 

67 

66 

69 

78. 

6 

MIN 

41 

36 

38 

37 

43 

53 

49 

50 

42 

93 

43 

44 

91 

39 

45 

40 

43 

41 

43 

46 

90 

43 

44 

33 

35 

36 

36 

39 

41 

43 

42. 

6 

-  in  - 


Contlnuvd 


DAILY  TEMPERATURES 


IDAHO 
SEPTEMBER  1963 


Day  Ol  Month 

« 

Station 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

26 

29 

30 

31 

> 

GALENA 

TT 

TT 

61 

54 

49 

55 

61 

57 

56 

54 

63 

70 

68 

76 

6 1 

76 

77 

76 

HIN 

42 

34 

34 

39 

30 

29 

31 

34 

32 

34 

29 

29 

31 

33 

26 

32 

29 

30 

GARDEN  VALLEV  R5 

93 

6  7 

92 

92 

92 

67 

68 

66 

60 

64 

65 

75 

76 

76 

74 

71 

75 

83 

84 

66 

92 

92 

82 

81*6 

MIN 

55 

52 

40 

41 

47 

62 

69 

69 

46 

62 

43 

45 

50 

43 

46 

41 

39 

52 

52 

60 

51 

45 

38 

37 

39 

46 

38 

36 

46.0 

GROUSE 

7  3 

81 

81 

8  3 

83 

7  I 

64 

63 

60 

57 

61 

66 

64 

59 

61 

66 

67 

74 

77 

62 

79 

79 

62 

72.0 

MIN 

45 

37 

32 

34 

36 

43 

63 

43 

36 

43 

36 

37 

44 

33 

42 

36 

41 

37 

40 

47 

44 

34 

44 

29 

29 

27 

30 

33 

32 

37.7 

HAILEY  RANGER  STATION 

89 

69 

69 

85 

92 

86 

65 

66 

67 

60 

62 

61 

72 

71 

70 

73 

68 

72 

80 

64 

86 

85 

85 

76.7 

MIN 

'•2 

45 

39 

44 

49 

51 

41 

51 

48 

48 

51 

36 

37 

41 

41 

45 

43 

47 

44 

43 

38 

40 

41 

42 

46 

45 

43.9 

HEADQUARTERS 

88 

88 

66 

59 

55 

56 

66 

70 

76 

80 

76 

60 

60 

79 

66 

90 

93 

78  4 

HIN 

45 

44 

34 

34 

36 

39 

39 

41 

44 

43 

41 

42 

44 

31 

36 

33 

29 

29 

30 

35 

42 

41 

34 

29 

34 

35 

37 

37!l 

HTLL  CITY 

91 

86 

66 

62 

61 

60 

73 

73 

67 

72 

72 

60 

86 

90 

89 

88 

84 

79  1 

MIN 

47 

41 

35 

35 

42 

53 

57 

45 

41 

50 

40 

44 

51 

40 

45 

37 

42 

40 

44 

49 

50 

43 

43 

31 

31 

34 

36 

38 

36 

40 

42!l 

IDAHO  CITY 

82 

86 

91 

86 

66 

66 

60 

60 

59 

74 

7 1 

66 

76 

74 

75 

64 

89 

90 

89 

91 

82 

79  0 

HIN 

55 

46 

37 

40 

47 

52 

53 

46 

44 

51 

41 

44 

52 

41 

4 1 

43 

40 

39 

39 

42 

40 

41 

40 

34 

35 

37 

36 

40 

40 

42,7 

KELLOGG 

84 

93 

92 

92 

87 

92 

92 

91 

65 

63 

64 

62 

56 

70 

74 

79 

65 

79 

8  3 

6  1 

8 1 

67 

69 

69 

94 

64 

61.3 

MIN 

55 

58 

45 

46 

49 

47 

48 

50 

62 

53 

56 

49 

56 

61 

38 

41 

43 

39 

38 

40 

47 

48 

43 

41 

43 

46 

46 

49 

51 

47.6 

LOWMAN   3  E 

95 

86 

84 

90 

91 

93 

86 

84 

67 

65 

62 

62 

67 

75 

76 

73 

60 

66 

76 

63 

88 

89 

69 

9 1 

85 

80  6 

MIN 

53 

47 

37 

36 

38 

49 

56 

57 

45 

47 

39 

41 

51 

46 

43 

42 

39 

39 

49 

48 

53 

46 

46 

36 

36 

36 

36 

36 

36 

43I4 

MC  CALL 

65 

81 

75 

63 

8 1 

6  6 

81 

78 

70 

57 

60 

56 

66 

67 

67 

66 

70 

70 

69 

79 

83 

64 

64 

82 

65 

74  2 

MIN 

52 

46 

33 

45 

50 

55 

61 

51 

53 

57 

57 

53 

49 

48 

43 

39 

35 

37 

51 

43 

43 

42 

50 

32 

35 

34 

39 

39 

40 

45,0 

MOOSE  creek  ranch 

89 

69 

96 

94 

96 

96 

96 

66 

59 

47 

57 

64 

76 

70 

79 

67 

67 

74 

78 

91 

82 

78 

80 

84 

86 

76  8 

MIN 

34 

38 

34 

34 

38 

36 

43 

48 

40 

39 

39 

38 

44 

31 

3 1 

36 

33 

34 

42 

46 

42 

42 

36 

42 

40 

34 

32 

34 

34 

37^6 

MULLAN  FAA 

8  I 

63 

56 

50 

67 

76 

56 

93 

93 

84 

80 

79  3 

MIN 

53 

45 

43 

50 

48 

47 

48 

49 

57 

53 

54 

52 

49 

39 

36 

42 

34 

33 

35 

42 

47 

45 

41 

39 

43 

46 

48 

52 

53 

46 

45^6 

92 

84 

84 

80 

66 

90 

92 

66 

70 

68 

61 

66 

70 

74 

74 

7  7 

67 

89 

85 

78  5 

MIN 

52 

49 

35 

32 

35 

42 

48 

55 

41 

38 

36 

39 

45 

44 

34 

37 

30 

34 

40 

36 

36 

34 

26 

28 

38!4 

PI  a  E 

74 

65 

87 

87 

86 

80 

87 

85 

86 

84 

69 

76 

60 

79 

79 

79 

MIN 

54 

45 

33 

32 

40 

39 

40 

60 

45 

44 

42 

38 

33 

31 

34 

34 

35 

39 

POWELL 

85 

79 

86 

89 

92 

90 

68 

86 

68 

89 

78 

6 1 

59 

62 

56 

56 

66 

72 

77 

82 

76 

7 1 

70 

75 

63 

86 

88 

77  ♦ 

MIN 

46 

44 

39 

37 

41 

42 

43 

52 

46 

44 

49 

42 

36 

34 

33 

36 

4 1 

36 

40 

40 

40 

40 

44 

46 

36 

37 

38 

39 

40 

♦0,7 

STANLEY 

60 

82 

60 

74 

81 

81 

82 

80 

72 

60 

58 

52 

55 

60 

69 

68 

68 

60 

79 

8 1 

82 

79 

78 

71  3 

MIN 

48 

42 

30 

29 

39 

41 

48 

43 

32 

33 

29 

31 

34 

35 

37 

30 

32 

33 

46 

41 

46 

40 

41 

31 

29 

26 

27 

27 

27 

29 

3Ut<l  VALLtl 

63 

85 

80 

80 

82 

83 

6  5 

81 

76 

66 

66 

64 

56 

57 

70 

69 

67 

70 

69 

70 

79 

83 

82 

75  0 

MIN 

45 

34 

30 

32 

32 

37 

53 

43 

35 

40 

33 

35 

43 

34 

43 

32 

35 

33 

39 

41 

47 

34 

39 

28 

27 

28 

31 

33 

30 

39,9 

WALLACE  WOODLAND  PARK 

MAX 

86 

73 

69 

80 

90 

68 

89 

90 

85 

69 

90 

86 

84 

59 

60 

61 

55 

66 

71 

76 

80 

77 

80 

58 

75 

89 

90 

87 

89 

64 

78,6 

MIN 

52 

53 

40 

43 

45 

43 

44 

47 

56 

50 

52 

47 

56 

47 

33 

36 

4 1 

35 

34 

36 

42 

45 

45 

40 

43 

43 

43 

46 

50 

44 

**.5 

u  A  DOCIU 

65 

79 

65 

83 

78 

7  ^ 

76 

77 

82 

79 

70 

58 

54 

50 

55 

63 

62 

66 

62 

70 

61 

83 

79 

71  S 

MIN 

47 

31 

26 

28 

32 

35 

47 

49 

36 

37 

29 

33 

44 

37 

28 

33 

26 

24 

43 

31 

34 

34 

31 

25 

26 

28 

26 

29 

31 

30 

33)0 

bOU  I  H«  t  3  I  t  KIH  VALLtTi 

MAX 

98 

88 

89 

91 

94 

100 

99 

96 

62 

82 

71 

69 

69 

80 

81 

60 

76 

84 

92 

97 

96 

93 

87  8 

MIN 

56 

57 

54 

56 

64 

64 

66 

66 

62 

66 

61 

60 

54 

54 

55 

51 

54 

54 

66 

59 

59 

51 

52 

52 

52 

64 

60 

56 

61 

97|e 

MAX 

92 

100 

92 

81 

66 

89 

91 

97 

75 

7  I 

72 

65 

70 

68 

80 

74 

78 

87 

95 

93 

MIN 

61 

60 

49 

60 

60 

70 

61 

59 

59 

66 

58 

62 

59 

54 

53 

51 

53 

47 

67 

56 

59 

62 

52 

54 

51 

66 

56 

57 

54 

57I3 

bruneau 

MAX 

86 

83 

88 

91 

97 

92 

62 

89 

92 

97 

97 

96 

8  1 

73 

74 

71 

69 

67 

75 

76 

76 

87 

80 

82 

91 

95 

■ 

93 

65  3 

MIN 

57 

57 

47 

46 

56 

63 

65 

53 

63 

52 

46 

49 

56 

46 

50 

49 

49 

49 

47 

56 

58 

56 

49 

44 

44 

45 

43 

46 

59 

49 

il'.i 

CALDWELL 

MAX 

84 

g  5 

89 

93 

96 

96 

89 

86 

9 1 

96 

97 

96 

79 

74 

71 

67 

72 

67 

60 

78 

79 

85 

82 

63 

90 

9 1 

90 

92 

92 

93 

85  4 

MIN 

58 

58 

50 

52 

55 

64 

65 

55 

57 

57 

51 

55 

67 

53 

49 

49 

46 

46 

54 

55 

56 

58 

55 

45 

47 

50 

49 

49 

SO 

Si'.i 

CAMBRIDGE 

75 

60 

86 

92 

92 

92 

85 

83 

85 

92 

96 

94 

89 

72 

68 

64 

70 

73 

74 

77 

79 

63 

84 

60 

66 

90 

92 

92 

91 

86 

63,4 

MIN 

56 

47 

37 

36 

42 

55 

60 

57 

46 

53 

39 

54 

53 

49 

43 

45 

36 

36 

62 

46 

40 

48 

39 

33 

31 

35 

36 

40 

35 

43,9 

COUNC I L 

7  3 

62 

86 

91 

96 

93 

86 

66 

94 

68 

95 

90 

77 

7  J 

65 

63 

66 

75 

76 

76 

82 

76 

90 

92 

91 

87 

82  7 

MIN 

59 

51 

44 

42 

47 

57 

63 

61 

51 

55 

42 

49 

66 

52 

46 

46 

41 

43 

55 

61 

46 

42 

50 

40 

38 

42 

43 

46 

43 

48,0 

DEER  PLAT  DAM 

MAX 

80 

80 

84 

88 

69 

87 

62 

84 

6  7 

67 

69 

86 

75 

70 

66 

67 

67 

65 

74 

76 

82 

7» 

85 

89 

89 

85 

80  6 

MIN 

58 

57 

48 

49 

56 

66 

65 

56 

55 

57 

52 

54 

57 

51 

46 

47 

45 

46 

63 

54 

64 

60 

56 

43 

46 

46 

47 

49 

51 

ii'.l 

gMMETT  2  E 

MAX 

83 

83 

68 

92 

97 

95 

68 

66 

92 

94 

95 

92 

77 

72 

70 

70 

70 

67 

78 

77 

80 

85 

78 

82 

66 

69 

90 

91 

90 

94 

84  4 

MIN 

58 

51 

43 

45 

50 

68 

64 

54 

52 

57 

47 

53 

55 

47 

46 

54 

43 

43 

55 

53 

54 

51 

48 

45 

42 

44 

46 

45 

45 

49.9 

6L£NNS  FERRY 

MAX 

84 

86 

90 

97 

99 

90 

66 

92 

97 

97 

100 

96 

91 

76 

76 

71 

70 

69 

80 

77 

78 

88 

82 

8  3 

90 

96 

97 

96 

95 

96 

87.5 

MIN 

57 

55 

50 

50 

58 

64 

65 

55 

54 

57 

62 

50 

57 

43 

50 

5  1 

50 

50 

54 

56 

57 

56 

54 

42 

42 

46 

48 

48 

57 

52.6 

GRAND  VIEW  3  WNW 

MAX 

86 

82 

87 

95 

95 

89 

85 

91 

93 

92 

97 

93 

78 

73 

74 

70 

70 

68 

76 

78 

79 

87 

76 

72 

90 

95 

96 

90 

84.  7 

MIN 

56 

58 

48 

47 

55 

62 

65 

50 

51 

51 

46 

46 

55 

49 

47 

48 

47 

48 

48 

65 

64 

52 

46 

40 

39 

44 

43 

44 

*i 

49.5 

KUNA  2  NNE 

MAX 

7q 

78 

83 

89 

95 

86 

6 1 

ft3 

86 

87 

69 

86 

73 

68 

66 

66 

70 

63 

69 

73 

76 

62 

73 

60 

69 

87 

87 

93 

91 

90 

81.0 

MIN 

56 

55 

44 

50 

56 

59 

65 

53 

51 

65 

48 

51 

56 

46 

48 

43 

42 

55 

52 

54 

50 

46 

46 

48 

53 

51 

50 

54 

51.4 

MOUNTAIN  HOME  I  SE 

MAX 

83 

85 

88 

90 

93 

90 

93 

83 

85 

86 

95 

93 

90 

82 

80 

75 

85 

80 

75 

74 

76 

60 

8 1 

66 

84 

89 

93 

93 

90 

90 

85.7 

MIN 

56 

50 

48 

46 

44 

46 

53 

55 

50 

48 

50 

49 

46 

50 

46 

44 

45 

46 

52 

55 

50 

46 

50 

44 

42 

51 

51 

49 

51 

49.0 

OLA  5  5 

MAX 

80 

80 

90 

93 

96 

93 

90 

66 

94 

94 

93 

8 1 

70 

79 

61 

83 

81 

79 

81 

87 

92 

91 

91 

92 

93 

86  4 

MIN 

58 

55 

47 

47 

46 

56 

63 

55 

49 

51 

50 

43 

50 

49 

50 

57 

44 

43 

51 

42 

43 

40 

38 

38 

37 

37 

37 

39 

40 

38 

46,6 

PARMA  Experiment  sta 

MAX 

72 

79 

8  1 

64 

86 

90 

91 

60 

64 

66 

90 

86 

6  7 

72 

76 

67 

64 

70 

82 

67 

86 

91 

80.6 

MIN 

53 

52 

44 

46 

49 

57 

63 

53 

62 

53 

47 

51 

51 

48 

46 

45 

42 

47 

51 

49 

53 

54 

40 

39 

42 

43 

43 

46 

44 

48,3 

PAYETTE 

MAX 

83 

86 

97 

95 

69 

97 

73 

71 

74 

60 

81 

82 

83 

85 

87 

90 

93 

91 

93 

90 

MIN 

59 

54 

45 

46 

50 

62 

66 

53 

52 

56 

48 

53 

57 

52 

49 

41 

54 

53 

♦  7 

50 

53 

41 

40 

40 

44 

43 

45 

44 

49*7 

SWAN  FALLS  POWER  HOUSE 

87 

85 

91 

97 

75 

74 

73 

69 

79 

82 

87 

86 

82 

90 

92 

95 

93 

95 

94 

87,4 

MIN 

59 

63 

55 

58 

64 

70 

68 

58 

59 

61 

57 

60 

59 

54 

54 

65 

53 

53 

66 

57 

57 

58 

55 

51 

52 

55 

57 

55 

52 

60 

57,5 

WEISER  2  SE 

MAX 

80 

85 

86 

91 

95 

92 

69 

86 

92 

93 

92 

93 

78 

74 

69 

69 

70 

72 

79 

76 

80 

65 

83 

80 

64 

88 

90 

88 

89 

90 

83,9 

MIN 

52 

45 

44 

48 

60 

64 

56 

51 

54 

46 

60 

56 

51 

52 

50 

47 

41 

56 

52 

45 

48 

47 

39 

39 

40 

41 

42 

43 

41 

48,6 

SOUTHWESTERN 

HIGHLANDS 

SRASMERE 

MAX 

77 

79 

82 

89 

91 

86 

80 

84 

87 

90 

93 

91 

85 

72 

72 

69 

59 

60 

67 

70 

69 

78 

76 

74 

84 

87 

89 

87 

89 

87 

80,1 

MIN 

52 

47 

42 

47 

57 

60 

59 

45 

45 

47 

49 

47 

49 

41 

36 

39 

42 

43 

46 

47 

49 

43 

43 

44 

40 

44 

43 

48 

50 

52 

46,6 

Halarano*  NotM  FoUowlBfl  fUllon  Iiulwi 

-   118  - 


DAILY  TEMPERATURES 

Contllimd   SEPTEMBER  1963 


Day  Of  Month 

SlaUon 

• 

1 

2 

3 

4 

9 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

28 

27 

28 

29 

30 

31 

< 

MCLtlSTER 

MAX 

T6 

79 

78 

87 

90 

84 

82 

79 

82 

88 

92 

87 

80 

74 

'— ^ 

Ti 

65 

68 

67 

78 

77 

72 

73 

80 

84 

86 

88 

89 

86 

78.6 

MIN 

50 

49 

45 

48 

54 

61 

56 

48 

51 

55 

49 

48 

50 

45 

40 

41 

44 

48 

47 

48 

49 

48 

91 

41 

49 

94 

49 

48 

49 

93 

48,6 

REYNOLDS 

MAX 

T8 

75 

89 

92 

90 

89 

85 

84 

80 

88 

90 

90 

71 

70 

70 

63 

67 

71 

77 

72 

76 

80 

79 

78 

89 

89 

S3 

73 

76 

91 

60.1 

MIN 

53 

49 

41 

48 

52 

50 

49 

48 

40 

47 

46 

44 

50 

48 

38 

38 

43 

46 

38 

35 

39 

40 

49 

46 

48 

47 

43 

44.1 

THREE  CREEK 

MAX 

70 

66 

69 

76 

82 

89 

86 

90 

90 

86 

89 

89 

60.9 

MIN 

»5 

36 

40 

38 

39 

41 

38 

40 

41 

48 

35 

38 

48 

37 

31 

34 

34 

37 

39 

41 

44 

38 

39 

33 

35 

36 

34 

32 

36 

38 

38,0 

TRIANOLE  RANCH 

MAX 

78 

88 

78 

86 

92 

82 

75 

83 

83 

89 

94 

70 

66 

58 

69 

68 

73 

78 

74 

78 

87 

90 

89 

89 

90 

86 

78.6 

MIN 

45 

44 

32 

34 

46 

56 

54 

37 

36 

43 

42 

51 

36 

39 

40 

39 

37 

40 

45 

38 

39 

36 

27 

27 

30 

31 

32 

48 

39 

39,1 

CENTRAL  Plains 

Bl  ISS 

MAX 

84 

87 

94 

94 

87 

84 

89 

93 

93 

94 

92 

87 

71 

70 

78 

75 

76 

83 

76 

80 

87 

92 

93 

94 

93 

91 

84.3 

MIN 

55 

52 

47 

52 

56 

60 

64 

54 

54 

57 

53 

54 

55 

43 

50 

48 

50 

49 

54 

54 

99 

95 

90 

43 

49 

91 

46 

49 

48 

94 

92.0 

burley 

MAX 

T6 

80 

86 

85 

92 

95 

85 

85 

89 

94 

94 

96 

90 

71 

78 

62 

72 

81 

72 

73 

81 

72 

80 

88 

90 

93 

92 

92 

82.7 

MIN 

56 

52 

52 

51 

53 

59 

59 

53 

52 

56 

54 

56 

52 

54 

47 

47 

47 

50 

51 

51 

91 

49 

54 

43 

44 

49 

49 

46 

49 

91 

91.0 

burlEy  faa  airport 

MAX 

76 

82 

79 

87 

89 

80 

80 

82 

88 

86 

91 

87 

68 

67 

67 

76 

70 

70 

80 

69 

76 

83 

86 

88 

88 

87 

89 

79.0 

MIN 

53 

50 

49 

47 

51 

65 

57 

48 

51 

56 

53 

52 

52 

47 

43 

♦  7 

90 

»l 

50 

92 

92 

48 

48 

41 

43 

44 

42 

44 

44 

44 

4«.l 

CASTLEFORD  2  N 

MAX 

SI 

86 

82 

89 

90 

85 

83 

8} 

86 

89 

91 

89 

84 

71 

65 

70 

71 

73 

83 

77 

79 

81 

86 

88 

86 

89 

84 

61.0 

HIN 

52 

48 

48 

47 

55 

58 

62 

50 

51 

52 

50 

49 

53 

47 

48 

46 

47 

47 

48 

50 

50 

90 

49 

40 

43 

42 

44 

44 

49 

49 

46,9 

HAZELTON 

MAX 

76 

81 

82 

88 

89 

83 

82 

81 

85 

89 

93 

89 

88 

67 

66 

61 

66 

75 

72 

70 

80 

75 

79 

83 

86 

87 

88 

87 

89 

80.1 

MIN 

5<> 

49 

49 

49 

56 

61 

56 

51 

52 

58 

53 

53 

53 

49 

42 

44 

48 

49 

50 

50 

48 

46 

51 

41 

45 

41 

41 

46 

48 

90 

49,4 

JEROME 

MAX 

81 

85 

85 

89 

95 

85 

84 

88 

90 

92 

93 

90 

85 

71 

62 

69 

77 

74 

73 

84 

75 

76 

87 

88 

93 

93 

92 

86 

83,0 

MIN 

54 

53 

46 

54 

56 

63 

62 

53 

54 

60 

55 

53 

53 

49 

48 

46 

49 

*e 

90 

91 

90 

50 

52 

43 

52 

91 

94 

92 

94 

92 

92,2 

MINIDOKA  DAM 

MAX 

75 

82 

82 

88 

90 

85 

78 

85 

84 

84 

92 

89 

85 

67 

76 

63 

64 

73 

73 

66 

74 

74 

72 

78 

79 

80 

82 

83 

83 

78,6 

MIN 

55 

53 

52 

52 

55 

63 

60 

53 

55 

62 

56 

58 

52 

49 

49 

46 

49 

S3 

48 

91 

91 

91 

53 

42 

49 

46 

42 

48 

60 

94 

92,1 

PAUL   I  ENE 

MAX 

73 

76 

83 

80 

88 

92 

82 

82 

86 

90 

90 

93 

89 

70 

68 

78 

64 

61 

67 

77 

71 

71 

79 

69 

79 

83 

87 

90 

89 

89 

79.7 

MIN 

54 

51 

51 

49 

54 

59 

50 

53 

51 

57 

53 

50 

53 

48 

45 

46 

48 

51 

50 

91 

90 

48 

91 

40 

43 

44 

49 

47 

44 

47 

49,4 

PICABO 

MAX 

68 

72 

82 

81 

87 

90 

83 

76 

83 

86 

S8 

90 

87 

68 

62 

64 

65 

75 

73 

72 

69 

79 

86 

87 

89 

89 

86 

89 

78.6 

MIN 

49 

45 

40 

45 

49 

50 

51 

50 

49 

51 

50 

47 

51 

38 

40 

♦  1 

45 

43 

49 

49 

49 

41 

49 

38 

46 

44 

43 

44 

49 

46 

49.6 

RICHFIELD 

MAX 

75 

80 

81 

87 

87 

83 

77 

84 

83 

86 

89 

85 

82 

66 

70 

62 

65 

73 

70 

67 

73 

72 

72 

80 

79 

88 

88 

86 

63 

78.0 

MIN 

52 

50 

49 

47 

51 

56 

60 

53 

50 

55 

51 

55 

51 

42 

44 

43 

46 

90 

47 

90 

91 

44 

49 

36 

42 

45 

44 

46 

49 

49 

48.4 

RUPERT   13  NNE 

MAX 

77 

85 

83 

89 

93 

83 

87 

90 

91 

93 

91 

76 

75 

79 

66 

64 

67 

77 

72 

70 

79 

74 

76 

82 

87 

91 

89 

89 

86 

61.9 

MIN 

47 

46 

45 

45 

50 

56 

48 

46 

55 

48 

50 

43 

45 

37 

39 

47 

50 

46 

49 

48 

44 

45 

37 

39 

39 

40 

40 

43 

46 

49.3 

SHOSHONE   1  MNM 

MAX 

79 

83 

85 

92 

92 

87 

80 

85 

87 

87 

92 

92 

84 

65 

68 

65 

60 

64 

74 

70 

67 

75 

75 

70 

78 

83 

90 

90 

89 

63 

79.6 

MIN 

52 

52 

49 

51 

57 

59 

61 

52 

56 

57 

55 

60 

50 

45 

47 

44 

47 

90 

48 

90 

90 

52 

52 

42 

49 

50 

49 

91 

93 

96 

91.4 

ThlN  FALLS  2  NNE 

MAX 

74 

77 

SO 

83 

91 

94 

82 

82 

85 

88 

91 

95 

90 

70 

77 

79 

64 

62 

68 

74 

70 

72 

83 

69 

78 

85 

88 

91 

91 

92 

80.6 

MIN 

55 

50 

46 

49 

53 

65 

61 

52 

50 

55 

50 

53 

53 

51 

44 

^5 

48 

47 

49 

49 

46 

52 

39 

41 

43 

49 

44 

46 

46 

49.2 

TWIN                 S  3C 

85 

90 

MIN 

55 

49 

50 

49 

53 

65 

64 

53 

52 

56 

52 

S3 

54 

52 

50 

46 

49 

48 

46 

49 

49 

45 

49 

40 

42 

43 

41 

92 

91 

49 

90!l 

TNIN  FALLS  UBASO 

MAX 

72 

75 

79 

81 

86 

89 

79 

81 

84 

84 

88 

92 

87 

69 

66 

63 

59 

67 

76 

69 

71 

80 

68 

74 

80 

84 

86 

86 

88 

77.9 

MIN 

53 

49 

47 

49 

53 

62 

59 

51 

51 

54 

50 

50 

53 

50 

44 

46 

48 

48 

47 

49 

47 

49 

53 

40 

46 

45 

48 

43 

47 

46 

49.2 

NORTHEASTERN  VALLEYS 

CMALLIS 

MAX 

63 

64 

74 

81 

84 

89 

89 

78 

83 

84 

85 

85 

84 

72 

63 

64 

72 

71 

68 

73 

73 

72 

79 

82 

82 

89 

89 

85 

76,6 

MIN 

50 

47 

41 

42 

49 

58 

57 

57 

47 

52 

49 

48 

55 

49 

47 

36 

41 

40 

53 

45 

48 

45 

46 

38 

39 

41 

43 

44 

44 

46 

46,6 

CHILLY  BARTON  FLAT 

MAX 

62 

70 

76 

82 

84 

83 

77 

77 

82 

82 

83 

77 

68 

65 

68 

65 

61 

57 

66 

66 

63 

66 

67 

70 

76 

so 

83 

81 

80 

62 

73.3 

MIN 

44 

37 

33 

34 

38 

45 

42 

43 

35 

33 

34 

42 

31 

43 

34 

41 

34 

32 

38 

37 

44 

34 

41 

28 

29 

27 

30 

33 

31 

31 

39. « 

GIBBONSVILLE 

MAX 

86 

55 

64 

59 

60 

66 

72 

69 

70 

64 

76 

72 

72 

80 

84 

89 

86 

86 

MIN 

42 

49 

44 

39 

36 

35 

34 

47 

41 

49 

45 

42 

32 

34 

36 

36 

37 

37 

36 

HACKAY  RANQER  STATION 

MAX 

61 

71 

81 

84 

85 

84 

83 

79 

78 

79 

83 

77 

68 

65 

68 

65 

6 1 

97 

66 

66 

63 

66 

67 

70 

76 

SO 

S3 

81 

80 

82 

73.6 

MIN 

44 

43 

42 

41 

46 

46 

47 

49 

46 

45 

34 

42 

31 

42 

34 

41 

34 

32 

38 

37 

44 

34 

41 

28 

29 

28 

30 

33 

31 

31 

38.1 

MAY  RANGER  STATION 

MAX 

66 

70 

SO 

84 

89 

90 

91 

90 

89 

86 

89 

87 

70 

69 

62 

64 

73 

72 

67 

68 

75 

73 

79 

81 

82 

83 

82 

86 

77.6 

MIN 

47 

43 

37 

39 

46 

56 

56 

57 

45 

47 

42 

43 

40 

39 

38 

34 

38 

36 

49 

40 

48 

47 

50 

33 

37 

38 

39 

39 

39 

39 

42.7 

SALMON 

MAX 

67 

71 

77 

82 

90 

88 

74 

76 

84 

83 

88 

84 

68 

66 

65 

72 

76 

71 

66 

78 

71 

76 

79 

81 

83 

82 

82 

89 

76.3 

HIN 

52 

42 

40 

41 

45 

51 

55 

57 

47 

49 

43 

46 

49 

47 

46 

38 

41 

39 

53 

43 

92 

46 

46 

37 

37 

38 

38 

39 

38 

39 

44,9 

UPPER  SNAKE  RIVER 

PLAINS 

ABERDEEN  ExP  STATION 

MAX 

70 

74 

82 

76 

83 

87 

85 

80 

84 

84 

86 

86 

89 

63 

64 

63 

75 

71 

67 

73 

68 

73 

80 

80 

82 

83 

83 

76,6 

MIN 

49 

44 

44 

40 

46 

51 

58 

49 

47 

49 

45 

46 

51 

47 

41 

44 

46 

49 

44 

48 

48 

42 

43 

39 

36 

38 

39 

39 

37 

38 

44,3 

AMERICAN  FALLS   I  5w 

MAX 

75 

83 

80 

83 

86 

84 

80 

86 

89 

89 

92 

91 

90 

68 

63 

75 

71 

70 

76 

74 

72 

78 

79 

79 

83 

82 

86 

79,4 

MIN 

54 

49 

49 

47 

48 

63 

61 

50 

53 

53 

53 

63 

53 

49 

45 

47 

50 

94 

51 

93 

91 

48 

59 

40 

40 

39 

44 

40 

39 

46 

49,6 

ARCO   3  NM 

MAX 

73 

75 

78 

84 

88 

85 

78 

82 

85 

85 

85 

86 

70 

68 

63 

75 

67 

64 

73 

70 

71 

77 

81 

•  9 

82 

89 

84 

76,6 

MIN 

47 

44 

37 

41 

44 

45 

54 

48 

44 

48 

45 

45 

50 

31 

41 

39 

38 

43 

42 

49 

46 

40 

48 

36 

38 

40 

41 

44 

41 

39 

42.6 

ASHTON    1  S 

MAX 

67 

73 

75 

82 

80 

81 

76 

79 

82 

82 

86 

85 

63 

63 

61 

62 

60 

73 

74 

69 

73 

70 

70 

78 

81 

81 

82 

SO 

60 

74.6 

MIN 

48 

42 

38 

37 

40 

46 

49 

53 

43 

46 

42 

43 

47 

41 

36 

43 

39 

*5 

46 

44 

40 

46 

42 

34 

39 

35 

36 

38 

37 

38 

41,6 

BLACKFOOT  2  SSw 

MAX 

74 

81 

81 

81 

88 

89 

76 

86 

87 

87 

92 

89 

72 

70 

66 

75 

72 

68 

76 

70 

76 

78 

80 

86 

84 

86 

69 

79, 1 

MIN 

44 

47 

47 

47 

46 

62 

57 

50 

48 

48 

48 

48 

43 

47 

43 

46 

47 

48 

47 

48 

90 

47 

49 

38 

41 

47 

42 

42 

39 

42 

46,9 

CRATERS  OF  THE  MOON  NM 

MAX 

68 

73 

76 

82 

85 

83 

79 

78 

83 

83 

86 

85 

77 

63 

58 

60 

70 

69 

99 

69 

70 

68 

77 

80 

84 

82 

82 

62 

74,4 

MIN 

51 

44 

41 

45 

49 

54 

57 

49 

47 

52 

48 

52 

50 

40 

44 

40 

43 

43 

45 

48 

48 

43 

42 

39 

39 

42 

42 

49 

49 

47 

49.9 

DUBOIS  EXP  STATION 

MAX 

66 

70 

73 

80 

85 

83 

75 

78 

82 

81 

85 

86 

81 

67 

61 

69 

74 

71 

68 

66 

67 

74 

78 

79 

80 

79 

78 

74,9 

HIN 

50 

44 

42 

46 

51 

55 

54 

56 

48 

50 

48 

53 

46 

40 

47 

47 

44 

46 

50 

49 

50 

90 

49 

40 

41 

44 

46 

44 

47 

47 

47,9 

FORT   HALL    INDIAN  A6NCY 

MAX 

74 

82 

80 

87 

90 

87 

80 

85 

86 

89 

91 

91 

85 

67 

66 

78 

76 

68 

77 

79 

76 

84 

86 

88 

87 

87 

63 

60,6 

MIN 

53 

46 

44 

41 

46 

61 

50 

48 

47 

48 

46 

48 

52 

48 

43 

47 

49 

53 

50 

91 

47 

42 

91 

48 

36 

38 

38 

41 

39 

43 

46,9 

HAMER   »  NN 

MAX 

69 

72 

76 

89 

89 

81 

76 

82 

86 

85 

88 

90 

83 

71 

74 

67 

67 

64 

73 

79 

69 

70 

71 

72 

79 

SO 

76,6 

HIN 

5 1 

46 

43 

42 

43 

48 

41 

5  J 

45 

48 

40 

39 

39 

)7 

40 

43 

46 

49  ■  1 

HOME 

MAX 

73 

79 

75 

82 

86 

86 

82 

83 

85 

85 

86 

88 

83 

76 

72 

70 

64 

64 

74 

72 

69 

72 

72 

69 

79 

80 

82 

83 

82 

62 

77,7 

MIN 

50 

48 

45 

42 

44 

50 

AO 

55 

46 

48 

46 

47 

52 

42 

45 

44 

45 

45 

50 

49 

50 

40 

90 

40 

37 

37 

39 

41 

42 

41 

49,7 

IDAHO  FALLS  2  ESE 

MAX 

71 

79 

76 

85 

89 

83 

76 

84 

88 

87 

89 

90 

84 

67 

77 

68 

67 

64 

77 

79 

65 

79 

68 

73 

80 

83 

89 

83 

84 

63 

78.9 

HIN 

51 

42 

41 

42 

46 

56 

60 

52 

49 

54 

48 

49 

52 

49 

44 

47 

48 

92 

52 

91 

49 

44 

91 

40 

39 

40 

40 

42 

41 

42 

47,1 

-   119  - 


DAILY  TEMPERATURES 


IDAHO 
SEPTEMBER  1963 


Station 

Day  Of  Month 

>rage 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7  8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16  1 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

2B 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

IDAHO  FALLS  FAA  AP 

MAX 

7U 

80 

79 

86 

90 

60 

76 

85 

90 

69 

91 

69 

63 

66 

76 

62 

69 

64 

78 

77 

67 

75 

68 

77 

64 

87 

61 

85 

82 

82 

78, 

4 

MIN 

S* 

49 

46 

44 

47 

54 

60 

54 

50 

52 

50 

51 

51 

46 

41 

47 

47 

50 

48 

49 

48 

42 

46 

36 

38 

39 

35 

41 

40 

42 

46, 

6 

IDAHO  FALLS  *2  NW 

MAX 

70 

75 

77 

84 

89 

84 

75 

66 

87 

86 

89 

91 

70 

70 

72 

65 

64 

62 

73 

74 

66 

75 

72 

73 

79 

81 

86 

65 

89 

69 

77, 

7 

MIN 

47 

47 

44 

39 

42 

48 

56 

53 

47 

45 

43 

45 

48 

35 

46 

45 

44 

49 

48 

49 

48 

42 

45 

38 

33 

35 

35 

36 

36 

*3, 

4 

IDAHO  FALLS  **b  W  WB 

MAX 

73 

78 

80 

85 

90 

63 

76 

63 

66 

96 

68 

89 

68 

67 

73 

62 

62 

61 

72 

70 

63 

73 

68 

71 

79 

83 

S6 

84 

83 

84 

76. 

9 

MIN 

SI 

46 

41 

40 

44 

56 

47 

52 

44 

47 

48 

45 

46 

45 

44 

49 

46 

50 

48 

40 

46 

37 

36 

36 

36 

40 

39 

41 

49. 

2 

MALTA  2  NE 

MAX 

MIN 

POCATELLO  W8  AIRPORT 

MAX 

T5 

83 

8 1 

86 

90 

S3 

80 

86 

60 

67 

66 

67 

80 

74 

70 

76 

70 

76 

83 

66 

86 
42 

69 

87 

88 
43 

80, 

3 

MIN 

53 

49 

46 

43 

50 

62 

60 

53 

49 

54 

49 

51 

53 

52 

43 

50 

51 

54 

54 

53 

52 

46 

53 

40 

42 

39 

41 

40 

48, 

9 

SAINT  ANTHONY 

MAX 

66 

72 

79 

81 

86 

60 

SO 

62 

81 

64 

87 

66 

73 

65 

75 

65 

64 

60 

74 

7 1 

8 1 

65 

82 

76, 

I 

MIN 

SI 

46 

42 

41 

42 

48 

55 

49 

54 

56 

47 

49 

51 

44 

41 

45. 

47 

49 

48 

49 

47 

44 

42 

38 

40 

39 

38 

41 

41 

41 

»5, 

5 

SUGAR 

66 

75 

75 

83 

67 

82 

62 

82 

83 

93 

87 

67 

85 

66 

76 

66 

66 

63 

74 

76 

73 

72 

71 

71 

78 

62 

81 

85 

82 

61 

77, 

3 

MIN 

50 

44 

41 

37 

39 

45 

53 

53 

47 

46 

44 

46 

50 

46 

41 

40 

44 

49 

47 

47 

42 

41 

36 

36 

36 

36 

35 

36 

38 

37 

«2, 

8 

EASTERN  HIGHLANDS 

ARBON  2  NW 

72 

91 

80 

88 

86 

62 

80 

63 

84 

85 

62 

90 

60 

76 

75 

63 

66 

62 

74 

66 

66 

72 

70 

70 

66 

65 

85 

83 

S3 

89 

78 

1 

MIN 

50 

44 

48 

37 

40 

48 

56 

56 

44 

50 

48 

51 

52 

47 

40 

48 

46 

52 

48 

49 

47 

45 

48 

34 

36 

37 

43 

38 

40 

46 

45 

6 

blackfoot  dam 

65 

75 

75 

7B 

84 

79 

69 

79 

81 

82 

83 

86 

80 

63 

74 

66 

68 

68 

69 

72 

59 

69 

63 

68 

77 

79 

SO 

78 

79 

74 

1 

MIN 

45 

38 

37 

33 

38 

49 

55 

42 

40 

40 

40 

40 

47 

43 

35 

40 

46 

44 

46 

44 

45 

36 

41 

31 

33 

32 

32 

34 

34 

40 

0 

CCNOA 

74 

76 

81 

83 

82 

73 

78 

79 

81 

61 

65 

82 

63 

73 

61 

67 

63 

71 

71 

60 

69 

66 

69 

77 

60 

SO 

79 

7S 

80 

74 

6 

MIN 

40 

40 

34 

41 

52 

5 1 

44 

40 

42 

41 

42 

48 

42 

35 

46 

42 

46 

46 

43 

39 

36 

43 

32 

33 

34 

33 

35 

34 

36 

40 

4 

OR IGGS 

MAX 

60 

69 

75 

81 

85 

80 

75 

75 

79 

80 

60 

79 

70 

65 

70 

58 

67 

61 

71 

69 

65 

70 

65 

70 

80 

79 

SO 

80 

79 

78 

73 

2 

MIN 

45 

49 

39 

37 

39 

45 

49 

5 1 

44 

45 

43 

45 

44 

40 

36 

44 

42 

45 

44 

42 

43 

40 

44 

34 

35 

36 

37 

39 

40 

41 

42 

0 

GRACE 

MAX 

70 

78 

78 

84 

65 

83 

78 

82 

80 

63 

86 

66 

84 

74 

75 

64 

70 

64 

72 

72 

61 

73 

70 

73 

79 

62 

82 

81 

81 

82 

77 

1 

MIN 

47 

43 

45 

37 

44 

58 

56 

46 

43 

44 

45 

45 

51 

46 

37 

47 

44 

48 

44 

46 

42 

38 

44 

34 

36 

36 

36 

39 

36 

4C 

43 

3 

IDAHO  FALLS  16  SE 

MAX 

67 

66 

74 

84 

85 

80 

79 

79 

61 

82 

85 

86 

66 

62 

73 

55 

66 

62 

73 

73 

61 

TO 

66 

72 

61 

81 

82 

SO 

82 

81 

74 

9 

MIN 

46 

42 

35 

38 

43 

53 

50 

49 

45 

47 

45 

48 

49 

44 

36 

46 

43 

46 

45 

44 

43 

40 

41 

37 

37 

36 

40 

38 

41 

^2 

43 

0 

t  SLAND  PARK  DAM 

MAX 

60 

69 

71 

79 

61 

83 

75 

73 

78 

79 

82 

84 

77 

60 

69 

60 

61 

57 

67 

73 

64 

66 

62 

69 

75 

79 

61 

76 

77 

79 

72 

1 

MIN 

46 

39 

31 

34 

36 

40 

50 

51 

41 

38 

39 

41 

42 

41 

35 

40 

34 

41 

44 

42 

39 

40 

36 

29 

32 

33 

34 

35 

35 

3  ] 

38 

3 

K I LGORE 

MAX 

59 

67 

70 

77 

61 

81 

77 

73 

78 

77 

61 

81 

75 

62 

66 

60 

60 

58 

67 

72 

63 

65 

62 

64 

72 

76 

79 

78 

76 

76 

71 

1 

MIN 

48 

36 

32 

34 

36 

43 

50 

51 

40 

40 

37 

40 

45 

39 

39 

43 

38 

40 

47 

38 

43 

47 

42 

32 

31 

32 

33 

38 

34 

39 

4 

1  tCTniu    OiiMnrM/*.  CT&Tl^^ 
LirTUr*  KUMPiNu  3  1    1  1  ur 

MAX 

69 

78 

80 

82 

79 

76 

77 

77 

60 

81 

80 

84 

80 

65 

71 

69 

66 

58 

70 

72 

62 

72 

70 

71 

72 

72 

71 

74 

77 

71; 

73 

7 

MIN 

46 

43 

44 

40 

47 

58 

56 

46 

44 

45 

44 

45 

49 

44 

39 

47 

44 

49 

49 

47 

43 

40 

41 

36 

39 

40 

39 

40 

40 

44 

2 

MALAD 

MAX 

75 

84 

86 

90 

89 

80 

81 

95 

87 

88 

90 

90 

73 

73 

77 

69 

71 

62 

77 

76 

65 

74 

73 

77 

61 

66 

SS 

86 

84 

79 

,9 

MIN 

50 

47 

52 

47 

52 

60 

59 

51 

49 

51 

49 

50 

49 

48 

44 

49 

49 

94 

92 

51 

49 

44 

46 

39 

40 

41 

42 

43 

42 

48 

,2 

MALAO  CITY  FAA  AP 

MAX 

74 

86 

90 

92 

92 

78 

82 

85 

88 

86 

94 

92 

70 

73 

SO 

68 

73 

63 

77 

74 

66 

75 

74 

77 

81 

65 

86 

86 

87 

86 

SO 

•  s 

MIN 

51 

46 

51 

42 

48 

60 

57 

50 

47 

46 

46 

46 

49 

47 

41 

47 

49 

92 

91 

49 

49 

41 

43 

36 

37 

37 

39 

39 

38 

38 

49 

8 

MAX 

71 

83 

60 

88 

87 

68 

86 

64 

86 

65 

86 

92 

66 

79 

77 

62 

70 

69 

76 

75 

63 

71 

69 

75 

SO 

83 

S4 

82 

87 

87 

79 

•s 

MIN 

50 

44 

45 

39 

45 

49 

47 

44 

44 

46 

48 

47 

46 

43 

44 

50 

48 

49 

48 

51 

48 

47 

42 

40 

36 

42 

42 

49 

41 

37 

49 

•  0 

MAX 

73 

66 

79 

82 

65 

87 

72 

82 

63 

82 

84 

85 

87 

62 

66 

75 

64 

66 

57 

72 

75 

63 

73 

69 

71 

80 

83 

82 

ai 

81 

7S 

•  6 

MIN 

45 

41 

41 

36 

44 

50 

56 

43 

41 

42 

40 

43 

49 

43 

35 

43 

40 

46 

45 

43 

41 

36 

40 

30 

34 

36 

36 

36 

36 

3S 

41 

|0 

MAX 

77 

85 

82 

86 

91 

86 

83 

76 

82 

88 

90 

93 

73 

66 

80 

66 

59 

68 

70 

66 

66 

77 

76 

84 

69 

88 

se 

ST 

S9 

89 

SO 

,1 

MIN 

52 

54 

52 

57 

55 

61 

56 

52 

51 

52 

52 

58 

51 

49 

44 

43 

43 

46 

43 

44 

46 

46 

47 

42 

46 

43 

91 

47 

4B 

94 

49 

,9 

DAI   TCAnCC  HAM 

MAX 

62 

75 

77 

76 

86 

85 

76 

73 

77 

80 

79 

64 

84 

66 

74 

65 

70 

71 

59 

70 

70 

70 

75 

77 

SO 

80 

75 

78 

74 

,9 

MIN 

50 

46 

44 

42 

47 

53 

55 

51 

46 

45 

47 

47 

49 

47 

45 

45 

51 

41 

46 

45 

46 

43 

42 

43 

49 

43 

43 

45 

46 

.1 

MAX 

75 

84 

81 

87 

91 

91 

86 

64 

86 

89 

89 

93 

85 

68 

79 

67 

67 

64 

77 

73 

66 

76 

70 

76 

63 

69 

S6 

87 

87 

87 

80 

•  6 

WIN 

49 

48 

40 

40 

46 

54 

56 

46 

50 

51 

49 

53 

49 

45 

43 

41 

43 

46 

46 

46 

46 

43 

49 

39 

39 

41 

44 

39 

43 

49 

49 

•  6 

MAX 

73 

75 

83 

85 

69 

87 

79 

81 

86 

66 

87 

69 

90 

66 

70 

79 

65 

71 

61 

75 

78 

63 

73 

70 

74 

79 

S2 

63 

89 

82 

78 

,2 

MIN 

48 

45 

45 

43 

49 

58 

57 

49 

46 

49 

47 

48 

54 

46 

40 

50 

47 

90 

60 

49 

47 

42 

45 

37 

36 

38 

39 

41 

39 

41 

49 

.9 

STREvELL 

MAX 

72 

80 

80 

87 

86 

78 

75 

81 

84 

66 

88 

88 

85 

69 

77 

66 

60 

99 

72 

70 

65 

70 

69 

73 

76 

82 

89 

85 

82 

83 

77 

.2 

MIN 

50 

46 

46 

42 

48 

62 

53 

45 

47 

57 

53 

56 

51 

42 

43 

47 

44 

51 

45 

48 

48 

47 

49 

36 

39 

43 

42 

44 

44 

49 

47 

.2 

SWAN  VALLEY  I  W 

MAX 

74 

75 

76 

62 

86 

63 

85 

79 

81 

83 

84 

90 

80 

83 

81 

77 

72 

73 

73 

70 

7j 

73 

78 

62 

62 

61 

60 

61 

80 

78 

.9 

MIN 

39 

40 

39 

34 

34 

40 

41 

40 

40 

40 

41 

42 

42 

40 

3^ 

34 

34 

46 

43 

41 

39 

40 

44 

34 

35 

35 

37 

34 

33 

34 

38 

,9 

TETONIA  EXP  STATION 

MAX 

59 

71 

70 

79  81 

79 

72 

77 

78 

79 

82 

86 

71 

62 

74 

61 

66 

98 

68 

67 

62 

69 

63 

65 

75 

76 

78 

79 

78 

80 

72 

.2 

MIN 

46 

47 

39 

35 

41 

46 

51 

53 

45 

46 

44 

46 

46 

36 

35 

44 

42 

47 

45 

41 

43 

41 

44 

34 

35 

36 

39 

38 

39 

37 

42 

,3 

WAYAN 

MAX 

73 

73 

80 

82 

83 

69 

77 

76 

79 

84 

78 

68 

72 

58 

65 

69 

69 

70 

59 

69 

62 

68 

75 

78 

76 

79 

75 

77 

72 

,9 

MIN 

42 

39 

39 

39 

51 

53 

46 

46 

45 

50 

46 

46 

45 

41 

41 

44 

44 

43 

36 

38 

42 

35 

38 

38 

32 

39 

3S 

42 

41 

,9 

SUPPLEMENTAL  DATA 


StaboD 

Wind  direction 

Wind  speed 
m.  p.  b. 

Relative   humidity  averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

Percent  of 

possible 

sunshine 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  sunset 

Prevailing 

Percent  oi 
time  from 
prevailing 

Average 

Fastest 
mile 

Direction 
of 

fastest  mile 

Date  of 
fastest  mile 

SiOO  AM 
MST 

lltOO  AM 
MST 

SiOO  PM 
MST 

111 00  PM 
MST 

Trace 

.01-.09 

10-49 

66-09 

1.00-1.99 

2.00 
and  over 

Total 

BOISE  WB  AIRPORT 

SE 

27 

7.3 

33 

SE 

19 

58 

41 

31 

50 

2 

7 

2 

0 

0 

0 

11 

71 

5.0 

IDAHO  FALLS  42  NW  WB 

NNE 

5.5 

278 

SW 

13 

a 

3 

0 

0 

0 

IDAHO  FALLS  46  W  WB 

SW 

5.0 

240 

SW 

14 

4 

4 

4 

0 

0 

0 

12 

LEWISTON  WB  AIRPORT 

66 

51 

28 

4 

3 

1 

0 

0 

0 

e 

4.9 

POCATELLO  WB  AIRPORT 

SW 

10 

6.4 

42 

SW 

20 

78 

49 

30 

57 

3 

2 

4 

0 

0 

0 

9 

64 

5.1 

2     MAXIMUM  HOURLY  AVERAGE 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


Qf.f^  

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

U 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

CENTRAL  MOUNTAINS 
SUN  VALLEY 

SNOhFALL 
5N  ON  6N0 

T 

EVAPORATION  AND  WIND 


StatiGD 

Day  ot  mootfa 

M 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

NORTH  CENTRAL  PRAIRIES 

"OSCOh  U  OF  1  (B) 

EVAP 

.23 

.19 

.18 

.19 

.37 

•  27 

.32 

.13 

•  33 

.31 

.24 

.36 

.23 

.16 

.19 

.19 

.22 

.21 

.12 

.19 

.17 

.10 

.04 

.19 

.18 

.29 

.10 

.20 

.22 

.17 

6.21 

CENTRAL  MOUNTAINS 

ARROWROCK  DAM   (A > 

EVAP 
WIND 

18 

.19 

21 

.20 

21 

.21 
18 

.26 

20 

.26 

23 

.10 
1* 

.10 

17 

.19 

20 

.24 

24 

.24 

22 

.24 

18 

.20 
91 

.16 

27 

.11 

18 

.12 

39 

.09 

13 

.08 

16 

.08 

23 

.19 

24 

.13 

12 

.14 

29 

.13 

23 

.10 

14 

.19 

8 

.16 

16 

.18 

19 

.19 

21 

.23 

22 

.12 

13 

4.89 

620 

UPPER  SNAKE  RIVER 
PLAINS 

ABERDEEN  EXP  STATION 

EVAP 
WIND 

.19 

.18 
7* 

•  20 
64 

.19 

23 

.19 

31 

•  10 

27 

.08 
68 

.14 
41 

.22 

33 

.19 

36 

.21 
19 

.21 

29 

.29 

68 

.17 

104 

.17 

120 

.19 

73 

.12 

71 

.07 
47 

.04 

60 

.13 

39 

.09 

66 

.04 

16 

.14 

63 

.22 

95 

.11 

24 

.13 

27 

.14 

29 

.13 

21 

.19 

39 

.13 

21 

4.52 
1443 

EASTERN  HIGHLANDS 

LIFTON  PUMPINO  STATION (B> 

EVAP 

WIND 

.10 

J7 

.16 

35 

.21 

31 

.19 

21 

.17 

>' 

.16 
41 

.12 

36 

.19 

42 

.18 

38 

.18 

23 

.17 

25 

.16 

22 

.16 

94 

.12 

46 

.13 
41 

.14 

119 

.07 

29 

.09 

29 

.06 

13 

.16 

36 

.11 

33 

.10 

17 

.14 

36 

,02 

20 

.18 

22 

.17 

23 

.16 

23 

.16 

26 

.14 

29 

.12 

19 

4,18 

973 

PALISADES  DAM 

EVAP 
NINO 

,08 
H» 

.17 

lk4 

.22 

no 

.38 

WO 

.23 

no 

.32 
140 

.14 

90 

.24 

150 

.19 

180 

.38 

170 

.24 

220 

.29 

90 

.19 

240 

.09 

90 

* 
• 

.37 

310 

• 
• 

.08 

leo 

.12 

140 

.16 

110 

.06 

110 

.14 

129 

.07 
142 

.18 

U3 

.20 

180 

,27 

I  TO 

.21 

130 

.26 

250 

.28 

200 

.27 

210l 

9.71 

452e 

MAX  AND  WIN   IN  ABOVE  TABLE  REFER  TO  EXTREMES  OF   TEMPERATURE  OF  WATER   IN  PAN  AS  RECORDED  DURING  THE  24  HOURS  ENDING  AT  TIME  OF  OBSERVATION. 

(A)  PAN  PAINTED    INSIDE  AND  OUTSIDE  WITH  ALUMINUM  PAINT. 

(B)  PAN   IS  OF  STAINLESS  STEEL. 
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STATION  INDEX 


INDEX  NO. 

DRAINAGE  I 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

PBECIF 

i 

jsPEcriA: 

ABEftDfEN  EXP  STATION 

0010 

12 

42  97 

112  90 

4400 

8A 

BJ 

Ex PER  I ME NT  STAT  ION 

AFTERTHOUGHT  H|NE 

0070 

116  42 

7280 

U  S  WEATHER  BUREAU 

AMERICAN  FALLS  1 

02Z7 

POWER 

42  47 

112  52 

4318 

9P 

V  S  BUR  RECLAMATION 

ANOEHSON  DAN 

0282 

43  21 

115  26 

6P 

C  H 

U  S  BUR  RECLAMATION 

03AT 

t: 

42  30 

112  34 

9170 

6P 

6P 

037' 

4 

4  3  40 

113  20 

9300 

6P 

6P 

JOHN  C  TOOMBS 

ARROWROCK  OAM 

43  3* 

115  55 

3275 

U  S  BUR  RECLAMATION 

ASHTON  1  S 

0471 

FREMONT 

44  04 

111  27 

5220 

9P 

GUST   STE INMANN 

ATLANTA  y 

0491 

43  48 

115  07 

5470 

it 

9P 

C  H 

ATLANTA  SUMMIT 

ELMORE 

43  45 

US  14 

7590 

U  S  WEATHER  BUREAU 

AVERY  RANGER  STATION 

092! 

SHOSHONE 

10 

47  15 

115  48 

2492 

3P 

3P 

H 

U  S  FOREST  SERVICE 

BALO  MOUNTAIN 

0940 

12 

43  39 

114  24 

C 

SUN  VALLEYS  DIR  REC  FAC 

SATVIEH  MODEL  BASIN 

0667 

KOOTENAI 

116  34 

2070 

6A 

6A 

U  S  NAVY 

BENTON  OAM 

078S 

46  21 

116  90 

2640 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

BIG  CREEK    1  S 

0835 

11 

49  06 

119  20 

5666 

6P 

6P 

C  H 

ANNESLEY  N  EDWARDS 

8LACKF00T  2  SSW 

0915 

BINGHAM 

12 

43  11 

112  23 

4495 

9P 

9P 

O920 

CARIBOU 

12 

43  00 

111  43 

620( 

6P 

61 

c 

6L1  SS 

GOOD I NG 

42  56 

NORTH  SIDE  CANAL  CO 

eOCUS  BASIN 

101* 

BOISE 

12 

43  46 

116  06 

6196 

US  SOIL  CON  SERVICE 

801 SE   LUCKY   PEAK  RAM 

lOia 

ADA 

43  33 

116  04 

2840 

4P 

: 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BOISf  WB  AIRPORT 

1022 

43  3* 

116  13 

2642 

MlO 

Mil 

C  HJ 

U  S  WEATHER  BUREAU 

BONNERS  FERRY  1  St* 

BOUNDARY 

! 

C  H 

aRlo  T  GRUNERUD 

0RUNEAU 

11 95 

12 

FRED  UML 

SHELLEY  HOWARD 

BUNGALOW  RANGER  STATION 

1244 

CLEARWATER 

3 

46  3B 

115  30 

2289 

3P 

U  S  FOREST  SERVICE 

BURKE  2  FNE 

1272 

SHOSHONE 

4 

47  32 

4f 

MONTANA  POWER  CO 

12Sfl 

12 

42  32 

113  47 

4180 

BURLEY  FACTORY 

1296 

12 

42  33 

113  46 

4140 

c 

130: 

i: 

42  32 

MIO 

CABINET  GORGE 

1363 

BONNER 

48  05 

116  04 

2257 

9P 

WASH  WATER  POWER  CO 

13B0 

2 

*3  40 

116  41 

2370 

MI[ 

9P 

M 

1406 

12 

44  34 

116  41 

2650 

6P 

CASCADE  1  Nw 

1514 

1 

44  32 

116  03 

4869 

:  H 

CAYUSE  CREEK 

15TT 

CLEARWATER 

46  40 

115  0* 

3714 

C£'*T£HVILLE  aRBaUGH  Rci 

; 

43  56 

115  91 

4300 

6P 

166! 

11 

44  30 

114  14 

5179 

3P 

3P 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

CHILLY  BARTON  FLAT 

6 

44  00 

113  90 

6  J  40 

5P 

9P 

MRS  K  L  ROBINSON 

CLARK |A  OANGER  STATION 

1631 

SHOShONE 

10 

47  01 

116  15 

2BI0 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

1932 

11 

45  06 

4910 

5( 

9P 

MRS  MERELOA    B  GOUGH 

COEUR  D  ALENF  RS 

1996 

KOOTENAI 

4 

47  41 

116  45 

2198 

8A 

C  H 

U  S  FOREST  SERVICE 

CONDA 

2071 

CAR  1 BOU 

12 

42  43 

111  33 

6200 

5P 

9P 

J  R  SIMPLOT  CO 

COTTONWOOD 

2154 

IDAHO 

6P 

LOUIS  KLAPPHICH 

COTTONWOOD  2  WSW 

2159 

IDAHO 

46  02 

116  23 

3610 

c 

SABI  FRF  I 

COUNCIL 

2187 

i: 

116  26 

5P 

5P 

c 

FRED  M  NOLL 

CRATERS  OF  The  moon  NM 

2261 

( 

9P 

U  S  BUR  RECLAMATION 

OEADWOOD  SUMMIT 

U  S  WEATHER  BUREAU 

U  S  FOREST  SERVICE 

12 

CARL  PADOUR 

OFER  POINT 

2451 

BOISE 

43  45 

116  06 

7150 

5P 

c 

KBOI  TV 

2575 

11 

45  33 

115  2B 

9610 

9P 

EOITH  STEVENS 

'p 

2892 

116  11 

2911 

OA 

294; 

2 

43  52 

116  26 

2500 

6P 

6P 

12 

43  21 

5P 

314; 

46  06 

1980 

c 

3297 

BINGHAM 

i; 

43  02 

5P 

GALENA  SUMMIT 

3422 

BLAINE 

12 

43  53 

114  42 

8800 

US  SOIL  CON  SERVICE 

GARDEN  VALLFT  RS 

3446 

44  04 

US  55 

3212 

5P 

H 

U  S  FOREST   SERV 1 CE 

3576 

111 

44  19 

113  31 

s 

U  5  WEATHER  BUREAU 

GLENN5  FERRV 

3631 

i: 

42  57 

115  IB 

2580 

9P 

GOODING 

3671 

GOOD ING 

12 

42  SB 

U4  43 

396* 

c 

US  SOIL  CON  SERVICE 

3732 

CARIBOU 

I 

42  35 

111  44 

5400 

5P 

z 

UTAH  PwR  *  LIGHT  CO 

GRAND  VIEW  3  WNW 

376( 

OWYHEE 

12 

43  00 

116  10 

2375 

6P 

RUSSELL  J  SfAOUEST 

GRANCEVILLE 

3771 

3 

45  55 

3399 

lOP 

lOP 

U  S  WB  OBSERVER 

GRASMERE 

12 

42  23 

115  93 

91261 

9P 

GEORGE  F  THOMSON 

3882 

43  42 

113  37 

6100 

5P 

GUNNEL  GUARD  STATION 

390; 

CASSIA 

12 

42  06 

113  12 

9880 

s 

u  s  FOREST  Service 

HA I LEY  Ranger  stat ion 

3942 

12 

43  31 

U4  19 

9328 

BA 

U  S  FOREST  SERVICE 

3964 

JEFFERSON 

6 

43  50 

U2  15 

4791 

5P 

4140 

i: 

114  06 

4060 

5P 

NORTH  Side  CANAL  CO 

4150 

46  38 

115  48 

3138 

aA 

426B 

12 

43  18 

U9  03 

5000 

5P 

CARROLL  M  DAMME N 

4295 

12 

42  21 

114  35 

4550 

5P 

SALMON  R  CANAL  CO 

43S4 

113  00 

5P 

CHARLES  D  COWGILL 

4442 

i 

43  50 

115  90 

3965 

FREO  A  PROFFER 

IDAHO  CITY  11  SW 

4450 

43  43 

116  00 

5000 

5P 

CLOSED  9-5-63 

IDAHO  FALLS  2  ESE 

BONNEVILLE 

i; 

43  29 

U2  01 

4765 

7P 

CARROLL  SECfilST 

IDAHO  FALLS  16  SF 

4456 

BONNEVILLE 

12 

43  21 

111  47 

9712 

7P 

: 

GEORGE  W  METER 

■IDAHO  FALLS  FAA  AIRPORT 

4457 

BONNEVILLE 

12 

43  31 

112  04 

4730 

MIC 

MID 

FED  AVIATION  AGENCY 

IDAHO  FALLS  1.2  NW  WB 

4459 

BUTTE 

6 

43  50 

112  41 

4790 

MIO 

MIO 

C  J 

U  S  WEATHER  BUREAU 

IDAHO  FALLS  46  W  WB 

BUTTE 

43  32 

112  57 

4933 

MIO 

MID 

C  HJ 

U  S  WEATHER  BUREAU 

IDA  VAOA 

4475 

.OWYHEE 

42  01 

119  19 

6000 

CHRIS  CALLEN 

ISLAND  PARK  DAM 

4598 

FREMONT 

44  25 

6300 

6P 

U  S  BUR  RECLAMATION 

JACKSON  PEAK 

4612 

BOISE 

44  03 

U9  27 

7050 

US  SOIL  CON  SERVICE 

JEROME 

4670 

JEROME 

42  44 

114  31 

3785 

6P' 

6P 

NORTH  SIDE  CANAL  CO 

KAMI  AH 

4793 

LEWIS 

46  14 

116  02 

1212 

6A 
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REFERENCE  NOTES 


2^ri^?8:'Bi?L°nSi^o/:rjra°^y'S:a?irL%:L'S???cri;eS:  yo':"-^"'        "^"-^  *°  "i»atoXo.l,t  at  weather  Bureau  Airport  Station, 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  Indicate  distance  In  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  In  the  June  and  December  Issues  of  this  bulletin. 

?arJ"5  "'thrju?y\:su:'of\h?s  buu"?! n'^'""  precipitation,  for  the  12  months  ending  with  the  June  data    will  be 

?Jt"?ssue!"'^"'°*  ^^^h"  "^^^i-K  "  received  too  late  to  be    included  in 

Divisions,  as  used  in  "Climatologlcal  Data"  Table,  became  effective  with  data  for  January  1957. 
Unless  otherwise  Indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are-   TnmnnrnfiiT.n  in  r^^^^*  ^*  *^**  j 

movement  in  miles.  Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  o^'Jhr  nega^lvlTp^rt'^Je^'^f  a^era'griSu?"em%»atureT"or65»?. """^ 
?roran"S?nd"  ZIT""  B""'"  ^VP^  Pa"  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  ■'Evapora- 

Normals  for  all  stations  are  climatologlcal  standard  normals  based  on  the  period  1931  -  1960. 


nL!^^  /?         published  in  the    "Snowfall  and  Snow  on  Ground"    Table  are  the  water  equivalent  of    snow,  sleet,  or  ice  on  the  eround 

i  ,  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive    observations;     consequently  oioaslonildrJfttng  and  o?S« 
causes  of  local  variability  in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record.  ccaaionai    ariiung  ana  other 

Entries  of  snowfall  in  the  "Climatologlcal  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  Table  in- 
clude snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice.  ^joasonai  anowiaii     laoie  in- 

"SnLj»i  f "L^?"'"^"  ^J'^^^n";  "Oaily  Precipitation"  Table;  "Daily  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table,  and  snowfall  in  the 
tfmes  ?i  lo^^l  ^?r„H"rS''??  ""^K  P^^i^fed,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  obseJ-vation.     The  Station  Index    shows  observation 

times  in  local  standard  time.     (During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  .on  daylight  savings  time.)  ooservation 

Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  Stations  For  these 
stations  snow  on  ground  values  are  at  4:00  a.m.  PST  and  5:00  a.m.  MST,  except  Idaho  Falls  46  W  which  is  8:00  a.m.  MST  '""^ 

following*"""  l«"«rs  C,  G,  H,  J,  and  S  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",  indicate  the 

C    Weighing  Rain  Gage  Recording  Station.      Hourly  precipitation  values    are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  tn 
Hourly  Precipitation  Data  Bulletin, 


H    "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table. 
J    "Supplemental  Data"  Table. 

S     Storage  Precipitation  Station.     Precipitation  measurements,  made  at  irregular  intervals,  will  be  published  later  in  "Storace-Caue  Pre- 
cipitation Data"  Bulletin.  * 

No  record  in  the  "Climatologlcal  Data"  Table  and  the  "Dally  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry. 

Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  In  the  annual  issue  of  this  publication. 

-    No  record  In  the  "Supplemental  Data"  Table;  "Daily  Precipitation"  Table;  "Evaporation  and  Wind"  Table;  "Snowfall  and  Snow  on  Ground" 
Table;  "Daily  Soil  Temperature"  Table;  and  the  Station  Index. 

+    Aod  also  on  an  earlier  date  or  dates, 

++    Fastest  observed  one  minute  wind  speed.     This  station  is  not  equipped  with  automatic  wind  instruments. 

•  Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 

#  Thermometers  are  generally    exposed  In  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,     the  reference    indicates  that 
the  thermometers  are  exposed  In  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR  This  entry  In  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  Inch  water  equivalent  to  every  10  Inches  of  new  snowfall. 

H    One  or  more  days  of  record  missing;  If  average  value  Is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Dally  Temperature"  Table 
for  detailed  dally  record.  Degree  day  data,  If    carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in 
Hourly  Precipitation  Data.) 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

T  Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

VAR  This  entry  In  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  variable. 

General  Weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  HONTHUr  CLIKATOLOGICAL  DATA- 
NATIONAL  SinWART,  and  STORK  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington 
as,  D.  C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations, elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1957  may  be  found  in  the  publi- 
cation SUBSTATION  HISTORY  for  this  state.  That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  (k>vernment  Printing  Office, 
Washington  25,  D.  C.  for  40  cents.  Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  In  the  1961  annual  Issues  of  Local 
Climatologlcal  Data,  obtained  as  indicated  above,  price  15  cents. 


Subscription  Price:  20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.  (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)  Checks  and 
money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.  Remittances  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent 
to  the  Superintendent  of  Documents,  Ck>vernment  Printing  Office,   Washington  25,  D.  C. 
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61. <• 

39.8 

50.6 

80 

2 

26 

26 

437 

0 

0 

5 

0 

2.32 

1.03 

22 

.0 

0 

COEljR  0  ALENE  RS 

65.  IM 

40. 7M 

52. 9M 

4.2 

84 

3« 

27 

27 

368 

0 

0 

6 

0 

1.45 

1.05 

.48 

22 

•  0 

0 

0 

0 

PORTHILL 

60.0 

34.7 

47.8 

2.2 

76 

2. 

24 

27 

528 

0 

0 

11 

0 

1.58 

.45 

.  39 

22 

.0 

0 

5 

0 

0 

Priest  river  exp  sta 

60.5 

34.7 

47.6 

2.7 

f  8 

2 

23 

27« 

532 

0 

0 

9 

0 

2.45 

.64 

.94 

22 

.0 

0 

6 

2 

0 

SAINT  MARIES 

66.5 

38.4 

52.5 

4.0 

68 

z 

25 

27 

383 

0 

0 

6 

0 

1  .40 

• 

1.39 

.  39 

23 

.0 

0 

6 

0 

0 

SANPPOINT   EXP  STATION 

59.5 

37.2 

48.4 

2.3 

73 

1 

25 

26 

510 

0 

0 

7 

0 

2,23 

1.14 

1.17 

21 

.0 

0 

5 

I 

1 

TENSED 

M 

M 

M 

79 

15 

20 

26« 

0 

0 

10 

0 

DIVISION  01 

49.5 

2.8 

1,99 

.83 

.0 

NORTH  CENTRAL  PRAIRIES 

COTTONWOOD 

62.5 

37.4 

50.0 

85 

2 

22 

27« 

458 

0 

Q 

^ 

Q 

1.09 

• 

.72 

.27 

23 

.0 

Q 

GRANGEVILLE 

63.6 

38.1 

50.  9 

3.  1 

87 

2 

21 

27 

431 

0 

0 

5 

0 

1,85 

.35 

.69 

22 

.0 

0 

J 

Q 

MOSCOW  U  OF  I 

65.4 

40.3 

52.9 

3.4 

65 

2 

25 

26 

373 

0 

0 

6 

0 

1,35 

.68 

.  50 

23 

,  0 

Q 

NEZoERCE 

62.4 

39.0 

50.7 

3.2 

85 

2 

22 

27 

437 

0 

0 

4 

0 

1,35 

.60 

.56 

23 

.0 

0 

I 

0 

POTLATCH 

65.2 

38.3 

51.8 

3.3 

66 

2 

25 

27 

403 

0 

0 

5 

0 

1,40 

.93 

.42 

25 

.0 

0 

0 

0 

WINCHESTER   1  SE 

62.2 

36.9 

49.6 

85 

2 

22 

26 

473 

0 

0 

7 

0 

1,30 

.62 

23 

.0 

0 

4 

1 

0 

DIVISION  02 

51.0 

3.1 

1,39 

.  70 

.0 

NORTH  CENTRAL  CANYONS 

FENN  RANGER  STATION 

KOOSKIA 

70.1 

38.1 

54.1 

2.6 

89 

2 

21 

27 

332 

0 

0 

6 

0 

1.41 

1.05 

59 

23 

.0 

0 

Q 

LEWISTON  WB  AIRPORT  //R 

67.5 

44.  7 

56.  1 

4.1 

63 

2 

28 

27 

275 

0 

0 

3 

0 

,56 

.63 

.40 

22 

.  0 

0 

Q 

Q 

OROF INO 

69.3 

41.7 

55.5 

3.5 

66 

2 

25 

27 

265 

0 

0 

4 

0 

1.17 

1.19 

.57 

23 

.0 

0 

3 

1 

0 

RIGGINS  RANGER  STATION 

73.8 

47.3 

60.6 

95 

I 

28 

27 

177 

3 

0 

2 

0 

,89 

- 

.53 

.66 

23 

,0 

0 

2 

1 

0 

SLATE  CREEK  RS 

M 

M 

M 

96 

2 

23 

27 

2 

0 

0 

.62 

.49 

23 

.0 

0 

Q 

Q 

DIVISION  03 

56.6 

3.5 

.93 

1.20 

.  0 

CENTRAL  MOUNTAINS 

andfrson  dam 

69.  1 

44.2 

56.7 

87 

27 

27 

271 

0 

Q 

9 

0 

.55 

,21 

23 

0 

Q 

_ 

ARROWROCK  DAM 

67.9 

44.2 

56.1 

5,4 

88 

25 

27 

291 

0 

0 

6 

0 

.70 

.56 

.29 

09 

.  0 

0 

2 

ATLANTA  3 

62. OM 

30. 8M 

46. 4M 

79 

14 

28 

572 

0 

0 

18 

0 

1.18 

.40 

04 

J 

AvERY  RANGER  STATION 

65.7 

37.9 

51.8 

2,7 

87 

25 

28* 

405 

0 

Q 

Q 

1.66 

1.70 

72 

2  3 

.0 

0 

5 

1 

0 

Big  Creek  i  s 

60.2 

28.5 

44.4 

79 

12 

31* 

634 

0 

0 

22 

2.37 

.65 

22 

T 

0 

7 

1 

0 

BUNGALOW  RANGER  STA 

65.5 

37,  1 

51.3 

84 

21 

28 

417 

0 

Q 

; 

Q 

1.97 

.55 

25 

.  0 

Q 

2 

_ 

Burke  2  ene 

55.3 

34.6 

45.0 

75 

24 

30* 

614 

0 

0 

9 

0 

2.69 

.81 

23 

1 

CASCADE   1  NW 

61.9 

36.1 

49.0 

80 

17 

27 

490 

0 

0 

9 

0 

1.26 

.51 

09 

1^0 

7 

30 

I 

COBALT 

63.9 

28.0 

46.0 

8 1 

12 

27« 

580 

0 

Q 

23 

Q 

2.61 

60 

T 

0 

8 

2 

0 

DEAOWOOD  DAM 

60.7 

32.7 

46.7 

4,5 

79 

16 

27 

560 

0 

Q 

12 

0 

2,10 

- 

.17 

.45 

05 

1.0 

T 

31. 

6 

0 

0 

Deep  point 

53.5 

39.5 

46.5 

70 

23 

26 

566 

0 

0 

0 

1.62 

.50 

09 

5.5 

30 

_ 

Dixie 

58. n 

26.6 

42.7 

77 

9 

27 

685 

0 

0 

23 

0 

1.69 

.85 

23 

1.0 

0 

Q 

Elk  city 

6<>.3M 

30. IM 

47. 2M 

91 

13 

27 

533 

1 

0 

21 

0 

1.52 

2  3 

7 

Q 

Elk  river  1  s 

63.5 

32.9 

48.2 

85 

20 

27 

512 

0 

0 

1 1 

0 

1.54 

.66 

23 

T 

0 

3 

2 

0 

Fairfield  ranger  sta 

66.4 

33.2 

49.8 

63 

2 

9 

27 

464 

0 

0 

0 

.  29 

.13 

23 

T 

0 

1 

0 

0 

galena 

GARDEN  VALLEY  RS 

66. 2M 

39. 4M 

52. 8M 

3.7 

85 

21 

31 

369 

0 

0 

6 

0 

.  60 

94 

* 

.25 

09 

7 

Q 

3 

_ 

GROUSE 

62.4 

25.9 

44.2 

77 

3 

31 

640 

0 

0 

23 

0 

.51 

•  10 

1  c  ' 

Q 

HAKEY  RANGER  STATION 

65.6 

34.4 

50.0 

3.0 

84 

18 

27 

456 

0 

Q 

1 0 

Q 

.48 

- 

.42 

.12 

05 

.0 

0 

3 

0 

0 

HEADQUARTERS 

64.0 

30.3 

47.2 

65 

18 

28* 

545 

0 

0 

1 9 

1.60 

.55 

25* 

.0 

0 

5 

2 

0 

HILL  CITY 

66.9 

32.5 

49.7 

5.4 

83 

8 

27 

465 

0 

0 

16 

0 

.44 

.56 

.18 

04 

. 

IDAHO  CITY 

67.1 

35.3 

51.2 

3,7 

87 

17 

27 

424 

0 

0 

9 

0 

1.50 

- 

.12 

1  *nt 

7 

^ 

^ 

KELLOGG 

64.3 

39.2 

51. n 

3,4 

87 

- 

28 

27 

4r3 

0 

0 

7 

0 

1.67 

?3 

.0 

0 

4 

1 

1 

LOWMAN  3  E 

65.6 

35.5 

50.6 

0,0 

85 

18 

27 

440 

0 

0 

12 

0 

1.76 

.19 

50 

19 

T 

0 

7 

1 

0 

MC  CALL 

59.7 

35.3 

47,5 

4,4 

80 

I 

20 

31, 

535 

0 

0 

12 

0 

1.34 

•  94 

.53 

23 

.0 

0 

6 

1 

0 

MOOSE  CREEK  RANCH 

60.6 

31.4 

46.0 

84 

I 

16 

26 

582 

Q 

1,62 

.45 

24, 

.0 

0 

5 

0 

0 

MULI  AN  FAA 

61.2 

36.5 

48,9 

86 

24 

30. 

492 

Q 

3,18 

1.05 

22 

T 

0 

7 

2 

1 

NEW  MEADOWS  RANGER  STA 

64. 6M 

46,  OM 

2,4 

84 

I 

13 

27 

505 

Q 

2  2 

Q 

1.37 

.85 

.60 

23 

1 

0 

PIERCE  //R 

59.6 

31.0 

45,3 

77 

17 

26» 

607 

0 

1.14 

.60 

23 

.0 

3 

1 

POWELL 

64.4 

33.9 

49,2 

86 

23 

26« 

484 

0 

0 

11 

0 

2  •  6 1 

.72 

2  9 

^ 

^ 

STANLEY 

58.9 

28.5 

43,7 

77 

12 

27 

649 

0 

2  2 

1  •  46 

__ 

_ . 

.0 

0 

5 

1 

0 

SUN  VALLEY 

64.7 

25.3 

45,0 

79 

2^ 

7 

31, 

610 

24 

Q 

•  *9 

*  16 

04 

T 

0 

3 

0 

0 

WALLACE  WOODLAND  PARK 

62.1 

37.2 

49,7 

3.0 

83 

1 

25 

27 

468 

0 

7 

Q 

2,53 

1.09 

l!o3 

23 

•J 

^ 

^ 

1 

WARREN 

58.9 

27.0 

43,0 

78 

8 

27 

677 

0 

Q 

24 

Q 

2,05 

.60 

23 

2.5 

^ 

DIVISION  0* 

48,2 

3.1 

1,54 

.80 

SOUTHWESTERN  VALLEYS 

BnlSE  LUCKY  PEAK  DAM 

73.2 

48.0 

60,6 

91 

4* 

29 

26 

184 

4 

0 

2 

0 

.74 

.36 

09 

.0 

0 

2 

0 

0 

BOISE  WB  AIRPORT  //R 

69.1 

46,5 

57,8 

5.2 

91 

3 

25 

26 

252 

1 

0 

3 

0 

,99 

.15 

,44 

09 

T 

T 

30 

3 

0 

0 

bruneau 

71.9 

41.8 

56,9 

91 

2 

19 

27 

271 

1 

0 

6 

0 

.18 

.11 

23 

.0 

0 

1 

0 

0 

CALDWELL 

70.1 

42.8 

56,5 

5.3 

90 

3 

22 

27 

275 

1 

0 

6 

0 

1.18 

.39 

.44 

09 

.0 

0 

3 

0 

0 

CAMBRIDGE 

68.5 

33.6 

51,1 

1.3 

85 

3* 

13 

27. 

424 

0 

0 

13 

0 

.58 

,87 

.15 

23. 

.0 

0 

4 

0 

0 

COUNCIL 

68.3 

38.2 

53,3 

2.B 

64 

3* 

20 

31 

357 

0 

0 

7 

0 

.79 

1,35 

.40 

23 

.0 

0 

2 

0 

0 

DEER  FLAT  DAM 

67.9 

43.5 

55,7 

4.5 

86 

3 

24 

27 

289 

0 

0 

3 

0 

1.32 

,63 

.56 

09 

.0 

0 

5 

1 

0 

EMMETT  2  E 

70.2m 

40.4 

55, 3M 

2.7 

90 

3 

21 

27 

301 

1 

0 

5 

0 

1.28 

.33 

.59 

09 

,0 

0 

4 

1 

0 

glenns  ferry 

75.0 

41.4 

58,2 

92 

2 

19 

27 

232 

2 

0 

5 

0 

.23 

.32 

.22 

22 

,0 

0 

1 

0 

0 

Grand  viEw  3  wnw 

71.2 

39.8 

55.5 

3.2 

90 

3 

15 

27 

299 

1 

0 

6 

0 

.26 

.21 

.10 

23 

,0 

0 

1 

0 

0 

Sm  Referenc*  Notei  Following  Station  Indox 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 

IDAHO 


Temparatura 

Pr*clpltotlon 

Station 

.  1 

0  E 

<  * 

Minimum 

• 

■5 

c  1 

11 

J 

t 

1 

t 

t 

i 

1 

No.  of  Day, 

} 

t 

1 

1 

■5 
1 

i 
a 

i 
t 

I 
0 

Snow,  Sloot 

No.  of  Doy* 

0 

IMox. 

Min. 

t 

X 
a 

1 

ll 

-J 

i  E 
<  0 

t 

1 

1 

i 

0 

1 
» 

0 

1 

i 
8 

1 

1 

«  t 

ii 

•i 
si 

»t 

Hi 

It 
■.] 

KUNA  2  NNE 

67.8 

42.1 

59.0 

3.2 

67 

3 

17 

27 

314 

0 

.89 

.10 

.37 

09 

,  0 

0 

0 

0 

MOUNTAIN  HOME   I  SE 

73,8 

41.8 

57  Q 

5«  9 

90 

J  7 

27 

239 

1 

0 

5 

0 

,17 

.48 

.17 

24 

,0 

0 

1 

0 

Ola  5  5 

PARMA   EXPERIMENT  STfl 

38.1 

S3.  2 

1  •  7 

87 

20 

27 

360 

0 

0 

6 

0 

1,44 

66 

.72 

10 

,0 

0 

s 

1 

0 

PAVf TTE 

72  9 
* 

41.1 

57,0 

5.7 

93 

3 

253 

2 

0 

9 

0 

,93 

.37 

.30 

09 

,0 

0 

1 

0 

0 

Swan  falls  power  house 

73.2 

47  7 

60,5 

90 

3. 

26 

27 

178 

2 

0 

2 

0 

,98 

.35 

09 

,0 

0 

I 

0 

0 

MEISER  2  SE 

DIVISION  05 

56.3 

4.3 

.74 

.17 

T 

SOUTHWESTERN  HIGHLANDS 

GRASMERF 

36  .8M 

89 

- 

?* 

1 7 

27 

384 

0 

0 

.51 

.32 

23 

,0 

0 

2 

0 

0 

HOLL  t  STER 

70«  0 

39.4 

54  7 

4  8 

85 

316 

0 

7 

0 

.  70 

.04 

2  ^ 

1 2 

.0 

0 

9 

0 

0 

REYNOLDS 

69.5 

36.5 

53. C 

90 

3 

15 

27 

366 

1 

0 

9 

0 

.61 

.40 

12 

.  0 

0 

2 

0 

0 

THREE  CREEK 

69. OM 

M 

85 

0 

0 

0 

,70 

.30 

12 

1.0 

0 

4 

0 

0 

TRIANGLE  RANCH 

M 

85 

* 

0 

0 

0 

,27 

.27 

09 

T 

0 

1 

0 

0 

DIVISION  06 

53.4 

3.2 

,56 

.42 

.2 

CENTRAL  PLAINS 

Bliss 

40.3 

56  5 

90 

2  0 

27 

276 

1 

0 

6 

0 

.04 

.51 

.04 

12 

.0 

0 

0 

0 

0 

BUHl  EY 

73*t 

41.0 

57.2 

5.9 

90 

4. 

22 

27 

257 

2 

0 

5 

0 

,19 

.44 

,06 

12 

•  0 

0 

0 

0 

0 

BURlEY  FAA  AIRPORT 

69*8 

53.9 

66 

- 

1 9 

27 

339 

0 

0 

9 

0 

,18 

,  09 

23 

,0 

0 

0 

0 

0 

CASTLEFORD  2  N 

71.3 

1A*7 

55.0 

66 

18 

27 

311 

0 

0 

6 

0 

.16 

.12 

23 

,0 

0 

1 

0 

0 

HAZELTON 

Til? 

3fl  0 
• 

55,4 

4.2 

86 

2 

18 

28 

295 

0 

0 

6 

0 

,32 

.47 

.25 

12 

,0 

0 

1 

0 

0 

JEROME 

71.3 

40.9 

56.1 

4.6 

88 

2 

19 

27 

260 

0 

0 

3 

0 

,25 

.39 

.18 

23 

,0 

0 

I 

0 

0 

MINIDOKA  DAM 

69. S 

41.9 

55.7 

86 

I 

14 

27 

290 

0 

0 

0 

.31 

.15 

12 

,0 

0 

1 

0 

0 

PAUl    1  ENE 

71.2 

38.7 

55.0 

87 

16 

27 

311 

0 

0 

0 

.31 

.10 

12 

.0 

0 

1 

0 

0 

PICABO 

richfield 

66.8 

37,5 

52,2 

391 

0 

0 

9 

0 

.28 

.43 

.12 

12 

.0 

0 

2 

0 

0 

HUPFRT   13  NNE 

33.5 

-  0 

67 

J  \ 

27 

397 

0 

0 

16 

0 

.24 

.16 

12 

,0 

0 

1 

0 

0 

Shoshone  1  ^nw 

66  0M 

38. 7M 

52  4M 

2.7 

6  2 

2  7 

385 

0 

0 

7 

0 

•  18 

.96 

.12 

23 

,0 

0 

1 

0 

0 

TwIK  FALLS  2  NNE 

71.2 

39.1 

55^2 

4.2 

69 

4 

20 

27 

309 

0 

0 

7 

0 

,26 

,90 

.10 

23 

,0 

0 

1 

0 

0 

Twin  falls  3  SE 

71. J 

55,8 

5.5 

67 

21 

27 

288 

0 

0 

5 

0 

,22 

• 

,93 

.07 

13 

,0 

0 

0 

0 

0 

Twin  falls  wbaso 

69.2 

38.8 

54,0 

66 

16 

27 

339 

0 

0 

6 

0 

,20 

.08 

24* 

,0 

0 

0 

0 

0 

DIVISION  07 

54,7 

4.2 

,22 

- 

,49 

,0 

NODThEASTERN  VALLEYS 

CHAILIS 

66.0 

37  6 

51.8 

4.7 

83 

2 

18 

28 

404 

0 

0 

7 

0 

.  30 

• 

,  16 

.  14 

04 

,0 

0 

2 

0 

0 

^LJ  ■  I  I   w     Q&DTOhJ     CI  AT 

64  1 

25  4 

44.8 

78 

3, 

5 

27 

616 

0 

0 

23 

0 

.21 

.16 

23 

T 

T 

4 

1 

0 

0 

GIBPONSVlLLE 

62.7 

48.7 

83 

I 

XT 

27 

497 

0 

0 

12 

0 

2.23 

.70 

05 

•  0 

0 

6 

1 

0 

MACkAY  ranger  STATION 

M 

M 

1 8 

27 

0 

0 

0 

.12 

.52 

.12 

04 

T 

0 

1 

0 

0 

MAY  RANGER  STATION 

66.  3 

32. S 

49,4 

8 1 

3, 

12 

31* 

476 

0 

0 

16 

0 

.43 

.  20 

12 

,0 

0 

I 

0 

0 

SALMON 

64.3 

36,0 

50.2 

4.4 

84 

3 

19 

27 

455 

0 

0 

9 

0 

1.03 

.37 

.22 

19. 

,0 

0 

5 

0 

0 

DIVISION  08 

-  n 
• 

3.5 

.72 

.06 

T 

UPPER  SNAKE  RIVER 

PLAINS 

ABERDEEN  EXP  STATION 

68.0 

32.7 

2.4 

27 

445 

0 

0 

15 

0 

.29 

.43 

.14 

23 

,0 

0 

2 

0 

0 

AMERICAN  FALLS   I  SW 

70.3 

40.6 

20 

27 

2  ^2 

0 

0 

5 

0 

•  31 

.18 

23 

.0 

0 

1 

0 

0 

ARCO  3  NW 

66.  1 

32.3 

49.2 

07 

485 

0 

0 

14 

0 

.11 

.06 

05 

.0 

0 

0 

0 

0 

ASHTON   1  S 

64.  8 

31,2 

6 

79 

14 

31. 

519 

0 

0 

16 

0 

.69 

.  66 

.21 

30 

.0 

0 

2 

0 

0 

Blackfoot  2  SSW 

69.6 

37,2 

53!° 

68 

3 

20 

27 

355 

0 

0 

8 

0 

.04 

.76 

.03 

09 

.0 

0 

0 

0 

0 

CRATFRS  OF  THE  MOON  NM 

62.9 

36,6 

78 

14 

31 

473 

0 

0 

6 

0 

D  .67 

D  .20 

30 

2.0 

2 

30 

3 

0 

0 

OUBrlS  EXP  STATION 

63.6 

38.3 

91*0 

4  8 

77 

, 

27 

429 

0 

0 

6 

0 

.37 

.45 

.17 

30 

•  0 

0 

2 

0 

0 

FORT  HALL   INDIAN  AGNCY 

70. 5M 

37. 4M 

54, OM 

4.8 

85 

3 

20 

26. 

341 

0 

0 

7 

0 

.52 

.36 

.48 

23 

.0 

0 

1 

0 

0 

HAMER  4  NW 

M 

33,9 

M 

60 

17 

14 

26 

0 

0 

12 

0 

T 

T 

22. 

0 

HOwF 

67.8 

35.3 

91,6 

61 

15 

26* 

409 

0 

0 

10 

0 

,19 

.10 

09 

.0 

0 

1 

0 

0 

IDAHO  FALLS  2  ESE 

67.7 

38,0 

52,9 

63 

3 

20 

27 

368 

0 

^ 

0 

,33 

.27 

.18 

31 

.0 

0 

31 

I 

0 

0 

IDAHO  FALLS   FAA  AP 

6S.2 

33,8 

49.5 

2.2 

80 

15 

27 

474 

0 

0 

X  3 

0 

.36 

.23 

30 

,9 

1 

2 

0 

0 

IDAHO  FALLS  42  NW  w6  R 

66.8 

30,2 

8  3 

X  2 

27 

503 

0 

0 

16 

0 

.32 

.09 

.15 

05 

I 

31+ 

1 

0 

0 

IDAHO  FALLS  46  w  WB  R 

66.2 

32,1 

io'j 
49.  ^ 

4.3 

82 

1 1 

27 

485 

0 

0 

15 

0 

.36 

.30 

.22 

30 

1,C 

1 

0 

0 

MALTA   1  NE 

69. S 

32,9 

51.2 

68 

420 

0 

0 

19 

0 

.42 

.20 

12 

,0 

0 

2 

0 

0 

POCATELLO  WB  AIRPORT  //R 

70.5 

39,2 

94.9 

5.8 

67 

3 

18 

27 

316 

0 

0 

.32 

.57 

.15 

23 

.0 

0 

2 

0 

0 

SAINT  ANTHONY 

67.0 

39,3 

91,2 

80 

17 

27 

422 

0 

g 

0 

.26 

.13 

23 

.0 

0 

1 

0 

0 

67.3 

33,3 

90,3 

4.8 

62 

J 

15 

27 

450 

0 

0 

14 

0 

.33 

.45 

.14 

31 

•  0 

0 

2 

0 

0 

DIVISION  01 

51,2 

4.0 

•  33 

.46 

.2 

EASTERN  HIGHLANDS 

ARBON  2  NW 

66.6 

36.2 

51,4 

62 

2. 

15 

27 

414 

0 

0 

10 

0 

.57 

.23 

30 

.0 

0 

3 

0 

0 

Blackfoot  dam 

63. 7M 

30, 6M 

47. 2M 

77 

3 

10 

27 

544 

0 

0 

16 

0 

.99 

.60 

23 

.0 

0 

30 

3 

1 

0 

CONDA 

64. Sm 

32. 6M 

48. 6M 

76 

3 

14 

27 

504 

0 

0 

14 

0 

.97 

.43 

14 

T 

T 

2 

0 

0 

origgs 

64.5 

32.7 

4l<.6 

5.0 

80 

1 

12 

31 

500 

0 

0 

13 

0 

1,00 

,29 

.35 

31 

6.0 

6 

31 

4 

0 

0 

GRACE 

67.2 

36.4 

51.9 

6.1 

64 

5 

17 

27 

405 

0 

0 

9 

0 

1,41 

,28 

.55 

13 

.0 

0 

4 

1 

0 

IDAHO  FALLS   16  SE 

64.5 

34.9 

49.7 

76 

3 

15 

31 

465 

0 

0 

10 

0 

,51 

.24 

31 

3.5 

2 

31 

2 

0 

0 

ISLAND  PARK  DAM 
KILGORE 

59.7 

29.6 

44.7 

73 

1 

13 

27 

622 

0 

0 

22 

0 

.36 

.33 

.16 

23 

T 

0 

2 

0 

0 

LIFTON  PUMPING  STATION 

64,0 

34.3 

49.2 

4.4 

77 

1 

19 

27 

484 

0 

0 

8 

0 

1.24 

I. 11 

30 

.0 

0 

I 

1 

1 

malao 

69.1 

38.4 

53.9 

4.5 

85 

I 

22 

27 

344 

0 

0 

4 

0 

1.06 

.06 

.51 

30 

.0 

0 

4 

1 

0 

MALAO   CITY   FAA  AP 

70.5 

34.3 

52.4 

66 

I 

20 

27 

384 

0 

0 

11 

0 

1.62 

.43 

SO 

.0 

0 

9 

0 

0 
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CUMATOLOGICAL  DATA 

IDAHO 


CONTINUro  OCTOBER  1963 


Temparotura 

Precipitation 

Station 

E 

i  i 
<  $ 

Minimum 

• 

< 

■5 

1  S 
?  z 

I  i 

a  III 

{ 

9 

X 

• 

a 

J 

i 
S 

• 

a 

1 

Q 

No.  of  Doy* 

0 

From  Normal 

1 
6 

• 

a 

Snow,  Sloat 

No.  of  Days 

MoK. 

MIn. 

_ 

Max.  Depth 
on  Ground 

• 

o 

0 

i 

o 

0 

o 

• 

1 

0 

8 

S  ! 

sl 

*  > 
St 

.'1 

»i 

MC  CAMMON 

6B.0 

35.3 

51.7 

87 

2 

17 

27 

413 

0 

0 

11 

0 

1.57 

.82 

12 

.0 

0 

3 

2 

0 

MONTPELIER  RANGER  STA 

67.2 

51.1 

49.2 

4,4 

82 

2, 

15 

27 

488 

0 

0 

16 

0 

I  ,60 

.44 

,96 

30 

,0 

0 

4 

1 

0 

OAKLEY 

71.! 

39.8 

55.7 

*.7 

87 

3 

20 

27 

295 

0 

0 

5 

0 

,45 

-  .33 

,25 

30 

.0 

0 

2 

0 

0 

PALISADES  DAM 

66.0 

39.1 

52.6 

79 

1 

20 

27 

380 

0 

0 

4 

0 

,75 

,29 

30 

.0 

0 

2 

0 

0 

ROCATELLO  J 

70. *M 

36. 7M 

53, 6M 

84 

3« 

15 

27 

350 

0 

0 

0 

.47 

,35 

30 

.0 

0 

2 

0 

0 

PRESTON  2  SE 

68. <• 

36.8 

52,6 

3.8 

84 

1 

23 

28« 

378 

0 

0 

6 

0 

3.29 

2.10 

1,51 

30 

.0 

0 

4 

3 

1 

STREVELL 

66.9 

39.0 

53.0 

82 

2« 

18 

27 

371 

0 

0 

9 

0 

.75 

,40 

30 

,0 

0 

3 

0 

0 

SWAN  VALLEY   1  N 

70.2 

29.7 

50,0 

80 

2 

14 

27 

461 

0 

0 

20 

0 

,54 

,33 

30 

,0 

0 

2 

0 

0 

TETCNIA  EXP  STATION 

62.5 

33,5 

<>a.o 

76 

4 

10 

31 

517 

0 

0 

10 

0 

1,02 

,47 

31 

3 

0 

0 

MAYAN 

63.3m 

34. 8M 

49. IM 

78 

3 

17 

27 

488 

0 

0 

0 

1.30 

,67 

23 

,0 

0 

4 

1 

0 

DIVISION  10 

50,6 

5,0 

1.07 

-  .09 

.5 

TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

Highest  Temperature:    96°  on  the  2d  at  Slate  Creek  RS 

Lowest  Temperature:     3  °  on  the  31st  at  Grouse 

Greatest  Total  Precipitation:    3.29  inches  at  Preston  2  SE 
Least  Total  Precipitation:     Trace  at  Homer  4  NW 

Greatest  One-Day  Precipitation:  1.51  inches  on  the  30th  at  Preston  2  SE 
Greatest  Reported  Total  Snowfall:      6.0  inches  at  Drlggs 

Greatest  Reported  Depth  of  Snow  on  Ground:     6  inches  on  the  31st  at  Driggs 
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DAILY  PRECIPITATION 


OCTOeCR  1963 


Station 

"3 

Day  of  Month 

1  1  2  1  3 

4  1 

5  1 

6 

7  1 

8  1 

9 

10  I 

11  1 

12 

13  1 

U  1  IS 

16  {  17 

18 

19  I 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26  27 

2S 

29 

30 

31 

PANHANDLE 

BAYVIEW  MODEL  BASIN 

2,29 

.12 

•  18 

•  17 

T 

J 

.21 

.13 

1.21 

.02 

.16 

T 

.04 

BONNEflS  FERRY    1  SM 

2.2C 

.08 

•  07 

T 

.03 

.2? 

.90 

•  69 

.69 

.03 

.08 

CABINET  OORGE 

2«32 

•  21 

.12 

•  07 

T 

.16 

1.01 

•  >■ 

.93 

7 

T 

•  02 

T 

COEUR  0  ALENE  RS 

T 

■  10 

•  18 

.6S 

•  31 

.29 

•  03 

PORTHIlL 

•  07 

T 

:I5 

02 

02  ' 

PRIEST  RIVER  EXP  STA 

2,A5 

•  12 

•  12 

•  52 

.3t 

•  08 

SAINT  MARIES 

1*40 

•  11 

.06 

.01 

!26 

.39 

■  91 

!l! 

•01 

SAHDPOINT  EXP  STATION 

Z.23 

.08 

.16 

' 

•09 

TENSED 

!l9 

•  98 

.32 

NORTM  CENTRAL  PRAIRIES 

COT  TONbOOO 

1  aO? 

.07 

•  17 

*  19 

.21 

.01 

.27 

.21 

• 

GRANGE V  I LLE 

1.89 

T 

.29 

•  26 

•  06 

T 

^ 

04 

MgScOw  U  OF  I 

1*39 

•  15 

T 

!l9 

!50 

■  06 

',iO 

•02 

NEZPERCE 

t.39 

•  08 

.04 

•  08 

.04 

.19 

7 

7 

.58 

.0) 

.28 

T 

•  02 

• 

POTLATCW 

1.40 

•05 

.  18 

mINChESTER  I  SE 

1.30 

•  12 

•  19 

.03 

NORTM  CENTRAL  CANYONS 

FENN  RANGER  STATION 

KAMIAH 

.  1 1 

■  01 

.19 

.0^ 

.51 

.16 

T 

• 

KOOSKIA 

1.41 

.22 

•  10 

.20 

.08 

.99 

.0] 

.19 

le^iston  m8  airport  //R 

.58 

T 

T 

.01 

•  04 

.03 

.01 

.60 

7 

.09 

\ 

T 

OROFINO 

I.IT 

.02 

■  26 

7 

7 

.57 

.01 

.28 

•  03 

RlGGISS  RANGER  STATION 

•  89 

T 

.02 

.01 

T 

7 

•  66 

.17 

T 

•  03 

Slate  creek  rs 

,62 

.02 

•  06 

•  69 

.09 

• 

CENTRAL  MOUNTAINS 

ANDERSON  0AM 

.55 

•  13 

.03 

.01 

.03 

.12 

•  21 

7 

T 

•  02 

ARROmROCK  DAM 

.70 

•  04 

■  11 

■  05 

.29 

.02 

.07 

7 

.09 

T 

,oi 

1.18 

.40 

.22 

•  09 

T 

.09 

.19 

T 

.09 

7 

.07 

.07 

.04 

AVERy  ranger  STATION 

1.6A 

T 

.25 

.02 

.06 

0( 

.72 

.  1 1 

02 

BIG  CREEK   I  S 

2,n 

.03 

.05 

•  28 

■  30 

.12 

.1! 

.06 

!69 

.2a 

'.it 

.07 

.03 

T  ! 

BU^GAL0N  RANGER  STA 

1.9T 

T 

.38 

•  14 

■  0'> 

.15 

.06 

.52 

.05 

.55 

•  07 

•  02 

.01 

BuRkE  2  ENE 

2.69 

T 

.30 

T 

•  02 

.2< 

.6] 

.81 

.97 

.63 

•  09 

CASCADE   1  Nm 

I  >2b 

.04 

.05 

.10 

.06, 

T 

.51 

.01 

.02 

T 

T 

.11 

7 

7 

T 

.23 

7 

.03 

T 

•06 

•  03 

•01  ! 

CENTERvTLLE  AR6AUG  RCH 

1  a^C 

.01 

.02 

.07 

.06, 

.66 

.01 

.61 

.08 

•06 

•02 

COBALT 

2.61 

.02 

.03 

.22 

,9? 

.03 

.23 

.IB 

.07 

.23 

.6< 

.33 

■  12 

.04 

T 

OEADnOOD  DAH 

2.10 

.45 

.22 

•  16 

■  03 

.09 

7 

.60 

.01 

•"1 

T 

•  26 

7 

.27 

.08 

•  01 

.07  . 

DEER  POINT 

1.82 

•  05 

.05 

.05 

.05 

.90 

.07 

.30 

■  30 

T 

■  15 

.30 

DIXIE 

1.89 

T 

.15 

.06 

.09 

•  85 

■  06 

■  68 

.17 

Elk  CITY 

1.52 

T 

.12 

•  09 

.12 

.07 

T 

T 

.07 

•  66 

■  09 

■  16 

.24 

Elk  rivEr  i  s 

1.54 

.05 

.03 

T 

.02 

.11 

I 

7 

.02 

•  68 

■  09 

■  52 

.02 

.02 

.02  ! 

FAIRFIELD  RANGER  STA 

.29 

•  07 

T 

.oa 

•  13 

7 

■  01 

GARDEN  VALLEY  RS 

■  8C 

•  09 

•  09 

•  08 

.29 

.10 

T 

T 

•  07 

.12 

T  . 

GROUSE 

.51 

.10 

•  09 

•  01 

T 

.10 

.07 

•  05 

•  04  . 

H&IlEY  RANGFR  STATION 

.48 

•  12 

.10 

.11 

.01 

,08 

.06 

HEADQUARTERS 

l.«0 

•  08 

•  02 

.10 

.02 

■  12 

•  55 

■  09 

•  59 

•  11 

H| LL  C 1 T V 

.18 

.09 

•  13 

.04 

IDAHO  CITY 

t.5Q 

.03 

.02 

•06 

•  04 

.06 

.24 

.10 

.36 

7 

•  16 

7 

.06 

•  23 

.16 

KELLOGG 

1.6T 

•  14 

T 

T 

.16 

.02 

I. 01 

.06 

,27 

,01 

.02 

LOMMAN   )  E 

1.76 

T 

.04 

■  31 

•  10 

.19 

.19 

.90 

7 

.29 

.09 

•  10 

•  03 

.04 

MC  CALL 

1.34 

•  13 

.03 

.24 

.03 

T 

7 

.13 

.53 

.1! 

T 

•  10 

T 

■ 

MOOSE  CREEK  RANCH 

1.62 

.01 

.18 

.06 

.12 

.02 

'S? 

.06 

.01 

•  65 

.02 

.65 

•  11 

•  04 

MULLAN  FAA 

3. IB 

.02 

.07 

■  22 

■  08 

.02 

T 

.02 

.21 

1.05 

.36 

.92 

•  10 

.13 

T  . 

NEm  mEADOi^S  ranger  STA 

l«37 

•  09 

T 

T 

.27 

.60 

.09 

•  13 

.19 

PIERCE  //R 

1.14 

.19 

.02 

.08 

T 

T 

.16 

T 

.04 

7 

.60 

7 

.07 

2.81 

T 

.51 

.19 

.37 

.03 

.07 

.0; 

.55 

.07 

.72 

.07 

.18 

STANLEY 

1.4A 

.02 

•  57 

.10 

T 

.04 

T 

.16 

7 

.20 

I 

•  05 

.24 

.06 

SUN  VALLEV 

•  45 

T 

•  16 

.12 

.01 

•  16 

\. 

.02  , 

mallace  moodlano  park 

2.53 

T 

.05 

.19 

T 

.07 

7 

.21 

•  06 

1  •O) 

■  10 

.78 

■  05 

.05 

MARREN 

2.05 

• 

T 

•  18 

.09 

•  22 

.07 

T 

T 

7 

.21 

•  80 

7 

.32 

.16 

T 

SOUTHWESTERN  VALLEYS 

BOISE  LUCKY  PEAK  DAM 

•  01 

•  06 

•  01 

.36 

.02 

.08 

.01 

•  06 

•  05 

T 

.1< 

BOISE  MB  AIRPORT  //R 

•  99 

T 

•  08 

■  01 

.66 

.02 

.01 

T 

.16 

T 

7 

•  06 

7 

•  02 

•  02 

.19 

BRUNE AU 

•  It 

T 

.07 

7 

7 

•  11 

7 

T  . 

T 

.66 

.04 

.19 

•  08 

T 

•02 

■  01 

■  39 

T  , 

CAMBR I OGE 

T 

T 

.19 

.19 

.10 

•  15 

7 

.03 

COUNCIL 

.79 

•  03 

T 

T 

.20 

.07 

.09 

7 

•  60 

T 

T 

T 

DEER  Fi.AT  DAH 

1,32 

T 

.96 

.19 

.la 

•  10 

■  0] 

.06 

.02 

■  24> 

EMMETT  2  E 

i.za 

T 

T 

.99 

.09 

.30 

•  17 

.17 

GLENNS  FERRY 

.23 

•  01 

T 

T 

7 

•  22 

T 

! 

GRAND  VI  EM  i  HNH 

.2< 

•  04 

.09 

7 

•  10 

.03 

T 

.04 

T  • 

KUhA  2  NNE 

»< 

•  02 

.37 

.06 

.19 

•  12 

7 

.09 

T 

.14 

MOUNTAIN  HOME    I  SC 

•  11 

7 

.17 

PARMA  EXPERIMENT  STA 

T 

T 

.72 

.21 

.13 

•  09 

T 

T 

.20 

.13  . 

PAYETTE 

.30 

.09 

T 

.09 

.Oi 

•  05 

.02 

.01 

•  03 

SmAN  falls  POMER  HOUSE 

,i» 

T 

•  39 

.06 

.06 

•09 

•01 

•  07 

nEISER  2  SE 

SOUTHWESTERN  HIGHLANDS 

grasmere 

.51 

.19 

.32 

HOLLISTER 

.70 

•  10 

T 

•  12 

.29 

.13 

.10 

REYNOLDS 

.61 

.6q 

.21 

THREE  CREEK 

.70 

.3S 

•I? 

.  16 

•  13 

T 

TR I  ANGLE  RANCH 

.27 

.27 

T 

CENTRAL  PL A INS 

BLISS 

.0»i 

T 

T 

.06 

T 

.19 

•02 

T 

.oa 

.06 

T 

■  03 

SURlEY  FAA  AIRPORT 

.!• 

•  02 

T 

.09 

.09 

.02 

CASTLEFORO  2  N 

.16 

.01 

T 

.03 

.12 

H».ELTON 

.12 

T 

.29 

.07 

JOOKE 

.2' 

T 

•02 

T 

.05 

7 

.la 

T 

HlhlOOKA  0*H 

.31 

•OS 

.19 

.06 

.02 

■  03 

PIUL   1  EXE 

.31 

•  03 

.09 

.10 

■  06 

.08 

■  01 

R1  ChF I ElO 

.21 

T 

•06 

.12 

7 

.10 

T 

RUPERT  13  NNE 

.2< 

•02 

.16 

SHOSHONE   1  HNH 

•02 

.06 

T 

Il2 

T 

Thin  Falls  2  nne 

.26 

•  03 

.01 

.01 

.03 

.10 

.01 

T 

Tmin  falls  3  SE 

.22 

•03 

.03 

.07 

.03 

.01 

T 

Thin  falls  mBaso 

.20 

T 

.02 

T 

.01 

.02 

.01 

T 

NORTHEASTERN  VALLEYS 

CHALLIS 

.30 

•  14 

.10 

.06 

T 

CNILLV  BARTON  FLAT 

.21 

T 

•  05 

7 

.16 

ttlBBONSVILlE 

2.21 

.TO 

.37 

.99 

T 

7 

.29 

•  la 

•  32 

•  02 

MACKAY  RAN6ER  STATION 

.12 

T 

•  U 

.20 

T 

MY  RANGER  STATION 

.63 

•  07 

.06 

.01 

•Off 

Sm  r.to*Rci 

KXM  PoUowtBg  SuHen 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


10     11     12     13     14     15     16     17  18 


19  J  20  I  21 


51 


2S     26  27 




28     29     30  31 


ABERDEEN  EXP  STATION 
AMERICAN  FALLS   I  SK 
AdCO  3  NM 
ASHTON  I  S 
BlACttFOOT  2  55W 

CRATERS  OF  THE  MOON  NM 
DUBOIS  EXP  STATION 
FORT  HALL    INDIAN  AGNCT 
HAHER  »*  NM 
HOME 

IDAHO  FALLS  2  ESE 
IDAHO  FALLS  FAA  AP 
IDAHO  FALLS  Ml  NM  WB 
IDAHO  FALLS  "6  W  WB 
MALTA   1  NE 

POCATELLO  MB  AIRPORT  f 

SAINT  ANTHONY 

SUGAR 

EASTERN  HIGHLANDS 

ARBON  2  NM 

blackfoot  OAH 

CONOA 
DRIGGS 
GRACE 

IDAHO  FALLS  16  SE 
ISLAND  PARK  DAM 
KILGORE 

LIFTON  PUMPING  STATION 
MALAD 

MALAO  CITV  FAA  AP 
MC  CAMMON 

HONTPElIER  RANGER  STA 
OAKLEV 

PALISADES  DAM 

POCATELLO  2 

PRESTON  2  SE 

HlfllE   12  ESE 

STREVELL 

SWAN  VALLEY   1  W 

TETONIA  EKP  STATION 


S*«  i*l«r«DC«  DOlM  loUowtng  Suiion  [ndM, 
-  130  - 


DAILY  TEMPERATURES 


OCTOBER  1963 


Day  Oi  Month 

• 

SlaUon 

6 

B 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

• 

< 

PANHANDLE 

StvVIEM  MODEL  BASIN 

MAX 

7> 

72 

70 

64 

57 

57 

59 

54 

56 

58 

65 

63 

64 

69 

61 

61 

38 

58 

60 

52 

59 

65 

52 

52 

54 

50 

48 

49 

45 

50 

43 

58.2 

MIN 

A) 

37 

44 

41 

44 

45 

30 

33 

38 

41 

46 

41 

31 

35 

46 

36 

33 

39 

25 

30 

40 

47 

39 

39 

36 

24 

23 

29 

32 

24 

27 

36.1 

SONNE!)S  FERRY  I  i* 

MAX 

7» 

78 

71 

63 

54 

62 

62 

65 

65 

69 

69 

66 

63 

71 

66 

68 

72 

63 

98 

63 

63 

65 

53 

48 

53 

50 

47 

46 

51 

48 

48 

61,2 

MIN 

42 

37 

41 

41 

45 

44 

35 

30 

35 

35 

37 

41 

35 

39 

37 

35 

33 

47 

24 

27 

46 

47 

44 

42 

42 

29 

26 

34 

34 

29 

30 

36.8 

CABINET  GORGE 

MAX 

73 

80 

74 

63 

54 

60 

62 

64 

64 

69 

68 

63 

65 

71 

70 

70 

72 

69 

60 

60 

62 

65 

53 

47 

S3 

48 

49 

48 

52 

51 

49 

61.4 

MIN 

*2 

41 

45 

45 

46 

47 

37 

37 

41 

43 

46 

40 

40 

40 

45 

45 

38 

45 

26 

32 

45 

47 

43 

40 

42 

26 

28 

40 

37 

28 

34 

39.8 

COEUR  D  ALENE  RS 

MAX 

76 

84 

84 

66 

66 

67 

69 

74 

74 

69 

66 

79 

74 

76 

77 

75 

63 

61 

63 

65 

52 

50 

51 

49 

49 

50 

53 

52 

54 

65.1 

MIN 

AS 

41 

52 

49 

39 

38 

42 

45 

44 

49 

42 

40 

43 

39 

40 

46 

30 

32 

46 

50 

43 

44 

42 

31 

27 

36 

38 

31 

30 

40.7 

PORTHILL 

MAX 

76 

76 

72 

61 

54 

63 

60 

64 

69 

67 

69 

67 

65 

71 

66 

67 

69 

69 

60 

60 

61 

65 

55 

49 

53 

46 

46 

46 

51 

48 

45 

60.8 

MIN 

AO 

35 

38 

43 

43 

43 

29 

27 

34 

33 

34 

33 

35 

36 

36 

35 

31 

43 

27 

25 

41 

45 

41 

40 

37 

26 

24 

32 

32 

28 

29 

34.7 

PRIEST  SIVER  EXP  STA 

MAX 

73 

78 

74 

63 

54 

59 

63 

63 

68 

72 

67 

69 

63 

70 

70 

73 

70 

64 

61 

55 

63 

63 

90 

47 

52 

46 

45 

44 

46 

49 

45 

60.5 

MIN 

36 

34 

37 

40 

43 

44 

34 

29 

34 

34 

35 

34 

35 

36 

38 

32 

33 

40 

25 

26 

43 

49 

41 

38 

37 

23 

23 

33 

30 

27 

32 

34.7 

SAINT  MARIES 

MAX 

7« 

88 

86 

67 

59 

63 

69 

70 

67 

78 

77 

79 

70 

78 

74 

78 

80 

78 

65 

64 

63 

60 

53 

53 

52 

52 

51 

52 

52 

53 

55 

66.5 

MIN 

AO 

38 

47 

46 

48 

46 

40 

36 

40 

44 

41 

42 

38 

37 

36 

36 

37 

44 

28 

30 

45 

50 

42 

38 

41 

27 

25 

37 

33 

28 

29 

36.4 

SANDPOINT  EXP  STATION 

MAX 

73 

70 

68 

59 

54 

61 

60 

61 

66 

68 

68 

66 

63 

66 

66 

68 

65 

61 

58 

62 

64 

60 

51 

53 

48 

46 

47 

44 

51 

49 

47 

59.5 

MIN 

4A 

37 

41 

43 

46 

47 

35 

35 

32 

41 

44 

42 

37 

36 

46 

39 

34 

41 

26 

26 

38 

43 

42 

39 

30 

25 

27 

38 

43 

26 

35 

37.2 

TENSED 

MAX 

79 

78 

76 

70 

64 

63 

62 

61 

53 

52 

48 

46 

50 

54 

53 

54 

MIN 

37 

30 

30 

41 

20 

24 

44 

44 

39 

37 

28 

20 

38 

30 

24 

29 

NORTH  CENTRAL  PRAIRIE 

COTTONWOOD 

MAX 

78 

85 

73 

69 

55 

65 

65 

65 

63 

68 

70 

60 

62 

72 

76 

73 

75 

56 

58 

63 

59 

56 

50 

53 

57 

57 

47 

61 

53 

48 

48 

62.9 

MIN 

42 

41 

51 

41 

41 

42 

41 

39 

42 

40 

45 

43 

35 

37 

43 

38 

36 

41 

34 

32 

41 

45 

36 

32 

34 

22 

22 

35 

36 

27 

23 

37.4 

GeANGEVILLE 

MAX 

76 

87 

73 

64 

65 

63 

64 

66 

65 

72 

72 

61 

68 

72 

78 

75 

76 

51 

55 

63 

61 

69 

53 

54 

52 

50 

47 

65 

52 

51 

49 

63.6 

MIN 

41 

42 

46 

45 

44 

40 

37 

40 

44 

39 

48 

42 

36 

40 

44 

39 

37 

44 

39 

35 

44 

49 

35 

33 

34 

23 

21 

35 

30 

28 

24 

36.1 

KOSCOtt  U  OF  I 

MAX 

77 

85 

79 

66 

67 

66 

67 

66 

69 

74 

71 

65 

67 

79 

77 

78 

77 

76 

76 

66 

60 

63 

52 

52 

51 

52 

48 

49 

92 

51 

52 

65.4 

MIN 

40 

50 

47 

42 

47 

45 

40 

40 

42 

46 

49 

44 

45 

40 

52 

40 

41 

43 

29 

39 

45 

47 

36 

37 

45 

25 

27 

39 

32 

28 

28 

40.3 

NEZPERCE 

MAX 

75 

85 

71 

66 

56 

60 

63 

67 

63 

72 

72 

62 

69 

72 

77 

74 

74 

58 

99 

64 

61 

70 

93 

90 

49 

47 

45 

97 

50 

50 

46 

62.4 

MIN 

38 

43 

47 

39 

46 

42 

40 

40 

41 

42 

46 

47 

47 

42 

45 

38 

41 

42 

34 

39 

43 

46 

44 

36 

38 

23 

22 

36 

34 

26 

25 

39.0 

POTLATCH 

MAX 

77 

86 

81 

64 

63 

64 

69 

67 

68 

75 

71 

72 

71 

74 

80 

78 

76 

71 

64 

63 

63 

64 

52 

94 

49 

48 

92 

90 

51 

51 

52 

65.2 

MIN 

38 

44 

45 

44 

43 

44 

35 

36 

39 

49 

44 

38 

36 

42 

48 

36 

38 

44 

27 

34 

43 

41 

40 

35 

39 

33 

25 

41 

32 

28 

27 

38.3 

WINCHESTER  I  SE 

MAX 

76 

85 

79 

62 

59 

59 

65 

65 

66 

71 

66 

64 

67 

70 

77 

74 

75 

73 

56 

55 

60 

58 

50 

50 

52 

44 

45 

55 

50 

46 

50 

62.2 

MIN 

36 

43 

44 

37 

41 

39 

39 

38 

40 

42 

45 

44 

43 

36 

44 

36 

39 

41 

29 

36 

40 

48 

35 

33 

34 

22 

23 

32 

32 

27 

24 

36,9 

NORTH  CENTRAL  CANYONS 

FENN  RANGER  STATION 

MAX 

MIN 

KnOSKI* 

MAX 

94 

89 

80 

76 

71 

68 

71 

73 

68 

79 

78 

73 

73 

77 

80 

78 

79 

79 

67 

62 

70 

66 

66 

61 

61 

55 

55 

58 

59 

56 

56 

70.1 

MIN 

40 

37 

35 

40 

49 

47 

47 

44 

42 

43 

43 

50 

39 

37 

39 

36 

33 

33 

39 

29 

45 

43 

43 

36 

42 

28 

21 

30 

38 

28 

24 

36. 1 

LEWISTON  WB  AIRPORT 

MAX 

81 

83 

75 

70 

64 

67 

72 

71 

71 

80 

78 

70 

73 

78 

82 

79 

76 

64 

64 

62 

66 

61 

61 

61 

57 

54 

54 

54 

58 

56 

53 

67.5 

MIN 

48 

51 

55 

51 

53 

51 

46 

44 

50 

53 

91 

49 

42 

50 

59 

47 

45 

47 

37 

39 

47 

50 

43 

42 

37 

30 

28 

44 

37 

33 

31 

44.7 

OROFINO 

MAX 

84 

86 

80 

78 

68 

72 

74 

79 

73 

81 

79 

73 

72 

78 

60 

60 

79 

66 

69 

63 

60 

64 

60 

58 

60 

56 

50 

49 

60 

57 

59 

69.3 

MIN 

43 

42 

45 

45 

52 

49 

49 

43 

46 

48 

46 

51 

41 

42 

43 

41 

39 

39 

37 

34 

46 

49 

45 

50 

41 

28 

25 

33 

41 

30 

30 

41.7 

RIGGINS  ranger  STATION 

MAX 

95 

92 

92 

86 

73 

72 

74 

78 

75 

80 

79 

76 

76 

82 

83 

63 

81 

79 

68 

71 

66 

72 

72 

65 

59 

54 

64 

64 

60 

57 

55 

73.8 

MIN 

52 

54 

65 

52 

54 

51 

45 

40 

46 

49 

53 

61 

46 

49 

53 

90 

48 

46 

48 

44 

58 

55 

44 

42 

47 

32 

28 

38 

45 

37 

33 

47.3 

Si  ATE  CREEK  RS 

MAX 

87 

96 

93 

80 

75 

73 

78 

85 

61 

63 

85 

64 

88 

81 

73 

60 

62 

56 

94 

61 

MIN 

45 

43 

58 

44 

58 

41 

43 

44 

45 

39 

46 

40 

38 

42 

45 

39 

46 

24 

23 

26 

CENTRAL  MOUNTAINS 

ANDERSON  CAM 

MAX 

83 

87 

65 

79 

71 

74 

79 

79 

69 

78 

78 

67 

67 

72 

76 

78 

79 

75 

67 

65 

62 

71 

63 

51 

52 

51 

56 

66 

56 

49 

52 

69.1 

MIN 

51 

48 

59 

56 

51 

53 

46 

52 

53 

43 

58 

48 

43 

45 

45 

46 

44 

47 

47 

39 

44 

46 

42 

32 

43 

28 

27 

32 

36 

34 

30 

44.2 

arrowrock  dam 

MAX 

83 

88 

67 

63 

66 

70 

72 

73 

71 

79 

76 

66 

69 

74 

79 

75 

74 

71 

63 

63 

62 

70 

66 

54 

52 

50 

53 

61 

58 

50 

48 

67.9 

MIN 

50 

46 

58 

63 

54 

51 

45 

46 

90 

42 

53 

49 

45 

45 

52 

47 

42 

44 

51 

39 

43 

48 

43 

32 

46 

28 

25 

32 

38 

32 

28 

44.2 

ATLANTA  S 

MAX 

78 

79 

77 

77 

63 

73 

76 

62 

72 

71 

94 

61 

66 

73 

75 

59 

67 

54 

61 

62 

66 

48 

43 

42 

49 

38 

62 

46 

43 

62.0 

MIN 

36 

43 

47 

41 

43 

38 

44 

28 

31 

39 

35 

31 

30 

29 

29 

30 

37 

25 

32 

33 

32 

20 

24 

24 

15 

14 

22 

21 

21 

30.8 

AVERY  RANGER  STATION 

MAX 

79 

87 

67 

71 

65 

64 

69 

70 

68 

75 

73 

73 

74 

77 

76 

76 

76 

72 

68 

64 

60 

55 

53 

47 

90 

so 

50 

49 

54 

54 

50 

65.7 

MIN 

39 

41 

43 

43 

42 

43 

43 

37 

42 

44 

42 

41 

42 

39 

42 

36 

36 

40 

31 

34 

30 

46 

41 

38 

38 

25 

34 

25 

37 

28 

28 

37.9 

BIG  CPEEK  1  S 

MAX 

78 

79 

75 

75 

58 

57 

69 

73 

64 

64 

73 

59 

64 

68 

69 

73 

65 

57 

56 

54 

59 

56 

48 

42 

49 

45 

42 

62 

52 

43 

43 

60.2 

MIN 

29 

25 

41 

36 

40 

40 

29 

28 

32 

30 

28 

37 

30 

28 

22 

21 

22 

34 

25 

36 

40 

32 

28 

32 

33 

15 

12 

16 

32 

20 

12 

28.5 

BUNGAlOM  ranger  STA 

MAX 

84 

80 

80 

80 

67 

61 

67 

73 

69 

73 

76 

72 

66 

72 

74 

74 

72 

65 

62 

62 

63 

73 

64 

47 

49 

53 

48 

53 

51 

47 

53 

65.5 

MIN 

37 

37 

39 

37 

45 

45 

42 

39 

41 

44 

39 

48 

44 

39 

38 

36 

36 

39 

39 

40 

33 

43 

36 

36 

35 

30 

27 

21 

35 

25 

30 

37.1 

BliRKE  2  ENE 

MAX 

65 

75 

65 

60 

51 

SO 

56 

62 

57 

60 

69 

56 

61 

69 

66 

68 

69 

57 

54 

55 

52 

55 

47 

42 

42 

40 

41 

48 

41 

45 

42 

55.3 

MIN 

37 

37 

41 

40 

41 

35 

33 

34 

34 

38 

40 

38 

33 

36 

39 

38 

38 

39 

27 

30 

40 

45 

35 

33 

32 

24 

24 

31 

32 

24 

25 

34,6 

CASCADE  1  NH 

MAX 

77 

80 

80 

76 

62 

58 

69 

70 

67 

64 

70 

64 

60 

65 

69 

70 

7^ 

69 

97 

57 

56 

56 

55 

45 

49 

45 

48 

62 

57 

46 

44 

61,9 

MIN 

41 

35 

49 

52 

49 

45 

34 

36 

44 

34 

39 

48 

40 

35 

35 

32 

31 

31 

42 

33 

42 

43 

35 

30 

40 

18 

17 

26 

36 

26 

20 

36.1 

COBALT 

MAX 

81 

81 

79 

75 

69 

65 

74 

72 

70 

70 

74 

73 

69 

69 

67 

67 

65 

64 

60 

60 

66 

52 

49 

46 

49 

48 

52 

56 

48 

46 

63.9 

MIN 

31 

32 

36 

42 

36 

38 

30 

41 

40 

32 

33 

35 

29 

29 

25 

25 

29 

32 

30 

25 

29 

31 

21 

24 

19 

12 

12 

15 

19 

19 

17 

28.0 

oeaohooo  dam 

MAX 

76 

79 

77 

73 

59 

54 

68 

72 

69 

67 

71 

63 

96 

65 

70 

7 1 

69 

67 

60 

57 

54 

95 

52 

43 

43 

43 

47 

59 

56 

49 

39 

60.7 

MIN 

34 

31 

40 

44 

46 

41 

37 

33 

43 

37 

33 

40 

42 

35 

32 

29 

28 

27 

38 

33 

35 

35 

33 

21 

35 

25 

16 

18 

29 

26 

19 

32,7 

OFER  POINT 

MAX 

69 

70 

69 

64 

55 

55 

60 

62 

58 

60 

59 

48 

51 

55 

60 

65 

65 

65 

52 

49 

46 

54 

51 

37 

40 

35 

38 

52 

46 

33 

35 

53.5 

MIN 

56 

56 

55 

50 

44 

40 

45 

51 

37 

44 

44 

40 

41 

42 

47 

51 

51 

46 

30 

38 

30 

32 

26 

27 

29 

23 

28 

35 

30 

28 

24 

39,5 

DIXIE 

MAX 

75 

77 

74 

70 

59 

56 

66 

70 

55 

66 

72 

57 

62 

65 

70 

70 

70 

62 

57 

54 

55 

55 

52 

41 

41 

41 

44 

59 

48 

38 

42 

58.8 

HIN 

27 

24 

36 

30 

38 

38 

29 

27 

37 

28 

26 

41 

30 

24 

24 

22 

20 

20 

35 

21 

34 

39 

31 

23 

27 

10 

9 

19 

28 

19 

11 

26,6 

ElK  CITY 

MAX 

91 

78 

84 

82 

64 

55 

59 

66 

71 

59 

74 

70 

57 

67 

72 

78 

76 

76 

49 

63 

66 

65 

45 

49 

46 

51 

62 

47 

42 

64,3 

MIN 

32 

29 

29 

34 

35 

44 

39 

36 

36 

32 

32 

33 

39 

31 

31 

29 

26 

26 

26 

30 

38 

32 

30 

30 

21 

13 

21 

22 

22 

24 

30,1 

Cl  K  RIVER  1  S 

MAX 

85 

74 

64 

81 

65 

56 

96 

68 

69 

63 

73 

73 

63 

66 

75 

78 

75 

76 

59 

62 

60 

97 

55 

46 

45 

46 

50 

48 

49 

53 

50 

63,5 

MIN 

34 

34 

36 

36 

40 

39 

37 

33 

35 

38 

39 

38 

33 

33 

35 

33 

32 

32 

29 

28 

31 

41 

38 

33 

34 

22 

20 

24 

32 

25 

25 

32,9 

Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


IDAHO 
OCTOBER  1963 


Station 

Day  Of  Month 

rage 

1 

2 

3 

4 

3 

8 

7 

8 

8 

10 

11 

12 

13 

M 

IS 

16 

17 

IS 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

26 

29 

30 

31 

Ave 

Fairfield  ranger  sta 

MAX 
MIN 

61 
39 

83 
36 

80 
45 

70 
47 

42 

42 

34 

44 

45 

32 

45 

6 1 
46 

26 

36 

37 

32 

29 

32 

36 

25 

33 

33 

36 

52 
19 

31 

24 

9 

21 

30 

24 

16 

66,4 
33.2 

GALENA 

MAX 
MIN 

GARDEN  VALLEY  RS 

MAX 
MIN 

SS 
«0 

82 
36 

83 
46 

79 
50 

77 
55 

72 
58 

69 
46 

75 
45 

7 1 
47 

69 
42 

72 
39 

73 
37 

38 

36 

39 

40 

30 

40 

24 

33 

24 

21 

66.2 
39.4 

GR0U5P 

MAX 
MIN 

77 
33 

75 
28 

76 
36 

70 
38 

66 
41 

67 
32 

7  3 
27 

31 

64 
36 

66 
23 

70 
29 

58 
40 

6 1 
25 

25 

66 
23 

23 

22 

25 

29 

22 

24 

6  3 
34 

39 

11 

29 

15 

6 

10 

21 

22 

3 

62.4 
25.9 

HAIlEv  RANGER  STATION 

MAX 
MIN 

8* 
A<> 

82 
45 

79 
46 

78 
46 

65 
43 

70 
36 

70 
38 

76 
41 

76 
41 

34 

72 
37 

7  3 
44 

98 

33 

63 

36 

65 

36 

70 
37 

36 

37 

40 

32 

32 

36 

37 

22 

26 

19 

5 1 
18 

5  1 
22 

60 
26 

50 
26 

49 
20 

65.6 
34,4 

HEADQUARTERS 

MAX 
MIN 

80 
32 

77 
30 

85 
31 

72 
33 

65 
35 

55 
39 

58 
34 

66 
33 

66 
34 

35 

34 

35 

29 

66 
30 

31 

29 

28 

29 

30 

26 

25 

39 

40 

33 

35 

20 

18 

18 

27 

23 

23 

64,0 
30,3 

HILL  CITY 

MAX 
MIN 

80 
37 

83 
35 

82 
46 

75 
47 

70 
43 

71 
46 

32 

78 
44 

46 

30 

45 

7 1 
45 

35 

33 

7 1 
32 

25 

25 

30 

38 

20 

37 

29 

37 

17 

29 

27 

8 

14 

26 

28 

19 

66,9 
32,5 

IDAHO  CITY 

MAX 
MIN 

83 
39 

85 

35 

87 
47 

85 

51 

82 
41 

39 

69 
34 

39 

47 

33 

39 

43 

47 

36 

37 

34 

32 

33 

45 

30 

40 

37 

39 

25 

40 

21 

17 

20 

32 

24 

19 

67,1 
35,3 

KELLOGG 

MAX 
MIN 

79 
1.2 

76 
40 

87 
45 

7 1 
48 

63 
49 

46 

40 

37 

39 

45 

44 

44 

39 

39 

42 

39 

37 

41 

31 

32 

36 

48 

44 

43 

42 

29 

28 

30 

37 

30 

30 

64.3 
39,2 

LOWMAN  3  E 

MAX 
MIN 

83 
37 

84 

32 

85 
43 

48 

49 

46 

41 

37 

46 

41 

35 

43 

43 

38 

34 

30 

26 

30 

43 

60 
35 

38 

36 

52 
29 

29 

39 

30 

IS 

19 

29 

26 

27 

65.6 
35.6 

MC  CALL 

MAX 
MIN 

80 
39 

77 
34 

75 
47 

72 
46 

58 
44 

57 
44 

68 
42 

38 

45 

66 
46 

40 

6 1 
40 

34 

35 

35 

32 

31 

31 

34 

32 

46 

42 

36 

30 

28 

24 

20 

23 

30 

26 

20 

59,7 
35,3 

MOOSE  CREEK  RANCH 

MAX 
MIN 

8* 
30 

8 1 
28 

79 
39 

40 

45 

40 

31 

36 

39 

33 

42 

36 

30 

31 

26 

25 

26 

59 
32 

27 

33 

36 

38 

33 

37 

25 

16 

21 

29 

26 

24 

20 

60.6 
31.4 

MULLAN  FAA 

MAX 

MIN 

77 
39 

86 

42 

45 

59 
41 

5 1 
41 

35 

34 

40 

37 

44 

47 

36 

34 

42 

46 

43 

42 

32 

28 

38 

40 

42 

36 

33 

33 

24 

26 

36 

25 

24 

26 

61.2 
36,5 

NFU  MEADOhS  RANGER  STA 

MAX 
MIN 

8^ 
3<. 

8 1 
27 

27 

83 

73 

42 

62 
32 

72 
31 

34 

68 
35 

7 1 
31 

72 
34 

29 

62 
28 

70 
26 

24 

22 

23 

25 

30 

59 

30 

56 
36 

37 

50 
23 

43 

27 

52 
14 

5 1 
13 

16 

60 
19 

28 

43 

16 

64,6 
27.4 

PIERCE 

MAX 

MIN 

76 
32 

68 
30 

77 
29 

70 
34 

64 
34 

41 

36 

31 

31 

40 

67 
37 

36 

35 

31 

31 

31 

30 

30 

32 

27 

27 

41 

38 

33 

35 

20 

17 

17 

27 

23 

22 

59.6 
31.0 

POWELL 

MAX 
MIN 

86 
39 

84 
34 

86 
33 

82 
40 

70 
39 

61 
36 

56 
42 

62 
38 

70 
37 

59 

40 

37 

70 
36 

71 
36 

72 
39 

7 1 
34 

32 

31 

7 1 
31 

72 
30 

66 
30 

60 
36 

38 

37 

50 
34 

35 

29 

23 

23 

60 
26 

55 
27 

48 
27 

64,4 
33,9 

STANLEY 

MAX 
MIN 

28 

76 

21 

41 

47 

40 

41 

32 

29 

41 

31 

30 

33 

35 

32 

28 

23 

20 

21 

34 

30 

29 

32 

32 

17 

36 

19 

12 

14 

22 

21 

13 

28i5 

SLN  VALLEY 

MAX 
MIN 

79 
31 

79 
26 

77 
35 

75 
36 

66 
35 

66 
34 

72 
26 

74 
29 

72 
39 

71 
24 

71 
26 

66 
38 

62 
24 

63 
27 

69 
24 

74 
22 

73 
21 

69 
24 

64 
30 

64 
19 

61 
25 

65 
26 

63 
41 

50 
15 

49 
26 

50 
13 

50 
7 

60 
11 

58 
23 

48 
19 

46 
7 

64,7 
25.3 

WALLACE  WOODLAND  PARK 

MAX 
MIN 

77 

75 
38 

83 
41 

72 
45 

60 
45 

60 
43 

56 
37 

65 
36 

66 
39 

60 
42 

69 
45 

70 
42 

62 
36 

68 
36 

73 
41 

75 
36 

75 
37 

77 
39 

59 
28 

63 
29 

63 
41 

62 
47 

53 
40 

45 
38 

47 
39 

45 

27 

48 
25 

47 
27 

51 
37 

50 
27 

50 
27 

62,1 
37,2 

WARREN 

,MAX 
MIN 

78 

30 

76 
24 

72 
40 

67 
31 

55 

37 

54 
37 

66 
27 

65 
36 

63 
35 

66 
25 

69 
27 

60 
42 

60 
31 

64 
25 

69 
25 

70 
22 

70 
20 

66 
25 

57 
20 

56 
24 

50 
31 

54 

35 

52 
30 

42 

23 

45 

31 

42 
11 

46 
6 

56 
20 

50 
30 

40 

22 

41 
12 

58,9 
27,0 

SOUTHWESTERN  VALLEYS 

Boise  lucky  peak  Dam 

MAX 

MIN 

90 
56 

91 
56 

91 
63 

91 
64 

77 
53 

76 
57 

79 
49 

78 
53 

76 
52 

84 

61 

84 
57 

69 
50 

71 
51 

77 
52 

83 
45 

83 
44 

82 

50 

81 
48 

65 
49 

66 
44 

65 
51 

72 
52 

7 1 
46 

58 
36 

58 

50 

55 
29 

59 

32 

66 
37 

61 

38 

54 

37 

55 
33 

73,2 
46.0 

BOISE  W8  AIRPORT 

MAX 
MIN 

8* 

52 

86 
51 

91 
67 

82 

60 

69 
54 

73 
51 

74 
46 

78 
52 

66 
52 

85 
52 

75 
52 

60 
50 

70 
52 

78 
53 

83 
54 

75 
48 

79 
47 

66 
44 

63 
46 

65 
43 

64 
50 

73 
57 

62 
41 

96 

40 

97 
36 

52 

25 

57 
27 

60 
33 

55 
36 

49 
36 

54 

30 

69.1 
46.5 

BPUNEAU 

MAX 
MIN 

87 
S6 

91 
43 

89 
93 

81 
61 

46 

77 
45 

39 

80 
43 

7 1 
53 

84 
43 

77 
60 

64 
51 

36 

76 
45 

82 
50 

76 
36 

78 
34 

69 
42 

66 
44 

67 
32 

6  7 
42 

79 
52 

43 

99 
33 

60 
47 

56 
29 

59 
19 

69 
32 

60 
3^ 

52 
31 

55 

22 

71.9 
41.8 

CAlDwFLL 

MAX 
HIN 

86 
50 

84 
44 

90 
57 

81 
50 

73 
53 

73 
53 

74 
42 

79 
43 

73 
51 

41 

74 
46 

68 
50 

78 
47 

74 
47 

60 
53 

77 
41 

75 
38 

41 

67 
45 

65 
37 

65 
49 

66 
52 

71 
46 

58 
32 

5" 
46 

54 
26 

54 

22 

58 

30 

58 
39 

56 
32 

53 
25 

70,1 
42,6 

CAMBRIDGE 

MAX 
HIN 

85 
A2 

84 

32 

85 
45 

78 
45 

75 
47 

70 
44 

76 
32 

72 
34 

68 
48 

76 
31 

76 
40 

70 
35 

70 
33 

74 
33 

80 
37 

80 
31 

77 
26 

66 
30 

65 
44 

64 

27 

62 
39 

62 
42 

61 
•>B 

55 
21 

57 
41 

94 

13 

53 
13 

60 
15 

58 
39 

55 
24 

54 

20 

66,5 
33,6 

COUNCIL 

HAX 

HIN 

8* 
«8 

84 
38 

84 

50 

81 
47 

66 
51 

70 
47 

77 
38 

77 
39 

69 
52 

76 
35 

78 
39 

70 
35 

70 
37 

74 
37 

^0 
39 

79 
40 

76 
33 

70 
35 

66 
46 

63 
30 

63 
44 

62 
49 

61 
42 

52 
30 

56 
44 

50 
23 

55 
24 

61 
21 

55 
41 

54 

29 

53 
20 

68,3 
38,2 

DEER  FLAT  DAM 

MAX 
MIN 

82 
«8 

79 
47 

86 
47 

80 
55 

75 
51 

70 
53 

71 
43 

75 
45 

67 
49 

77 
42 

73 
46 

67 
51 

68 
46 

73 
50 

77 
57 

74 
40 

75 
39 

66 
43 

66 
46 

65 
36 

63 
48 

70 
55 

71 
44 

54 
36 

57 
41 

53 
28 

54 
24 

60 
35 

53 

39 

52 
34 

51 
28 

67,9 
43,5 

EMMETT  2  E 

MAX 
MIN 

83 
<t<t 

82 
41 

90 
55 

87 
47 

77 
51 

74 
53 

38 

79 
42 

71 
47 

75 
39 

74 
43 

66 
46 

73 
49 

77 
45 

79 
43 

76 
40 

76 
36 

70 
37 

67 
38 

65 

35 

65 
46 

70 
53 

70 
43 

56 
33 

59 
48 

56 
23 

57 
21 

60 
25 

60 
37 

52 
29 

55 
24 

70,2 
40.4 

Gl  ENNA  FERRY 

HAX 
MIN 

91 
»6 

92 
44 

87 
55 

80 
56 

79 
50 

80 
45 

83 
40 

85 
45 

79 
55 

83 
44 

88 
58 

70 
52 

79 
37 

77 
45 

82 
47 

65 
43 

82 
35 

77 
43 

71 
40 

73 
34 

67 
41 

74 
40 

74 
40 

60 
29 

65 
43 

59 
35 

62 
19 

71 
29 

64 
32 

55 
35 

55 
25 

75,0 
41  ,4 

GRAND  VIEW  3  WNW 

HAX 
MIN 

t* 
45 

86 
42 

90 
52 

78 
60 

74 
45 

72 
47 

77 
38 

79 
43 

70 
51 

83 
37 

79 
52 

65 
51 

74 
38 

77 
42 

82 
44 

79 
35 

77 
33 

70 
40 

66 
46 

66 
31 

67 
40 

77 
50 

73 
43 

60 
26 

57 
41 

57 
28 

57 
15 

69 

26 

57 
36 

51 
37 

53 
21 

71.2 
39.8 

KlINA   ;  NNE 

HAX 
HIN 

80 

85 
43 

87 
57 

78 
55 

73 
51 

71 
93 

73 
39 

43 

62 
49 

80 
43 

79 
46 

63 
50 

69 
49 

74 
45 

80 
50 

73 
41 

78 
40 

65 
38 

63 
47 

64 
37 

63 
46 

69 
53 

65 
42 

56 
31 

56 
44 

51 
22 

56 
17 

58 
38 

55 
35 

51 

30 

54 
24 

67.8 
42.1 

MOUNTAIN  HOME  1  SE 

HAX 
MIN 

90 
»5 

88 
44 

85 

55 

83 

60 

72 
56 

48 

76 
40 

79 
46 

78 
50 

80 
37 

80 
60 

78 
55 

70 
35 

70 
43 

76 
44 

75 
40 

74 
38 

82 
45 

79 
46 

75 
44 

72 
44 

76 
43 

70 
42 

68 
40 

60 
35 

52 
30 

52 
17 

66 
26 

65 
24 

70 
30 

72 
34 

73.8 
41,8 

OLA  9  S 

MAX 
MIN 

PARMA  EXPERIMENT  STA 

MAX 

83 
<i4 

86 
38 

80 
49 

87 
49 

80 
49 

64 
48 

70 
36 

76 
39 

79 
44 

64 
38 

74 
42 

73 
46 

66 
40 

71 
43 

73 
51 

75 
37 

76 
33 

74 
37 

65 
40 

66 
33 

61 
41 

60 
46 

65 
44 

60 
33 

53 
37 

56 
23 

53 
20 

53 
23 

61 
25 

58 
30 

52 
25 

68,3 
38,  1 

PAYETTE 

HAX 
HIN 

91 
45 

87 
41 

93 
51 

88 
48 

76 
53 

70 
50 

79 
39 

81 
41 

72 
53 

75 
40 

81 
50 

75 
54 

75 
42 

79 
43 

80 
47 

83 
38 

78 
44 

71 
37 

72 
47 

65 
34 

65 
48 

70 
49 

66 
43 

60 
34 

61 
47 

62 
21 

61 
19 

64 

23 

63 
42 

57 
30 

58 
22 

72,9 
41,1 

SWAN  FALLS  POWER  HOUSE 

MAX 
HIN 

87 
55 

90 
52 

90 
62 

85 

61 

78 
56 

77 
56 

80 
46 

81 
51 

78 
53 

84 
46 

83 
55 

72 
55 

75 
50 

72 
50 

81 
53 

82 
48 

79 
45 

73 
48 

67 
51 

67 
42 

66 
50 

74 

55 

72 
45 

60 
37 

59 
48 

56 
34 

57 
26 

70 
37 

63 
45 

55 
37 

55 
30 

73.2 
47.7 

WFISER  2  SE 

HAX 
HIN 

S«*  Il*|«r«ac«  NotM  f  ollowtng  SUUod  ladsx 
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DAILY  TEMPERATURES 

ContlButJ   OCTOBER  1963 


Station 

Day  Oi  Month 

• 

1 

2 

3 

4 

9 

8 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

U 

15 

18 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

• 

*• 
< 

SOUTMWESTERN  HIGHLAND 

GRASMERE 

MAX 
MIN 

e) 

AS 

85 
AA 

85 
AS 

78 
51 

73 

AO 

73 
35 

73 
38 

79 
A3 

68 
AS 

79 
3A 

76 
A5 

58 
A2 

6A 

36 

70 
36 

7A 

38 

73 
3A 

73 
3A 

73 
A2 

72 
36 

66 
31 

62 
36 

70 
31 

63 
32 

52 
23 

61 
32 

51 
17 

69 
21 

62 
26 

55 
3A 

A9 

IS 

69.0 
35,  e 

HOULISTER 

MAX 
MIN 

82 
SI 

85 
Al 

SA 
A6 

80 
50 

7A 

55 

76 
A2 

75 
AO 

82 
A8 

75 
52 

79 
AO 

79 
52 

71 
AA 

65 
Al 

71 
39 

75 
A7 

7A 
38 

75 
31 

n 

37 

72 
39 

67 
32 

65 
36 

75 
Al 

69 
35 

6A 

27 

52 
38 

50 
30 

51 
19 

67 
30 

65 
36 

A9 

37 

52 
26 

70.0 
39. A 

RFVNOlOS 

MAX 
MIN 

16 

AA 

85 
39 

90 
A7 

6A 
A5 

82 
A6 

63 
A3 

77 
AS 

72 
A2 

7A 
38 

61 
33 

75 
A7 

67 
A9 

69 
A5 

70 
37 

73 
A2 

70 
Al 

71 
36 

66 
29 

72 
36 

7A 

36 

67 
AO 

73 
AO 

66 
36 

63 
32 

56 
23 

AA 

23 

51 
15 

66 
2A 

62 
27 

56 
26 

A9 

17 

69.5 
36.5 

THREE  CREEK 

MAX 
MIN 

65 

8A 

79 

7  \ 

73 

75 

76 

76 

66 

78 

76 

69 

70 

7  I 

73 

6 1 

60 

61 

69.0 

TRIANGLE  RANCH 

MAX 
MIN 

6 1 

85 

S5 

8A 

70 

70 

76 

63 

73 

70 

55 

A8 

SO 

66 

56 

52 

CENTRAL  PLAINS 

Bl  I5S 

MAX 
MIN 

A6 

90 
AS 

88 
51 

79 
SA 

60 
A6 

79 
AO 

83 
AO 

86 
51 

71 
53 

8 1 
A3 

6  3 
53 

AS 

7 1 
35 

A6 

A7 

38 

33 

A3 

AO 

3A 

3S 

80 
A6 

A3 

27 

65 
39 

SO 
35 

53 

20 

67 

30 

53 
29 

53 
29 

55 
25 

72.6 
AO. 3 

BIIRLEV 

MAX 
MIN 

SO 

AS 

89 
A7 

53 

56 

AS 

79 
A2 

SA 
AA 

50 

7  J 
39 

83 
AS 

AS 

AS 

A2 

Al 

39 

36 

38 

A2 

35 

7 1 
AO 

A3 

AA 

5  3 
32 

56 

37 

66 
Al 

22 

56 
30 

66 
30 

55 
AO 

52 
30 

73. A 
Al.O 

BURLEy  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

45 

A3 

AS 

52 

A7 

Al 

AO 

AT 

Al 

35 

Al 

A6 

AA 

37 

39 

32 

32 

A5 

37 

31 

65 
37 

76 
A3 

31 

6  1 
29 

66 
3A 

52 
29 

5A 

19 

65 
29 

5A 

38 

55 
37 

A9 

28 

69.8 
36.0 

CASTLEFCRD  2  N 

MAX 

MIN 

AS 

AA 

AS 

AS 

A6 

Al 

38 

AA 

A9 

52 

55 

A7 

AO 

35 

3A 

33 

35 

A3 

69 
39 

65 
32 

66 
37 

8 1 
A2 

6 1 
AO 

60 
26 

68 
AO 

55 
39 

SA 
18 

6S 
22 

61 
25 

55 
36 

SA 
25 

71.3 
36.7 

HA2ELT0N 

MAX 
MIN 

80 
♦5 

A2 

85 
AS 

52 

51 

75 
A7 

6 1 
AO 

6  3 
50 

79 
52 

78 
36 

A3 

70 
A5 

AO 

39 

Al 

37 

36 

A2 

A3 

32 

36 

A2 

AO 

25 

" 

3A 

65 
29 

68 
16 

60 
19 

53 
39 

53 
25 

T1.9 
38.9 

JfPOHF 

MAX 

MIN 

A8 

A6 

A9 

51 

A9 

A3 

A2 

A9 

32 

AO 

A9 

A7 

39 

AO 

AA 

A2 

36 

A7 

A3 

3A 

38 

79 
AA 

Al 

62 
26 

65 
39 

5A 
36 

56 
19 

66 
3A 

57 
3A 

53 
37 

S3 
27 

71.3 
AO. 9 

MINIDOKA  DAM 

MAX 
MIN 

*7 

AS 

A9 

S9 

56 

75 
A6 

A3 

62 
A3 

75 
57 

74 

AO 

A9 

A7 

A6 

AS 

AO 

AO 

39 

51 

Al 

39 

36 

AS 

AO 

27 

6A 
36 

39 

5 1 
lA 

29 

60 
39 

50 
39 

27 

69.5 
Al.9 

PAUL    1  ENE 

MAX 
MIN 

AS 

AO 

AA 

50 

56 

A3 

AO 

75 
AS 

50 

AO 

AA 

A8 

A3 

A2 

AO 

AO 

33 

36 

AO 

32 

3A 

66 
39 

A3 

30 

62 
33 

35 

5 1 
18 

53 
19 

67 
30 

AO 

50 
28 

T1.2 
36.7 

PICABO 

MAX 
MIN 

RICHFIELD 

MAX 
MIN 

AS 

A7 

A6 

A6 

A7 

38 

36 

A9 

51 

36 

AA 

69 
A6 

36 

Al 

7 1 
AO 

AO 

35 

AO 

35 

31 

S3 

7 1 
AO 

A2 

22 

51 
31 

5 1 
30 

52 
16 

62 
31 

60 
32 

A6 

32 

A9 

25 

66.8 
37.5 

Rl  PERT   IJ  NNE 

MAX 
MIN 

39 

37 

AA 

Al 

SI 

AS 

36 

A3 

31 

31 

37 

AS 

37 

36 

32 

31 

32 

A3 

33 

27 

31 

7  5 
Al 

27 

6 1 

22 

65 
30 

52 
28 

SA 
11 

66 
23 

57 
30 

52 
22 

AS 

23 

70, A 
33. S 

Shoshcne  1  mnw 

MAX 
MIN 

A8 

AA 

51 

A7 

38 

Al 

51 

51 

AA 

51 

A5 

32 

Al 

A2 

A6 

36 

A5 

39 

33 

3A 

A2 

38 

2A 

59 
33 

28 

16 

30 

58 
3A 

31 

25 

66.0 
38.7 

Twin  falls  2  nne 

MAI 

MIN 

85 
AS 

SO 
A2 

88 
A9 

69 
51 

75 
A9 

80 
AT 

76 
Al 

80 
A7 

61 
51 

67 
39 

80 
A5 

82 
A7 

57 
Al 

66 
38 

73 
38 

77 
36 

76 
3A 

77 
38 

76 
A2 

63 
32 

68 

37 

65 
A2 

77 
Al 

53 
27 

63 
30 

66 
37 

51 

20 

56 
2A 

66 
30 

56 
39 

51 
30 

71.2 
39.1 

Twin  falls  3  SE 

MAX 
MIN 

SI 

A2 

A6 

55 

A9 

A7 

Al 

79 
AS 

83 
A6 

TO 
AO 

Al 

A6 

AA 

37 

37 

38 

37 

A2 

A3 

37 

39 

A2 

A3 

30 

35 

39 

21 

2A 

29 

Al 

26 

71.5 
AO.O 

TktN  falls  mBASO 

MAX 
MIN 

A7 

A2 

50 

51 

51 

A2 

39 

77 
A6 

A9 

AO 

A3 

A6 

56 
A3 

38 

39 

39 

31 

73 
36 

39 

62 
32 

37 

Al 

A2 

29 

32 

39 

IS 

23 

32 

39 

27 

69.2 
36.6 

northeastern  valleys 

CHALLtS 

MAX 
MIN 

A3 

AO 

52 

55 

A7 

52 

36 

39 

50 

3A 

38 

A6 

59 
39 

36 

3A 

35 

32 

33 

A2 

37 

39 

Al 

A7 

25 

AA 

23 

2A 

16 

35 

29 

20 

66.0 
37.6 

CHILLY  BARTON  FLAT 

MAX 
MIN 

31 

27 

37 

35 

A9 

39 

74 
25 

73 
30 

68 
A2 

67 
23 

30 

36 

2A 

22 

20 

72 
21 

72 
19 

69 
2A 

62 
29 

62 
20 

22 

3A 

60 
35 

50 
12 

2A 

50 
15 

5 

8 

20 

18 

9 

6A.1 
25.* 

GIBBONSVILLE 

MAX 
MIN 

AO 

35 

Al 

50 

AS 

AS 

35 

76 
35 

65 
A6 

AA 

37 

AS 

36 

66 
33 

70 
32 

31 

70 
30 

6A 
29 

S3 
A2 

59 
30 

32 

37 

SO 
38 

26 

36 

20 

17 

2A 

3A 

25 

21 

62,7 
3A.6 

MACKAY  RANGER  STATION 

MAX 
MIN 

35 

31 

76 
39 

AO 

A3 

35 

3) 

18 

54 

SO 
30 

a6 
26 

21 

MAY   RANGER  STATION 

MAX 
MIN 

37 

35 

A7 

53 

51 

50 

75 

33 

80 
35 

72 
AS 

70 
29 

32 

67 
Al 

68 
39 

65 

30 

69 
29 

67 
29 

70 
28 

67 
27 

65 

30 

63 
29 

6 1 
30 

70 
37 

6A 

39 

56 
18 

55 
39 

50 
16 

12 

60 
16 

55 

33 

25 

12 

66.3 
32.5 

SALMON 

MAX 
MIN 

A3 

36 

A6 

53 

50 

A9 

AO 

72 
37 

61 
A7 

70 
39 

75 
36 

AS 

A3 

3A 

35 

32 

31 

30 

56 
36 

60 
3A 

65 
36 

39 

53 
3A 

27 

55 

36 

22 

19 

23 

53 
33 

27 

21 

6A.3 
36,0 

UPPER  SNAKE  RIVER 
PLAINS 

ABERDEEN  EXP  STATION 

MAX 

MIN 

A2 

33 

37 

A6 

A7 

39 

75 
3A 

35 

AS 

72 
31 

33 

AO 

65 
AA 

60 
31 

32 

28 

72 
28 

73 
29 

74 
36 

62 
27 

65 
28 

3A 

70 
Al 

50 
25 

27 

6  3 
38 

5 1 
13 

50 
lA 

62 
23 

5 1 
32 

50 
21 

68,0 
32.7 

AMERICAN  FALLS   1  SB 

MAX 
MIN 

AO 

AO 

A9 

58 

55 

AS 

AO 

A6 

A7 

36 

AA 

A6 

6  I 
A6 

69 
AO 

72 
37 

72 
36 

7 1 
31 

75 
A9 

70 
A2 

66 
35 

65 
35 

Al 

68 
A2 

59 
32 

A5 

57 
39 

SO 
20 

25 

A5 

39 

57 
32 

70.3 
AO,  6 

ARCO  3  NM 

MAX 
MIN 

82 
A3 

79 
37 

79 
A3 

38 

A2 

7 1 
3A 

35 

37 

Al 

28 

32 

A2 

37 

27 

33 

36 

37 

32 

32 

32 

28 

33 

39 

16 

38 

25 

16 

15 

2A 

27 

21 

66.1 
32.3 

ASuTON   1  S 

MAX 
MIN 

78 
38 

76 
35 

77 
36 

79 
39 

67 
Al 

71 
36 

32 

3A 

33 

30 

Al 

38 

39 

30 

29 

31 

30 

29 

A2 

37 

2S 

30 

35 

18 

a' 

28 

lA 

16 

19 

27 

lA 

6A.8 

31.2 

BLACKFOOT  2  SSM 

MAX 
MIN 

87 
A2 

85 

38 

86 

39 

82 
52 

76 
55 

76 
A6 

62 
A6 

78 
AO 

A5 

3A 

80 
35 

A5 

39 

36 

32 

36 

3A 

35 

35 

30 

38 

AS 

AO 

27 

AS 

27 

20 

2? 

A3 

26 

27 

69.6 
37.2 

CRATERS  OF  THE  MOON  NM 

MAX 
MIN 

78 
A9 

73 
A6 

65 
AA 

63 
AO 

67 
AA 

66 
AO 

69 
Al 

7A 
39 

71 
AS 

66 
3A 

73 
Al 

68 
A3 

56 
3A 

62 
3A 

66 
36 

71 
37 

71 
37 

66 
Al 

63 
39 

60 
32 

58 
AO 

62 
AO 

6A 
AO 

A8 

22 

53 
39 

A9 

27 

A6 

18 

63 
22 

3A 

3A 

A6 

39 

A6 
lA 

62.5 
36.6 

Dubois  exp  station 

MIN 

77 
A7 

75 
AA 

73 
A5 

75 
A5 

67 
A9 

70 
A6 

71 
39 

73 
AS 

72 
50 

67 
37 

7A 
AA 

71 
A2 

67 
36 

60 
A3 

67 
37 

72 
AO 

70 
AO 

65 
AO 

6A 
Al 

59 
AO 

55 
3A 

66 
39 

62 
35 

A9 

22 

59 

31 

53 
29 

A8 

20 

57 
29 

53 
AO 

A3 

33 

39 
2A 

63.6 
38.3 

FORT   hALL    INDIAN  AGNCY 

MAX 
MIN 

82 
A5 

8A 

38 

85 

A3 

83 
53 

75 
AA 

82 

Al 

60 
39 

75 
A8 

78 
>A 

7A 
A6 

71 
33 

76 
33 

77 
30 

75 
30 

73 
Al 

68 
39 

68 
35 

65 
31 

72 
A2 

65 
Al 

58 
26 

6A 
AA 

63 
Al 

58 

20 

65 
20 

59 
39 

50 
38 

A8 

30 

70.5 
37. A 

HAMER   A  Nk 

MAX 
MIN 

39 

39 

Al 

AO 

AS 

AS 

36 

39 

AS 

33 

39 

35 

36 

A2 

32 

31 

80 
27 

76 
31 

68 

27 

70 
25 

71 
36 

72 
35 

63 
38 

55 
18 

60 
37 

57 
27 

59 
22 

62 

lA 

58 

30 

56 

35 

A3 

15 

33.5 

I  reUowtns  SuSoa  lodax 
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DAILY  TEMPERATURES 


station 

Day  01  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

3 

B 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

u 

15 

le 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

HOWE 

MAX 

Bl 

76 

79 

80 

72 

74 

77 

76 

75 

67 

75 

68 

63 

62 

68 

72 

72 

70 

68 

65 

60 

72 

66 

61 

63 

56 

62 

59 

58 

52 

48 

67 

»8 

MIN 

4S 

36 

42 

47 

48 

40 

36 

37 

48 

34 

35 

43 

36 

32 

32 

33 

32 

32 

37 

45 

28 

41 

47 

16 

36 

36 

15 

15 

28 

33 

26 

36 

.3 

1  UMFlU    rHULS    '  C.9C 

MAX 

81 

80 

83 

80 

74 

72 

80 

80 

74 

71 

80 

67 

58 

68 

71 

75 

75 

73 

64 

62 

62 

72 

63 

55 

62 

54 

50 

64 

55 

49 

44 

67 

,  7 

MIN 

4S 

41 

42 

54 

48 

44 

41 

39 

47 

34 

37 

44 

43 

35 

34 

32 

32 

37 

39 

39 

35 

39 

42 

28 

43 

36 

20 

21 

38 

39 

29 

38 

•  0 

MAX 

ao 

76 

80 

79 

71 

72 

76 

78 

71 

69 

77 

64 

55 

65 

70 

74 

73 

72 

64 

61 

61 

69 

58 

54 

60 

50 

49 

60 

46 

46 

39 

65 

,2 

HIN 

39 

37 

47 

42 

36 

37 

41 

30 

35 

42 

37 

32 

32 

32 

31 

32 

34 

34 

33 

34 

30 

24 

42 

25 

15 

18 

33 

31 

22 

33 

.8 

I DAHO  FALLS  ^2  NW  WB 

MAX 

83 

80 

80 

77 

73 

73 

77 

79 

74 

68 

79 

67 

62 

64 

69 

74 

74 

70 

68 

65 

61 

72 

56 

55 

61 

52 

49 

61 

50 

52 

47 

66 

*  8 

MIN 

37 

33 

38 

36 

32 

34 

40 

29 

33 

43 

32 

26 

29 

26 

22 

28 

33 

29 

27 

39 

25 

16 

36 

24 

12 

1  3 

25 

29 

22 

30 

,2 

tnAun   Chi  1  K          u  uB 
1 rHLLS    ~0    ri  WO 

MAX 

82 

80 

80 

75 

71 

70 

76 

78 

72 

68 

77 

62 

61 

66 

70 

74 

74 

'2 

65 

63 

63 

70 

56 

56 

60 

52 

48 

62 

51 

51 

44 

66 

,2 

HIN 

34 

36 

42 

30 

33 

40 

37 

29 

26 

28 

27 

32 

36 

29 

34 

37 

27 

2 1 

41 

22 

1 1 

1 3 

29 

32 

15 

32 

.1 

MALTA   1  NE 

MAX 

8* 

85 

88 

81 

75 

76 

81 

80 

77 

76 

75 

64 

64 

70 

73 

75 

76 

75 

66 

67 

65 

73 

65 

52 

70 

54 

52 

68 

54 

48 

47 

69 

.5 

MIN 

43 

36 

39 

44 

53 

35 

31 

31 

49 

34 

34 

46 

41 

31 

30 

29 

24 

37 

36 

26 

27 

33 

42 

19 

30 

27 

9 

14 

36 

28 

25 

32 

.9 

MAX 

83 

85 

87 

84 

78 

77 

82 

83 

76 

78 

SO 

65 

62 

71 

76 

78 

76 

75 

62 

67 

66 

74 

67 

59 

66 

53 

55 

67 

55 

51 

46 

70 

^5 

MIN 

40 

44 

57 

52 

49 

43 

43 

47 

36 

39 

49 

48 

35 

35 

31 

33 

44 

40 

35 

38 

44 

38 

30 

45 

28 

18 

19 

42 

35 

26 

39 

,2 

9A  I  n  I     »*n  1  MU"'!  T 

MAX 

80 

77 

78 

79 

70 

71 

75 

78 

74 

71 

78 

65 

67 

65 

72 

75 

74 

71 

69 

63 

62 

70 

59 

62 

60 

61 

53 

63 

49 

47 

39 

67 

•  0 

MIN 

48 

39 

40 

45 

39 

38 

39 

43 

35 

36 

41 

40 

38 

34 

34 

31 

33 

36 

39 

32 

37 

42 

22 

30 

29 

17 

23 

34 

36 

16 

35 

,3 

SU8»R 

MAX 

82 

79 

76 

78 

79 

75 

74 

76 

74 

70 

77 

73 

62 

65 

72 

75 

74 

71 

68 

62 

62 

69 

60 

54 

60 

57 

50 

63 

57 

50 

39 

67 

,3 

MIN 

40 

38 

3S 

39 

41 

43 

35 

36 

42 

31 

37 

41 

40 

36 

30 

27 

25 

29 

32 

32 

27 

35 

41 

21 

43 

31 

15 

18 

30 

36 

25 

33 

,3 

EASTERN  HIGHLANDS 

APBON  2  Nh 

MAX 

82 

82 

80 

78 

70 

73 

78 

78 

72 

75 

75 

63 

55 

64 

70 

78 

77 

70 

60 

69 

66 

66 

56 

53 

62 

52 

52 

59 

52 

46 

92 

66 

>6 

MIN 

44 

36 

49 

90 

45 

44 

40 

40 

42 

32 

40 

49 

42 

35 

32 

28 

30 

45 

34 

30 

26 

36 

40 

24 

42 

33 

16 

20 

38 

35 

26 

36 

,2 

BLACKFOOT  OAM 

MAX 

T6 

75 

77 

75 

67 

69 

74 

74 

70 

72 

73 

72 

62 

69 

72 

70 

67 

65 

61 

60 

65 

52 

49 

57 

49 

46 

59 

49 

40 

42 

63 

,7 

HIN 

36 

32 

34 

40 

40 

39 

33 

33 

43 

27 

33 

33 

29 

27 

26 

27 

30 

29 

38 

25 

30 

40 

20 

36 

27 

10 

18 

34 

32 

21 

30 

•  6 

CONDA 

HAX 

77 

75 

78 

74 

77 

72 

74 

72 

71 

72 

65 

73 

67 

70 

70 

67 

60 

58 

64 

56 

49 

56 

53 

50 

58 

59 

44 

41 

64 

,5 

HIN 

40 

33 

35 

41 

43 

44 

37 

34 

39 

26 

36 

32 

30 

31 

28 

26 

33 

35 

26 

34 

39 

22 

41 

32 

14 

19 

41 

31 

24 

32 

.6 

DRIGGS 

MAX 

80 

76 

76 

78 

76 

73 

75 

75 

72 

72 

75 

60 

53 

64 

72 

72 

72 

69 

69 

59 

60 

66 

64 

51 

50 

52 

98 

57 

45 

43 

35 

64 

,5 

MIN 

40 

37 

39 

40 

41 

43 

41 

37 

41 

30 

40 

39 

42 

34 

30 

30 

32 

34 

33 

32 

32 

34 

33 

27 

26 

24 

15 

14 

30 

33 

12 

32 

,7 

6PACE 

MAX 

80 

79 

80 

79 

84 

73 

78 

76 

73 

75 

75 

72 

53 

64 

70 

75 

76 

69 

65 

64 

62 

65 

61 

96 

60 

56 

55 

60 

56 

44 

45 

67 

,2 

HIN 

44 

37 

38 

49 

50 

46 

38 

37 

50 

30 

37 

45 

40 

32 

33 

30 

30 

36 

33 

40 

30 

40 

39 

25 

41 

34 

17 

22 

41 

35 

26 

36 

,4 

IDAHO  FALLS  16  SE 

HAX 

77 

76 

78 

76 

70 

70 

75 

75 

70 

74 

74 

58 

50 

65 

71 

75 

73 

71 

67 

60 

99 

67 

54 

53 

58 

49 

91 

63 

52 

45 

45 

64 

,5 

HIN 

43 

38 

41 

50 

41 

39 

40 

36 

45 

32 

39 

38 

37 

32 

32 

32 

30 

37 

36 

34 

33 

34 

36 

25 

42 

26 

23 

22 

37 

36 

16 

34 

9 

ISLAND  PARK  OAM 

HAX 

MIN 

kilgore 

MAX 

73 

71 

70 

71 

63 

64 

68 

71 

66 

64 

69 

65 

56 

57 

64 

69 

68 

63 

61 

56 

54 

61 

55 

45 

54 

48 

44 

53 

48 

40 

40 

59 

7 

HIN 

35 

32 

32 

36 

40 

37 

32 

31 

37 

29 

32 

35 

31 

40 

27 

26 

24 

25 

29 

33 

25 

31 

32 

16 

36 

26 

13 

19 

30 

32 

16 

29 

6 

LIFTON  PUMPING  STATION 

MAX 

77 

74 

75 

73 

67 

71 

75 

74 

70 

72 

74 

67 

55 

62 

65 

68 

70 

69 

61 

63 

61 

65 

57 

51 

61 

57 

53 

53 

56 

45 

42 

64 

0 

MIN 

42 

37 

39 

42 

42 

37 

37 

36 

46 

34 

37 

38 

41 

33 

35 

34 

33 

33 

34 

38 

30 

33 

39 

24 

31 

31 

19 

21 

33 

30 

25 

34 

3 

MALAD 

MAX 

85 

83 

83 

81 

73 

77 

80 

79 

78 

78 

77 

74 

54 

67 

72 

78 

75 

72 

66 

69 

66 

69 

60 

56 

65 

59 

58 

58 

54 

44 

50 

69 

1 

MIN 

49 

40 

41 

46 

54 

44 

42 

42 

50 

36 

40 

46 

44 

34 

36 

34 

34 

40 

39 

41 

34 

36 

39 

26 

37 

38 

22 

26 

37 

34 

30 

38 

4 

HALAD  CITY  FAA  AP 

HAX 

86 

83 

85 

84 

75 

80 

82 

81 

81 

79 

78 

66 

54 

67 

72 

76 

76 

74 

67 

68 

69 

71 

61 

59 

68 

60 

63 

60 

56 

46 

51 

70 

5 

HIN 

45 

35 

37 

39 

47 

41 

39 

36 

41 

35 

35 

47 

37 

31 

33 

31 

30 

35 

35 

38 

31 

31 

34 

24 

33 

27 

20 

22 

36 

31 

25 

34 

3 

MC  CAMMON 

HAX 

83 

87 

80 

82 

79 

78 

80 

79 

75 

74 

75 

66 

92 

65 

70 

72 

75 

76 

68 

62 

66 

70 

61 

51 

60 

55 

59 

65 

56 

44 

54 

68 

0 

HIN 

43 

41 

49 

60 

50 

44 

45 

37 

33 

32 

35 

32 

32 

34 

35 

33 

32 

39 

35 

30 

30 

38 

37 

24 

40 

21 

17 

22 

36 

36 

23 

35 

3 

MONTPELIER  RANGER  STA 

HAX 

82 

82 

79 

80 

77 

70 

75 

77 

78 

71 

76 

76 

65 

55 

64 

70 

72 

73 

70 

63 

65 

64 

69 

51 

54 

60 

56 

64 

57 

57 

43 

67 

2 

MIN 

40 

35 

35 

41 

42 

35 

35 

35 

37 

31 

35 

35 

39 

29 

30 

30 

28 

31 

34 

33 

27 

26 

33 

20 

22 

30 

15 

20 

21 

31 

26 

31 

1 

OAKLEV 

HAX 

83 

85 

87 

81 

79 

79 

79 

62 

74 

80 

78 

68 

75 

73 

77 

76 

74 

77 

65 

68 

66 

73 

60 

63 

73 

53 

64 

68 

66 

46 

63 

71 

6 

HIN 

52 

47 

49 

54 

44 

40 

43 

49 

51 

40 

45 

46 

44 

39 

39 

37 

37 

46 

39 

36 

36 

40 

36 

27 

41 

29 

20 

30 

36 

36 

25 

39 

8 

PALISADES  DAM 

HAX 

79 

75 

78 

78 

77 

71 

77 

77 

75 

70 

74 

70 

55 

62 

65 

70 

69 

68 

65 

67 

64 

67 

64 

52 

61 

57 

50 

58 

60 

48 

44 

66 

0 

HIN 

47 

41 

43 

48 

49 

43 

45 

44 

48 

39 

42 

43 

40 

44 

36 

36 

39 

39 

37 

39 

33 

37 

39 

30 

47 

j7 

20 

26 

40 

35 

22 

39 

1 

POCATELLO  2 

HAX 

82 

84 

84 

82 

81 

75 

80 

80 

76 

78 

78 

70 

63 

68 

73 

75 

75 

74 

64 

65 

75 

70 

58 

64 

50 

63 

66 

62 

53 

45 

70 

4 

HIN 

49 

42 

45 

52 

51 

42 

42 

42 

51 

33 

42 

43 

39 

34 

34 

28 

28 

44 

40 

30 

34 

35 

24 

29 

36 

15 

24 

36 

30 

26 

36 

7 

PRESTON  2  SE 

HAX 

84 

83 

82 

83 

82 

73 

76 

79 

79 

77 

77 

79 

63 

51 

64 

69 

73 

73 

70 

64 

66 

64 

69 

55 

55 

64 

56 

65 

55 

60 

41 

68 

4 

43 

37 

40 

45 

51 

42 

40 

40 

49 

35 

38 

45 

42 

34 

36 

34 

34 

38 

37 

39 

33 

34 

39 

27 

32 

36 

23 

23 

27 

38 

30 

36 

8 

STREVELL 

HAX 

82 

82 

61 

79 

75 

74 

77 

75 

76 

73 

74 

67 

57 

64 

67 

75 

73 

70 

66 

65 

64 

68 

63 

58 

64 

55 

5 1 

66 

53 

46 

43 

66 

9 

HIN 

46 

42 

53 

51 

55 

35 

39 

63 

56 

34 

46 

44 

41 

39 

41 

31 

32 

46 

42 

31 

31 

41 

41 

23 

37 

29 

18 

25 

43 

36 

27 

39 

0 

SWAN  VALLEY  1  N 

HAX 

79 

80 

79 

75 

74 

75 

76 

77 

75 

71 

70 

74 

68 

70 

72 

72 

70 

71 

70 

65 

70 

68 

66 

65 

69 

70 

63 

63 

65 

59 

52 

70 

2 

HIN 

34 

34 

34 

36 

40 

41 

34 

34 

43 

30 

32 

32 

42 

34 

30 

29 

30 

29 

29 

29 

29 

27 

24 

27 

26 

20 

14 

19 

20 

20 

19 

29 

7 

TETONIA  EXP  STATION 

HAX 

75 

71 

75 

76 

67 

70 

71 

74 

70 

65 

73 

68 

53 

60 

66 

70 

67 

68 

64 

62 

59 

66 

56 

50 

64 

48 

48 

61 

50 

43 

39 

62. 

5 

MIN 

38 

38 

38 

4S 

41 

39 

38 

38 

44 

31 

37 

39 

38 

34 

29 

33 

30 

35 

36 

33 

28 

35 

38 

22 

41 

28 

15 

19 

36 

30 

10 

33. 

5 

WAYAN 

HAX 

73 

72 

78 

76 

69 

69 

71 

68 

73 

71 

71 

61 

60 

66 

70 

70 

63 

61 

60 

67 

46 

56 

48 

48 

55 

43 

42 

63. 

3 

MIN 

44 

39 

36 

46 

42 

42 

40 

39 

36 

32 

31 

42 

36 

36 

36 

36 

35 

35 

33 

31 

34 

23 

37 

29 

17 

37 

31 

20 

34. 

8 
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EVAPORATION  AND  WIND  .o*ho 

    OCTOBER  1963 


Day  ol  month 

StabcD 

Is? 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

2S 

29 

30 

31 

H  •< 

CENTRAL  MOUNTAINS 

— 

ARQOhROCK  dam  (A) 

EVAP 

•  IT 

•  lA 

.17 

.17 

.05 

.05 

.10 

.14 

.09 

.09 

■  23 

.06 

.04 

.10 

•  13 

.09 

.06 

.06 

.05 

.06 

.09 

.04 

.04 

.06 

.04 

.05 

.02 

.04 

.01 

2.66 

WIND 

l» 

la 

21 

27 

25 

23 

24 

27 

18 

19 

63 

26 

22 

15 

18 

*14 

*16 

13 

27 

13 

8 

26 

31 

9 

18 

30 

11 

16 

17 

14 

IS 

646 

CENTRAL  PLAINS 

Twin  falls  wBaso 

EVAP 

•  18 

.21 

.18 

.22 

.08 

•  27 

.14 

•  1 3 

.17 

•  08 

•  21 

.23 

.05 

.11 

.10 

•  17 

•  14 

•  1 1 

•  15 

.11 

.10 

•  08 

•  05 

•  28 

.16 

ft 

.30 

•  08 

4.23B 

MIND 

«1 

45 

19 

60 

»9 

106 

38 

24 

20 

53 

87 

95 

S4 

42 

56 

63 

50 

27 

54 

5B 

39 

32 

93 

99 

29 

96 

83 

82 

57 

64 

95 

1660 

MAX 

77 

77 

78 

7» 

64 

71 

72 

74 

76 

67 

69 

70 

58 

69 

66 

68 

69 

68 

70 

65 

65 

62 

69 

54 

57 

61 

55 

53 

52 

53 

52 

65,6 

M|N 

SO 

»7 

»7 

51 

50 

45 

45 

45 

49 

44 

43 

48 

43 

43 

43 

41 

39 

39 

45 

39 

39 

40 

45 

39 

36 

41 

34 

32 

34 

37 

36 

42.2 

UPPER  SNAKE  RIVER 

PLAINS 

ABERDEEN  ExP  STATION 

EVAP 

•  19 

.23 

.12 

.16 

.17 

.23 

.11 

.10 

.19 

•  12 

.15 

.20 

.12 

.02 

.09 

.08 

.10 

.06 

•  20 

.02 

.12 

.11 

.17 

.06 

.11 

.15 

4^036 

WIND 

SO 

59 

16 

39 

71 

124 

33 

14 

60 

66 

72 

104 

73 

71 

22 

45 

24 

10 

32 

62 

78 

65 

152 

147 

191 

82 

40 

86 

80 

2075 

EASTERN  HIGHLANDS 

LIfTON  PUMPING  STATION (8) 

EVAP 

.17 

.15 

.17 

.19 

.16 

.13 

.13 

.13 

.16 

.11 

.13 

.12 

.06 

.05 

.08 

.10 

.10 

.09 

.07 

.08 

.11 

.09 

.09 

.06 

.07 

.09 

.07 

.05 

.04 

.05 

.05 

3.15 

WIND 

35 

23 

36 

55 

83 

36 

23 

23 

45 

31 

23 

34 

48 

12 

19 

18 

21 

26 

19 

29 

21 

39 

83 

22 

38 

41 

31 

17 

35 

27 

22 

1015 

PALISADES  0AM 

EVAP 

.27 

.23 

.30 

.27 

.22 

.22 

.21 

.23 

.29 

•  14 

.28 

•  15 

.01 

.10 

.18 

.21 

.18 

.18 

.17 

• 

ft 

•  29 

.14 

.08 

.16 

•  07 

.09 

.05 

.11 

.00 

.01 

4^84 

WIND 

170 

ISO 

210 

200 

150 

190 

180 

190 

190 

ISO 

220 

100 

80 

120 

160 

190 

200 

2O0 

170 

170 

98 

125 

100 

35 

152 

60 

90 

200 

140 

60 

58 

4568 

MAX  AND  MIN  IN  ABOVE  TABLE  REFER  TO  EXTREMES  OF  TEMPERATURE  OF  WATER  IN  PAN  AS  RECORDED  DURING  THE  24  HOURS  ENDING  AT  TIME  OF  OBSERVATION. 
(A)     PAN  PAINTED  INSIDE  AND  OUTSIDE  WITH  ALUMINUM  PAINT. 
<B>     PAN  IS  OF  STAINLESS  STEEL. 


SUPPLEMENTAL  DATA 


Wind  direction 

Wind  speed 

m.  p.  b. 

Relative   humidity  averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

o 

Station 

Prevailing 

■Bag' 

*-  OiS 

g-  3 
0  e  > 
SBl 
0.0  a 

n 

Average 

Fastest 

mile 

Direction 
of 

iastest  mile 

Date  of 
fastest  mile 

5,00  AM 
MST 

11,00  AM 
MST 

5,00  PM 
MST 

11,00  PM 
MST 

• 
« 

01-09 

A 

01 

A 

tn 

1.00-1.99 

200 
and  over 

Total 

Percent  ol 
possible 

1  Average 

sky  cover 

BOISE  WB  AIRPORT 

SE 

30 

7.7 

29 

SE 

4 

67 

54 

40 

60 

6 

7 

3 

0 

0 

0 

16 

52 

6.5 

IDAHO  FALLS  42  NW  WB 

N 

7.0 

33e 

SSW 

23 

4 

1 

0 

0 

0 

IDAHO  FALLS  46  W  WB 

SW 

5.4 

280 

SW 

23 

2 

' 

1 

0 

0 

0 

- 

LEWISTON  WB  AIRPORT 

72 

60 

42 

5 

5 

1 

0 

0 

0 

11 

- 

6.4 

POCATELLO  WB  AIRPORT 

WSW 

16 

9.1 

38 

5 

68 

46 

35 

57 

3 

3 

2 

0 

0 

0 

8 

5.3 

B     MAXIMUM  HOURLY  AVERAGE 


( 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


IDAHO 
OCTOBER  1963 


Station 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

CENT9AL  MOUNTAINS 
ATLANTA  3 

BK-  CREEK  1  S 

CASCADE   I  NW 

CENTERvlULt  AR9AU6  RCH 

COPALT 

DEADWOOD  DAM 
ELK  CITY 

FAIRFIELD  RANGER  STA 
GARDEN  VALLEY  RS 
IDAHO  CITY 
LOWMAN   3  E 
KUl  LAN  FA4 

SUN  ualley 

WARRE"! 

SOUTHWESTERN  VALLEYS 
BOISE  WB  AIRPORT 

SrUTHwESTERN  HIGHLAND 
TMCEE  CREEK 

NORTHEASTERN  VALLEYS 
MACKAY   RANGER  STATION 

UPPER  SNAKE  RIVER 
PLAINS 

CRATERS  OF  THE  MOON  NM 
IDAHO  FALLS  FAA  AP 
nAHO  FALLS          W  WB 

EASTERN  HIGHLANDS 
KILGORE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
wTR  EOUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  tOUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

T 

T 

1.0 

T 

T 
T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 
T 

1.0 

T 

T 

T 
T 

T 
T 
T 
T 

T 

2.0 

2 

1.0 

T 

1 

T 

1.0 

T 

T 
T 

I 
1 
I 

Sm  rafannoe 
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STATION  INDEX 


STATION 

COUNTY 

3 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

ABeROcCN  (KP  STATION 

12 

112  30 

4400 

6A 

8A 

6A 

ElPERINENT  STATION 

*fTC*TMOUOHT  MtNC 

12 

7260 

U  S  WCATHER  BUREAU 

*'<CRIC*N  FACLS  1  SI* 

12 

431S 

U  S  BUR  RECLAMATION 

2 

3BB2 

6P 

:  H 

U  S  BUR  RECLAMATION 

12 

5170 

61 

MRS  GtNA  NEWPORT 

•RtO  J  NH 

6 

3300 

JOHN  C  TOOMBS 

2 

S27S 

7P 

U  S  BUR  RECLAMATION 

12 

5230 

5P 

5P 

Gust    $IC INMANN 

ATLANTA  ) 

0491 

ELMORE 

2 

43  41 

3470 

8A, 

:  H 

JAMES  e  SATSO 

ATLANTA  SUMMIT 

049« 

ELMORE 

2 

43  45 

7590 

s 

U  S  WEATHER  BUREAU 

10 

249i 

3P 

U  S  FOREST  SERVICE 

12 

B700 

: 

SUN  VALLEYS  DIR  REC  FAC 

2070 

8*1 

6' 

9 

2640 

: 

U  S  pORC ST  SERVICE 

11 

5666 

ANNESLEY  N  EDWARDS 

12 

5( 

TOM  THOMPSON 

12 

6200 

It 

FORT  HALL    IR  PROJ 

12 

J269I 

6P 

NORTH  SIDE  CANAL  CO 

BOGUS  BASiN 

1014 

BOISE 

12 

43  46 

116  06 

6196 

s 

US  SOIL  CON  SERVICE 

eolse  LUCKY  PEAH  oah 

lOlB 

ADA 

2 

43  33 

2640 

4P' 

4P 

CORPS  Of  ENGINEERS 

2 

116  13 

HID 

:  Hj 

U  S  WEATHER  BUREAU 

5 

116  19 

1610 

3P 

C  M 

ARLO  T  GRUNERUD 

12 

2525 

6P 

6P1 

CLEARHATcR 

3 

113  30 

2265 

U  S  FOREST  SERVICE 

4P 

MONTANA  POWER  CO 

12 

4160 

6A 

FRANK  0  REDFIElO 

12 

4140 

AMALGAMATED  SU^*R  CO 

12 

113  46 

NIO 

HIDl 

FED  AVIATION  AGENCY 

CABINET  OORGC 

1361 

BONNER 

5 

4B  03 

116  04 

5P 

S( 

WASH  WATER  POWER  CO 

CALO«CLL 

13S0 

CANYON 

43  40 

CALDwELL  BROADCAST  CO 

12 

6P 

STUART  DOPF 

12 

113  57 

4803 

c 

• 

116  03 

4( 

C  H 

U  S  BUR  RECLAMATION 

12 

5P 

MR  EARL  dOEL 

CAYUSF  COEEK 

1"' 

CLE ARWATER 

3 

46  40 

3714 

s 

U  S  WEATMER  BUREAU 

CENTCBVILLE   AHBAUCM  KCt- 

2 

115  51 

4300 

11, 

5175 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

113  50 

MRS  K  L  ROBINSON 

CLASKrA  OANGEB  STATION 

lS3t 

SHOSHONE 

10 

47  01 

116  15 

: 

U  S  FOREST  SERVICE 

COBALT 

19)2 

LEHHI 

111 

45  06 

*91( 

5P 

MRS  MERELDA  R  COUGH 

,i 

2158 

5Pl 

J  «  SIMPLOT  CO 

116  21 

341 1 

BP* 

.i 

116  23 

3610 

: 

SABI  FREl 

2935 

5P 

c 

FRED  M  NOLL 

i 

113  34 

5697 

3B 

CRATERS  OF  The  MOON  N  N 

• 

115  36 

53TS 

dCAMOOD  Summit 

'J 

115  34 

7000 

3P 

5P 

U  S  WEATHER  BUREAU 

DECEPTION  CREEK 

2422 

KOOTENAI 

47  44 

116  29 

3060 

:  s 

U  S  FOREST  SERVICE 

DEER  FLAT  OAH 

2444 

CANYON 

43  35 

116  4 

2510 

TP 

7P 

CARL  PADOUR 

121 

116  06 

7150 

: 

11 

115  28 

5610 

5P 

NRS  ZILPMA  L  WENZEL 

12 

6097 

5P 

EOITH  STEVENS 

DUBOIS  EXR  STATION 

5452 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

) 

115  26 

7* 

MRS  DONNA  M  NELSON 

) 

116  11 

291ft 

2 

116  26 

2300 

WAYNE  F  HARPER 

5065 

B 

U  S  FOREST  SERVICE 

FENN  RANGER  STATION 

3143 

IDAHO 

y 

46  06 

115  33 

1580 

4P 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

FORT  MALL   INDIAN  ACENCV 

32»T 

BINGHAM 

'^ 

43  02 

>C 

5P 

FORT  HALL   IR  PROJ 

114  39 

7300 

JP 

5P' 

GALENA  Summit 

1? 

8800 

s 

US  SOIL  CON  SERVICE 

GARDEN  VALLEY  RS 

321* 

it 

U  S  FOREST  SERVICE 

C t BSONSVl LLE 

III 

45  34 

113  55 

;s 

GILMORE   SUMMIT  RANCH 

11 

113  31 

6600 

s 

U  S  WEATHER  BUREAU 

US  16 

MILES  I  MILLER 

3564 

c 

US  SOIL  CON  SERVICE 

M 

5400 

5P 

i: 

GRAND  ^IfW  5  WNW 

3760 

OWYHEE 

12' 

43  00 

116  10 

2373 

RUSSELL  J  SEAOUESI 

GRANGfvlLLE 

3771 

IDAHO 

45  55 

3355 

lOP 

lOP 

U  S  we  OBSERVER 

CRASMCRE 

12 

*2  23 

US  53 

5126 

5P 

5P 

GEORGE  F  THOMSON 

6RASMERC  8  S 

42  16 

115  53 

5200 

BILL  TINOALL 

CUSTER 

'II 

*3  42 

113  37 

6100 

5P 

MRS  BRYAN  TAYLOR 

GUNNEL  GUARD  STATION 

III] 

113  12 

3860 

U  S  FOREST  SERVICE 

MA I LE Y  Range r  st at i on 

12 

114  19 
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REFERENCE  NOTES 


Additional  Information  regarding  the  climate  of  Idaho  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Climatologist  at  Weather  Bureau  Airport  Station, 
Box  1718,  Boise,   Idaho,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days,  also  seasonal  total  precipitation, for  the  12  months  ending  with  the  June  data  will  be 
carried  in  the  July  issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in 
this  issue. 

Divisions,  as  used  in  "CI imatological  Data"  Table,   became  effective  with  data  for  January  1957. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  Temperature  in  "F. ,  precipitation  and  evaporation  in  inches,  and  wind 
movement  in  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65°F. 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evapora- 
tion and  Wind"  Table. 

Normals  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931  -  1960. 

Water  equivalent  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground. 
Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently  occasional  drifting  and  other 
causes  of  local  variability  in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

Entries  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  Table  in- 
clude snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,   sleet,  and  ice. 

Data  in  the  "Monthly  Extremes";  "Daily  Precipitation"  Table;  "Daily  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table,  and  snowfall  in  the 
"Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.  The  Station  Index  shows  observation 
times  in  local  standard  time.     (During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  .on  daylight  savings  time.) 

Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  Stations.  For  these 
stations  snow  on  ground  values  are  at  4:00  a.m.   PST  and  5:00  a.m.  MST,  except  Idaho  Falls  46  W  which  is  8:00  a.m.  MST. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  G,  H,  J,  and  S  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",  indicate  the 
following : 

C     Weighing  Rain  Gage  Recording  Station.       Hourly  precipitation  values    are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in 
"Hourly  Precipitation  Data"  Bulletin. 


H    "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table. 
J     "Supplemental  Data'*  Table. 

S    Storage  Precipitation  Station.     Precipitation  measurements,  made  at  irregular  intervals,  will  be  published  later  in  "Storage-Gage  Pre- 
cipitation Data"  Bulletin. 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry. 

Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  Issue  of  this  publication. 

-    No  record  in  the  "Supplemental  Data"  Table;   "Daily  Precipitation"  Table;   "Evaporation  and  Wind"  Table;   "Snowfall  and  Snow  on  Ground" 
Table;   "Daily  Soil  Temperature"  Table;  and  the  Station  Index. 

+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

++    Fastest  observed  one  minute  wind  speed.     This  station  is  not  equipped  with  automatic  wind  instruments. 

*  Amount  included  in  following  measurement,   time  distribution  unknown. 

#  Thermometers  are  generally    exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;   however,     the  reference     indicates  that 
the  thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

H    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,   less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  Table 
for  detailed  daily  record.  Degree  day  data,  if     carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in 
Hourly  Precipitation  Data.) 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

General  Weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLV  CLIMATOLOGICAL  DATA- 
NATIONAL  SUMMARY,  and  STORM  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington 
25,  D.  C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1957  may  be  found  in  the  publi- 
cation SUBSTATION  HISTORY  for  this  state.  That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office, 
Washington  25,  D.  C.  for  40  cents.  Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  1961  annual  issues  of  Local 
Climatological  Data,  obtained  as  indicated  above,  price  15  cents. 


Subscription  Price:  20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.  (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)  Checks  and 
money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.  Remittances  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent 
to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C. 
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46.1 

29,3 

37. 

7 

59 

I 

14 

2 1 

811 

0 

1 

19 

0 

1. 

33 

.48 

.45 

08 

5 

0 

0 

GrAnGEVILLE 

48.4 

30.2 

39. 

3 

2 

.9 

64 

1 

11 

21 

763 

0 

0 

16 

0 

1, 

94 

.12 

.55 

14 

1.0 

1 

21. 

6 

2 

0 

MOSCOW  U  OF  I 

46.7 

33.5 

40. 

1 

2 

,3 

63 

14 

15 

21 

739 

0 

0 

11 

0 

3, 

66 

1.02 

1 

.10 

08 

T 

0 

10 

2 

1 

NE2PERCE 

45.6 

29.2 

37. 

4 

1 

,7 

61 

14 

14 

21 

821 

0 

1 

18 

0 

1 

90 

,07 

.40 

08 

T 

0 

6 

0 

0 

potlatch 

48.1 

33.0 

40. 

6 

2 

.8 

59 

11* 

16 

21 

724 

0 

1 

12 

0 

3, 

63 

.83 

.85 

08 

.0 

0 

10 

2 

0 

WINCHESTER   1  SE 

45.5 

29.4 

37. 

5 

60 

12 

12 

21 

820 

0 

1 

19 

0 

2 

32 

.51 

15. 

.5 

T 

20 

6 

2 

0 

DIVISION  02 

38, 

8 

2 

,  3 

2 

46 

.29 

.3 

NORTH  CENTRAL  CANYONS 
03 

FENN  RANGER  STATION 

47. 9M 

33, 6M 

40, 

8M 

60 

7 

19 

30 

720 

0 

0 

8 

0 

4 

36 

.90 

06 

•  0 

0 

10 

3 

0 

KOOSKIA 

50.7 

31.0 

40, 

q 

I 

,9 

63 

1 

14 

30 

717 

0 

0 

12 

0 

2 

09 

.15 

.39 

09 

.0 

0 

7 

0 

0 

LEWISTON  WB  AIRPORT 

//R 

50.6 

35,1 

42, 

9 

3 

,  1 

64 

1 

19 

2 1 

656 

0 

0 

6 

0 

97 

,26 

.26 

14 

T 

0 

4 

0 

0 

OROFINO 

49.3 

34.6 

42, 

0 

2 

,3 

61 

2e 

20 

30 

684 

0 

0 

8 

0 

2 

50 

- 

.55 

.66 

08 

.0 

0 

8 

1 

0 

RIGPINS  RANGER  STATION 

54.6 

39,9 

47, 

3 

67 

1 

26 

21 

527 

0 

0 

6 

0 

1 

09 

.28 

.28 

15 

.0 

0 

4 

0 

0 

SLATE  Creek  rs 

54. 8M 

35, 7M 

45, 

3M 

68 

15. 

18 

30 

585 

0 

0 

0 

1 

36 

,45 

15 

.0 

0 

5 

0 

0 

DIVISION  03 

43. 

2 

3 

,  3 

2 

06 

_ 

,32 

T 

CENTRAL  MOUNTAINS  0* 

Anderson  dam 

45.9 

31,  I 

38. 

5 

58 

lU 

18 

29 

786 

0 

0 

14 

0 

5 

77 

1 

,63 

23. 

13,0 

13 

23 

9 

4 

2 

ARRCWROCK  DAM 

46.7 

32,9 

39  . 

8 

3 

,2 

62 

1 

18 

30 

750 

0 

1 

14 

0 

5 

07 

2.75 

1 

,60 

08 

2.3 

2 

24. 

7 

4 

2 

ATLANTA  3 

40.2 

20,9 

30. 

6 

57 

2 

8 

28 

1027 

0 

5 

30 

0 

4 

17 

,76 

09 

17.8 

1 1 

24 

10 

3 

0 

Avery  ranger  station 

45.3 

30,6 

38. 

0 

2 

,3 

64 

1 

17 

30« 

805 

0 

0 

20 

0 

3 

22 

.67 

,66 

15 

.0 

0 

10 

2 

0 

Big  Creek  i  s 

39.9 

20,8 

30. 

4 

55 

15 

.  2 

30» 

1030 

0 

1 

29 

2 

2 

47 

,55 

06 

14,0 

6 

25. 

8 

2 

0 

Bungalow  ranger  sta 

Burke  2  Ene 

37.7 

27,5 

32, 

6 

54 

1 

9 

21 

964 

0 

3 

27 

0 

5 

13 

,  59 

15 

18.0 

15 

24. 

16 

3 

0 

Cascade  i  nw 

41.4 

27,5 

34, 

5 

S4 

13 

12 

30* 

910 

0 

4 

23 

0 

3 

07 

,71 

08 

11.0 

6 

23 

6 

2 

0 

COBALT 

42.4 

16.9 

29. 

7 

56 

15 

1 

30 

1053 

0 

2 

30 

0 

1 

69 

,43 

15 

9 

21 

6 

0 

0 

DEADWOOD  DAM 

40.0 

23,9 

32. 

0 

3 

,2 

54 

1 

8 

30» 

982 

0 

2 

29 

0 

5 

08 

1.44 

1 

,04 

23 

26.2 

14 

23 

10 

3 

1 

Deer  point 

35.9 

25,3 

30. 

6 

54 

14 

12 

22« 

1025 

0 

1 1 

27 

0 

2 

65 

,55 

23 

28.0 

18 

25. 

8 

1 

0 

DIXIE 

39.7 

19,0 

29  . 

4 

;3 

1 

•  4 

29 

1062 

0 

1 

30 

3 

3 

.27 

,93 

08 

7 

8 

10 

1 

0 

El  K  CITY 

25, 4M 

35. 

4M 

63 

2 

883 

0 

0 

0 

2 

68 

,55 

09 

4,0 

3 

21 

7 

3 

0 

ELK  RIVER   1  S 

43!e 

27,8 

35. 

8 

62 

2 

13 

30« 

869 

0 

1 

25 

0 

5 

35 

1 

.27 

08 

3.0 

11 

4 

1 

fairfielD  ranger  sta 

41.7 

20,6 

31. 

2 

58 

12 

■  8 

29 

1011 

0 

7 

26 

2 

3 

81 

.94 

23 

19.5 

13 

24* 

9 

3 

0 

GALENA 

GARDEN  VALLEY  RS 

42  9M 

29, 2M 

36  • 

IM 

^  2 

58 

1 

10 

30 

864 

0 

0 

20 

0 

4 

07 

1.18 

1 

.12 

08 

6.0 

1 1 

2 

1 

GROl  SE 

40.7 

14,8 

27. 

8 

54 

14 

-  7 

28 

1110 

0 

3 

29 

5 

2 

07 

.79 

16 

6.0 

6 

23 

4 

2 

0 

HAILEY  RANGER  STATION 

42.6 

20,3 

31. 

5 

-  0 

,7 

57 

14 

1 

28 

1000 

0 

2 

26 

0 

3 

66 

2  55 

.65 

08. 

17,0 

11 

24 

9 

3 

0 

HEADQUARTERS 

44.5 

26,9 

35. 

7 

61 

2 

13 

30 

871 

0 

29 

0 

5 

41 

1 

.32 

08 

T 

0 

U 

5 

1 

HILL  CITY 

41.6 

19,8 

30. 

7 

0 

,1 

59 

13 

•  11 

30 

1020 

0 

5 

28 

4 

3 

94 

2.23 

.84 

23 

18.0 

18 

23 

9 

4 

IDAHO  CITY 

43.6 

26,7 

35  . 

2 

0 

^  7 

59 

1 

9 

30* 

690 

0 

1 

23 

0 

4 

64 

2  ,00 

.38 

08 

14.0 

10 

24 

9 

2 

1 

KELLOGG 

46.6 

33,0 

39. 

8 

3 

,5 

60 

2 

19 

30 

749 

0 

0 

11 

0 

2 

87 

- 

,84 

.43 

1 5 

T 

T 

22 

9 

0 

0 

LOWMAN  3  E 

.  -  .  ^ 

M 

7^ 

6  1 

0 

• 

MC  CALL 

25,2 

32  . 

2 

0 

54 

1 

7 

29 

978 

0 

7 

26 

0 

3 

92 

1.14 

.82 

08 

21,0 

1 2 

25. 

11 

2 

0 

MOOSE  CREEK  RANCH 

mullan  FAA 

41.9 

27,8 

34. 

9 

60 

1 

12 

21 

896 

0 

1 

27 

0 

5 

74 

.73 

06 

16,8 

4 

23 

14 

4 

0 

NEW  MEADOWS  RANGER  STA 

42.4 

21.1 

31. 

8 

0 

.6 

55 

3 

-  2 

30. 

990 

0 

2 

29 

2 

4 

86 

2.01 

.95 

08 

19.5 

11 

24 

11 

4 

0 

PIERCE 

//R 

42.1 

25,7 

3S, 

9 

51 

5* 

14 

30 

927 

0 

I 

30 

0 

5 

35 

] 

.19 

08 

,9 

f 

23. 

12 

4 

1 

POWELL 

41. 9M 

27, OM 

34. 

5M 

56 

12 

14 

30 

909 

0 

3 

29 

0 

5 

03 

.86 

15 

7.3 

3 

16 

3 

0 

STANLEY 

39.1 

19.0 

29. 

1 

56 

1 

-  8 

29 

1073 

0 

6 

29 

3 

1 

97 

.50 

23 

7 

1 

0 

Sun  valley 

40.7 

16.0 

26. 

4 

51 

2 

.  5 

28 

1095 

0 

3 

29 

5 

3 

60 

.82 

06 

21.8 

12 

25. 

10 

3 

0 

WALLACE  WOODLAND  PARK 

44.  1 

30.7 

37, 

4 

2 

,3 

60 

2 

17 

21 

824 

0 

13 

0 

5 

.49 

1.04 

.63 

18 

.5 

0 

14 

6 

0 

WARREN 

40.4 

18,9 

29, 

7 

55 

12 

2 

7 

1055 

0 

2 

30 

0 

2 

40 

.52 

06 

15,5 

6 

24 

10 

1 

0 

DIVISION  0* 

33, 

2 

1 

.2 

3 

96 

.80 

11,9 

SOUTHWESTERN  VALLEYS 
05 

BOISE  LUCKY  PEAK  DAM 

52.1m 

36, 5M 

44, 

3M 

66 

1 

24 

30 

613 

0 

0 

7 

0 

2 

87 

.66 

08 

0 

7 

2 

0 

BOISE  WB  AIRPORT 

//R 

51.7 

35.6 

43, 

7 

4 

.(> 

67 

1 

23 

30 

631 

0 

0 

10 

0 

2 

41 

1.21 

.53 

23 

1.0 

T 

22. 

8 

2 

0 

Bruneau 

52.5 

30.9 

41, 

7 

64 

15. 

18 

30 

691 

0 

0 

15 

0 

1 

76 

.47 

04 

.0 

0 

6 

0 

0 

CALDWELL 

51.2 

33.1 

42, 

2 

3 

.9 

65 

15 

19 

30 

680 

0 

0 

13 

0 

1 

96 

.75 

.62 

08 

T 

0 

6 

1 

0 

CAMBRIDGE 

45. B 

25.9 

35. 

9 

-  0 

.1 

58 

13. 

12 

29 

869 

0 

0 

25 

0 

4 

39 

1,94 

1 

.77 

08 

10.0 

3 

23 

a 

2 

I 

COUNCIL 

46.4 

29,2 

37, 

8 

0 

.9 

58 

lU 

16 

30. 

809 

0 

0 

20 

0 

6 

21 

3,03 

2 

.00 

08 

3 

23 

u 

3 

I 

DEER  FLAT  DAM 

49.7 

33.9 

41. 

8 

3 

.5 

64 

14 

20 

30 

690 

0 

0 

11 

0 

2 

21 

1,19 

.65 

08 

T 

0 

8 

1 

0 

Sm  R«f*r»nc*  NotM  Following  Station  Indox 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


IDAHO 
NOVEMBER  1963 


Temperatur* 


Station 

.  1 

ii 

M 
I' 

<  i 

< 

From  Normal 

s 

a 

g 

1 

1 

g 

1 

! 

? 

No.  of  Ooyt 

1 

■5 
ll 
II 

1 

1 
i 

g 

Snow,  SlMf 

No.  of  Day. 

Mox. 

MIn. 

1 

I 

s 

1 

i 

'■ 

1 

i 

1 

ft 

8 

ti 

al 

.'1 

Bl 

»l 

■oi 

EMMFTT   2  E 

SI  . 

3m 

31  . 

6 

••I. 

5m 

2. 

1 

67 

14 

18 

30 

704 

0 

0 

18 

0 

2 

.52 

1 

,15 

.7* 

08 

.0 

0 

T 

2 

0 

GlENNS  FERRY 

5*. 

1 

33. 

1 

43. 

6 

68 

12 

19 

30 

634 

0 

0 

13 

0 

2 

.86 

1 

,81 

.60 

08 

T 

0 

6 

3 

0 

GRAND  ViEw  3  WNW 

52. 

6 

29. 

8 

41. 

2 

2. 

2 

54 

14 

17 

30. 

706 

0 

0 

17 

0 

1 

.37 

,69 

.35 

04 

.0 

0 

6 

0 

0 

KUNA   2  NNE 

50. 

1 

33. 

2 

41. 

7 

2. 

9 

1  T 

0 

0 

13 

0 

1 

.81 

,63 

T 

0 

5 

0 

0 

MOUNTAIM  HOME   I  SE 

50. 

2 

29. 

3 

39. 

8 

1. 

1 

62 

15 

18 

30. 

752 

0 

0 

20 

0 

.65 

,08 

!29 

24 

T 

0 

3 

0 

0 

01  A  s  s 

PARWA  EXPERIMENT  STA 

'•e. 

5 

30. 

2 

39. 

4 

I  . 

1 

62 

15 

17 

30 

762 

0 

0 

18 

0 

1 

.57 

,57 

. 

06 

.3 

0 

7 

0 

0 

PAVFTTE 

52. 

2 

32. 

2 

42. 

2 

4. 

2 

6* 

I 

18 

30. 

676 

0 

0 

14 

0 

1 

.83 

,62 

•  65 

08 

1.0 

0 

6 

1 

0 

SwAK   FALLS  POWER  HOUSE 

53. 

0 

36. 

2 

44. 

6 

65 

14 

23 

30 

606 

0 

0 

11 

0 

1 

.61 

.*1 

08 

T 

0 

6 

0 

0 

WEISER  2  SE 

50. 

3 

30. 

3 

40. 

3 

I. 

8 

61 

14 

17 

30 

736 

0 

0 

16 

0 

1 

.81 

.53 

.63 

08 

4 

2 

0 

DIVISION  05 

4  1. 

2 , 

7 

2 

.38 

1 

.03 

.9 

SOUTH*^ESTERN 

HIGHLANDS  06 

GRA<;mERE 

'•9. 

8M 

26. 

8M 

38. 

3M 

64 

1 2 

7 

2  1 

799 

0 

0 

22 

0 

1 

.57 

•  32 

20 

T 

0 

0 

HOLl ISTER 

47. 

7 

29. 

7 

38. 

7 

I , 

6 

63 

12 

16 

30 

781 

0 

0 

19 

0 

1 

.60 

,  69 

.50 

08 

.5 

T 

22. 

6 

1 

0 

REYNOLDS 

52. 

0 

27. 

1 

39. 

6 

66 

14 

15 

29. 

758 

0 

0 

25 

0 

2 

.31 

•  69 

08 

2.0 

6 

2 

0 

THREE  CREEK 

49. 

1 

23. 

7M 

36. 

4M 

67 

12 

10 

29 

849 

0 

0 

25 

0 

1 

.60 

.48 

15 

*.5 

4 

21 

6 

0 

0 

TRIANGLE  RANCH 

'•6. 

3M 

22. 

6M 

34. 

5M 

62 

lU 

7 

29 

906 

0 

1 

26 

0 

1 

.68 

.34 

04 

7 

0 

0 

DIVISION  06 

37. 

5 

1 . 

0 

1 

.79 

,90 

2.3 

CENTRAL   PLAINS  07 

BLISS 

49. 

4 

32. 

4 

40. 

9 

6* 

12 

18 

22 

716 

0 

0 

1* 

0 

2 

.22 

I 

.17 

•  56 

04 

«.o 

2 

23 

a 

1 

0 

BuRl EY 

50. 

8 

30. 

6 

40. 

7 

2. 

7 

63 

14« 

18 

29 

723 

0 

0 

IT 

0 

I 

.32 

.*7 

•  3 1 

24 

T 

0 

6 

0 

0 

BURlEY  FAA  AIRPORT 

48. 

2 

30. 

7 

39. 

5 

62 

14* 

18 

28 

758 

0 

1 

17 

0 

1 

.^2 

.^2 

1  5 

T 

T 

24 

5 

0 

0 

CASTlEFORD  2  N 

48. 

8 

28. 

6 

38. 

7 

63 

1 

15 

22 

780 

0 

0 

22 

0 

1 

.50 

•  35 

08 

T 

0 

0 

0 

HAZELTON 

48. 

8 

30. 

2 

39. 

5 

1. 

7 

6* 

14 

18 

22 

760 

0 

0 

18 

0 

1 

.50 

,<>3 

.24 

15. 

T 

0 

7 

0 

0 

JEROME 

48. 

3 

30. 

7 

39. 

5 

1. 

4 

62 

12 

17 

22 

757 

0 

0 

19 

0 

2 

.28 

1 

.33 

•  *7 

04 

1.5 

T 

23. 

9 

0 

0 

MINIDOKA  DAM 

46. 

4 

30. 

9 

38. 

7 

62 

14 

17 

22 

784 

0 

0 

18 

0 

1 

.*9 

•  3* 

15 

1.0 

1 

23 

5 

0 

0 

PAUl    1  ENE 

2  9 

3 

38  . 

62 

15 

20 

23. 

794 

0 

1 

21 

0 

1 

.48 

•  «1 

24 

T 

T 

2  1 

6 

0 

0 

PICABO 

43. 

4 

2o! 

7 

32. 

1 

58 

15. 

0 

29 

983 

0 

4 

29 

1 

2 

.53 

.55 

04 

9.0 

7 

24 

7 

1 

0 

RICHFIElD 

<>'>, 

1 

26. 

1 

35. 

1 

60 

14 

12 

30. 

890 

0 

2 

25 

0 

2 

.77 

1 

.72 

.86 

2  3 

7.7 

6 

23 

6 

1 

0 

RUPFRT   13  NNE 

46. 

6M 

26. 

DM 

36. 

3M 

65 

14 

10 

22 

867 

0 

0 

23 

0 

0  1 

.57 

D  .40 

23 

4.0 

4 

23 

5 

0 

0 

Shoshone  i  wnw 

40. 

8 

27. 

2 

34. 

0 

-   1 . 

8 

55 

12 

1 1 

29 

924 

0 

8 

21 

0 

1 

.99 

.90 

.46 

06 

5 

25. 

8 

0 

0 

Twin  falls  2  NNE 

<>9. 

1 

29. 

6 

39. 

4 

1. 

3 

62 

2 

19 

22 

763 

0 

1 

19 

0 

2 

.01 

1 

.09 

.49 

24 

1  •O 

1 

21 

9 

0 

0 

Twin  falls  3  SE 

50. 

1 

29. 

7 

39. 

9 

2. 

3 

62 

15 

19 

30 

746 

0 

0 

19 

0 

1 

•  94 

1 

.01 

.  ^6 

24 

2^0 

T 

23. 

9 

0 

0 

Twin  FALLS  WBASO 

48  . 

4 

29. 

I 

38  . 

g 

63 

2 

18 

30. 

785 

0 

1 

19 

0 

1 

,88 

.53 

24 

U5 

T 

23. 

6 

1 

0 

DIVISION  07 

38. 

1 

1. 

0 

1 

.86 

.91 

2^3 

NORTHEASTERN  VALLEYS 
08 

CHAl  LIS 

M 

M 

M 

54 

2 

5 

30 

0 

2 

0 

ChIi lY  barton  FLAT 

41. 

8 

15. 

7 

28. 

8 

53 

14 

0 

30. 

1079 

0 

3 

30 

2 

.89 

.'•'> 

23 

UO 

1 

23 

2 

0 

0 

DUBOIS  3*  W 

37. 

8M 

19. 

8M 

28. 

SM 

2 

29 

1083 

0 

9 

0 

1 

.00 

.45 

15 

T 

0 

0 

0 

GIBBONSvlLLE 

44. 

2M 

27. 

6M 

35. 

9M 

55 

14 

869 

0 

3 

27 

0 

2 

,05 

.69 

08 

7^0 

6 

23 

5 

2 

0 

MACKAY  BANGER  STATION 

<•!. 

5 

17. 

6 

29. 

6 

-  I. 

0 

47 

1 

13 

20 

1056 

0 

0 

30 

0 

1 

.15 

.61 

.65 

20 

1 

20 

3 

1 

0 

MAY  RANGER  STATION 

45. 

4 

21. 

8 

33. 

6 

56 

14. 

4 

30 

935 

0 

0 

27 

0 

,'•9 

.16 

08 

2 

0 

0 

SALMON 

44. 

I 

26. 

2 

35. 

2 

3. 

4 

60 

14 

8 

30 

889 

0 

2 

22 

0 

,90 

.27 

.26 

08 

T 

25. 

4 

0 

0 

DIVISION  oe 

32. 

0 

1. 

2 

1 

,08 

.62 

2.7 

UPPER  SNAKE  RIVER 

PLAINS  09 

ABERDEEN  EXP  STATION 

44. 

2 

23. 

1 

33. 

7 

-  0. 

6 

62 

15 

4 

30 

933 

0 

4 

27 

0 

1 

,48 

.61 

.74 

24 

6 

24 

5 

1 

0 

American  falls  i  sw 

61 

14 

16 

30. 

800 

0 

0 

2  1 

0 

1 

.55 

.54 

06 

.5 

4 

1 

0 

ABCr   3  NW 

41. 

1 

18. 

6 

29. 

9 

59 

14 

•  3 

29 

1045 

0 

7 

28 

2 

1 

,30 

.35 

06 

5.5 

4 

0 

0 

ASMTCN   1  S 

42  . 

I 

2  3. 

g 

3  3. 

0 

2  . 

7 

59 

14 

•  3 

30 

953 

0 

1 

27 

1 

2 

.94 

1 

.38 

.82 

08 

13^0 

7 

25. 

9 

2 

0 

BlACKFOOT   2  SSW 

45. 

8 

26. 

2 

36. 

0 

65 

14 

10 

30. 

865 

0 

0 

26 

0 

2 

.15 

1 

.27 

•  8  I 

22 

6^7 

5 

24. 

7 

1 

0 

CRATERS  OF   THE  MOON  NM 

38. 

9 

22. 

6 

30. 

8 

54 

14 

7 

22 

1019 

0 

8 

27 

0 

2 

.72 

•  56 

15 

15^2 

9 

24. 

9 

2 

0 

Dubois  exp  station 

38. 

7 

25. 

1 

31. 

9 

1. 

2 

55 

14 

9 

29 

965 

0 

8 

24 

0 

1 

.69 

1 

.00 

•  35 

«^ 

11^<> 

10 

23 

8 

0 

0 

FORT  HALL    INDIAN  AGNCY 

47. 

2M 

27. 

2M 

37. 

2M 

2. 

2 

65 

14 

9 

30 

827 

0 

0 

25 

0 

1 

.50 

.69 

•  39 

06 

2 

23. 

0 

0 

HAMFR   4  Nw 

44. 

1 

23. 

4 

33. 

8 

63 

14 

2 

30 

933 

0 

2 

28 

0 

.84 

.22 

20 

4 

26 

4 

0 

0 

HOWF 

44. 

4 

24. 

0 

34. 

2 

64 

14 

5 

30 

917 

0 

2 

26 

0 

.94 

•  31 

06 

2^5 

3 

0 

0 

lOAk-O  FALLS  2  ESE 

44. 

2M 

27. 

2M 

35. 

7M 

64 

14 

8 

30 

873 

0 

1 

23 

0 

1 

,30 

.57 

23 

4 

24. 

3 

1 

0 

IDAHO  FALLS  FAA  AP 

40. 

6 

24. 

1 

32. 

4 

-  0. 

6 

62 

14 

4 

30. 

972 

0 

9 

28 

0 

1 

.  74 

1 

.12 

.*9 

23 

9^0 

6 

26. 

6 

0 

0 

IDAHO  Falls  42  nw  wB  h 

42. 

0 

20. 

4 

31. 

2 

3. 

1 

62 

14 

.  2 

30 

1004 

0 

5 

29 

1 

.97 

.64 

.22 

23. 

4 

0 

0 

IDAHO  FALLS  *6  W   wB  9 

41. 

4 

21. 

3 

31. 

4 

1  . 

6 

62 

14 

•  1 

30 

1001 

0 

28 

I 

,98 

.57 

.35 

2  3 

5.2 

5 

26. 

4 

0 

0 

MALTA   I  NE 

48. 

4M 

25. 

3M 

36. 

9M 

63 

10 

10 

29 

638 

0 

0 

26 

0 

1 

,33 

.50 

15 

4 

1 

0 

POCATElLO  wB  AIRPORT  //R 

47. 

1 

29. 

4 

38. 

3 

3. 

3 

6* 

14 

1* 

30 

795 

0 

0 

20 

0 

1 

,'•9 

.50 

.55 

06 

3.1 

2 

22. 

4 

1 

0 

Saint  anthony 

43. 

5 

26. 

5 

35, 

0 

60 

14 

5 

29 

890 

0 

2 

24 

0 

2 

.24 

.*9 

21 

6 

23 

8 

0 

0 

Sugar 

43. 

6 

24. 

7 

34, 

2 

2. 

9 

60 

14. 

-  2 

30 

920 

0 

4 

25 

2 

2 

.24 

1 

.36 

.45 

06 

7.0 

6 

24. 

8 

0 

0 

DIVISION  09 

34, 

1 

1. 

5 

1 

.63 

.83 

7.4 

EASTERN  HIGHLANDS  10 

ARSON  2  Nw 

43. 

26. 

0 

3*. 

7 

60 

15 

12 

22 

905 

0 

3 

25 

0 

1 

,93 

.63 

06 

7 

1 

0 

BlACKFOOT  DAM 

06 

CONDA 

41. 

IM 

20. 

7M 

30, 

9M 

56 

14 

1 

29 

1017 

0 

5 

29 

0 

1 

.28 

.58 

16.0 

8 

24. 

4 

1 

0 

ORIC-GS 

40. 

9M 

21. 

2M 

31. 

IM 

2. 

1 

14. 

3 

30 

1022 

0 

6 

29 

0 

1 

.28 

.23 

.35 

06 

5.0 

6 

0 

0 

GRAf  F 

42. 

2 

23. 

6 

32. 

9 

1 . 

6 

59 

14 

6 

29 

954 

0 

2 

26 

0 

1 

,93 

.79 

.61 

07 

9.8 

5 

24 

7 

1 

0 

IDAHO  FALLS   16  SE 

6 

2«. 

2 

33, 

9 

60 

14 

10 

29 

929 

0 

4 

27 

0 

1 

,68 

.♦7 

06 

9.0 

6 

25. 

7 

0 

0 

Prvdpllotlon 
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CUMATOLOGICAL  DATA 


IDAHO 

CONTINUED  NOVEMBER  1963 


Tamp«roture 

Prccfpitotion 

Station 

?! 

>  5 
■i  f 

Minimum 

• 

a 

i 
i 

— 
.  1 

t  z 

Is 

1 
a 

X 

t 

s 

•5 

g 

0 

o 

I 
a 
f 

s 

a 

No.  of  Doyi 

— 

I  i 

M 

a  i 

o 
1 

1 
(5 

t 

& 

Snow,  S(««t 

No.  of  Doyi 

Mox. 

MIn. 

i 

Max.  Depth 
on  Ground 

2 

1 

o 

! 

0 

o 

1 
t 

8 

»  t 

ii 

•l 

si 

ai 

-ol 

ISLAND  PAR<  DAM 

35. OM 

18. 6M 

26. eM 

51 

13 

■  7 

30 

1144 

0 

13 

30 

2 

4,47 

1,36 

11 

29,0 

20 

23 

8 

3 

1 

KILCORE 

36.0 

19.4 

27.7 

53 

13 

-  6 

30 

1113 

0 

11 

30 

2 

2,88 

,54 

21 

21,1 

14 

23 

Q 

2 

Q 

LIFTON  PUMPING  STATION 

'•2  •  2 

22.3 

32.3 

1.2 

58 

14 

1  3 

1 8 

975 

0 

1 

29 

0 

1,32 

,64 

,31 

15 

13,6 

4 

7 

4 

0 

0 

MALAO 

*5.1 

26.0 

35.6 

0.5 

60 

14* 

13 

30* 

877 

0 

0 

25 

0 

2,82 

1,57 

.82 

06 

3,0 

2 

24 

5 

2 

0 

MALAD  CITY  FAA  AP 

24.4 

35.2 

64 

10 

12 

30* 

885 

0 

1 

27 

0 

2,60 

.73 

06 

3,0 

3 

24 

6 

2 

0 

MC  CAMMON 

41..5M 

27. 5M 

36. OM 

60 

14 

11 

30 

861 

0 

3 

24 

0 

2,41 

.82 

06 

5,8 

4 

24 

7 

1 

0 

MONTPELIER  RANGER  STA 

<>2.a 

19.5 

31.2 

0.6 

62 

15 

8 

18 

1009 

0 

2 

29 

0 

1,63 

.55 

.48 

07 

8,6 

4 

7 

3 

0 

0 

OAKI  EY 

49.7 

30.3 

40.0 

1.6 

65 

12 

18 

22 

742 

0 

0 

17 

0 

1,50 

,70 

.56 

15 

1,5 

1 

15 

4 

1 

0 

PALISADES  DAM 

'•2.1 

27.3 

34,7 

58 

14 

13 

22 

901 

0 

2 

21 

0 

3,07 

,5* 

06 

2,0 

2 

28« 

11 

2 

0 

POCATELLO  2 

i.7.7 

24.5 

36.1 

63 

14 

6 

30 

860 

0 

0 

26 

0 

1,20 

.54 

06 

3 

1 

0 

PRESTON  2  SE 

AS.l 

25.7 

34.4 

-  0.5 

60 

15 

16 

30 

911 

0 

4 

25 

0 

2,96 

1.55 

1.06 

16 

4,0 

3 

24 

6 

2 

I 

STREVELL 

42.3 

27,1 

34,7 

58 

11 

9 

22 

905 

0 

4 

21 

0 

,96 

,36 

15 

3 

15 

3 

0 

0 

SWAN  VALLEY   1  M 

23.3 

34,4 

55 

1 

4 

30 

915 

0 

0 

26 

0 

1,88 

,59 

06 

8 

1 

0 

TETONIA  EXP  STATION 

40.9 

19.6 

30.3 

58 

14 

0 

29 

1035 

0 

4 

29 

1 

1.69 

,41 

23 

7 

21 

7 

0 

0 

WAYAN 

40. 9M 

23. 5M 

32. 2M 

57 

12 

B 

28 

974 

0 

26 

0 

2,67 

,68 

15 

6 

6 

6 

3 

0 

DIVISION  10 

33.3 

1.9 

2,11 

,92 

9,4 

TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 


Highest  Temperature:    68°  on  the  15+  at  Slate  Creek  RS  and  on  the  12th  at 
Glenns  Ferry 

Lowest  Temperature:     -11°  on  the  30th  at  Hill  City 


Greatest  Total  Precipitation:    6.56  inches  at  Sandpoint  Experiment  Station 

Least  TotE   .       ipitation:     0.49  inch  at  May  Ranger  Station 

Greatest  One-Day  Precipitation:     2.00  inches  on  the  8th  at  Council 

Greatest  Reported  Total  Snowfall:      29.0  Inches  at  Island  Park  Dam 

Greatest  Reported  Depth  of  Snow  on  Ground:     20  inches  on  the  23d  at  Island 

Park  Dam 
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DAILY  PRECIPITATION 


lO/IHO 
NOVCMBCR  1961 


Day  oi  Month 


1  1  2  1 

3 

«  1 

5  1 

6 

'  1 

«  1 

9 

10  1 

1 

11. 1 

12 

13  1 

u  1 

15 

16  1 

17  1 

18 

19  1 

 T 

20  1 

21 

22  1 

23  1 

24 

25  1 

26  1 

27 

28  1 

29  {  30 

31 

PANhANOlC  01 

8AVVICM  MODEL  8ASIN 

4 

90 

•  19 

•  18 

.24 

.42 

.3T 

•  36 

.06 

.01 

T 

.01 

.49 

.38 

.33 

.12 

.96 

T 

.24 

.29 

,07 

T 

.30 

BONNEttS  ^CARV   l  sm 

* 

» 

•  49 

T 

.T8 

.08 

.34 

.1* 

.19 

.17 

.08 

.09 

.46 

.02 

.43 

.16 

'il 

.34 

.39 

T 

•  06 

.16 

T 

CABINET  GORSE 

5 

19 

•01  .11 

T 

.22 

■  10 

.97 

.  17 

,64 

.n 

.03 

T 

T 

.08 

.19 

.06 

•  92 

.07 

.39 

.33 

•  0» 

.17 

.21 

.30 

.09 

.13 

•  20 

COEUR  D  ALENE 

4 

9« 

.Tl 

.69 

.18 

.04 

.34 

• 

.69 

.07 

.63 

T 

.91 

.11 

PORTHiLL 

•  S9 

.02 

.98 

,0* 

.28 

,02 

.22 

.99 

.06 

.99 

.21 

.14 

.23 

.05 

.15 

•  10 

PRIEST  RivER  Exp  5TA 

.20 

.40 

•  09 

1.22 

.06 

.32 

.08 

.01 

•  01 

.71 

.09 

.01 

.89 

.99 

.30 

.0^ 

.39 

.49 

.19 

.  10 

.03 

SAINT  MARIES 

4 

42 

•  02 

•  24 

.17 

.98 

,02 

.78 

.21 

.00 

.12 

.27 

.96 

.12 

.24 

.23 

.09 

.u 

,18 

.07 

.02 

.11 

SANDPOINT  EXP  STATION 

4 

it 

•  29 

•  90 

.08 

1.2B 

•  12 

•  48 

.11 

.09 

•  01 

T 

.43 

.11 

.83 

.02 

.61 

.34 

.02 

.44 

.44 

,22 

.08 

.14 

TENSED 

2 

69 

,07 

.04 

•  *9 

.12 

.90 

.68 

.03 

.12 

.29 

T 

.07 

.19 

.09 

NORTH  CENTRAL 

PRAIRIES  02 

COTTONwOOD 

1 

93 

*«  2 

.01 

t1 

*rt« 

'  1 

*n 

.10 

•** 

.03 

T 

T 

.01 

GRANCCvIllE 

T 

T 

.94 

T 

MQSCOn  U  OF  1 

) 

«« 

T 

•  29 

•  30 

.07 

1 . 10 

.21 

.39 

.90 

.13 

.08 

T 

.29 

.11 

.31 

NEZPERCE 

1 

•  22 

•  19 

.40 

.19 

.19 

.08 

.22 

.31 

T 

T 

T 

•  IB 

T 

POTLATCM 

63 

•  38 

.22 

.89 

.42 

.21 

.49 

.90 

.16 

.09 

.12 

.10 

.08 

.09 

T 

WINCHESTER   1  SE 

•  IT 

.36 

.91 

.28 

.04 

•  23 

.03 

.91 

.02 

.01 

.03 

T 

T 

.08 

.09 

NORTH  CENTRAL  CANYONS 
09 

FCNN  RANQER  STATION 

4 

3« 

•  36 

•  62 

.05 

.09 

•  36 

•  06 

.14 

*il 

.19 

KAHIAH 

.02 

.29 

,03 

.03 

.01 

■  12 

.02 

.081 

.06 

T 

KOOSKIA 

2 

09 

.23 

.07 

.29 

.  39 

.23 

.02 

.02 

.39 

.02 

.29 

.03 

.13 

.06 

LEktlSTON  mB  AIRPORT  //R 

91 

■  20 

.02 

.14 

.19 

.02 

.04 

•  03 

.26 

T 

.06 

T 

T 

T 

.09 

T 

T 

1 

OROFINO 

2 

90 

•  SO 

.21 

,66 

.16 

.04 

.02 

,08 

.44 

.10 

.17 

T 

.02 

.09 

.19 

•  06 

RIGGINS  RANGER  STATION 

1 

09 

•  20 

.08 

.09 

.26 

•  28 

.01 

T 

.20 

•  01 

SlA'E  CREEK  R5 

' 

" 

•  18 

,09 

.02 

.23 

.28 

•*9 

.13 

CENTRAL  MOUNTAINS  04 

ANDERSON  DAM 

9 

71 

T 

T 

•  60 

.19 

.20 

1 .63 

•  62 

T 

.08 

.20 

.28 

T 

1.69 

.34 

T 

arrourock  dam 

9 

01 

T 

*S1 

.09 

•  n 

1 .60 

,66 

,08 

,09 

.28 

.02 

T 

1,07 

.48 

ATLANTA  3 

•  09 

•  17 

.49 

.36 

.46 

.  76 

.01 

.11 

•  72 

T 

.22 

.91 

.39 

AvERY  ranger  STATION 

J 

22 

•  29 

.14 

•  93 

.09 

.  66 

.20 

.20 

,09 

.28 

T 

.03 

.20 

.0* 

T 

•  11 

BIG  CREEk  1  S 

2 

41 

•  OS 

•  18 

.19 

•  99 

.92 

,03 

.10 

.08 

T 

loJ 

.28 

T 

.32 

.20 

BUNGALOM  RANGER  STA 

.31 

BURKE  2  ESE 

9 

13 

.07 

.33 

.37 

.26 

.10 

.21 

.16 

•  90 

CASCADE   1  NM 

•02 

T 

.03 

.36 

T 

.04 

T 

.29 

.37 

T 

T 

.0] 

.02 

,12 

.97 

.0^ 

T 

T 

CENTERVlLLE  ARBAuG  RCH 

9 

1< 

T 

'to 

.18 

1*31 

• 

.23 

T 

.Oi 

,39 

,06 

1 . 16 

COBALT 

1 

69 

.02 

!l2 

•  20 

!32 

.07 

!09 

.43 

.06 

.21 

•  08 

II] 

T 

OEAOmOOD  DAM 

9 

oa 

•  07 

•  OA 

•  49 

.  17 

.49 

T 

.94 

•  36 

1 

•  32 

,76 

T 

.06 

T 

.28 

,03 

1  .04 

.19 

T 

•  03 

T 

7  T 

DEER  POINT 

2 

69 

.39 

.19 

.09 

T 

.49 

T 

,20 

.40 

.25 

T 

.59 

.2! 

DIXIE 

3 

21 

•  08 

•  18 

T 

.27 

T 

.93 

,20 

.39 

.32 

T 

,07 

.  10 

T 

,06 

.19 

,18 

ELK  CITY 

2 

60 

.06 

.  17 

.09 

•  91 

.99 

.12 

.23 

.94 

T 

T 

.09 

*  19 

T 

.08 

■  09 

ECK  RlvER  1  S 

9 

39 

T 

.39 

.29 

.11 

1.27 

.69 

.00 

.06 

.64 

.06 

.09 

.84 

T 

.18 

T 

.10 

.07 

.22 

.09 

.23 

.02 

FAIRFIELD  RANGER  STA 

3 

SI 

,03 

.62 

.O' 

.27 

•  73 

.34 

.09 

.27 

,29 

•  14 

.94 

*  1< 

GALENA 

GARDEN  VALLEY  flS 

4 

01 

T 

T 

.42 

.18 

.2< 

•  12 

1.12 

.3( 

.12 

.  34 

T 

T 

.20 

.06 

T 

.93 

,42 

GROUSE 

2 

01 

.04 

,07 

.97 

,03 

.02 

.79 

.  10 

.49 

HAl LEY  RANGER  STATION 

3 

0« 

.01 

•  09 

.37 

.6! 

.69 

.29 

.97 

.  12 

.33 

.43 

.39 

HEADCUARTERS 

9 

41 

•  07 

•  10 

*  64 

,2C 

1.92 

.93 

.02 

.99 

.03 

.08 

.72 

.40 

T 

.07 

.35 

.12 

.17 

MILL  CITY 

3 

94 

•  63 

.22 

.21 

.77 

.92 

.08 

.30 

.17 

.12 

■  84 

.Oi 

IDAHO  CITY 

4 

>« 

T 

•  41 

.18 

.21 

1.38 

.38 

,08 

•  37 

T 

.26 

.02 

.98 

.3( 

KELLOGG 

2 

81 

,09 

.34 

(^1 

,20 

.29 

.32 

.09 

.43 

T 

.02 

.13 

.01 

.27 

T 

.02 

.  19 

,04 

.02 

.09 

LOMMAN  3  E 

•  12 

.91 

.09 

.38 

.70 

•  22 

.92 

HC  CALL 

3 

92 

.*9 

.02 

.21 

T 

•  82 

.20 

.20 

.13 

.22 

.11 

T 

.46 

•  02 

.79 

.33 

MOOSE  CREEK  RANCH 

MULLAN  FAA 

9 

74 

.09  .19 

.37 

.04 

.73 

.24 

.32 

.07 

.09 

.69 

.30 

.04 

.61 

.29 

.29 

,39 

.09 

,11 

.26 

,03 

:o4 

.99 

.Ot 

NEta  MEaOOnS  ranger  STA 

4 

It 

•  03 

.39 

.19 

,23 

.99 

,67 

•  02 

.11 

.67 

.2' 

.33 

.0! 

,50 

.*! 

I20 

PIERCE  //R 

9 

39 

•  0* 

,09 

•  12 

•  21 

1 . 19 

•  92 

.92 

.OS 

T 

.02 

•  02 

.06 

.2! 

.39 

•  O3 

.13 

... 

POWELL 

9 

0] 

T 

30 

•  83 

.92 

'  ^ 

,19 

•* 

10 

I* 

* 

.16 

.09 

I 

91 

T 

Io6 

.10 

.10 

.0; 

.19 

.29 

.11 

.48 

',0i 

.07 

Iso 

Iot 

SUN  VALLEY 

3 

60 

T 

.19 

.21 

.8; 

.20 

.29 

.12 

.75 

.20 

.19 

.79 

T 

WALLACE  WOODLAND  PARK 

9 

49 

•  16 

T 

•  39 

.9t 

.29 

•  99 

.29 

.03 

.03 

.62 

,10 

.27 

.6; 

,62 

.09 

,10 

.2* 

.08 

.03 

.91 

WARREN 

2 

.40 

•  09 

,09 

,24 

.9i 

.20 

.29 

.12 

.19 

.17 

.39 

T 

.11 

■  IJ 

SOUTHWESTERN  VALLEYS 

BOISE  LUCKY  PEAK  DAM 

2 

.11 

T 

.34 

T 

.24 

.66 

'?« 

.02 

.01 

•Ob 

T 

T 

, 

BOISE  hB  AIRPORT  //R 

2 

.41 

•oi 

T 

.90 

.02 

18 

•  02 

•  09 

^  , 

'20 

*93 

*0" 

BRUNEAU 

I 

.76 

.*T 

.07 

.Oi 

.27 

,03 

T 

•  01 

.13 

.01 

!28 

T 

.26 

!l8 

!o; 

calowell 

1 

.96 

•  28 

.06 

.16 

T 

.62 

.01 

.02 

.01 

T 

C AmBR I oge 

4 

.39 

•  30 

■  1^ 

,19 

1.77 

,19 

•  09 

!24 

.09 

.13 

!l9 

.10 

!77 

,2* 

council 

6 

.21 

T 

•  49 

•  10 

.12 

T 

2.00 

.80 

.12 

*  12 

•  13 

.11 

.39 

.10 

III 

DEER  Flat  dam 

2 

.21 

,40 

.17 

.07 

,02 

.69 

.16 

.04 

.03 

.17 

Io2 

!io 

.03 

!20 

EM»*ETT  2  E 

2 

.92 

.2* 

.13 

.12 

.74 

.07 

.03 

.08 

.09 

.19 

.69 

.1) 

glEnns  ferry 

2 

.96 

T 

T 

.06 

.96 

.10 

GRAND  VIEW  3  WNW 

1 

.31 

!s9 

!o2 

!o' 

T 

!l2 

!ii 

!o2 

T 

T 

T 

Io7 

!20 

!3( 

KUNA  2  NNE 

1 

.01 

T 

•  *9 

T 

.01 

.04 

•  40 

.2! 

T 

T 

T 

,02 

*04 

MOUNTAIN  HOME    1  SE 

.1! 

•  12 

•  22 

.01 

OLA  9  S 

* 

PARMA  EXPERIMENT  STA 

1 

.97 

T 

.12 

.19 

.13 

.03 

.03 

T 

' 

.4. 

PAYETTE 

1 

.13 

T 

.20 

•  IS 

.02 

!69 

.04 

.02 

!io 

,0: 

!l6 

snan  falls  powEr  house 

1 

.61 

•  02 

.28 

.01 

■  2< 

T 

.41 

.22 

.01 

.01 

.02 

,08 

.08 

.22 

.10 

•  01 

hEISER  2  SE 

t 

.01 

T 

.04 

.12 

.63 

.04 

T 

T 

.06 

.02 

T 

.09 

.92 

.03 

SOUTHWESTERN 

HIGHLANDS  0» 

GrASmERE 

1 

.91 

•  04 

,30 

.29 

.10 

.06 

.11 

.32 

.10 

.29 

HOLLISTCR 

1 

.10 

•  18 

.07 

.22 

T 

.90 

.20 

.03 

.39 

.07 

T 

•  09 

T 

.13 

REYNOLDS 

2 

.31 

.94 

.24 

.69 

- 

THREE  CREEK 

1 

.60 

.19 

.11 

.41 

•M 

.01 

T 

T 

03 

TRIANGLE  RANCH 

1 

.61 

.3* 

.07 

.30 

.17 

.It 

.14 

CENTRAL  Plains  ot 

BlISS 

2 

.22 

.20 

•  96 

.04 

.01 

.29 

.20 

T 

T 

■  91 

.11 

•  05 

• 

*,, 

buRley 

1 

.3] 

.02 

.06 

.24 

,06 

.10 

.17 

•  03 

.22 

" 

BURLEY  FAA  AIRPORT 

1 

.42 

•01 

•  09 

.06 

.21 

•  28 

.04 

T 

.62 

CASTlEFORO  2  N 

1 

.90 

.30 

.01 

.01 

.39 

.19 

7 

•  23 

I06 

I2; 

HAZELTON 

1 

.90 

.24 

.03 

.14 

.21 

.10 

•  24 

.21 

JEROME 

2 

.21 

.*'' 

.02 

.11 

.37 

.11 

T 

•  21 

.10 

.13 

.40 

.30 

MINIOCKA  0AM 

1 

.44 

.09 

.09 

.31 

.01 

.17 

.06 

•  34 

.09 

.09 

T 

.17 

.20 

PAUL  I  ENE 

I 

.41 

T 

.16 

.14  .02 

.14 

.16 

.02 

.30 

•01 

.*1 

T 

PICABO 

I 

.93 

T 

.99 

,29 

T 

.19 

.41 

T 

T 

.38 

T 

.34 

T 

.49 

RICHFIELD 

2 

.71 

^02 

.If 

.21 

.23 

.17 

.06 

.86 

.18 

flUPCRT  13  NNE 

>  1 

.51 

•01 

•  32 

.18 

.04 

.01 

.32 

.04 

.20 

.09 

T 

.40 

S»40  SHONE   I  hNW 

1 

.91 

.41 

.01 

.11 

.01 

.48 

.13 

.02 

T 

.20 

T 

•  10 

.09 

.23 

.20 

TMIN  FALLS  2  NNE 

2 

.01 

.16 

.26 

.11 

•  29 

.12 

.12 

T 

.24 

T 

T 

•  16 

.03 

.*9 

Thin  falls  3  se 

1 

.9* 

•  10 

.29 

.11 

.29 

.19 

.11 

T 

•  ZT 

.01 

.1* 

.02 

•  *6 

T 

Twin  falls  wBaso 

1 

.•1 

.12 

.20 

•  24 

T 

.21 

.10 

.09 

T 

•  24 

T 

T 

.12 

.01 

.93 

DAILY  PRECIPITATION 


Continued 


NOBTHKSTERN  VtLLEVS 
01 

CHALLI9 

CHIUr  BARTON  flkJ 

DUBOIS  34  w 

SIBBONSVILLC 

MACKtV  RANGCR  STATION 


ABERDEEN  EXP  STATION 
AMERICAN  FALLS  1  SW 
ARCO  9  NU 
ASMTON  I  S 
BlACKFOOT  I  SSU 

craters  of  the  moon  nm 
Dubois  exp  station 
fort  hall  indian  agncv 

HAMER  a  NM 
HOME 

IDAHO  FALLS  2  ESE 
IDAHO  FALLS  FAA  AP 
IDAHO  FALLS  *2  NM  wB 
IDAHO  FALLS  AA  M  MB 
MALTA   1  NE 

POCATELLO  MB  AIRPORT  / 

SAINT  ANTHONY 

SUGAR 

EASTERN  HIGHLANDS  10 

ARSON  2  NH 
BLACKPOOT  0AM 
CONDA 
ORISGS 
GRACE 

lOAHO  FALLS  U  SE 
ISLAND  PARK  DAM 
KILGORE 

LIFTON  PUMPING  STATION 
MALAD 

HALAD  CITY  FAA  AP 
MC  CAMMON 

MONTPELIER  RANGER  STA 
OAKLEY 

PALISADES  DAM 

POCATELLO  2 

PRESTON  2  SE 

RIRIE  12  ESE 

STREVELL 

SmAN  valley  1  M 


I. 00 
>.09 
1.19 


1.6« 
l.SO 
,8A 


1.A9 
2.2< 
2.2A 


1.21 
1.2a 
1.9! 


1.2C 
2.9« 
l.tS 


Day  of  Month 


.10 
.25 


.09 
,09 
.03 


.29 
.10 


.09     .49  ,04 


10     11     12     13     14     15     16     17     18     19    20     21     22     23     24     25     26     27     28     29  30 


.24     .04  ,02 


,21     .10     .91     .06  ,0« 


,09    .40  T 


.09     .20  .10 


.02     ,38     ,07  .02 


.05     .50  T 
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DAILY  TEMPERATURES 


NOVEMBER  1963 


StiUon 

Dty  Of  Month 

• 

a 
m 

1 

2 

3 

4 

9 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

IS 

16 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

29 

29 

30 

31 

m 

> 
< 

PANHANDLE  01 

BAVVIEU  MODEL  BASIN 

MAX 

MIN 

49 

29 

50 
38 

46 

23 

45 

31 

44 

29 

45 

33 

45 

33 

44 

32 

46 
36 

47 
28 

44 

28 

46 
36 

46 
37 

47 
40 

48 
37 

45 

33 

44 

35 

41 

30 

41 
33 

41 
28 

34 
19 

35 
23 

37 
31 

43 
33 

43 
36 

53 
40 

56 
34 

43 
18 

35 
17 

35 
15 

44,0 
30.5 

BONNEBS  FERRY  1  SM 

MAX 
MIN 

47 
26 

48 
27 

50 
21 

44 
28 

47 

33 

42 
30 

43 
36 

46 

33 

45 
32 

48 
31 

46 
30 

47 
30 

45 
34 

48 
40 

47 
40 

42 
35 

43 
38 

45 
38 

40 
36 

40 

26 

30 
24 

37 
27 

38 
33 

47 

33 

46 

33 

53 
43 

50 
36 

36 
21 

35 
19 

32 
16 

43.6 
31.0 

CABINET  SORGE 

MAX 
MIN 

51 
30 

52 
40 

48 
27 

44 

36 

45 

33 

44 

30 

42 
35 

43 
34 

48 
37 

42 
32 

46 

30 

45 
33 

45 
35 

48 
41 

47 
37 

41 
35 

38 
35 

40 
35 

39 
35 

39 
30 

32 
25 

34 

25 

39 
33 

45 

35 

41 
36 

91 
40 

49 

31 

36 

20 

39 
18 

38 

20 

42.9 
32.1 

COEUR  D  ALENE  R5 

MAX 
MIN 

56 
31 

54 
42 

52 
27 

52 
38 

45 
35 

53 

33 

46 

38 

45 

35 

45 
40 

50 
34 

46 

34 

50 
31 

49 

38 

48 

38 

50 
38 

45 
37 

43 

38 

46 
36 

43 

35 

42 
31 

42 
20 

39 
25 

40 
34 

44 

39 

44 

39 

49 

33 

55 
36 

46 

31 

49 

21 

42 
22 

46,9 
33.'6 

PORTNILL 

MAX 

MIN 

48 

24 

51 

31 

50 
23 

43 

30 

44 

31 

40 

27 

42 
32 

48 
28 

45 
25 

45 
28 

44 

26 

48 
26 

45 
29 

46 
34 

46 
34 

45 
34 

43 

35 

43 
32 

41 

30 

35 
24 

30 
17 

36 
19 

39 

30 

44 

28 

45 

30 

52 
38 

91 
31 

36 
19 

39 
18 

33 
13 

43.0 
27.5 

PRIEST  RIVER  E«P  5TA 

MAX 
MIN 

47 
28 

44 

33 

47 
25 

42 
31 

42 

30 

38 
32 

39 
33 

39 
32 

43 

33 

42 
31 

45 
29 

44 
29 

45 
35 

46 
39 

43 
36 

41 
32 

41 
35 

41 
29 

38 
33 

40 
27 

31 
25 

34 

28 

36 
32 

38 
31 

38 
32 

91 
35 

48 

29 

33 
14 

32 
16 

33 
14 

40.7 
29.6 

SAINT  MARIES 

MAX 
MIN 

62 
28 

55 
30 

53 
26 

46 

38 

49 
31 

47 

37 

46 
37 

43 
35 

49 

37 

46 
36 

52 

30 

55 
34 

51 
36 

53 
44 

49 
38 

46 

37 

44 
34 

43 
37 

41 

35 

40 
30 

30 
17 

37 
23 

43 

33 

42 
37 

44 

35 

95 
35 

92 
34 

39 
19 

39 
17 

41 
14 

46.5 
31,8 

5AN0P0INT  EXP  STATION 

MAX 
MIN 

48 
29 

50 
39 

47 
26 

43 
34 

43 
35 

42 
32 

42 
35 

44 
34 

44 
32 

45 
32 

45 
31 

45 
32 

46 

37 

47 
41 

45 
40 

42 
36 

41 
35 

41 
34 

40 
33 

40 
28 

29 
25 

35 
28 

38 
33 

45 
37 

44 
39 

51 
44 

47 
32 

37 
20 

34 
19 

37 
IB 

42.6 
32.3 

TENSED 

MAX 
MIN 

59 
28 

56 
28 

54 

20 

46 
35 

49 

30 

45 
34 

43 

33 

46 

35 

46 

34 

49 

29 

50 
24 

57 

33 

52 
34 

56 
34 

46 
37 

43 
34 

43 

32 

43 

32 

43 
38 

42 
24 

34 
15 

37 
32 

43 

32 

44 

32 

46 

38 

45 

37 

53 
34 

38 

20 

36 

12 

40 
14 

46.2 
29.8 

NORTH  CENTRAL 
PRAIRIES  02 

COTTONWOOD 

MAX 
MIN 

59 
27 

53 
31 

51 
25 

45 

19 

45 
25 

48 
33 

42 
24 

41 
33 

48 
35 

47 
32 

46 
31 

54 
33 

54 
34 

58 
40 

47 
34 

39 
31 

43 
34 

45 
34 

45 
34 

40 
25 

32 
14 

40 
27 

45 
32 

45 
31 

45 
32 

55 
37 

46 
29 

40 
17 

42 
19 

42 
28 

46,1 
29.3 

SRANSEVILLE 

MAX 

MIN 

64 
29 

53 
29 

51 
27 

52 
36 

48 
29 

50 
35 

46 
25 

43 

38 

45 

32 

52 
32 

46 

30 

55 
34 

60 
36 

61 
36 

49 

36 

42 
34 

48 

37 

48 
35 

49 
37 

45 
23 

34 
11 

41 
29 

50 
34 

45 
34 

47 

32 

54 

33 

44 

25 

41 
18 

42 
18 

46 
21 

48.4 
30.2 

MOSCOW  U  OF  I 

MAX 
MIN 

54 
36 

55 
38 

51 
27 

49 
48 

49 
29 

45 
36 

42 

30 

45 
34 

46 
39 

49 
33 

49 
34 

55 
40 

50 
40 

63 
41 

47 
33 

46 

32 

42 
36 

45 
34 

43 
35 

44 
24 

34 
15 

39 
30 

40 
33 

45 
35 

45 
38 

50 
43 

49 

32 

49 

27 

42 

27 

43 

27 

46.7 
33.5 

NE2PERCE 

MAX 
MIN 

60 
)0 

55 
20 

50 
15 

45 

20 

45 

22 

50 

30 

43 
27 

43 
ig 

45 

35 

43 
32 

44 

30 

53 
35 

48 
34 

61 
40 

47 
34 

40 
30 

43 
34 

47 
32 

45 

35 

41 

26 

30 
14 

39 
26 

47 
34 

43 
34 

45 

35 

50 
38 

46 

30 

40 
18 

39 
22 

41 

23 

49.6 
29.2 

POTLATCh 

MIN 

59 
3* 

57 
32 

58 
25 

58 
40 

49 
31 

36 

34 

45 
33 

40 

52 

32 

59 
31 

55 
38 

56 
43 

47 
38 

46 

35 

46 
35 

45 
34 

42 
36 

45 
32 

43 

26 

32 
16 

40 
31 

45 
35 

44 
34 

46 
38 

52 
41 

50 
36 

40 
25 

47 
24 

48 
26 

48.1 
33.0 

WINCHESTER  1  SE 

MAX 
MIN 

58 
30 

53 
32 

47 
24 

45 
34 

47 

27 

45 
34 

41 

27 

40 
28 

44 
34 

43 
33 

47 
29 

60 
35 

57 
34 

55 
38 

42 
33 

40 
29 

41 
32 

45 

30 

43 

33 

40 
24 

32 
12 

37 
27 

45 

33 

42 
31 

46 

32 

47 
38 

45 
31 

46 
18 

45 

20 

44 

20 

45.9 
29.4 

NORTH  CENTRAL  CANYON! 
03 

FENN  RANGER  STATION 

MAX 
MIN 

54 
29 

56 
29 

52 
33 

53 
40 

4t 
36 

50 
36 

60 
33 

46 
34 

44 
39 

45 

36 

46 
36 

56 
36 

56 
40 

48 

37 

51 

37 

43 
37 

47 
35 

43 
36 

40 
25 

38 
26 

39 
30 

44 
38 

45 
38 

48 
39 

SO 
39 

54 
26 

47 

22 

39 
19 

47.9 
33.6 

KOOSKIA 

MAX 
MIN 

63 
24 

56 

38 

55 

27 

46 

34 

50 

34 

58 

31 

50 
27 

47 
38 

46 
39 

54 

35 

54 
35 

60 
38 

55 
36 

60 
38 

60 
36 

52 

27 

48 
34 

50 
34 

53 

33 

48 
34 

40 
19 

40 
29 

46 
30 

48 

35 

49 

37 

48 

29 

55 
34 

48 

19 

40 
16 

42 
14 

50.7 
31.0 

LFWISTON  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

64 
39 

57 
33 

52 
33 

51 
37 

52 
34 

53 
39 

47 
33 

50 
43 

54 
39 

49 
36 

52 
36 

54 
40 

52 
38 

56 
44 

55 
38 

52 
35 

49 
42 

47 
37 

49 
38 

47 
23 

36 
19 

46 
35 

51 
37 

50 
38 

56 
42 

58 
49 

51 
28 

46 
24 

44 
28 

37 
21 

50.6 
35.1 

OPOF INC 

MAX 
MIN 

61 
29 

61 
39 

55 
30 

48 
41 

49 
36 

49 
38 

45 

31 

46 
41 

53 
38 

54 
38 

50 
36 

57 
38 

50 
37 

58 
42 

53 
36 

45 
34 

46 
37 

49 
39 

44 

37 

45 
38 

43 
21 

48 

30 

47 

37 

46 
39 

48 

40 

47 
37 

52 
34 

44 
24 

42 

22 

43 

20 

49.3 
34.6 

RIGGINS  ranger  STATIO^ 

MIN 

67 
46 

65 
52 

6 1 
54 

58 
45 

50 
34 

60 
43 

55 
31 

50 
42 

55 
41 

52 
42 

58 
42 

60 
44 

60 
44 

64 
52 

60 
43 

53 
35 

50 
40 

52 
40 

56 
41 

49 

36 

41 
26 

45 
32 

52 
38 

52 
40 

54 
40 

94 
49 

59 
40 

51 
28 

90 

30 

46 

30 

54.6 
39.9 

Si  ATE  CREEK  RS 

MAX 
MIN 

54 

27 

60 
41 

54 
27 

52 
43 

51 
38 

56 
35 

62 
34 

60 
34 

58 
36 

68 
38 

68 
37 

52 
40 

50 
46 

59 
44 

52 
39 

52 
37 

42 
23 

48 
35 

54 
40 

52 
40 

57 
45 

99 
49 

57 
43 

50 
22 

49 
22 

48 
18 

54,8 
35.7 

CENTRAL  MOUNTAINS  04 

ANDERSON  DAM 

MAX 
MIN 

58 
31 

54 

34 

53 
40 

49 
35 

42 
35 

50 
37 

45 
29 

43 

33 

46 
37 

52 
35 

58 
36 

55 
37 

54 

39 

52 
45 

48 
36 

43 
25 

44 

28 

50 
35 

44 

33 

42 
34 

36 
27 

35 

23 

34 

30 

45 

32 

40 
25 

42 

22 

48 

23 

39 
19 

39 
18 

38 
21 

45.9 
31.1 

arrowrock  dam 

MAX 
MIN 

62 
30 

59 
44 

54 

39 

51 
39 

44 
34 

53 
39 

50 
29 

45 
33 

46 
40 

52 
34 

53 
37 

54 
36 

55 
39 

56 
48 

56 
36 

45 

28 

46 
29 

49 

37 

49 
40 

49 
36 

37 
25 

36 
24 

39 
32 

39 
31 

38 
30 

38 
27 

43 
32 

39 
22 

33 
19 

32 
18 

46.7 
32.9 

ATLANTA  3 

MAX 
MIN 

45 
12 

57 

23 

45 

30 

48 

30 

42 
24 

40 
27 

40 
21 

41 
23 

35 
22 

40 
22 

45 
23 

49 
21 

46 
23 

46 

30 

42 
30 

36 
23 

31 
13 

37 
22 

43 
22 

43 
25 

33 
23 

32 
12 

27 
17 

32 
27 

32 
11 

37 
17 

42 
29 

42 
8 

37 
10 

40 
9 

40.2 
20.9 

AvERY  RANGER  STATION 

MAX 
MIN 

64 
30 

SO 
38 

46 
28 

S3 
25 

S3 
32 

44 

32 

45 
35 

45 
35 

46 
30 

46 

30 

46 

30 

52 
39 

51 
35 

52 
40 

50 
35 

41 
32 

41 
32 

41 

33 

42 
33 

39 
31 

35 
19 

36 
28 

42 
32 

45 
32 

45 
32 

49 
32 

49 
37 

40 
17 

40 

17 

40 
17 

45,3 
30.6 

Big  creek  1  s 

MAX 
MIN 

50 
11 

49 

28 

43 

25 

43 
33 

37 
IB 

36 
29 

35 
6 

39 

30 

40 
29 

41 
24 

42 

27 

42 

27 

40 

28 

45 

32 

55 
28 

35 
24 

34 
24 

37 
28 

43 

22 

36 
26 

34 
13 

31 
15 

35 

20 

37 
25 

35 
8 

48 

18 

49 

27 

35 
3 

39 
-  2 

36 
■  2 

39.9 
20.8 

Bungalow  ranger  sta 

MAX 
MIN 

Burke  2  ene 

MAX 
MIN 

54 
26 

45 
33 

44 
22 

3? 
32 

35 
28 

36 

30 

35 
32 

38 
32 

39 
29 

39 

30 

38 
25 

41 
31 

45 

30 

45 
36 

45 
32 

34 
29 

33 
31 

34 
29 

35 
28 

35 
24 

27 
9 

33 
22 

35 
29 

36 
32 

36 
32 

49 

33 

39 
30 

31 
15 

30 
16 

33 
18 

37.7 
27.5 

CASCADE   1  NW 

MAX 
MIN 

52 
22 

52 
37 

46 

33 

44 
34 

37 
28 

45 

33 

46 

19 

37 
31 

48 

33 

44 

31 

47 

30 

45 

30 

54 

30 

52 
41 

51 

30 

40 
24 

36 

27 

40 
30 

41 
28 

34 

30 

32 

20 

29 
21 

34 

26 

39 
31 

37 
25 

42 

30 

41 
34 

36 
12 

30 
12 

31 
12 

41.4 
27.5 

COBALT 

MAX 
MIN 

51 
11 

46 

20 

40 
21 

46 
25 

45 

15 

44 

25 

45 
14 

42 
17 

40 

19 

46 

20 

50 
21 

45 

22 

42 

20 

48 
26 

56 

21 

47 
22 

50 
23 

49 

20 

50 
16 

49 

17 

40 
15 

33 
6 

35 

20 

39 
25 

33 
11 

35 
15 

40 
10 

33 
2 

29 
6 

23 
1 

42.4 
16.9 

DFADwOOO  0AM 

MAX 
MIN 

54 
21 

53 
25 

53 
30 

41 
31 

36 
31 

39 
30 

36 
22 

34 
29 

43 
31 

43 
28 

48 

28 

45 
28 

47 
28 

44 
34 

43 
29 

34 
21 

36 
20 

38 
27 

39 
20 

34 
29 

32 
14 

28 
11 

34 
24 

41 
27 

36 
20 

40 
25 

40 

30 

36 
9 

37 
8 

37 
8 

40.0 
23.9 

OCER  POINT 

MAX 
MIN 

43 
29 

44 
31 

35 
30 

36 
27 

30 
28 

34 
27 

30 
23 

34 
25 

37 
31 

39 
31 

42 
32 

47 
39 

46 
40 

54 

36 

45 

22 

25 
IB 

26 

20 

29 
23 

33 
24 

31 
22 

22 
12 

19 
12 

29 
17 

32 
25 

31 
24 

40 
24 

40 

21 

36 
20 

41 

23 

46 

23 

35.9 
25.3 

DIXIE 

MAX 
MIN 

53 
11 

45 
27 

43 

20 

43 
27 

35 
11 

35 
26 

34 
10 

35 
28 

41 
30 

35 
30 

41 
27 

45 
25 

43 
25 

49 

30 

42 
25 

38 
16 

33 
20 

40 

20 

43 
18 

34 

20 

28 
7 

33 
9 

35 
24 

37 
26 

38 
24 

45 

22 

47 
21 

39 
-  1 

39 

-  4 

43 
-  3 

39.7 
19.0 

ElK  CITY 

MAX 
MIN 

51 
19 

63 
18 

46 

26 

51 
25 

41 
26 

51 
26 

44 

26 

36 
33 

41 

31 

40 

30 

46 

29 

54 
29 

50 
30 

61 
31 

44 

26 

44 

26 

46 

27 

49 
29 

45 

15 

33 
13 

37 
12 

42 
26 

40 
28 

35 
27 

45,4 
25.4 

ClK  RIVER  1  S 

MAX 
MIN 

53 
25 

62 
28 

50 
24 

52 
29 

43 

28 

50 

27 

43 

30 

43 
31 

40 
34 

47 
29 

41 

29 

49 
29 

59 
30 

50 
32 

50 
32 

42 

30 

39 
33 

37 
33 

40 

30 

37 
32 

37 
13 

31 
22 

36 
29 

37 
33 

39 
34 

41 

30 

48 

31 

40 
19 

38 
15 

41 

13 

43,8 
27.8 

Contlnuvd 


DAILY  TEMPERATURES 


IDAHO 
NOVEMBER  1963 


StaUon 

Day  01  Month 

rage 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

IE 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

28 

27 

28 

29 

1  30  1  31 

> 
< 

FAIRFIELD  RANGER  STA 

MAX 
MIN 

52 
20 

52 
22 

48 

29 

45 
29 

45 
24 

46 

33 

43 

20 

38 
31 

48 
33 

53 
26 

55 
27 

58 
26 

55 
29 

51 
39 

46 
34 

39 
23 

38 
20 

44 
26 

41 

23 

36 
29 

35 
15 

28 
7 

31 
25 

39 
12 

29 
3 

29 
11 

36 
10 

30 
4 

26 
-  8 

30 
-  5 

41.7 
20.6 

SALENA 

MAX 
MIN 

OAROEN  VALLEY  RS 

MAX 
MIN 

58 
28 

48 

32 

46 
36 

44 
34 

39 
33 

41 
34 

39 
3  3 

36 
32 

44 

33 

48 
31 

55 
32 

48 

32 

50 
35 

46 
42 

44 
35 

42 
24 

40 
26 

44 

24 

38 
27 

38 
35 

40 
24 

38 
22 

34 
32 

42 

30 

43 
26 

44 

22 

39 
13 

34 
10 

42,9 
29.2 

SPOUSE 

MAX 
MIN 

*5 

46 

1 2 

42 
22 

43 
26 

34 
12 

36 

30 

39 

44 

25 

46 

29 

51 
18 

51 
24 

53 

20 

52 
24 

54 

30 

45 
34 

45 
18 

35 
12 

39 
14 

39 
13 

33 
24 

35 
13 

26 
2 

28 
16 

37 
8 

38 
.  3 

28 
0 

36 
16 

37 
-  7 

41 

-  £, 

39 
.  3 

40.7 
14.8 

hailEy  ranger  station 

MAX 
MIN 

49 

20 

52 
22 

51 
31 

45 
3 1 

39 
23 

41 
25 

46 

20 

43 

20 

42 

30 

47 
25 

52 
29 

55 
30 

56 
31 

57 
33 

50 
34 

41 
20 

41 
18 

37 

20 

44 

22 

43 
23 

34 
22 

26 
4 

26 
U 

36 
19 

35 
9 

34 
4 

37 
6 

42 

1 

35 
5 

41 
18 

42.6 
20.  3 

HFAOOUARTERS 

MAX 
MIN 

53 
25 

61 
25 

49 
23 

53 
28 

43 

28 

50 
29 

45 
25 

42 
26 

41 
33 

44 
28 

45 
27 

48 

29 

58 
29 

55 
31 

52 
31 

47 

30 

39 
32 

39 
32 

43 
30 

42 
32 

35 
15 

30 
21 

37 
27 

36 
32 

39 
32 

42 

30 

49 
29 

40 
19 

37 
16 

42 
13 

44.5 
26.9 

HILL  CITY 

MAX 
MIN 

52 
16 

50 
21 

48 
28 

45 

31 

35 
24 

46 
30 

45 

22 

40 
31 

45 
32 

52 
25 

55 
26 

58 
24 

59 
28 

51 
38 

46 
33 

40 
23 

38 
19 

45 
27 

40 
23 

37 
29 

33 
16 

29 
5 

30 
24 

37 

23 

34 

0 

26 
6 

36 
11 

34 
-  3 

29 
-  6 

30 
-11 

41.6 
19.8 

IDAHO  CITY 

MAX 
MIN 

59 
20 

56 
28 

51 

33 

43 
37 

41 
30 

49 

33 

43 
20 

40 
32 

41 
33 

40 

20 

53 
29 

50 
28 

52 
32 

51 
39 

45 
34 

41 
23 

42 
24 

46 
31 

42 
25 

40 
33 

34 
25 

32 
19 

33 
29 

41 
32 

39 
27 

42 

27 

43 
29 

39 
10 

39 
9 

40 
9 

43.6 
26.7 

KELLOGG 

MAX 
MIN 

53 
30 

60 
32 

47 
26 

52 
32 

45 

35 

49 
37 

48 
37 

46 

38 

44 
39 

46 
34 

44 

30 

48 

32 

52 
34 

50 
35 

57 
41 

45 
38 

45 
39 

42 
38 

44 

36 

48 
33 

36 
21 

38 
25 

41 
35 

47 
36 

42 
37 

55 
39 

57 
39 

42 
23 

38 
20 

38 
19 

46.6 
33.0 

LOWMAN  3  E 

MAX 

MIN 

61 
20 

47 
25 

46 
32 

50 
32 

38 
30 

47 

33 

43 
23 

39 
30 

44 
34 

48 
32 

52 
32 

49 
29 

52 
29 

49 
30 

53 
32 

41 
24 

40 

HC  CALL 

MAX 

MIN 

5<. 
24 

48 

30 

42 
34 

42 
35 

35 
34 

42 
25 

38 
20 

36 
30 

45 
30 

41 
32 

47 

30 

48 
31 

49 

30 

47 

36 

42 
25 

34 
21 

31 
28 

32 
26 

34 
26 

32 
22 

32 
13 

30 
16 

32 
26 

41 

29 

40 
27 

44 

30 

37 

20 

33 
10 

33 
7 

31 

6 

39.1 
25.2 

MOOSE  CREEK  RANCH 

MAX 
MIN 

MULLAN  FAA 

MAX 

MIN 

60 
32 

48 
23 

48 
25 

44 

30 

42 
30 

40 
29 

41 
29 

39 
30 

44 

30 

44 

29 

40 
30 

42 
33 

45 
31 

50 
35 

39 
30 

39 
30 

35 

30 

38 
30 

39 
29 

36 
21 

30 
12 

34 

27 

39 
31 

42 
31 

40 
31 

53 
36 

42 
23 

39 
17 

42 

20 

44 

20 

41.9 
27,8 

NFW  MEADOWS  RANGER  STA 

MAX 
MIN 

Ul, 
20 

50 
19 

55 

20 

51 
30 

44 
33 

43 
27 

48 
1 1 

45 
12 

39 
30 

42 

30 

45 
32 

53 
30 

51 
29 

49 
29 

52 
30 

46 
18 

46 
17 

36 
26 

40 
24 

37 
29 

35 
6 

35 
9 

32 
21 

35 
26 

41 
19 

37 
24 

34 

30 

43 
3 

30 
-  2 

34 
.  2 

42.4 
21,1 

PIERCE 

MAX 
MIN 

47 

22 

51 
23 

51 

22 

51 
27 

51 

27 

43 
29 

43 
22 

39 
22 

42 
32 

42 

30 

44 
27 

44 
28 

49 
30 

49 
30 

50 
30 

41 

30 

38 
31 

39 
31 

41 

30 

41 
31 

34 
15 

30 
17 

35 
17 

35 
31 

39 
31 

43 
29 

43 
29 

39 
18 

35 
15 

34 
14 

42,1 
25,7 

POWELL 

MAX 
MIN 

49 

23 

51 
23 

54 

30 

53 
34 

45 
24 

42 

31 

48 

28 

41 
29 

35 
29 

37 
31 

51 
29 

56 
30 

51 
30 

48 
31 

44 

31 

38 
28 

41 
31 

42 
29 

34 
29 

33 
20 

30 
20 

34 

26 

35 
24 

43 
32 

37 
31 

44 

32 

40 
19 

32 
16 

26 
14 

41.9 
27.0 

STANLEY 

MAX 

56 
14 

45 
26 

46 
26 

39 
32 

35 
15 

39 
30 

35 
15 

36 
29 

41 
31 

45 
23 

45 
25 

40 
26 

46 
27 

46 
34 

48 
27 

32 
18 

37 
14 

40 
26 

43 
19 

35 
30 

33 
14 

32 
5 

32 
24 

40 
23 

34 

10 

40 
10 

42 
16 

31 
-  5 

30 
-  6 

27 
-  5 

39.1 
19.0 

SUN  VALLEY 

MAX 
MIN 

50 
12 

51 

12 

50 
23 

43 
31 

38 
16 

42 
31 

39 
7 

38 
28 

43 
31 

45 
14 

48 
21 

48 
17 

49 
22 

47 
33 

42 

32 

38 
12 

36 
14 

40 
22 

41 

16 

38 
28 

32 
23 

29 
-  2 

30 

22 

36 

8 

36 

0 

36 
4 

41 
11 

35 
-  5 

42 
-  3 

37 
-  1 

40.7 
16.0 

WALLACE  WOODLAND  PARK 

MAX 
MIN 

50 
30 

60 
35 

47 
25 

52 
27 

44 

33 

46 
3  1 

44 
36 

44 
36 

42 
36 

46 
32 

45 
28 

44 
28 

46 
32 

52 
33 

56 
37 

41 

33 

40 
34 

37 
33 

40 
33 

42 
34 

35 
1 7 

35 
2  I 

37 
33 

42 
34 

42 
35 

45 
37 

55 
39 

39 
2  1 

37 
19 

37 
1 6 

44.1 
30,7 

WARREN 

MAX 
MIN 

52 
I  8 

45 
2  7 

40 
20 

42 
28 

35 
1 3 

39 
27 

33 
2 

39 
27 

38 
25 

43 
26 

47 
2 1 

55 
24 

49 
26 

47 
32 

45 
22 

33 
15 

35 
18 

35 
25 

40 
21 

34 
21 

28 

32 
9 

36 
22 

36 
28 

40 
9 

44 

20 

41 

22 

39 

3 

41 
3 

46 

40,4 
18,9 

SOUTHWESTERN  VALLEYS 
05 

BOISE  LUCKY  PEAK  DAM 

MAX 
MIN 

66 
J5 

58 
41 

58 

44 

50 
37 

57 
41 

55 
33 

50 
39 

51 
44 

58 
44 

60 
42 

61 
41 

64 
41 

64 
52 

65 
40 

49 

30 

48 
35 

54 
40 

52 
45 

48 
35 

38 
25 

41 

29 

43 
34 

46 
35 

46 
33 

46 
32 

46 
26 

42 
25 

42 
24 

52.1 
36.9 

BOISE  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

67 
35 

57 
41 

61 
42 

55 
39 

54 
39 

58 
36 

51 
31 

51 
42 

55 
43 

57 
40 

58 
39 

53 
40 

64 
41 

66 
52 

53 
34 

48 
33 

49 

36 

55 
43 

52 
42 

47 
32 

38 
27 

42 
31 

45 
34 

46 
33 

48 

31 

50 
29 

48 
29 

46 

26 

41 

25 

37 
23 

51.7 
35.6 

BRUNEAU 

MAX 
MIN 

64 
28 

59 
40 

60 
40 

60 
43 

47 
33 

57 
41 

52 
26 

54 
24 

54 
37 

59 
35 

62 
34 

62 
33 

63 
36 

63 
36 

64 

39 

49 

25 

51 
28 

54 
28 

49 
36 

50 
34 

40 
21 

41 
24 

45 
34 

46 
27 

49 
27 

46 

30 

49 
30 

46 
22 

43 
19 

35 
18 

52.5 
30.9 

CALDWELL 

MAX 
MIN 

62 
34 

58 
44 

55 
37 

55 
43 

52 
33 

59 
42 

54 
26 

52 
40 

56 
46 

55 
31 

50 
36 

49 
33 

55 
36 

62 
48 

65 
36 

50 
27 

47 
32 

55 
35 

55 
38 

45 
37 

43 
23 

41 
25 

44 
32 

49 

35 

47 
27 

45 
28 

50 
29 

47 
21 

42 

20 

38 
19 

51.2 
33.1 

CAMBRIDGE 

MAX 

MIN 

58 
16 

57 
34 

54 

32 

50 
35 

47 
25 

55 
32 

38 
22 

40 
28 

46 
27 

49 
27 

57 
28 

54 
27 

58 
30 

56 
42 

57 
34 

46 

20 

40 
26 

46 

26 

40 
26 

39 
31 

38 
22 

36 

20 

37 
25 

40 
33 

3v 
24 

40 
22 

47 
25 

37 
14 

36 
12 

37 
13 

45.8 
25.9 

COUNCIL 

MAX 

MIN 

58 
22 

56 
35 

52 
33 

48 
40 

44 
28 

53 
37 

48 

20 

39 
3 1 

52 
34 

52 
35 

58 
33 

55 
3 1 

56 
31 

54 
44 

55 
36 

46 
22 

41 
29 

47 

32 

44 
29 

40 
34 

39 

23 

35 
23 

37 

jO 

39 
30 

38 
23 

39 
3 1 

43 
30 

41 
18 

41 
1 6 

41 
1 6 

46.4 
29,2 

DEER  FLAT  DAM 

MAX 
MIN 

60 
38 

57 
44 

53 
37 

55 
44 

47 
35 

59 
39 

49 
27 

50 
41 

55 
47 

54 
34 

52 
34 

49 
36 

52 
38 

64 
48 

j3 
35 

50 
26 

45 

33 

53 
34 

50 
37 

43 

37 

42 
24 

39 
2  7 

41 
32 

49 

36 

42 
26 

43 

30 

49- 
3 1 

45 

22 

42 
22 

39 
20 

49,7 
33.9 

EMMETT  2  E 

MAX 
MIN 

64 
25 

42 

59 
34 

55 
44 

51 

32 

60 
40 

51 
23 

52 

40 

58 
44 

55 
3 1 

56 
32 

54 
3  I 

56 
35 

67 
47 

62 
34 

50 
24 

44 
29 

53 
39 

50 
29 

46 
37 

42 
24 

42 
2  5 

48 

30 

46 

45 
2  7 

43 
29 

48 
30 

45 
20 

42 
20 

43 
1 8 

51.3 

GlENNS  FERRY 

MAX 
MIN 

65 
28 

62 
37 

63 
37 

57 
42 

49 
33 

60 
43 

55 
28 

50 
41 

53 
47 

65 
35 

67 
40 

68 
36 

65 
39 

60 
50 

60 
29 

50 
28 

52 
28 

55 
32 

50 
36 

50 
35 

41 
27 

43 

20 

42 
33 

49 

35 

50 
33 

50 
30 

50 
30 

48 
23 

50 
20 

44 

19 

54,1 
33,1 

GRAND  VIEW  3  MNW 

MAX 
MIN 

63 

U 

62 
39 

61 
36 

61 
42 

50 
32 

60 
35 

53 
25 

57 

41 

60 
41 

57 
32 

59 
33 

62 
30 

57 
33 

64 
45 

62 
37 

51 
22 

49 
24 

56 
25 

46 
34 

48 
34 

41 

20 

43 
19 

40 
30 

45 
33 

43 
26 

48 

25 

49 
30 

45 
16 

43 
I  7 

40 
17 

52.6 
29.6 

KUNA  2  NNE 

MAX 
MIN 

61 
29 

56 
43 

58 
36 

52 
43 

47 
32 

59 
40 

49 
25 

50 
41 

53 
46 

56 
35 

54 
35 

54 
35 

58 
36 

63 
49 

61 
37 

50 
25 

48 
29 

53 
36 

49 

36 

43 
37 

39 
27 

39 
24 

41 

33 

47 
35 

46 

28 

47 
29 

47 
30 

43 
22 

41 

23 

38 
17 

50.1 
33,2 

MOUNTAIN  HOME   1  SE 

MAX 
MIN 

58 
IS 

56 
24 

48 
25 

46 
32 

44 

31 

51 
41 

50 
25 

49 
24 

48 
25 

56 
34 

57 
33 

60 
33 

60 
37 

58 
44 

62 
39 

56 
26 

54 
24 

48 
37 

46 
34 

44 
28 

40 
23 

36 
20 

36 
32 

42 
34 

46 
25 

46 
27 

48 

26 

50 
27 

56 
28 

50 
16 

50,2 
29,3 

OLA  i  S 

MAX 
MIN 

PARMA  Experiment  sta 

MAX 

MIN 

52 
29 

60 
33 

58 

34 

55 
38 

54 
32 

34 

59 
27 

47 

28 

50 
43 

56 
33 

50 
33 

46 

32 

48 
34 

48 
37 

62 
38 

53 
25 

51 
29 

44 
27 

53 
29 

45 
37 

40 
23 

42 
24 

37 
31 

42 
35 

50 
27 

35 

29 

43 

30 

48 

20 

43 

19 

40 
17 

48.5 
30,2 

PAYETTE 

MAX 
MIN 

64 
27 

58 
45 

59 
35 

60 
43 

53 
31 

63 
37 

52 
33 

51 
40 

60 
43 

54 

40 

53 
34 

52 
33 

54 
36 

60 
45 

62 
36 

54 
25 

52 
29 

53 
28 

48 
27 

44 

37 

46 
25 

40 
26 

47 
33 

51 

37 

47 

26 

43 

28 

53 
31 

48 

20 

44 

16 

40 
18 

52,2 
32.2 

Swan  falls  power  house 

MAX 
MIN 

64 
31 

60 
43 

61 
41 

56 
45 

53 
39 

61 
41 

54 
32 

54 
43 

60 
48 

58 
39 

60 
39 

58 
39 

54 
40 

65 
49 

64 
42 

51 
32 

49 
32 

56 
36 

53 
38 

49 
37 

42 

26 

42 
28 

41 
34 

47 

36 

45 
32 

47 
31 

50 
34 

47 

27 

46 

26 

43 
23 

53.0 
36,2 

WEISER  2  SE 

MAX 
MIN 

59 

22 

57 
38 

54 

35 

60 
34 

51 
29 

60 
36 

51 
23 

50 
40 

56 
40 

51 
38 

54 
34 

54 
34 

57 
36 

61 
34 

55 
37 

52 
23 

45 
29 

50 
25 

48 
32 

44 
39 

44 
22 

35 
22 

42 
32 

45 
34 

47 
26 

44 
26 

51 
31 

47 
19 

43 
19 

43 
17 

50.3 
30.3 
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CONTl  NUED 


DAILY  TEMPERATURES 


IDAHO 
NOVEMBER  1963 


Day  Oi  Monlh  g, 


SUUon 

1 

2 

3 

4 

9 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

28 

27 

28 

29 

30 

31 

• 

< 

ilOUTMWESTEON 
HIGHLANDS  06 

SPASMERE 

MAX 

MIN 

63 
17 

60 
34 

51 
29 

51 
33 

48 
26 

48 
28 

45 
30 

59 
33 

49 
41 

58 
28 

55 
27 

64 
28 

59 
35 

63 
39 

57 

24 

42 
21 

46 
22 

45 
28 

40 
27 

44 
7 

37 
16 

48 
28 

41 
29 

90 
35 

41 
34 

39 
16 

46 

44 
18 

49.8 
26,6 

HOLLISTER 

MAX 
MIN 

SB 
27 

57 
39 

53 
33 

50 
33 

49 
27 

50 
39 

48 
25 

48 
34 

52 
43 

60 
36 

54 

30 

63 
37 

55 
33 

60 
41 

58 
32 

38 
23 

40 
29 

46 

2- 

40 
32 

43 
36 

37 
16 

37 
16 

38 
32 

40 

32 

46 
29 

44 

28 

46 
28 

44 

23 

40 
1 9 

37 
16 

47.7 
29.7 

sfvnolDs 

MAX 
MIN 

5? 
23 

58 
21 

a 

24 

55 
31 

58 
33 

55 
30 

51 
23 

55 
39 

54 
43 

55 
29 

56 

30 

58 

30 

59 
34 

66 
40 

58 
26 

54 
24 

98 

?3 

50 
31 

50 
28 

45 
31 

40 
20 

42 
31 

43 

30 

46 

25 

49 
29 

48 

22 

50 
20 

46 
15 

42 
15 

42 

16 

92.0 
27.1 

THPEE  CREEK 

MAX 

MIN 

60 
U 

54 

21 

50 
26 

45 
25 

49 

22 

48 

19 

47 

19 

49 

33 

51 
38 

57 
29 

61 
23 

67 

21 

64 
28 

60 
44 

55 
33 

40 
16 

41 
14 

42 
18 

41 
33 

40 
28 

34 
12 

40 

42 
29 

40 
30 

44 
25 

54 
27 

48 

53 
1 5 

51 

45 
11 

49. 1 
23.7 

TRIANGLE  RANCH 

MAX 
MIN 

62 

e 

42 
27 

47 
18 

47 
33 

47 
41 

54 
25 

62 
26 

60 
23 

55 
28 

58 
43 

55 
30 

40 
20 

40 
18 

45 
24 

42 
30 

40 
26 

30 
0 

35 
g 

38 
26 

40 
30 

40 
19 

45 
24 

44 
24 

40 

52 

45 

10 

46.3 
22.6 

CENTRAL  PLAINS  07 

BL  ISS 

MAX 
MIN 

60 
32 

59 
34 

55 
35 

51 
37 

45 

30 

54 
42 

53 
26 

48 
38 

51 
45 

62 
35 

62 
35 

64 
36 

62 
39 

58 
48 

57 
42 

46 

29 

46 
26 

91 
29 

47 
34 

45 
35 

36 

25 

38 
1 8 

38 
31 

36 
34 

41 
34 

43 

30 

47 
29 

41 
23 

44 

42 
19 

49.4 
32.4 

BURLEv 

MAX 
MIN 

54 
27 

61 
31 

62 
36 

54 

38 

51 

31 

53 

33 

47 
29 

51 
28 

51 

39 

53 

39 

63 
33 

59 
34 

60 
36 

63 
39 

61 
37 

47 

30 

47 

28 

46 
28 

49 

30 

48 
36 

45 
24 

41 
23 

44 
24 

39 
33 

40 
35 

46 

29 

91 
28 

50 
2 1 

45 

43 
20 

90.6 
30.6 

BURLEV  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

59 
26 

58 
30 

49 
34 

50 
35 

50 
27 

52 
37 

47 
28 

50 
39 

52 
45 

62 
36 

56 
30 

59 
36 

60 
35 

62 
43 

56 
34 

41 
28 

44 
27 

46 
29 

49 

30 

43 
31 

32 
24 

40 
23 

39 
34 

38 
34 

43 
33 

47 
26 

48 
26 

40 
16 

38 
20 

40 

20 

48.2 
30.7 

CASTLEFORD  2  N 

MAX 
MIN 

63 
18 

57 
24 

S3 
25 

54 
34 

46 
29 

49 
39 

50 
29 

52 
40 

53 
47 

59 
33 

56 
31 

59 
29 

58 
34 

60 
43 

58 
35 

45 
28 

45 
24 

48 
29 

49 

30 

43 
32 

34 
22 

40 
15 

37 
30 

43 
32 

44 

28 

46 
25 

46 
25 

40 
16 

40 
17 

39 
17 

48.8 
26.6 

HA7ELT0N 

MAX 
MIN 

61 
25 

56 
27 

59 
33 

53 
29 

47 

29 

55 
40 

47 
31 

50 
35 

50 
44 

52 
35 

58 
32 

58 
35 

58 
37 

64 
44 

58 
36 

50 
29 

45 

22 

47 
21 

48 
26 

42 
34 

38 
23 

42 
18 

37 
31 

39 
33 

40 
33 

44 

30 

45 

27 

42 
24 

40 

21 

36 

21 

46.8 
30.2 

JEROME 

MAX 
MIN 

60 
2S 

57 
31 

55 
32 

52 
33 

45 

30 

49 
40 

49 

28 

48 
37 

51 
45 

61 
37 

59 
33 

62 
39 

61 
39 

61 
45 

54 
39 

44 

27 

47 
26 

50 
26 

48 
28 

44 
33 

33 
22 

37 
17 

34 
30 

36 
32 

39 
30 

40 
28 

46 
25 

42 
19 

44 
2 1 

39 
20 

48.3 
30.7 

MINIDOKA  DAM 

MAX 
MIN 

54 

26 

56 
30 

51 
35 

49 
37 

48 

30 

53 
39 

47 

29 

48 
35 

50 
44 

59 
39 

55 
33 

53 
36 

53 
41 

62 
43 

55 
33 

40 
29 

45 
24 

45 
27 

46 
32 

43 
36 

39 
22 

38 
17 

35 
29 

35 
30 

37 
31 

38 
32 

46 
27 

40 
20 

36 
2 1 

36 
20 

46.4 
30.9 

PAUL   1  ENE 

MAX 
MIN 

50 
27 

58 
26 

58 
28 

53 
32 

52 
30 

52 
32 

46 
28 

48 

30 

50 
39 

50 
37 

59 
33 

55 
34 

58 
34 

59 
40 

62 
37 

41 
29 

42 
26 

45 
28 

47 
28 

45 
34 

43 
23 

29 
20 

40 
20 

38 
32 

37 
33 

40 
30 

40 
25 

47 
2  I 

39 
2 1 

38 
21 

47.4 

29.3 

PICABO 

MAX 
MIN 

48 

20 

51 
19 

54 
28 

43 
26 

40 
25 

45 
25 

45 

23 

40 
24 

41 
31 

51 
28 

55 
29 

57 
29 

58 
31 

56 
33 

58 
32 

44 

23 

42 
18 

38 
19 

44 

26 

43 

30 

35 
22 

27 
12 

32 
12 

32 
26 

38 

32 

41 

1 0 

40 

34 

36 
5 

43.4 
20.7 

PICHFIElD 

MAX 

MIN 

53 
27 

52 
28 

50 
32 

49 

31 

42 
30 

47 
34 

46 
31 

42 
32 

48 

37 

48 
31 

56 
30 

58 
29 

58 
35 

60 
40 

92 

33 

40 
16 

41 

20 

45 
23 

43 
26 

39 
31 

35 
20 

32 
12 

31 
27 

37 
29 

39 
2 1 

35 
25 

39 
1 3 

35 
14 

37 
12 

39 
12 

44.1 
26.1 

Rupert  ij  nne 

MAX 
MIN 

56 
21 

55 
24 

53 
32 

49 
26 

49 

26 

46 

37 

48 
25 

46 

30 

53 
42 

59 
33 

57 
29 

59 
31 

65 

33 

42 
22 

44 

20 

46 

23 

48 
24 

42 
33 

37 

20 

39 

10 

34 

26 

45 
26 

35 
29 

38 
26 

40 

30 

45 
16 

39 
15 

37 
15 

46.6 
26.0 

SHOSHONE  I  WNW 

MAX 
MIN 

51 
25 

50 
30 

46 
33 

45 
31 

39 
2b 

43 
37 

41 
22 

42 
33 

45 
39 

52 
32 

54 
33 

55 
32 

54 
37 

54 
44 

52 
36 

37 
22 

37 
21 

42 
26 

41 
27 

38 
34 

34 
19 

29 
14 

28 
26 

30 
28 

30 
23 

31 
25 

34 
20 

30 
13 

31 
1 1 

29 
15 

40.6 
27.2 

THIN  FALLS  2  NNE 

MAX 
MIN 

51 
24 

62 
26 

58 
34 

53 
35 

53 
30 

55 
34 

48 

32 

48 
35 

51 
42 

50 
36 

58 
32 

58 
34 

60 
35 

60 
38 

60 
38 

45 
31 

42 
29 

46 
26 

50 
27 

48 

29 

44 

23 

31 
19 

40 

20 

39 
32 

40 
35 

49 

30 

46 
26 

47 
21 

42 

20 

42 

20 

49.1 
29.6 

TWIN  FALLS  3  SE 

MAX 
MIN 

54 

22 

60 
28 

58 
28 

53 
35 

55 
32 

55 
35 

50 
32 

50 
34 

52 
42 

53 
36 

61 
35 

57 
33 

59 
34 

59 
37 

62 
37 

45 

30 

47 
27 

47 
27 

51 
28 

50 
30 

49 
22 

33 
21 

42 
20 

41 
32 

41 
35 

46 
31 

47 
26 

51 
24 

40 

20 

40 

19 

90.1 
29.7 

THIN  FALLS  WBASO 

MAX 
MIN 

51 
23 

63 
23 

56 
28 

53 
35 

53 
30 

55 
33 

48 
30 

48 
34 

52 
43 

50 
36 

58 
32 

56 
34 

58 
36 

59 
41 

61 
37 

44 
29 

42 
24 

45 
25 

48 
27 

47 
31 

44 

22 

30 
18 

39 
19 

39 
33 

39 
34 

42 
30 

45 
29 

46 
22 

40 
2 1 

40 
16 

48.4 
29.1 

NORTHEASTERN  VALLEYS 

oa 

CHALLIS 

MAX 
MIN 

51 
23 

54 

29 

51 
35 

51 
38 

38 
27 

48 

15 

45 
26 

45 
24 

32 
16 

31 
15 

37 
16 

34 

17 

39 
16 

50 
23 

41 
8 

41 
9 

40 
5 

CHILLY  BARTON  FLAT 

MAX 
MIN 

48 
16 

48 
15 

48 
23 

45 
25 

42 
12 

46 

29 

40 

13 

41 
26 

44 

9 

51 

u 

50 
19 

51 
20 

50 
23 

53 

32 

46 

30 

41 
15 

33 
12 

38 
10 

38 
18 

35 
22 

32 
22 

28 
5 

28 
12 

34 
14 

40 
5 

39 
14 

45 
17 

40 
2 

42 

0 

43 

0 

41.8 
15.7 

DUBOIS  W 

MAX 
MIN 

38 
32 

48 

28 

43 
23 

47 
22 

53 
28 

47 
27 

47 
27 

48 
33 

42 
18 

29 
13 

38 
18 

35 
20 

34 
20 

30 
20 

32 
6 

24 
17 

38 
21 

30 
22 

27 
13 

30 
22 

32 
2 

39 
3 

37.8 
19,6 

GlBBONSVILLE 

MAX 
MIN 

54 
21 

44 

30 

53 
27 

49 
34 

42 
27 

50 
30 

45 
21 

40 
32 

45 
31 

42 

30 

42 
29 

50 
26 

49 
28 

55 
31 

54 
34 

39 
29 

40 
23 

47 
30 

49 
26 

43 
33 

35 
24 

33 
16 

31 
26 

40 
27 

37 
27 

40 
26 

44,2 
27.5 

MACKAV  RANGER  STATION 

MAX 
MIN 

47 
15 

46 
15 

43 
18 

40 
20 

44 
20 

42 
19 

45 
20 

43 

i; 

41 
18 

44 

19 

42 
IT 

40 
14 

43 
19 

45 

20 

43 
18 

41 
14 

40 
16 

37 
16 

43 
15 

41 
13 

36 
16 

40 

20 

39 
19 

41 
19 

41 

18 

39 
17 

39 
19 

41 

20 

38 
17 

40 
16 

41.5 
17.6 

MAY  RANGER  STATION 

MAX 
MIN 

56 
18 

55 
19 

53 
17 

52 
28 

42 
22 

50 
33 

44 
14 

46 
29 

48 
30 

49 

30 

51 
29 

52 
21 

48 
26 

96 
33 

91 
35 

41 
17 

43 
19 

45 
18 

48 
23 

41 

32 

36 
23 

35 
10 

34 
23 

36 
24 

42 
24 

44 
17 

49 
22 

39 
9 

37 
5 

40 
4 

45.4 
21.8 

SALMON 

MAX 
MIN 

56 
20 

50 
37 

51 
34 

52 
34 

41 
24 

53 
33 

47 
22 

42 
33 

47 
33 

46 
31 

47 
26 

45 
25 

46 
29 

60 
34 

49 
32 

41 
25 

46 
26 

90 
32 

52 
28 

43 
33 

35 
22 

34 
15 

34 
26 

36 
25 

37 
24 

39 
22 

47 
24 

35 
15 

31 
1 1 

30 
6 

44.1 
26,2 

UPPER  SNAKE  RIVER 
PLAINS  09 

ABEROEEN  Exp  STATION 

MAX 
MIN 

45 
17 

56 

18 

54 

23 

47 

28 

48 
27 

51 
30 

44 
26 

46 
28 

49 
35 

54 
35 

59 
27 

52 
26 

57 

29  ■ 

54 

29 

62 
36 

40 
24 

41 

1 8 

41 

18 

45 
16 

46 

22 

41 

22 

26 
15 

35 
17 

33 
28 

35 
25 

31 
25 

33 
16 

40 
17 

32 
B 

29 
4 

44.2 
23.1 

AMERICAN  FALLS  1  Sw 

MAX 
MIN 

53 
26 

56 
28 

54 
35 

49 

38 

47 
32 

52 
33 

47 

30 

47 
37 

50 
43 

58 
40 

58 
31 

57 

3 1 

54 

34 

61 
36 

58 
32 

41 
29 

40 

30 

44 

31 

44 

32 

43 
39 

38 
22 

39 
19 

36 
30 

37 
32 

35 
30 

37 
27 

47 
25 

40 

22 

34 
16 

33 
16 

46.2 
30.1 

ARCO  3  NM 

MAX 
MIN 

48 
16 

48 
12 

42 
21 

48 
22 

39 
16 

45 
31 

44 
23 

49 
27 

50 
34 

53 
20 

53 
26 

55 
27 

54 
29 

59 

30 

46 

35 

39 
22 

37 
12 

41 
13 

41 
13 

34 
25 

33 
25 

29 
5 

30 
15 

36 
10 

26 
.  2 

29 
20 

31 
24 

33 
6  - 

32 
3 

26 
9 

41,1 
16,6 

ASHTON  1  S 

MAX 
MIN 

50 
16 

49 
IS 

49 
28 

43 
34 

49 
31 

47 
32 

42 
30 

37 
29 

42 
33 

49 
31 

52 
29 

58 
20 

56 
30 

59 

32 

52 
33 

37 
24 

36 
20 

38 
27 

44 

20 

37 
25 

33 
20 

26 
17 

33 
19 

37 
24 

35 
24 

33 
23 

35 
26 

35 
6 

36 
3  . 

34 

3 

42,1 
23.8 

Bl  ACKFOOT  2  SSM 

MAX 
MIN 

52 
20 

51 
21 

44 
32 

49 
31 

45 

30 

43 
32 

43 
34 

46 
32 

47 
40 

59 
31 

58 

30 

57 
31 

63 
30 

65 
39 

95 
33 

44 
28 

45 

26 

46 
29 

48 
24 

40 
29 

39 
23 

36 
21 

41 

27 

39 
13 

36 
22 

35 
20 

36 
20 

40 

21 

36 

10 

33 

10 

45,8 

26,2 

CRATERS  OF  THE  MOON  NM 

MAX 
MIN 

47 
19 

47 

21 

42 
27 

37 
31 

37 
22 

38 
31 

39 
20 

37 
30 

49 

32 

50 
28 

49 
31 

52 
29 

50 
33 

54 
35 

47 
34 

38 

20 

32 
16 

38 
29 

39 
17 

34 
29 

31 
20 

28 
7 

26 
19 

32 
16 

33 
8 

27 
19 

37 
23 

29 
12 

31 
11 

37 
13 

38,9 
22,6 

DUBOIS  EXP  STATION 

MAX 
MIN 

49 
25 

45 
24 

45 
31 

41 
33 

40 
23 

41 
34 

43 
27 

37 
30 

44 
34 

45 
34 

47 
31 

54 

33 

54 
32 

55 
36 

91 
32 

39 
19 

31 
18 

33 
23 

39 
21 

34 
28 

31 
22 

23 
16 

27 
21 

33 
25 

28 
17 

29 
24 

31 
28 

30 

14 

33 
9 

34 
14 

38.7 
29.1 

FORT  HALL   INDIAN  AGNCY 

MAX 
MIN 

50 
20 

S8 

20 

45 

30 

48 
33 

49 
29 

51 
32 

46 
30 

45 
32 

55 
42 

57 
38 

60 
30 

60 
27 

65 

30 

59 
35 

43 

27 

43 

27 

41 
29 

47 
26 

44 
35 

36 
23 

37 
17 

35 
27 

37 
29 

36 
29 

40 
21 

45 
11 

40 
9 

47.2 
27,2 

DAILY  TEMPERATURES 


IDAHO 
?  1963 


SUtlon 

Day  Of  Month 

rage 

2 

3 

7 

g 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

le 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

1  29 

30 

31 

< 

HAHER  «  NU 

MAX 
MIN 

50 

la 

47 
13 

46 
26 

46 
29 

43 
20 

49 

33 

44 
28 

44 
32 

52 
32 

49 

48 

57 
29 

56 

63 

56 

51 

45 

42 

46 

40 
27 

38 
26 

40 
1 5 

31 
2 1 

36 
25 

35 
23 

32 
24 

34 

30 

34 

35 

35 
2 

44.1 

HOWE 

MAX 

MIN 

<>6 

17 

46 

15 

46 
25 

47 

30 

47 

21 

50 
36 

45 
25 

51 
31 

50 
36 

62 

51 
27 

55 
26 

54 

29 

64 

56 
36 

52 

46 

39 

41 

39 
29 

35 
28 

30 

30 

40 
24 

34 

20 

33 
26 

38 
28 

34 

35 

34 
5 

44.4 

IDAHO  FALLS  2  ESE 

MAX 
MIN 

50 
21 

44 
32 

48 
32 

45 

33 

53 
34 

44 

31 

43 

33 

49 
40 

55 
36 

50 
31 

56 
31 

56 
32 

64 

38 

55 
35 

41 

42 

45 

47 

42 
30 

35 
21 

35 

35 

41 

28 

34 
27 

34 
26 

39 
25 

36 

27 
9 

34 
6 

44.2 
27.2 

IDAHO  FALLS  FAA  AP 

MAX 

MIN 

20 

49 
19 

42 
28 

44 

30 

44 
31 

43 
31 

42 

29 

43 
31 

47 
36 

53 
32 

48 
28 

57 

30 

53 
30 

62 
33 

52 
32 

39 

36 

40 

44 

39 
26 

31 

20 

29 

29 

30 
26 

29 
25 

30 
26 

33 
24 

31 

26 

25 
4 

40.6 
24.  1 

IDAHO  FALLS  42  MM  W8 

MAX 
MIN 

46 
14 

46 
1 1 

44 

2 1 

45 
22 

41 

18 

45 

29 

45 

21 

47 
34 

48 

27 

53 
29 

50 
24 

55 
2  6 

53 
25 

62 
32 

47 

26 

44 

39 

39 

43 

36 
27 

33 
20 

27 

30 

40 
22 

30 
25 

32 
27 

36 
17 

32 

36 

35 
-  2 

42.0 

IDAHO  FALLS  «6  M  MB 

MAX 
MIN 

49 

2 1 

49 
1  5 

44 
25 

42 
29 

39 
27 

44 
32 

45 

20 

44 

32 

49 
35 

54 

49 

53 
24 

54 

26 

62 

41 
29 

42 

39 

43 

44 

36 
29 

30 
19 

33 

27 

34 
6 

28 
17 

31 
25 

34 
27 

35 

32 

36 
-  1 

41.4 

MALTA  1  NE 

MAX 
HIN 

55 

59 

52 

48 

52 

53 

54 

49 

54 

63 

57 
25 

60 

59 
34 

52 
39 

54 
32 

41 
25 

44 
19 

45 
19 

45 
25 

42 
32 

38 
25 

37 
14 

38 
25 

38 
30 

42 

22 

45 
19 

50 
20 

41 
1 0 

37 

48.4 
25.3 

POCATELLO  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

56 
22 

56 
22 

49 
34 

51 
37 

47 
32 

54 
34 

46 
31 

51 
39 

52 
40 

59 
36 

53 
32 

60 
29 

57 
33 

64 
39 

59 
36 

42 

30 

42 
30 

45 
31 

46 
26 

44 

33 

33 
22 

36 
15 

38 
32 

37 
30 

34 
30 

38 
31 

46 
27 

40 
20 

37 
15 

40 
14 

47.1 
29.4 

SAINT  ANTHONY 

MIN 

50 
2 1 

50 
1 9 

50 
29 

44 

45 

51 

43 

49 

46 

55 

53 

59 

59 

60 

54 

40 
24 

36 

40 
29 

46 
20 

38 
29 

33 
22 

34 
Y  5 

32 
22 

36 
27 

32 
26 

35 
26 

35 
29 

34 
23 

33 

33 
6 

43.5 

SUGAR 

MAX 
MIN 

50 
16 

49 
15 

51 
25 

45 

33 

44 

32 

47 

33 

43 

29 

40 
3 1 

46 
36 

50 
28 

52 
26 

60 
28 

59 
2  8 

60 
3  3 

56 

50 

40 

42 

46 

40 
31 

36 
21 

32 

33 

37 
27 

32 
26 

35 
25 

35 
26 

37 

32 

30 
■  2 

43.6 

EASTERN  HIGHLANDS  10 

ABBON  2  NW 

MAX 

HIN 

48 
24 

54 
27 

49 
29 

45 
35 

46 
28 

44 

32 

43 
23 

40 
30 

47 

56 

55 
29 

57 
29 

56 

58 

60 
3 1 

38 

36 

38 

40 

39 
29 

35 

20 

30 

30 

38 
28 

36 
25 

36 
16 

42 
26 

40 

38 
1 3 

28 
14 

43.4 

Blackfoot  dam 

HAX 
MIN 

CONOA 

MAX 
MIN 

47 
1  7 

51 

2 1 

45 
26 

42 
32 

43 
27 

38 
1 7 

41 

51 
34 

52 

55 

54 

56 
32 

52 

33 

35 

39 

36 
23 

34 
18 

29 
1 1 

31 

33 
27 

29 
20 

32 
22 

41 
13 

37 
1 

31 

3 

41.1 
20.7 

DRIGGS 

MAX 
MIN 

47 

54 

47 

45 
2  3 

40 

39 

40 

38 

49 

55 

57 

57 

57 

50 

36 

37 

36 
1 6 

39 

40 
26 

35 

20 

24 

33 

32 
19 

29 
19 

32 
12 

35 
15 

30 

29 

40 
3 

40.9 

GRACE 

MAX 
MIN 

46 

56 

48 

45 

44 

47 

34 

37 

44 

56 

53 

56 

53 

59 

52 

36 

34 
20 

36 

39 
1 9 

40 
26 

34 
21 

30 

36 
2 1 

35 
28 

33 
22 

32 
23 

40 
19 

36 

36 

36 
7 

42.2 

IDAHO  FALLS  16  SE 

HAX 
MIN 

41) 

53 
19 

45 

45 

44 

45 

42 

38 

48 

55 

55 

59 

57 

60 

51 

36 

34 

39 

42 

37 
26 

32 
19 

30 

32 

40 
28 

33 
23 

32 
24 

43 
25 

40 

46 

10 

45 
12 

43.6 

ISLAND  PARK  DAM 

HAX 
MIN 

2  3 

1 3 

26 

45 

36 

35 
29 

36 

45 

49 

51 

48 

43 

32 

28 

30 

38 

32 
21 

31 
17 

23 
1 4 

28 

36 
18 

25 
16 

29 
20 

30 
23 

30 

26 

29 
-  7 

35.0 
18.6 

kilgore 

MAX 
MIN 

42 

2  3 

43 
1 3 

44 

35 
32 

36 
26 

37 
3 1 

37 

34 
26 

40 

40 

42 

49 

53 

52 

45 
3 1 

34 

28 

29 

36 

31 
21 

30 
19 

20 
1 0 

27 

36 
20 

26 
10 

30 
21 

31 
25 

28 

35 
•  5 

30 
•  6 

36.0 
19.4 

LIFTON  PUMPING  STATION 

MAX 
HIN 

47 

20 

52 
2 1 

46 
28 

45 

28 

47 
26 

50 
32 

45 
20 

43 
18 

47 
32 

52 
35 

51 

46 
24 

49 
30 

58 
2  8 

52 
30 

36 
2 1 

35 
17 

34 
13 

35 
15 

39 
18 

38 
20 

31 
17 

35 
1 7 

37 
23 

33 
20 

34 
18 

40 
22 

36 
16 

36 
15 

35 
17 

42.2 
22.3 

MALAO 

HAX 
HIN 

50 
24 

56 
24 

47 
33 

46 
30 

49 
29 

51 
32 

45 

30 

43 
27 

50 

60 

56 

55 
29 

54 

60 

52 
32 

38 

36 
1 8 

41 
16 

43 

44 

27 

34 
22 

34 
1 5 

35 
23 

39 
26 

38 
25 

37 
25 

39 
24 

42 

19 

41 
13 

34 

13 

45.1 
26.0 

MALAO  CITY  FAA  AP 

MAX 
MIN 

52 
2 1 

59 
19 

49 
3 1 

46 

30 

50 

52 

48 

43 

54 

64 

60 

55 

54 

60 

55 

38 

39 

46 

41 

41 
25 

35 
13 

31 
14 

33 

39 
24 

38 
23 

36 
26 

41 
24 

44 

16 

40 
1 2 

33 
12 

45,9 

MC  CAMMON 

HAX 
HIN 

51 

52 

48 

45 

44 

48 

51 

45 

49 

53 

56 

55 

54 

60 

57 

49 

49 

43 
30 

33 
24 

27 
2 1 

30 

35 
31 

34 
31 

38 
32 

37 
16 

36 
1 5 

36 
14 

31 
11 

44.5 
27.5 

MONTPELIER  RANGER  ST4 

MAX 
MIN 

42 

47 

53 

46 

44 

43 

50 

39 

41 

45 

52 

53 

51 

50 

62 

47 

33 

36 

38 

36 
13 

40 
19 

32 
1 7 

35 

36 
25 

39 
17 

30 
17 

37 
15 

43 
1 3 

40 
1 2 

39 
9 

42.8 
19.5 

OAKLEY 

HAX 
HIN 

56 

29 

61 

50 

51 

55 

51 

50 

52 

50 

63 

59 

65 

62 

60 

54 

42 

45 

46 

41 

41 
34 

39 
20 

36 
1 8 

41 

39 
33 

48 

30 

51 
27 

49 
30 

44 
1 9 

46 
19 

42 
25 

49,7 
30.  3 

PALISADES  DAM 

HAX 
HIN 

45 

22 

48 
26 

52 
31 

43 
35 

43 

33 

45 
33 

44 
30 

40 

30 

45 
32 

49 
37 

50 
33 

52 
36 

52 
36 

58 
38 

57 
33 

37 
2  5 

35 
24 

36 
22 

43 
23 

41 
32 

38 
23 

28 
13 

35 
19 

35 
29 

33 
20 

36 
27 

40 
25 

39 
24 

33 
14 

32 
15 

42,1 
27,3 

POCATELLO  2 

MAX 
MIN 

53 
2 1 

59 
25 

55 
32 

47 
34 

49 
25 

53 
27 

46 

23 

43 
27 

53 
36 

61 
35 

60 
2  5 

60 
29 

59 
32 

63 
37 

59 
27 

40 
23 

40 
22 

44 

20 

45 
25 

45 
28 

40 
17 

35 
14 

39 
23 

36 
23 

40 
23 

50 
27 

41 
20 

40 
20 

35 

8 

40 
6 

47,7 
24,5 

PRESTON  2  SE 

MAX 
HIN 

47 
24 

49 

23 

55 
29 

45 
33 

44 

31 

50 
33 

52 
30 

37 
30 

44 

32 

50 
39 

58 
30 

57 
28 

52 
29 

54 
34 

60 
35 

50 
24 

35 
19 

38 
19 

39 
18 

40 
19 

43 
27 

30 
17 

33 
19 

34 
25 

38 
23 

37 
20 

37 
26 

32 
20 

26 
19 

24 

43,1 
25,7 

STREVELL 

HAX 
HIN 

45 
27 

51 
30 

46 
34 

42 
34 

45 
25 

47 
36 

49 

21 

44 

33 

48 

40 

56 
34 

58 
28 

53 
33 

48 
40 

53 
40 

50 
32 

33 
20 

38 
16 

36 
16 

35 
26 

37 
31 

32 
22 

28 
9 

31 
24 

34 
25 

40 
26 

35 
21 

44 

28 

41 
15 

39 
21 

30 
23 

42.3 
27.1 

SkAN  VALLEY  1  M 

HAX 
HIN 

55 
7 

54 
9 

52 
24 

50 
28 

50 
26 

49 
27 

43 
28 

44 
27 

46 
34 

52 
28 

53 
29 

50 
42 

50 
38 

53 
36 

52 
27 

49 
23 

39 
19 

43 

20 

40 
31 

44 

20 

39 
16 

39 
5 

39 
27 

35 
29 

36 
21 

40 
23 

41 

23 

42 

20 

43 
7 

36 
4 

45.4 
23,3 

TETONIA  EXP  STATION 

MAX 
MIN 

47 
9 

49 
8 

48 
17 

40 
23 

35 
22 

45 
27 

40 
21 

45 
2> 

41 
31 

50 
26 

42 
26 

49 
26 

56 
30 

56 
34 

51 
30 

36 
19 

35 
16 

37 
23 

42 
17 

37 
30 

32 
18 

30 
7 

31 
11 

33 
22 

33 
20 

36 
IS 

40 
21 

30 
5 

38 

0 

40 
5 

40,9 
19,6 

MAYAN 

MAX 
MIN 

43 

to 

41 
22 

38 
30 

40 
34 

49 
37 

43 
Z3 

42 
19 

40 
30 

40 
30 

49 
34 

47 

30 

57 
32 

54 

32 

56 
36 

49 
26 

32 
19 

32 
17 

36 
13 

30 
16 

32 
12 

30 
17 

33 
6 

33 
12 

35 
16 

40.9 
23.5 

8**  B«l«ranc*  NotM  Following  Station  Indn 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


ID«HO 

NOVEMBER  1963 


Dmj  of  fflooth 


Sutton 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

PANHANDLE  01 

BONNERS  FERRV  1  SM 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

J.O 

1 

l.C 

2.C 

1 

COEUR  0  ALENE  RS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

J 

PORTHILL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1 

1 

i 

1 

PRIEST  RIVER  ExP  STA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.3 

2 

1 

0.6 

1 

2.9 

« 

2 

1 

SANDPOINT  ExP  STATION 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

l.S 

0.9 

1 

0.4 

1 

3,0 

2 

NORTH  CENTRAL 
PRAIRIES  02 

COTTONmOOO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

NEZPERCE 

SNOWFALL 
SN  ON  SND 

T 

NORTH  CENTRAL  CANYONS 

LEtilSTON  MB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 
WTR  EOUIV 

T 

T 

CENTRAL  MOUNTAINS  04 

ANDERSON  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

T 

T 

13.0 
13 

12 

arrohrock  dam 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

2.3 

2 

T 

2 

ATLANTA  J 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

4.8 
5 

3 

2 

T 

T 

T 
T 

T 
T 

2.0 

2 

2 

7.0 

a 

4.0 

11 

BIO  CREEK   1  S 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

2.0 
2 

2.0 
A 

4 

T 

2 

2 

1 

T 

T 
T 

9.0 
9 

4 

T 

3 

3.0 

6 

2.0 

a 

CASCADE  1  NM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 

T 

2.0 

T 

T 

T 

0.9 

0.3 

T 

0,8 

T 

T 
T 

0.2 

T 

6.3 

6 

0.9 
4 

CENTERvILLE  ARBAUG  RCH 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

T 

0.2 

T 

4.0 

2 

T 

3.0 

1 

1 

0.6 

2 

11.4 

12 

3.6 

13 

COBALT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3 

9 

» 

7 

7 

DEADUOOD  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 

6.0 
6 

2.9 

2 

T 

2 

T 

T 

T 

0.7 

T 

T 
7 

4.0 
4 

3 

T 

3 

11.0 
14 

2.0 

12 

ELK  CITY 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

I.O 
1 

T 

T 
T 

T 
T 

T 

T 
T 

T 
T 

3.0 
3 

T 

2 

1 

FAIRFIELD  RANGER  STA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

1 

T 
T 

T 
T 

2.9 

2 

2.0 
2 

1 

13.0 
13 

1.0 

13 

GARDEN  VALLEY  RS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

6.0 

hailey  ranger  station 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.9 

1 

O.S 

1 

2.0 

2 

T 

T 

1.0 

1 

4.0 

9 

4 

9.9 

9 

3,9 

11 

lOAMC  CITY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

4.0 
4 

T 

2 

1 

T 

9.0 

9 

1.0 

10 

LOhMAN  3  E 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

MC  CALL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

'I 

3.0 

6.0 

7 

7 

4.0 
11 

1.0 

12 

MULLAN  FAA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

0.4 

T 

1.9 

2 

0.3 

T 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

T 

0.6 

0.4 

T 

9.S 

T 

2.2 

2 

0.3 

2 

3.9 

2 

0,6 

2 

0.4 

3 

0.4 
4 

T 

3 

SUN  VALLEY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

o>a 

T 

1.0 
1 

3.0 
4 

3 

2.0 
3 

1.0 
3 

2 

1 

1 

T 

T 

2.0 

2 

3.0 
4 

4 

9.0 

12 

T 

12 

marren 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

l.S 

1 

3,0 
4 

3 

1.9 

3 

2 

1 

T 

1.0 

1 

4.9 
4 

4 

T 

4 

1.0 
4 

2.0 
6 

SOUTtWESTERN  VALLEYS 
05 

BOISE  hB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
wTR  EOUIV 

T 

1.0 

T 

CALDWELL 

SNOWFALL 
SN  ON  GnO 

T 

glEnns  ferry 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

PAYETTE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

St^AN  FALLS  POWER  HOUSE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

SOUTHWESTERN 
HIGHLANDS  06 

THREE  CREEK 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.9 

T 

T 

T 

4.0 

4 

2 

T 

T 

CENTRAL  PLAINS  07 

euRLEY  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GnD 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

Sm  rafaranc*  noWa  foUowlag  SUUob  Isda. 
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COWTINUEO 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


IDAHO 
NOVEMBER  1963 


D«7  of  month 


Statioo 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

TWIN  FALLS  2  NNE 
08 

MACKAY  RANGER  STATION 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

. 

T 

1 

l.C 

T 

T 
T 

MAY   RANGER  STATION 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

UPPER  SNAKE  RIVER 
PLAINS  09 

ABERDEEN  EKP  STATION 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

^^ 

; 

2 

2 

ARCO  3  Nu 
ASHTON  I  5 
BlACKFOOT  I  5SW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

6.C 

2 

2.0 

T 
1.0 

4.0 
1.7 

T 

2.8 

1 

3.5 

2.0 

3.0 
I 

1.0 

0.2 

; 

; 

^ 

] 

] 

CRATERS  OF  THE  MOON  NM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 
T 

1.2 
1 

1.! 

T 

T 

1.1 

T 

T 

4.0 

4 

2.1 

! 

4 

5.3 

9 

T 

9 

e 

8 

T 

7 

7 

7 

HAHER  <>  NW 

SNOWFALL 
SN  ON  GnD 

1 

2 

2 

2 

3 

3 

4 

2 

2 

2 

2 

IDAHO  FALLS  FAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

3.0 

I 

1 

4.9 

1 

1 . 1 

6 

6 

6 

5 

3 

3 

3 

IDAHO   FALLS  46   W  MB 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

0.2 

T 

T 
T 

5.0 

T 

T 

5 

5 

5 

4 

3 

3 

2 

POCATELLO  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 
WTR  EOUIV 

T 

T 

T 

2.0 
.2 

0.2 

0.^ 

T 

EASTERN  HIGHLANDS  10 
ISLAND  PARK  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GnO 

<>.a 

A 

3 

! 

2.0 

0.5 

0.! 

5.C 

10. C 

l.C 

5.0 

T 

0.: 

T 

0.! 

T 

14 

KILGORE 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

T 

T 

5.2 
5 

3 

T 

1.5 

1 

1 

3.6 

4 

7.8 

12 

12 

2.5 

14 

0.5 

13 

13 

12 

T 

12 

12 

11 

1 1 

MALAD  CITY  FAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

T 

2.0 

2 

1.0 

3 

2 

1 

OAKLEY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

l.C 

1 

0.5 

T 

SWAN  VALLEY   1  N 

SNOWFALL 
SN  ON  G[iO 

SUPPLEMENTAL  DATA 


Wind  direction 

Wind  speed 

m.  p.  h. 

Relative   humidity  averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

a 

StaUon 

Pievaiting 

Percent  of 
time  from 
prevailing 

Average 

*  a 

^  1 

Direction 
of 

taBtest  mile 

Date  of 
fastest  mile 

< 
o 

o  5: 

11 lOO  AM 
MST 

5,00  PM 
MST 

Q. 

O 

O  Ul 
-  E 

Trace 

.01-09 

.10-.49 

66 -OS 

66 I-OO I 

2  00 
and  over 

Total 

Percent  of 

possible 
sunshine 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  si 

BOISE  WB  AIRPORT 

SE 

32 

8.S 

38 

SW 

6 

77 

69 

64 

79 

3 

5 

6 

2 

0 

0 

16 

33 

7.9 

IDAHO  FALLS  42  NW  WB 

NNE 

6.1 

330 

SSW 

4 

2 

4 

4 

0 

0 

0 

10 

IDAHO  FALLS  46  W  WB 

WSW 

5.0 

220 

SW 

8+ 

7 

1 

4 

0 

0 

0 

12 

LEWISTON  WB  AIRPORT 

77 

73 

63 

7 

6 

4 

0 

0 

0 

17 

8.9 

POCATELLO  WB  AIRPORT 

SSW 

21 

9.7 

36 

SW 

4 

66 

79 

73 

82 

2 

7 

3 

1 

0 

0 

13 

41 

8.8 

»    MAXIMUM  HOURLY  AVERAGE 
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STATION  INDEX 


COUNTY 


AoeRoecN  iw  station 

AFTCRTtlOuGMT  HINC 

AMERICAN  FALLS  1  SW 

ANDERSON  0AM 

ARSON  2  N« 
I  ARCO  )  NM 
I  ARROWROCK  0AM 

ASHTON  1  & 
I  ATLANTA  ) 
j  ATLANTA  SUMMIT 

AVERV  RANGER  STATION 
I  BALO  MO^TAIN 

SATView  MODEL  8ASIN 

eCNTOft  DAM 

BIG  CKIK  I  i 
I  BLACKPOOT  2  S$« 

BLACIFOOT  DAM 
:  BLISS 

BOGUS  BASIN 
I  BOISe  LUCRT  PtU.  DAM 

BOISC  KB  AtR^RT 
I  BOMNCRS  fCRRr  1  SW  i 
I  BRUNEAU  I 

BUNGALOM  RANGER  STAlIOM 
I  BURKE  3  ENE  1 

BUflLEr  I 
'  BUHLEY  FACTORY 

BUOLET  FAA  AIRPORT 
I  CABINET  GORGE 
I  CALOdCLL 

CAMBRIDGE 
CAREV  2  NNW 
CASCADE  t  NW 

I  CASTLEPOeO  2  H 
CATUSf  CBEEt 
CEKTERVILLE  ARBAUCm  RCH 
CHALLIS  I 
CHILLT  BARTON  FLAT  ' 
CLARK lA  RANGER  STATION 

'  COBALT 

I  COeUR  D  ALENE  RS 
CON  OA 

.  COTTONWOOD  I 
COTTONWOOD  2  HSM  I 
COUNCIL 

CRATERS  OF  THE  MOON  NM  , 


Id  BINGHAM 
i  OMYKE 
02271  POWER 
02 S2,  ELMORE 
0)*Ti  POWER 
0)T*  BUTTE 
0A««  ELMORE 
I  OAToI  FREMONT 
nA«i  Fi  MnaF 


OEAI 


I  DAM 


AOWOOD  SUMMIT 
DECEPTION  CREEK 
DEER  FLAT  DAM 

!  OECfl  POINT 


,  OHIC 
DRIGGS  , 
DUBOIS  EXP  STATION  ' 
CLK  CITY 
ELK  RIVEB  1  S 
C»*ETT  2  E 
FAIRFIELD  RANGER  STA 
F6NN  RANGER  STATION  ! 

:  FORT   HALL    INDIAn  AGESCV 

I  GALENA 
I  GALENA  SUMMIT 

GARDEN  VALLEY  RS 
I  GIBBONSVILLE 
.  GILMORE  SUMMIT  RANCH 

GLENNS  FERRY 
'  GOODING 

GRACE  i 

GRAND  VIEW  3  WNM 
j  GRANGCVILLE  I 

GRASMERE 
'  GRASMERE  e  S 
GROUSE  ' 
GUNNEL  GUARD  STATION 
MAILEY  RANGER  STATION  I 
MAMER  «   NW  j 

haielton 
keadouarters 


OiZii  SHOSHONE 
0940  BLAINE 
04671  KOOTENAI 
07»¥  80HNER 
0B3>  VALLEY 
09lSl  BINGHAM 
0920  CARIBOU 
1002|  GOODING 

BOISE 
lOlsj  ADA 

022:  ADA 

074  BOUNDARY 

9*  OWTMEE 

CLEaRmaTCR 

tZ  SHOSmONE 

sa  cassia 

««  cassia 

0*  CASSIA 
63^  BONNER 
•Ol  CANTON 

0^  WASHINGTON 

tbi  BLAINE 

1*^  VALLEY 

51!  TWIN  FALLS 

TT  CLEARWATER 

Sfr  BOISE 

631  CUSTER 

Tl!  CUSTER 

31,  SHOSHONE 

32:  LEMHI 

»6  KOOTENAI 
7i>  CARIBOU 
IDAHO 

59  IDAHO 
BTl  ADAMS 

60  BUTTE 
e«  VALLEY 
9S  VALLEY 
22i  KOOTENAI 
4«  CANYON 

5l!  BOISE 

IV  IDAHO 

76|  TETON 

07^  CLARK 

73I  IDAHO 

92l  CLEARWATER 

*a  ocM 

Oet  CAMAS 
*y  IDAHO 
97  BINGHAM 


HIL 


CIT 


HOLLISTEB 
HOWE 

IDAHO  CITY 
IDAHO  FALLS  2  E: 
IDAHO  FALLS  16  I 
JIDAmO  falls  FAA 
IDAHO  FALLS  42  I 
IDAHO  FALLS  4«  I 
IDA  VADA 


IT  I 


AINE 


4B  BOISE 
iti,  LAMBI 
Tft  CUSTER 
31|  ELMORE 
7T  GOODING 
32  CARIBOU 
60  OWYMEE 
Tl'  IDAHO 

i09|  OWYHEE 
llj  OWYHEE 
S2l  CUSTER 
02  CASSIA 
42|  BLAINE 
64|  JEFFERSON 
*a  JEROME 
SO  CLEARWATER 


(WIN  FALLS 

SB*  BUT  IE 

BOISE 

BONNEVILLE 
'  BONNfVILLF 
'  BONNEVILLF 
*55l  BUTTE 
>6CJ  BUTTE 
7S  OWYHEE 
»9a  FREMONT 
4«I2:  BOISE 


112  90 

116  42 

112  92 

115  26 

112  34 

113  20 
11»  99 
111  27 
119  07 


10  47  19     119  4B 


is:;; 


I    ^  46  02 

I2I  44  44 


i|42  : 

I2I  49  t 


12  42  99 

9  46  3t 

■T  32  I 

12|  42  32 

12  42  39  I 

*3  40  I 


34  I  Ufr  13  I 
116  19 
115  4S 
115  90  I 


43  38  I  119  91 


9  49  49     115  26 


116  26 
113  94 
119  36 


116  06 

115  2B 

111  07 

112  12 


115  53 

115  53 

113  3T 

113  12 


113  00 
115  50 
112  01 


112  97 
115  19 
111  24 
119  27 


3Ba2 

5170 
9900 
>2T9 


20TO 
2640 
96  SB 
4499 
620a 
3269 
6196 
2040 


OBSERVATION 
TIME  AND  I 
TABLES 


r" 


3411 
3610 
2939 


2911 


9697    9P  5P 


7P  7P 


7150  iP'  9PI 

5410  9P  9P 

4097]  9P 

9P  5P 

4049^  7Aj 

SAJ  iA 

290d  bP  6P 

9065  9P  5P 

1980|  8A 

«46al  9Pl  5P 

7300  9P)  9P 
BBOO 

321Z  9Pf  5P 

49101  5P 
660d 

25B0  9P| 
9564 

5400  9P  5P 

2375  4P  6P 

33951  lOP  lOP 

5126  9P|  9P 
5200 

6100  9P|  9P 
9eB0 

9328  8A|  BA 

9Pl  5P 
9P(  5P 


5P 

114  99      49901    9Pj  9P 


4791 


4820 
3969 
4769 
5712 
4730i  t 
4790  I 
4939  f 
6000 
6300 
709  0 


1  exKRIMCNT  STATION 
;  U  S  WEATtCR  BUREAU 

'  u  s  Bur  reclamation 

U  S  iUR  RECLAMATION 
'  MRS  GENA  NEWPORT 

JOHN  C  TOOMBS 
I  U  S  BUR  RECLAMATION 

GUST  SIEINHANN 
I  JAMES  E  SAVKO 
i  U  S  HEATER  BUREAU 


U  S  FOREST  SERVICE 
I  ANNESLEV  N  EDWARDS 
'  TOM  THOMPSON 
'  ^ORT  HALL    IR  PROJ 

NORTH  SIDE  CANAL  CO 
l|  US  SOIL  CON  SERVICE 
I  COflPS  OF  ENGINEERS 

U  S  WEATHER  BUREAU 
ARLO  T  CRUNERUD 
FREO  UHL 

U  S  FOREST  SERVICE 
MONTANA  POWER  CO 
FRANK  O  REDFIElD 
AMALGAMATED   SUGAR  CO 
FEO  AVIATION  AGENCY 
WASH  WATER  POWER  CO 
CALDWELL  BROADCAST  CO 


STUART  DOPF 


PETERSON 


TION 
MB  EaBL  tCIDEL 
i  U  S  WEATHER  BUREAU 
'  MRS  XINIA  JONES 
I  U  S  FOREST  SERVICE 
'  MRS  K  L  ROBINSON 

U  S  FOREST  SERVICE 
1  MRS  HCRELDA  R  G0U6H 

I  U  S  FOREST  SERVICE 
,  J  R  SIMCLOT  CO 

LOUIS  KLAPPRICH 
;  SAB)  FREI 

FRED  M  NOLL 
,  CRATERS  OF   THE  MOON  l> 
'  U  S  BU«  RECLAMATION 
J  U  5  WEATHER  BUSeAU 
J  U  S  FOREST  SERVICE 
I  CARL  PADOUR 

!  KBOI-TV 

.  MRS  ZILPHA  L  WENZEL 
I  EDITH  STEVENS 
!  U  S  FOREST  SERVICE 
MRS  DONNA  H  NELSON 
MRS  HAZEL  V  WHEELER 
WAYNE  F  HABPER 
I  U  S  FOREST  SERVICE 
I  U  S  FOREST  SERVICE 
,  FORT  HALL   IR  PROJ 

I  MRS  HOWARD  PIATT 
li  US  SOIL  CON  SEftVICE 
U  S  FOREST  SERVICE 
MBS   IDA  8  HAIHtS 

iTHER  BUREAU 


IILES 


LER 


IN  SERVICE 
I  UTAH  PWR  •  LIGHT  CO 

RUSSELL  J  SEAOUEST 
!  U  S  WB  OBSERVER 

I  GEORGE  r  THOMSON 
I  BILL   T  INDALL 
I  MRS  BRYAN  TAYLOR 
a  U  S  FOREST  SERVICE 
I      U  S  FOREST  SERVICE 
I    I  U  S  F  ♦  w  L  SERVICE 
■  NORTH  SIDE  CANAL  CO 
P0TL4ICH  FORESTS  INC 
CARROLL   N  DAMMEN 
SALMON  R  CANAL  CO 

CHARLES  0  COWGILL 
I       FRED  A  PROFFER 

CARROLL  SECRISI 

GEORGE  w  METER 
I       FED  AVIATION  AGENCY 
JUS  WEAT^R  BUREAU 
IJ     U  S  WEATHER  BUREAU 

Si  CHRIS  CALLEN 
t      U  S  BUR  RECLAMATION 
5  US  SOIL  CON  SERVICE 


^jerow  

KAMIAH 

KELLOGG 
KETCMUM  IT  I 
KILGORE 
KOOSKIA 
KUNA  2  NN£ 
LEADORE 
j  LEWISTON  WB  AIRPORT 


COUNTY 


4«7fl(  JCBOME 
4793  LEWIS 
,  4«31|  SHOSHONE 
,  4840  BLAINE 
490lt  CLARK 
9011;  IDAHO 
I  509«  ADA 

5169  LEMHI 
,  5241  NEZ  PERCE 


I  LIFTON  PUMPING  STATION    527$  BCaR  LAKE 


lolo  pass 

LOWHAN  3  E 

HACKAY  Ranger  station 

HA  LAO 

MALAO  CITY  FAA  AR 
MALTA  1  NE 

MALTA  BANGER  STATION 
MAY  RANGER  STATION 
MC  CALL 
MC  CAHMON 

j  MINIDOKA  DAM 

I  HONTPELIER  RANGER  STA 

>  MOORE  CREEK  SUMMIT 
MOOSE  CREEK  RANCH 

I  MOOSE  CREEK  RANGER  STA 
MOSCOW  U  Of  I 
MOUNTAIN  HOME   1  SE 


KLFY 
'  OLA  9  S 
OROFINO 
PALISADES  DAM 
PARMA  EXPERIMENT  SlA 
PAUL   1  ENE 
PAYETTE 
P ICABO 

PIERCE 

PINE  1  N 

PLUMHER  3  WSW 

POCATELLO  2 

POCATELLO  WB  AIRPORT 

PORTHILL 

POTLATCH 

POWELL 

PRAIRIE 

PRESTON  2  SE 


,  704( 


CLEARWATER 
BONNEVILLE 
CANTON 

HINIOOKA 

PAYETTE 
BLAINE 


PRIEST 
PUTNAM 


REY 
RICHFIELD 
RIGGINS  RANGER  STi 
RIRIE  12  ESE 
RUPERT  13  NNE 
SAINT  , 


AINT  I 


RIES 


,  SALMI 

,  SANDPOINT  EXP  STA 
I  SHAKE  CREEK  RANGEI 

SHOSHONE   1  WNW 

SLATE  CREEK  RS 
!  SOLDIER  CREEK  AOM 
I  SPENCER  RANGER  ST, 

STANLEY 

STHEVELL 

SUBLCTT  GUARD  STA 
SUGAR  I 

SUN  VALLEY 
I  SWAN  FALLS  POWER  HOUSE 
t  SWAN  VALLEY  1  W 
I  TENSED 

TCTONIA  EXP  STATION 

THREE  CREEK 
I  TRIANGLE  RANCH 
I  TRINITY  LAKE  GUARD  SlA 

TROUTDALE  GUARD  STATlOP^ 

TWIN  FALLS  2  NNE 


I  7046*  CLEARWATER 
I  7077]  ELMORE 

7188  BENEWAH 
I  72 0«  BANNOCK 
I  7211  ROWER 
.  72641  BOUNDARY 
'  7101!  LATAH 

7320  IDAHO 


7386.  BONNER 

T465i  BINGHAM 

764^  OWYHEE 

I  76731  LINCOLN 

77  06i  IDAHO 

7TZ7I  BONNEVILLE 

7971  MINIDOKA 

8O22!  FREMONT 

8062  BENEWAH 

807b  LEMHI 

I  8137'  BONNER 

8303  ELMORE 

8980  LINCOLN 

0479'  IDAHO 


,  8676,  CUSTER 

I  87Bb|  CASSIA 

;  S802  POWER 

I  B818  MADISON 


II  NE 


WALLACE  WOODLAND  >> 

WARREN 

HAYAN 

WEISER  2  SE 
WILLOW  FLAT 
WINCHESTER  1  SE 

NEW  STATION 


B906I  BLAINE 
S92BI  ADA 
6937  BONNEVILLE 
9029  BENEWAH 
9065  TETON 
9119'  OWYHEE 
9197;  OWYHEE 
;  9202  ELMORE 
I  923S  ELMORE 
9294j  TWIN  FALLS 

I  92991  TWIN  FALLS 
990*  TWIN  FALLS 
,  9422I  BLAINE 
I  949B  SHOSHONE 
,  9560  IDAHO 

9601  CARIBOU 
I  9638  WASHINGTON 
;  9890  FRANKLIN 
9840  LEWIS 


OBSERVATION 
I     TIME  AND 
TABLES 


)7i4.*  ' 

12121 

2905 


9P    9H  5P 


r- 


9185     bW  BA^ 

4220  1  I 
2970 

4440  sa  ss 

4444  HIO  MIQ 

1800    tP'  6(^ 

2520     4P<  4^ 

3632    T«  tV 

•*! 

2380    9P|  5P| 


1801  4P  4» 
5990  9P 
434T|  6P  6P 
4966  7pi  7P 
2089  4P  4P 
3949  MIO  HIO 


I  liOiTH  SIK  cikurco 

EWART  L  BRUGH 

IRVING  M  LASKCY 
J  U  S  WEATHER  BUREAU 

•Ms  ROT  MC  GOVERN 

E  T  CILROr 

MARRr  U  GIBSON 

DONALD  6  NOBLE 

U  S  WEATiCR  BUREAU 
I  UTAH  PWR  *  LIGHT  CO 

i  U  i  FOREST  SERVICE 
MRS  MARVEL  B  CASTLE 
U  S  FOREST  SERVICE 
JUNIUS  L  CROWIHER 
FEO  AVIATION  AGENCY 
MR9  ROSELLA  M  NEOOO 
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REFERENCE  NOTES 


Additional  information  regarding  the  climate  of  Idaho  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Climatologist  at  Weather  Bureau  Airport  Station, 
Box  1718,  Boise,   Idaho,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  beating  degree  days,  also  seasonal  total  precipitation, for  the  12  months  ending  with  the  June  data  will  be 
carried  in  the  July  issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in 
this  issue. 

Divisions,  as  used  in  "Climatological  Data"  Table,   became  effective  with  data  for  January  1957. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  Temperature  in  "F.,  precipitation  and  evaporation  in  inches,  and  wind 
movement  in  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65°F. 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evapora- 
tion and  Wind"  Table. 

Normals  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931  -  1960. 

Water  equivalent  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground. 
Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently  occasional  drifting  and  other 
causes  of  local  variability  in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

Entries  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  Table  in- 
clude snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,   sleet,  and  ice. 

Data  in  the  "Monthly  Extremes";  "Daily  Precipitation"  Table;  "Daily  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table,  and  snowfall  in  the 
"Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.  The  Station  Index  shows  observation 
times  in  local  standard  time.     (During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  .on  daylight  savings  time.) 

Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  Stations.  For  these 
stations  snow  on  ground  values  are  at  4:00  a.m.  PST  and  5:00  a.m.  MST,  except  Idaho  Falls  46  W  which  is  8:00  a.m.  MST. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  G,  H,  J,  and  S  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",  indicate  the 
following: 

C    Weighing  Rain  Gage  Recording  Station.       Hourly  precipitation  values    are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  In 
"Hourly  Precipitation  Data"  Bulletin. 


H     "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table. 
J     "Supplemental  Data"  Table. 

S    Storage  Precipitation  Station.     Precipitation  measurements,  made  at  irregular  intervals,  will  be  published  later  in  "Storage-Gage  Pre- 
cipitation Data"  Bulletin. 

No  record  in  xae  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry. 

Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

-    No  record  in  the  "Supplemental  Data"  Table;   "Daily  Precipitation"  Table;   "Evaporation  and  Wind"  Table;   "Snowfall  and  Snow  on  Ground" 
Table;   "Daily  Soil  Temperature"  Table;  and  the  Station  Index. 

+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

+  +    Fastest  observed  one  minute  wind  speed .     This  station  is  not  equipped  with  automat ic  wind  instruments . 
*    Amount  included  in  following  measurement,   time  distribution  unknown. 

0    Thermometers  are  generally     exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;   however,     the  reference     indicates  that 
the  thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,   less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  Table 
for  detailed  daily  record.   Degree  day  data,   if    carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in 
Hourly  Precipitation  Data.) 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

T  Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

General  Weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLV  CLIMATOLOGICAL  DATA- 
NATIONAL  SUMMARY,  and  STORM  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington 
25,  D.  C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations, elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1957  may  be  found  in  the  publi- 
cation SUBSTATION  HISTORY  for  this  state.  That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office, 
Washington  25,  D.  C.  for  40  cents.  Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  1961  annual  issues  of  Local 
Climatological  Data,  obtained  as  indicated  above,  price  15  cents. 


Subscription  Price:  20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.  (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)  Checks  and 
money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.  Remittances  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent 
to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C. 
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0 

Sm  Rafcranc*  Notta  Following  Station  Indu 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 

IDAHO 


Temperature 

Precipitation 

Station 

.1 

i- 

si 
a 

• 

1 

> 
■< 

s  1 
ii 

•  2 

O  Ik 

J 

X 

t 

0 

o 

i 

• 

a 

5L 

0 

a 
t 

• 

a 

No.  of  Day* 

S 

1 1 

i 
1 
1 

o 

t 

0 

a 

Snow,  SiMt 

No.  of  Doyi 

MOK. 

MIn. 

1 

Max.  0<plh 
on  Ground 

t 

a 

1 
1 

! 

0 
0 

o 

1.00  or  Alton 

»  t 

si 

'J 
Si 

*i 
Si 

»  • 

ISLAND  PARK  DAM 

?>>,) 

2.5 

3  ' 

) 

-24 

1 1 

0 

25 

3  I 

1 1, 

1.74 

.41 

16 

19.5 

23 

16 

8 

0 

0 

KIL60RE 

25.6 

2.7 

1<..2 

3  f 

1  p 

-23 

13 

1569 

0 

25 

31 

15 

9 

12.9 

18 

31» 

3 

0 

0 

LIFTON  PUMPING  STATION 

32.9 

11.2 

22.1 

-  1.2 

42 

2  5. 

-  3 

1  1 

1  123 

0 

13 

31 

4 

.20 

'  f  R 

2.3 

2 

14* 

1 

0 

0 

MALAO 

29. f 

1<..5 

22.2 

_    5  ^  ; 

4  3 

1 9 

-  I 

12 

1320 

0 

20 

31 

1 

2  1 

u.o 

7 

28 

4 

0 

0 

MALAO  CITY  FAA  AP 

29.  ' 

10.0 

19.9 

44 

19 

-  6 

12 

1  ^93 

2  0 

3  1 

.90 

*26 
* 

10.2 

8 

31» 

4 

0 

0 

MC  CAMMON 

31, ^> 

12.5 

22.0 

40 

17. 

-  6 

1  1 

1  *25 

0 

19 

31 

4 

.94 

.30 

9 

17.0 

7 

10 

3 

0 

0 

MONTPELIER  RANGER  STA 

32.  7 

7.  7 

20.2 

-  2.i. 

43 

18 

-  7 

12 

1  3«3 

0 

14 

31 

5 

.  74 

.26 

15 

10.3 

5 

29* 

3 

0 

0 

OAKLEY 

39.9 

20.0 

30.0 

2 

1  I 

1079 

0 

4 

31 

0 

•  92 

•  09 

.31 

28 

10.7 

4 

13« 

4 

0 

0 

PALISADES  DAM 

31.2 

l*.6M 

22. 9M 

40 

17 

-  6 

12 

1301 

0 

19 

31 

3 

.94 

.15 

16 

17.5 

14 

31. 

4 

0 

0 

POCATELLO  2 

32  . 

10.8 

2  1  • 

4  3 

25. 

0 

14 

31 

2 

.86 

.25 

20 

4 

0 

0 

PRESTON  2  SE 

28.2 

10.9 

19.6 

-  7.5 

39 

le 

-  5 

7. 

1404 

0 

20 

31 

8 

.88 

-  ,49 

.25 

21 

11.4 

8 

31. 

4 

0 

0 

STHEVELL 

28.br-' 

16. 2M 

22.4M 

38 

19 

-  5 

12 

1315 

n 

24 

31 

2 

.96 

.40 

21 

21.0 

11 

10 

4 

0 

0 

SWA^   VALLEY   I  M 

33.7 

7.4 

20.6 

40 

2b 

-  8 

22. 

1370 

(1 

11 

31 

6 

.53 

.20 

13 

4 

0 

0 

TETCNIA  EXP  STATION 

<.'(!.-• 

6.0 

16.  7 

38 

3. 

-16 

12 

1492 

0 

19 

31 

8 

1.41 

.25 

27 

4 

27. 

6 

0 

0 

WAYAN 

<;9, ' 

6.f> 

18.2 

40 

1  9 

-12 

72 

1447 

0 

18 

31 

12 

1.53 

18 

29. 

DIVISION  10 

20.4 

-  3.3 

.93 

-  ,<»9 

12.4 

TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

Highest  Temperature:        54°  on  the  31st  at  Slate  Creek  R.  S. 

Lowest  Temperature:       -33°  on  the  11th  at  Stanley 

Greatest  Total  Precipitation:        5.  29  inches  at  Pierce 
Least  Total  Precipitation:       0.  20  inch  at  Lifton  Pumping  Station 
Greatest  One-Day  Precipitation:       1.  27  inches  on  the  14th  at  Idaho  City 
Greatest  Reported  Total  Snowfall:      36.  0  inches  at  Burke  2  ENE 

Greatest  Reported  Depth  of  Snow  on  Ground:      34  inches  on  the  30+  at  Burke  2  ENE 


Sm  Mtnnat  Hotm  Folowing  Station  Indwc 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


oanhandce  01  ' 

B«vvtEM  MODEL  e*SlN  2.00 
BONNEHS  FEdRY  1  SW  1.70 
CABINET  GORGE  3.93 
COEun  0  *LENE  «S 
PORTHiLL 

PRIEST  RIVER  EXP  ST* 
SAINT  MARIES 
SAFiQPOINT  EXP  STATION 
TENSED 


COTTCt-OOO  1.03 
GRANGEvlLLE  1.28 
MOSCC-  U  Of  I  1.9T 
hE/R€RCE 
POTLATCM 

wlNChESTER  I  SE 

108TM  CENTRAL  CANYONS 
03 

FENN  RANGER  STATION 
KANIAH 
KOOSKIA 

LEk>ISTCN  riB  AIRPORT  //R 
OROF I  NO 


CENTRAL  -^OUNTApiS  0* 

ANDERSON  {>AM 
ARROhROCK  DAM 

atlanta  j  . 
avery  ranger  station 
big  creek  1  s 

huncalOo  ranger  sta  -  , 

BURKE  2  E>4E  2,b> 
CASCADE  I  No  1.32 
CENTERVILLE  AHRAUG  RCH  I  1,17| 
COR*LT 

OEAOMOOO  3AH 
DEER  POINT 
DIXIE  2.70 
ELK  CITY  2.01 
ELK  BIVER  I  S 

FAIRFIELD  RANGER  STA 
GALENA 

GftOOEl  VALLEY  RS 
GROUSE 

HAIlEY  ranger  STATION 

MEAOO'JARTERS 
MILL  CITY 
lOAMO  CITY 
KELLOGG 
LOMHAN  3  E 

MC  CALL 

MOOSE  CREEK  RANCH 
MULLAN  FAA  3.0* 
NE»<  mEAOOmS  ranger  STA  1.42 
PIERCE  //ft  5.2^ 

pnwELL 
STANLEY 
SUN  VALLEY 

WALLACE  WOODLAND  PARK 
MAHREN 

SOUTHWESTERN  VALLEYS 
OS 

BOISE  LUCKY  PEAK  DAM 
BOISE  mB  AIRPORT  / 
RRUNEAU 
CALOtiELL 
CAH6RI0GE 

COUNCIL  1.61 
OCER  FLAT  DAM  1.11 
e^tf^ETT  2  E  1.19 
bLENNS  FERRY 
GAAND  VIE<(  3  MNH 

(UNA  2  NNE 
KOUNTAIN  HOME    1  SE 
OLA  »  S 

PARHA  EXPERIHENT  STA 
PAYETTE 


GRASMERE 
HOLLISTER 
RCYNOLOS 
THREE  CREEK 
TRIANGLE  RANCH 

CENTRAL  PLAINS  0' 

BLISS 
BURLF' 

BURLFY  FAA  AlPPORT 
CASTlEFORO  2  N 
HAZEL  TON 

JEROME 

MINIDOKA  0AM 
PALL    I  FnE 
PICAPO 
BICHF  lELD 

B.PEPT    n  NNE 
S-CSMONE    I  "NX 
^■IN  FALLS  2  NNE 
•-;*»  PALLS  I  SE 
FALLS  wBASO 


.09 
.12 


.03     .07  T 


10     11     12     13  14 


15 


16      17      18      19      20      21      22     23      24      25      26      27      2B      29  30 


.15     .09     .11  .01 


.26 
.67 
.25 


•«<> 

.12 
.02 


.o>   .i«  .la  r 

.0}    .2ii  .37 


.W    .6i     ,21  ,12 


.1< 
,20 
,12 


.ion  .02}  .02 


.55 


.151     ,0t  .06 


.101     ,«s  ,06 


.23( 
.12 
.11' 


.07 
.0) 

.ot 


.01     ,1«  ,02 


.•S3 

.oJ 


.15     .01  .Oil 


.03     .2t     .57  .01 


.O     .2a  .20 


.0.     .0>  .15 


.06 
,07 

.oa 
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DAILY  PRECIPITATION 


Continued 


NORTHEASTERN  VALLEVS 
00 

CHALLIS 

CMRLY  BARTON  FLAT 

DUBOIS  3*  W 

GIB80NSVILLE 

MACKAV  RANGER  STATION 


AflEROEEN  EXP  STATION 
A«t«ICAN  FALLS  I  5W 
ABCO  3  NW 
ASmTON   I  S 
BLACCFOOT  2  S5W 

CRATERS  OF   THE  MOON  NM 
DUBOIS  EXP  STATION 
FORT  HALL    INDIAN  AGNCY 
HAMEr  t,  NM 
HOWE 

IDAHO  FALLS  2  ESE 
IflAHO  FALLS  FAA  AP 
IIAHO  FALLS  42  Nn  MB 
IDAHO  FALLS  *.&  W  WB 
MALTA    1  NE 

POCATELLO  V.B  AIRPORT  / 

SAINT  ANTHONY 

SUGAR 

EASTERN  HIGHLANDS  10 
ARBON  2  NM 

blackfoot  dam 

CONDA 

DRIGGS 

GRACE 

IDAHO  FALLS   U  SE 
ISLAND  PARK  DAM 
KtLGOHE 

LIFTON  PUMPING  STATION 
MALAO 

MALAO  CITY  FAA  AP 
MC  CAMMON 

MONTPELIER  RANGER  5TA 
OAKLEY 

PALISADES  DAM 

POCATELLO  2 

PRESTON  2  SE 

RIRIE   12  ESE 

STREvELL 

SWAN  VALLEY    I  W 


I. IT 
.53 
.32 


1.22 
1.61 
1.42 


1.57 
.96 
.53 


Day  of  Month 


.09     .10)  .05 


10     U     12     13     14     15      16     17     18     19     20     21     22     23     24     25     26     27     28     29     30  31 


09     .02     .09  .05 


.01     .03     .06  .01 


07     .01     ,04  .03 


03     .09     .21  .05 


07     T         .07     ,07  T 


.51  T 

T  .1 
.08 

.06  T 


.05 
.05 
.02 


S««  r«leieric«  coiaa  lollowmg  Slalion  Index. 
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DAILY  TEMPERATURES 


IDAHO 
DECEMcER  1963 


Slatlon 

D«y  01  Month 

• 

(7) 

2 

3 

4 

9 

8 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19  1 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

28 

27 

28 

29 

30 

31 

« 
> 
< 

PANHANDLE  01 

BAYVlEw  MODEL  BASIN 

MAX 

MIN 

35 
1 6 

34 

32 

33 

32 

36 

35 

31 

31 

32 

24 

21 

25 

29 

30 

32 

33 

30 

31 

36 

36 

36 

36 

38 
1 9 

36 

40 
16 

36 
1 7 

37 
29 

38 
25 

37 
26 

35 

33.1 
21.3 

8CNNERS  FERRV   1  SW 

MAX 
MIN 

32 
1 9 

28 

27 

32 

38 

30 

26 

29 
1 6 

21 

18 

0 

22 

25 
20 

28 

30 

31 

28 

28 

37 

41 

38 

43 

41 

41 

36 
25 

36 

34 

35 
3 1 

36 

49 

32.4 
21.5 

CABINET  GOROE 

MAX 
MIN 

34 

33 

30 

29 
1 8 

34 

35 

34 

22 

29 

23 

20 

26 

28 

29 

31 

32 

31 

27 

26 

33 

35 

33 
30 

36 

37 
2 1 

44 

27 

34 

22 

34 

22 

35 

3  1 

35 
27 

35 
26 

43 
29 

32.1 
22.7 

CrEUR  0  4LENE  RS 

MAX 
MIN 

ftl 

43 

35 

34 

32 
26 

37 

H 

36 

29 

34 

29 

21 

25 

25 

30 

33 

33 

28 

30 

35 

37 

36 
29 

37 
29 

45 
24 

45 
26 

43 

23 

34 

27 

35 
32 

36 
30 

41 

28 

38 
29 

34.7 
24.2 

PCRTHILL 

MAX 

MIN 

33 
19 

35 
1 5 

30 

27 
12 

33 

40 

32 

26 

31 

21 

19 

22 

25 

27 

29 
1 9 

31 

28 

27 

32 

37 

39 
19 

36 
29 

40 

38 
1  7 

45 

20 

39 
20 

35 
25 

36 
27 

38 
27 

36 
2 1 

51 

27 

32.9 
18.2 

PRIEST  RIVER  EXP  STA 

MAX 
MIN 

31 

30 

31 

29 
1 8 

32 

34 

27 

27 

28 

25 

17 

22 

28 

30 

32 

31 

30 

30 

30 

34 

34 

33 

33 

33 

38 
28 

33 
2  3 

34 
26 

34 
3 1 

34 

36 

41 

31  .0 
22,6 

SAINT  MARIES 

MAX 
MIN 

38 

37 

37 

34 

1 8 

38 

27 

39 
29 

37 
20 

32 
24 

35 
23 

'25 

20 
1 

27 
\  6 

32 
16 

30 
20 

33 

24 

34 

29 

34 
27 

37 
2  7 

35 
25 

36 
30 

36 
27 

38 

39 

28 

38 
22 

40 

34 

20 

35 

37 

38 

39 

40 
30 

35.0 
22.1 

SANDPOINT  ExP  STATION 

MAX 
MIN 

32 
1 8 

32 

32 

28 

35 

35 

32 

28 

27 

24 

20 

24 

26 

29 
23 

30 

31 

29 

27 

30 

35 

36 

35 

38 

41 
1 9 

40 

36 

36 

39 

36 

36 

46 

32.4 
23.1 

TENSED 

MAX 
HIN 

«0 
1 5 

38 
1 4 

29 
1 6 

31 

34 

42 
28 

34 

32 

32 

24 

18 

26 

30 

32 

35 

35 

35 

34 

38 

38 

36 

37 

43 

44 

45 

38 

37 

36 

37 
22 

42 

20 

51 
36 

35.6 
23.6 

NORTH  CENTRAL 
PRAIRIES  02 

CCTTONkiOOO 

MAX 
MIN 

40 

40 
1 9 

40 

40 

41 

38 

33 

32 

31 

21 

20 

25 

31 

31 

31 

36 

36 

40 

41 

38 

36 

41 

45 

43 

41 
29 

33 

36 

37 

45 

41 

41 

30 

36.3 
23.9 

«RANGEVILLE 

MAX 

MIN 

42 

43 
1 8 

41 
1 6 

41 

46 

39 

36 

31 

32 

22 

19 

26 

H 

32 

35 

42 

37 

38 

38 

40 

37 

36 

39 

47 

46 

33 

44 

42 
3 1 

43 

40 
24 

50 
3 1 

37,8 
22,4 

MrSCOw  U  OF  I 

MAX 
MIN 

41 

22 

40 
21 

39 

39 
20 

39 

33 

35 

32 

32 

27 

18 

25 

31 

31 

35 

35 

36 

37 

37 

37 

37 

38 

39 

40 

40 

40 

37 

36 

34 

36 
32 

42 

35.4 
24.9 

nezperce 

MAX 
MIN 

44 

18 

42 
20 

41 

22 

43 
19 

43 
26 

40 
32 

35 
28 

30 
26 

30 
23 

25 

17 

0 

24 
16 

30 
20 

30 
21 

37 
27 

36 
31 

36 
32 

35 
25 

38 
26 

37 
30 

39 
25 

35 
18 

43 
32 

42 
28 

46 

28 

32 
22 

38 
28 

37 

30 

35 
28 

40 
27 

44 
34 

36.3 
24.0 

PCTL  ATCH 

MAX 
MIN 

44 

19 

38 
1 7 

29 

20 

35 

2 1 

44 

29 

42 

43 

29 

34 

33 

28 

20 

26 

34 

32 

36 

35 

36 

40 

36 

40 

37 

39 

44 

46 

30 

43 
35 

39 
25 

38 

37 
32 

41 

3  I 

42 

3 1 

50 

37.5 
26.6 

uINCMESTER  1  SE 

MAX 
MIN 

45 

1  8 

45 

20 

43 

2  0 

45 
I  9 

46 
29 

42 

34 

30 

29 

23 

20 

27 

33 

30 

38 

37 

39 

45 

42 
29 

38 

36 

33 
2 1 

42 

46 

42 

37 

42 

29 

l\ 
c  1 

41 

30 

44 

26 

50 
36 

38.0 
23.5 

NORTH   CENTRAL  CANYON! 
03 

FFNN  RANGER  STATION 

MAX 

MIN 

39 
1  9 

39 

1 9 

39 

1 8 

39 
1  8 

39 
1 6 

39 

41 

41 

32 
29 

37 

30 

23 

28 

33 

34 

34 

34 

34 

37 

37 

36 

38 

38 

40 
25 

40 
25 

41 

33 

35 
3 1 

36 
30 

43 
29 

39 
29 

36.5 
23.9 

xrosxiA 

MAX 
HIN 

42 
14 

36 
17 

39 

1 2 

35 
17 

41 
22 

47 
32 

42 
28 

38 

38 
29 

34 

24 

30 
V  9 

34 

33 

35 

35 

37 

35 

40 

37 

42 

32 

38 
2  5 

42 

40 
16 

44 
26 

44 

19 

41 
26 

41 
30 

44 

29 

38 
24 

49 

29 

38.5 
24.1 

LFWISTON  kB  AIRPORT 

MAX 
HIN 

30 
24 

29 

25 

31 
26 

34 
24 

46 
30 

47 
32 

40 
29 

36 
32 

38 

29 

23 
1 8 

29 
2  3 

35 

32 
26 

35 
28 

35 

36 

36 

38 

43 

40 

46 

30 

49 

48 
36 

53 

37 
30 

39 
32 

39 
36 

45 
3 1 

46 
36 

53 

36.5 
29.3 

OROFINO 

MAX 
HIN 

42 
19 

42 

20 

42 
18 

40 
25 

43 
29 

46 
36 

44 

32 

44 

30 

37 
32 

34 
13 

25 
10 

31 
22 

35 
28 

34 
27 

36 
31 

37 
32 

39 
32 

39 
33 

40 
33 

40 
34 

42 
34 

41 
31 

41 
29 

45 
26 

42 
26 

38 
23 

39 
32 

36 
33 

48 

33 

44 

29 

48 
33 

39.9 
27.9 

MAX 
MIN 

48 

28 

50 
28 

46 
25 

47 
24 

47 
30 

47 
37 

42 

32 

38 
32 

36 

36 

28 

31 

39 

37 
26 

32 
30 

38 

41 

49 

47 

46 

42 

32 

40 
25 

44 

50 
35 

46 

26 

40 
3 1 

42 
34 

42 
26 

40 
34 

40 
34 

41 

36 

29!* 

SlATE  CREEX  RS 

MAX 
MIN 

42 

20 

45 
16 

47 
19 

45 

Id 

51 
25 

52 
38 

45 

44 

44 

37 

28 

31 

39 

35 
28 

38 

39 

42 

42 

45 

50 

43 

46 

51 

53 
36 

53 
35 

48 

52 

49 
39 

48 

51 
36 

54 

44,8 
29.0 

CENTRAL   MOUNTAINS  0* 

AK'DERSON  DAM 

MAX 
MIN 

37 
16 

40 
17 

40 
1  7 

38 
17 

33 
1 7 

40 
29 

36 

32 
19 

38 
29 

34 

22 

27 
8 

37 

36 

46 

42 

41 

39 

40 

38 

21 

31 

32 

38 

45 

33 
19 

38 

37 

36 

30 

41 

36,6 
21.2 

arrowrOCk  dam 

MAX 

MIN 

32 
1 8 

32 

27 

30 

29 

.39 

40 

36 

36 

34 

25 

24 

29 

:o 

41 

40 

39 

39 

38 

39 

35 

31 

34 

34 

43 

38 

37 

37 

36 

30 

34 

34.5 
22.9 

ATLANTA  3 

MAX 
MIN 

41 

U 

36 
7 

34 
6 

40 
8 

40 
10 

37 
13 

30 
3 

37 
6 

37 
26 

33 
15 

30 
-11 

20 
-  8 

24 
-  6 

31 
22 

34 
26 

39 
28 

36 
27 

35 
16 

35 
17 

36 
20 

36 
12 

26 
-  3 

26 
0 

35 
13 

38 
17 

37 
4 

34 

7 

37 
15 

32 
4 

30 
7 

36 
12 

Si. 9 
10.5 

AVER*  RANGER  STATION 

MAX 
MIN 

40 
1  7 

40 
17 

30 
18 

30 
I  7 

36 
25 

35 
2 1 

35 

35 
2 1 

35 

27 

21 

26 

31 

33 

34 

34 

34 

36 

34 

35 

36 

36 

36 

36 

36 

36 

36 

36 

36 

35 

37 

34.1 
22.5 

eiG  CREEK  1  S 

MAX 
MIN 

38 
-  2 

37 
-  3 

39 
-  I 

36 
1 

36 
3 

39 
24 

33 

25 

0 

26 
1  9 

22 
- 1 9 

14 

26 
-  6 

31 

35 

36 
2  6 

36 

40 

37 

39 

36 

32 

29 
- 1 3 

38 

34 

37 
6 

35 

36 

37 

36 
- 1 0 

28 

41 

33,9 
6.9 

BLNGAlOh  ranger  STA 

MAX 
MIN 

BLRXE  2  ENE 

MAX 
MIN 

30 
16 

30 
16 

33 
19 

34 
18 

37 
26 

35 
25 

30 
1 2 

26 

25 

19 

17 

20 

27 

28 

32 

32 

32 

34 

33 

33 

33 

32 

35 

32 

36 

32 

33 

34 

29 

34 

33 

37 

31.0 
20.0 

CASCADE    1  NM 

MAX 
HIN 

32 
9 

31 
8 

29 
9 

29 
10 

29 
1 1 

33 
2 1 

30 
1 0 

29 

30 
28 

29 

18 

19 
-  I 

26 

31 

37 

37 

40 

38 

31 

35 

33 

18 

27 

21 

37 

35 

36 

34 

32 

22 

" 

30.2 
13.0 

COBALT 

MAX 
MIN 

20 
2 

22 
0 

22 
2 

26 
5 

24 
2 

36 
6 

25 

0 

22 
5 

15 
0 

10 
-13 

2 

-16 

16 
-  6 

20 

,3 

35 
1 0 

36 

40 

35 

30 

32 

25 

34 

30 

38 

42 

1 3 

29 
•  I 

32 
1 3 

30 
6 

15 

23 

20 
6 

26.4 
3.9 

deadhooo  dam 

MAX 
MIN 

38 
9 

37 
6 

37 
8 

38 

10 

36 
1 1 

33 
25 

31 
I L 

37 
9 

34 

23 

30 
-  I 

21 
-14 

24 
-12 

28 
I 

3, 

36 
26 

36 

35 
28 

33 
28 

32 
16 

34 
26 

29 

22 
-14 

33 
9 

30 
-  6 

34 

10 

33 

34 

1 1 

32 
1  9 

29 
-  I 

27 
-  I 

31 

I  ft 

32.1 
9.3 

DEER  POINT 

MAX 
HIN 

40 

30 

38 

30 

42 
29 

43 

30 

42 

27 

36 
19 

24 

14 

31 
15 

28 
15 

35 
8 

17 
8 

18 
5 

28 
12 

32 
12 

32 
27 

35 
26 

39 
31 

37 
27 

30 
20 

23 
15 

25 
16 

34 

20 

39 
27 

38 

21 

26 
20 

27 
21 

31 
21 

40 
23 

39 
28 

39 

?e 

32.8 
20.5 

DIXIE 

HAX 

43 
•  3 

43 

-  4 

43 
-  2 

43 

40 

5 

35 
20 

29 
4 

26 
-  3 

26 
12 

20 
-19 

16 
-26 

22 
0 

32 
9 

36 
23 

34 

36 
28 

36 
9 

37 
12 

14 

20 

30 

28 
-  2 

39 
6 

40 
-  6 

36 

25 
-11 

35 
20 

37 

16 

33 
-  9 

38 
-  1 

38 
12 

33.7 

Elx  city 

MAX 
MIN 

46 

6 

42 

7 

46 

7 

42 
22 

35 
13 

31 
10 

29 
-13 

26 
-17 

17 
-16 

25 
16 

24 

35 
32 

38 

24 

38 
24 

37 
28 

34 
25 

35 
6 

29 
15 

38 
10 

37 

41 
4 

30 
4 

34 
26 

39 
9 

40 

10 

35.0 
11.9 

El  K  RIVER  1  S 

HAX 
HIN 

44 

13 

42 

12 

43 

13 

41 

12 

43 

12 

40 
32 

34 

22 

37 

24 

33 
27 

30 
0 

30 
-  5 

19 
0 

24 
18 

31 
20 

32 
25 

34 

30 

34 
31 

35 
26 

34 

25 

36 
30 

34 
31 

37 
25 

42 
24 

36 
16 

40 
16 

39 
13 

36 

14 

35 
30 

35 
25 

42 

20 

22 

36.6 
19,5 

fUlaraoc*  NoM  FoUowtng  Stattoa  Inda 


DAILY  TEMPERATURES  December  Tes 

Continued  


station 

Day  01  Month 

rag© 

7   1  8 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

Avoi 

fairfiEld  ranger  sta 

MAX 
MIN 

29 

29 

27 

25 

33 
16 

28 

0 

29 
1 

33 
24 

30 
8 

14 
-17 

10 
-15 

18 
-  6 

25 
8 

37 
1  7 

33 
1 5 

38 
16 

37 

37 

35 
1 9 

32 
1 2 

20 
-12 

23 

31 

37 

29 

32 

36 
8 

33 
-  1 

21 

33 
1 

29.0 
1.8 

GALENA 

MAX 
MIN 

GARDEN  VALLEY  RS 

MAX 
MIN 

<>2 
9 

38 
10 

32 

1 1 

30 
16 

30 
14 

40 
14 

36 

18 

32 

26 

36 
26 

34 
-  2 

18 
•  10 

21 
6 

30 

8 

31 
?6 

38 
30 

36 
2  2 

38 
30 

35 
26 

36 
32 

36 
1 2 

37 

33 
14 

12 

36 
26 

37 

14 

34 
1  6 

33.9 
lfc.4 

GROUSE 

MAX 
MIN 

<.o 

-  3 

40 
-  5 

39 
-  4 

41 

0 

34 

0 

32 

14 

28 
I 

29 
-  6 

32 
6 

25 
-  3 

21 
-28 

21 
- 1 4 

21 
- 14 

28 
3 

33 
2 

38 
1 4 

35 
5 

32 

40 
1 2 

33 
9 

31 

24 
-14 

30 

37 
-  6 

38 
-  1 

36 
-  9 

34 
-  2 

34 
-  3 

36 
3 

29 
-  6 

36 
0 

32.5 
-  1.1 

HaILEv  ranger  STATION 

MAX 
MIN 

38 

2 

36 
4 

39 
1 

32 
4 

32 
3 

32 
5 

37 
9 

29 
7 

26 
15 

36 
1 6 

22 

13 
- 1  4 

16 
- 1  3 

16 
-  2 

26 
1 4 

36 
1 6 

35 
14 

38 
1 3 

35 
18 

40 
1 6 

35 

22 

26 

27 

33 
6 

36 
1 2 

42 

10 

26 

30 
6 

31 
2 

24 

0 

30 
5 

30.6 
6.4 

HEADQUARTERS 

MAX 
MIN 

42 
12 

40 
12 

44 

12 

42 

10 

41 

10 

40 
31 

35 
22 

37 
16 

32 
25 

30 
-  2 

28 
-  5 

20 
-  3 

24 
18 

31 
23 

33 
26 

34 

32 

34 
30 

35 
23 

38 
22 

37 
29 

35 
29 

36 
20 

34 

1  6 

34 
12 

37 
14 

39 
12 

33 
14 

36 
29 

36 
26 

39 
22 

39 
72 

35.3 
IR.l 

HILL  CITY 

MAX 
MIN 

26 
-11 

29 
-10 

29 
- 1 0 

28 
-11 

25 
-10 

33 
12 

30 
15 

28 

0 

35 
1 1 

29 
1 2 

21 
- 1 4 

17 
-21 

29 
-  3 

33 
6 

36 
2 1 

36 
1 4 

40 
19 

36 

39 
5 

37 

31 
18 

26 
- 1 4 

26 

28 

36 
-  1 

31 
-  6 

34 
1 4 

36 
1 4 

34 
-  3 

20 
-13 

30 
-  5 

30.7 
1.4 

IDAHO  CITY 

MAX 
MIN 

37 
9 

37 
7 

36 

30 

30 

33 

37 
1 1 

30 
15 

32 

33 

23 

25 

33 

34 

38 

36 

40 

38 
1 7 

*0 

37 
30 

34 

30 

38 

38 

10 

39 

36 

35 

33 

35 

35 

34.7 
15.7 

KELLOGG 

MAX 
Ml  N 

3S 

IS 

40 
18 

39 
18 

39 
18 

33 
22 

37 
12 

36 
23 

31 
25 

33 
27 

30 
1 1 

29 
6 

22 
10 

26 
20 

29 
24 

31 
27 

34 

26 

35 
32 

36 
19 

31 
20 

35 

30 

36 
32 

37 
28 

36 
29 

42 
17 

41 
16 

40 
21 

33 
21 

36 
32 

37 
20 

36 
25 

40 
27 

34.7 
22.6 

LPWMAN  3  E 

MAX 
MIN 

40 
26 

39 
30 

33 
20 

27 

2 

32 
14 

36 
10 

30 
8 

39 
12 

42 

25 

36 
26 

33 
1 1 

34 

7 

37 
15 

MC  CALL 

MAX 
MIN 

36 
7 

40 
14 

34 

7 

36 
10 

32 

10 

31 
26 

26 
16 

28 
13 

32 
26 

32 
12 

32 
-  6 

20 
3 

27 
9 

31 
25 

35 
27 

34 
32 

35 
29 

35 
1 1 

35 
22 

34 

30 

31 
-  1 

25 
9 

29 
9 

29 
5 

39 

1 0 

25 
5 

34 

2 1 

33 
22 

33 
1 8 

27 
7 

33 
1  7 

31.7 
14,4 

MOOSE  CREEK  RANCH 

MAX 
MIN 

MULLAN  FAA 

MAX 
MIN 

*2 

19 

42 
24 

43 

22 

45 

16 

39 
3 1 

37 

I  7 

33 
16 

26 
19 

26 
14 

20 

22 
1 

23 
1  7 

29 
1 5 

31 
22 

34 

35 

32 
24 

30 

36 
2 1 

37 
3 1 

36 
28 

36 
23 

49 
29 

47 
25 

43 

28 

32 

20 

36 
2  7 

35 
26 

35 
1 9 

43 
26 

45 
32 

36.4 
21.6 

NEW  MEADOWS  RANGER  STA 

MAX 
MIN 

31 

0 

31 
0 

32 
-  1 

33 
-  2 

29 
-  2 

34 
5 

36 
2 

32 
3 

31 
23 

33 

26 
-19 

23 
-19 

24 

30 
1 5 

29 

z** 

33 

35 

31 
26 

30 
22 

36 
24 

35 
15 

25 

24 
-  5 

23 
-  9 

29 
-  8 

39 
-  2 

26 
0 

35 
24 

35 
-  1 

32 

30 
1 5 

30.8 
5.8 

PIERCF 

MAX 
MIN 

34 
13 

34 
12 

33 
12 

34 
1 1 

34 
1 1 

36 
29 

35 
25 

34 
16 

30 
26 

43 

0 

20 
-  8 

20 
-  8 

26 
1 6 

31 
22 

33 
28 

33 
29 

34 
31 

34 

34 
23 

35 
27 

34 

30 

32 
21 

33 
19 

33 
1 1 

30 
10 

35 

10 

30 
1 0 

33 
26 

33 
29 

34 

20 

33 
2 1 

32.6 

17.7 

POWELL 

MAX 
MIN 

24 
12 

25 
13 

24 

1 3 

35 
1  3 

34 
12 

38 
26 

34 
23 

39 
16 

28 

20 

24 
-  5 

22 
-  5 

19 
-  5 

24 
12 

39 
21 

40 
3 1 

34 
32 

35 
32 

34 
3 1 

36 
29 

36 
16 

32 
17 

34 
22 

36 
19 

37 
16 

29 
17 

34 

26 

34 

21 

34 
15 

30 
14 

31.9 
17.5 

STANLEY 

MAX 
MIN 

29 
-  7 

28 
-  9 

30 
•  7 

30 

32 
-  2 

39 
2 1 

27 

28 

27 
1 6 

22 
- 1 5 

10 

13 
-20 

22 
- 1 3 

32 
1 5 

2  2 

37 
2  7 

34 
19 

30 

26 

24 

8 

21 
-  3 

7 

-22 

28 

0 

30 
-  2 

36 

0 

24 
•  14 

24 
1 1 

24 

2 

13 
-10 

16 
-16 

27 
-  1 

26.1 
.9 

SUN  VALLEY 

MAX 
MIN 

39 
-  1 

37 
-  3 

39 

0 

41 
3 

36 
2 

34 
21 

30 
-  3 

23 
-  4 

33 
20 

31 
9 

20 
-22 

17 
-15 

26 
-14 

32 
-  1 

37 
7 

36 
21 

35 
7 

34 

3 

39 
12 

36 
12 

31 
20 

29 
-13 

31 
1 

37 
2 

38 
6 

36 
-  4 

36 
1 

30 
1 

31 
-  4 

30 
-  3 

41 
5 

33.0 
2.1 

WALLACE  WOODLAND  PARK 

MAX 
MIN 

39 
IS 

36 
18 

35 
18 

35 
1  7 

33 
1  7 

39 
32 

33 

16 

32 
19 

30 
25 

27 

25 
2 

20 
6 

23 
1 9 

27 
22 

29 
26 

32 
26 

33 
30 

30 
1 7 

38 
1  7 

36 
30 

36 
31 

35 
23 

39 
23 

46 

2  3 

43 

2  1 

36 

1 6 

36 

16 

35 

30 

35 

1  6 

36 
1  7 

38 
24 

33.7 
20.2 

WARREN 

MAX 
MIN 

38 

1 

37 

3 

39 
3 

39 

3, 

46 
9 

39 
2 1 

32 

10 

30 
0 

30 
1 0 

18 
-21 

22 
-23 

25 
4 

37 

36 
22 

37 
29 

35 
27 

39 
27 

43 

10 

41 
1  7 

38 
22 

30 
3 

31 
-  9 

36 
8 

41 
0 

40 
7 

32 
•  4 

36 
2 1 

37 
1 4 

29 
-  7 

39 
3 

42 
1 5 

36.4 
7.5 

SOUTHWESTERN  VALLEYS 
05 

aniSE  LUCKY  PEAK  DAM 

MAX 
MIN 

40 
22 

39 
22 

30 

30 
22 

30 
22 

43 

43 
24 

41 
29 

39 

34 

26 

26 
1 3 

33 

33 

40 

40 

45 

42 

44 

44 

36 
1 6 

34 

20 

36 
1 9 

36 
19 

45 

45 

35 

37 

37 
26 

37 
2  3 

35 
26 

37.4 
23.9 

BOISE  W8  AIRPORT 

MAX 
MIN 

37 
22 

29 
22 

30 
24 

29 
25 

33 
2  5 

43 
2  8 

39 
22 

41 
31 

36 
26 

30 

24 

26 
1 2 

29 

30 
22 

36 
26 

36 
25 

41 

2 1 

36 
2  3 

31 
26 

41 
29 

31 

20 

29 
14 

32 
1 6 

33 
1 3 

42 
16 

35 
20 

35 
29 

35 
29 

36 
26 

36 
23 

38 
24 

34.2 
22.0 

BPUNEAU 

MAX- 
MIN 

40 
1 7 

33 
18 

29 
22 

28 
23 

31 
24 

46 
25 

43 
17 

37 
22 

35 
25 

33 
24 

26 

25 
1  7 

29 
20 

32 
20 

45 

26 

36 
14 

42 
22 

42 

20 

40 
22 

41 
26 

40 
23 

34 
1  7 

38 
21 

42 
15 

47 

20 

35 
19 

33 
21 

36 
29 

36 
32 

36 
26 

37 
23 

36.3 
21.2 

CALDWELL 

MAX 
MIN 

34 
17 

30 
24 

31 
23 

30 
25 

30 
24 

45 
26 

43 
19 

38 
27 

38 
29 

35 
20 

29 

10 

28 
16 

34 
1 8 

32 

20 

35 
25 

36 
25 

43 
23 

39 
22 

31 
25 

34 
26 

31 
21 

28 
19 

36 
20 

32 
1 3 

39 
18 

36 
17 

34 

25 

35 
26 

36 
31 

36 
26 

33 
21 

34.5 
22.0 

CAMBRIDGE 

MAX 
MIN 

34 
1 1 

27 

20 

27 
19 

26 
18 

28 
20 

39 
22 

34 
6 

27 
12 

40 
24 

36 
9 

21 
-12 

23 
-  1 

29 
5 

33 
21 

34 
24 

35 

22 

36 
19 

32 
19 

26 
13 

36 
22 

33 
16 

19 
1 

25 

22 

0 

28 
6 

26 
-  3 

36 
24 

37 
27 

35 
22 

34 
2 1 

30 
1 0 

30.6 
13.6 

COUNCIL 

MAX 
MIN 

40 
1 3 

32 
20 

31 
1 8 

24 
1 3 

27 
2  1 

39 
25 

36 
13 

32 

19 

40 
2  7 

34 

1  7 

23 

26 
7 

30 
10 

31 
24 

34 

26 

36 

28 

38 
25 

35 
12 

33 
16 

36 
29 

35 
8 

23 
-  2 

?6 
8 

23 
-  6 

34 

1 1 

28 
1 

36 
23 

36 
3 1 

35 
1  7 

33 
25 

31 
1  7 

32.2 
15.6 

DFER  FLAT  DAM 

MAX 
MIN 

30 
18 

29 
26 

29 
25 

28 
25 

29 
25 

49 
27 

40 
21 

37 
26 

35 
31 

33 
21 

27 
10 

27 
19 

32 
1 9 

31 

2 1 

34 
22 

36 
23 

42 
24 

32 
20 

30 
27 

34 

26 

31 

22 

30 
20 

36 
20 

30 
15 

39 
19 

34 
16 

33 
27 

35 
29 

35 
32 

34 
28 

32 
22 

33.3 
23.0 

EMMETT  2  E 

MAX 
MIN 

39 
16 

37 
1 6 

30 
2  3 

29 
25 

30 
25 

43 
26 

42 
20 

40 
25 

40 

30 

35 
14 

27 

26 
1 1 

34 

34 

21 

36 
25 

36 
23 

40 
2  3 

41 

33 
26 

35 
26 

34 
18 

29 
6 

35 
12 

35 
10 

39 
14 

33 
1 3 

37 
26 

38 

30 

37 
3 1 

37 
27 

35 
22 

35.3 
20.4 

Gl  ENNS  FERRY 

MAX 

MIN 

43 
19 

42 

18 

38 

20 

35 
22 

37 
2 1 

48 

28 

46 
24 

40 
25 

38 
32 

35 
25 

27 
1 3 

25 
1 5 

31 
1  9 

34 
l9 

45 
29 

43 

28 

43 
28 

49 
24 

44 
23 

45 

28 

43 

27 

36 
21 

42 
22 

47 
18 

52 
16 

46 

22 

35 
29 

36 
30 

37 
31 

40 
26 

43 

23 

40.2 
23.4 

GRAND  VIEW  3  WNW 

MAX 
MIN 

36 
1 3 

31 
1  7 

31 
24 

28 
2  1 

30 
23 

47 
23 

44 
15 

38 
19 

36 
28 

35 
1 1 

24 
1 

29 
1 3 

30 
1 7 

34 
1 1 

38 
23 

36 
22 

36 
19 

34 
14 

32 
19 

37 
22 

42 
19 

36 
12 

38 
1 3 

39 
12 

45 
14 

35 
14 

36 
26 

36 
28 

36 
30 

37 
26 

35 
20 

35.5 
18.3 

KUNA  2  NNE 

MAX 
MIN 

32 
16 

30 
22 

28 
23 

28 
25 

30 
25 

43 
27 

41 
18 

38 
24 

37 
30 

32 
IB 

28 

26 
16 

31 
15 

32 
1 8 

37 
24 

35 
21 

41 

20 

38 
20 

31 
25 

39 
27 

33 
2 1 

34 
16 

33 
17 

36 
1 1 

41 
1 9 

33 
1 8 

33 
26 

35 
29 

35 
31 

35 
25 

33 
20 

34.1 
21.0 

MOUNTAIN  HOME   1  SE 

MAX 
MIN 

46 

16 

40 
1 3 

37 
1  9 

30 
1  7 

30 
2 1 

41 
25 

35 
24 

38 
26 

37 
18 

30 
8 

24 

2 

24 
7 

27 
16 

30 
14 

37 
17 

38 
26 

45 

20 

44 

23 

37 
23 

38 
24 

33 
23 

31 
21 

34 
19 

40 
16 

44 
24 

43 

19 

34 
25 

37 
22 

38 

20 

34 

2 1 

35 
22 

35.8 
19.1 

OLA  5  S 

MAX 
MIN 

37 
30 

36 
29 

37 

30 

34 

22 

33 
24 

39 
22 

37 
20 

36 
27 

36 
26 

34 

12 

36 
-10 

30 

0 

30 
14 

37 
20 

36 

30 

34 

20 

37 
24 

35 
25 

39 
25 

37 
22 

36 
16 

37 
14 

39 
22 

36 
24 

39 
25 

38 
24 

37 
27 

38 
23 

37 
22 

39 
22 

37 
29 

36.4 
21,4 

PARMA   EXPERIMENT  STA 

MAX 
MIN 

33 
15 

30 
27 

28 
25 

28 
26 

27 
25 

27 
26 

42 

U 

44 
27 

36 
31 

34 
22 

26 
4 

22 
5 

24 
14 

31 
20 

30 
24 

33 
22 

34 

20 

38 
22 

28 
26 

30 
27 

32 
20 

30 
18 

25 

20 

32 
12 

29 

15 

36 
16 

29 
16 

34 
27 

34 
31 

35 
26 

32 

20 

31.5 
20,6 

PAYETTE 

MAX 
MIN 

36 
17 

33 
28 

31 
27 

31 
28 

30 
27 

♦  7 

26 

45 
28 

38 
30 

35 
29 

36 

20 

31 

0 

29 
10 

33 
13 

31 
16 

35 
26 

36 
25 

38 
21 

30 
20 

31 
23 

34 

21 

29 
22 

27 
16 

32 
15 

30 
8 

33 
12 

30 
10 

37 
28 

35 
30 

37 
32 

36 
29 

33 
22 

33.9 
21.2 

SWAM  FALLS  POWER  HOUSt 

MAX 
MIN 

39 

22 

33 
24 

33 
26 

31 
26 

31 
26 

48 
27 

46 
24 

39 
29 

36 
31 

36 
25 

31 
13 

28 
21 

34 
22 

34 
20 

39 
28 

39 
28 

45 
27 

38 
26 

36 
26 

37 
29 

36 
25 

36 
20 

38 
21 

43 
19 

42 

22 

36 
24 

34 

30 

38 
31 

36 
33 

36 
29 

38 
26 

37.0 
25.2 

HEISER  2  SE 

MAX 
MtN 

38 
17 

33 
27 

30 
27 

31 
26 

30 
27 

43 
25 

44 

21 

38 
28 

43 

28 

36 
7 

28 
-  6 

28 
7 

34 

10 

32 
9 

34 
21 

37 
24 

39 
23 

32 
17 

29 

20 

36 
27 

30 

20 

26 
10 

35 
9 

29 
4 

31 
11 

27 
5 

35 
27 

38 
31 

35 

30 

36 
29 

35 
IS 

33.9 
18,7 

8**  R«l«r«nc*  NotM  Following  flUtloa  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


IDAHO 
DECEMBER  1963 


Day  Oi  Monlh 


aiAUOD 

I 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

1 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

28 

27 

28 

29 

30 

31 

• 
> 

SOUThhESTERN 

HI6HLAN0S  06 

SBASMERE 

MAX 
MIN 

Al 

18 

40 
14 

39 
12 

38 
11 

48 

10 

40 

25 

34 
15 

45 

13 

32 
22 

26 
15 

16 
.11 

28 
13 

35 
21 

35 
28 

46 

31 

44 

33 

51 
31 

49 
28 

46 
29 

41 
28 

33 
18 

34 

11 

47 
13 

48 

13 

41 
24 

40 
17 

39 
28 

39 
28 

41 
25 

48 
17 

50 
24 

39.8 
19,5 

mcllister 

MAX 
MIN 

30 
14 

37 
15 

35 
14 

30 

32 
9 

43 
23 

38 
18 

37 
13 

36 
24 

28 
17 

21 
.  5 

28 
2 

30 
18 

37 
15 

45 
25 

47 
34 

48 
32 

44 
32 

47 
28 

44 
28 

40 
30 

35 
15 

39 
15 

32 
13 

33 
12 

34 
17 

35 
13 

37 
14 

42 

27 

38 

22 

45 
20 

37.0 
18.0 

RFYNOLDS 

MAX 
MIN 

AO 
14 

37 
10 

28 

1 1 

24 

17 

25 
16 

38 

22 

36 
1  7 

32 
20 

31 
26 

33 
19 

24 

7 

30 
3 

35 

13 

37 
16 

40 

2 1 

48 

26 

49 

28 

44 

21 

45 

21 

44 

32 

38 

25 

39 
14 

36 
16 

40 
11 

44 

23 

40 

16 

44 

27 

40 
29 

29 

20 

45 
19 

37 

20 

37.2 
18.8 

THREE  CREEK 

MAX 
MIN 

»3 

10 

44 

6 

46 

12 

44 

41 
6 

37 
18 

3' 

12 

45 

5 

42 
15 

38 
13 

32 
.18 

34 
15 

36 
25 

37 
16 

46 
31 

47 

26 

44 

18 

43 
21 

41 

20 

41 

18 

42 

18 

36 
.  5 

44 

2 

51 
4 

41 
14 

38 
12 

40 
28 

43 

17 

40 
14 

46 
14 

47 
24 

41.4 
13.4 

TRIAMGLE  RANCH 

MAX 

MIN 

47 

6 

45 
6 

45 
4 

44 

45 

10 

43 

30 

36 
8 

37 
16 

33 
18 

27 
15 

24 

2 

28 
17 

38 
20 

39 

20 

47 
23 

46 
25 

41 

22 

47 

20 

44 

17 

40 
27 

30 
18 

33 

0 

44 

7 

46 

3 

41 
28 

37 
9 

40 
30 

38 
24 

35 
20 

45 

12 

47 
17 

39.7 
15.4 

CENTRAL  Plains  ot 

Bl  ISS 

MAX 
MIN 

39 

17 

43 

15 

39 
14 

29 
14 

32 
14 

43 

25 

40 

23 

35 
21 

34 

30 

32 
22 

26 
6 

21 
5 

23 
15 

32 
19 

38 
27 

40 

29 

39 
19 

41 

26 

42 
23 

39 
26 

39 
18 

30 
19 

39 
19 

42 
24 

39 
15 

35 
19 

34 

21 

34 
22 

39 

22 

39.8 
19.6 

etRLEV 

MAX 
MIN 

43 
17 

30 
13 

42 
14 

41 
13 

35 
15 

40 
18 

40 
24 

37 
17 

41 
18 

29 
10 

25 
7 

24 

10 

28 
19 

32 
24 

46 
29 

44 
33 

49 
25 

39 
23 

48 
25 

43 

27 

36 
16 

32 
12 

35 
14 

39 
15 

43 

13 

33 
16 

40 
2s 

39 
29 

36 
21 

35 
16 

37.9 
18.8 

BLRLEV  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

29 
17 

36 
13 

37 
11 

27 

12 

35 

16 

39 
22 

35 
14 

37 
13 

» 

22 
1 

18 
12 

21 
2 

22 
14 

29 
19 

43 
27 

42 
32 

47 
31 

34 

21 

45 
20 

41 
28 

33 
22 

26 
11 

31 
11 

30 
12 

43 
14 

25 
12 

40 
23 

37 
28 

36 
23 

31 
20 

38 
17 

33.7 
17.4 

CASTlEFORO  2  N 

MAX 
MIN 

35 
15 

35 
12 

34 
16 

24 
16 

25 
19 

41 
21 

40 
19 

32 
18 

31 
19 

29 
.  2 

25 
2 

29 
17 

32 
12 

45 

20 

45 

25 

46 
26 

43 
24 

44 

21 

44 

21 

36 
30 

32 
13 

30 
12 

33 
9 

47 
15 

39 
18 

44 
25 

37 
23 

38 

22 

36 
21 

40 

19 

36.3 
17.9 

HAZELTON 

MAX 
MIN 

32 
17 

35 
15 

36 
12 

31 
15 

32 
18 

38 
22 

37 
24 

36 
15 

30 
18 

23 
6 

20 
2 

23 
17 

28 
20 

40 
27 

43 
23 

44 

26 

39 
25 

44 
24 

39 
27 

37 
29 

29 
9 

29 
11 

32 
13 

40 
18 

34 
14 

39 
25 

37 
25 

35 
29 

30 
20 

37 
19 

34.3 
16.9 

JEROME 

MAX 

MIN 

38 
14 

43 

11 

39 

11 

25 

17 

33 
15 

41 

26 

39 
21 

31 
15 

30 
15 

24 

12 

20 
4 

25 
12 

32 
19 

45 

26 

42 
24 

44 

23 

37 
23 

40 

23 

39 

25 

35 
23 

29 
9 

30 
10 

30 
19 

43 

20 

39 
12 

35 
26 

34 
25 

32 
27 

30 
20 

35 
18 

34.5 
18,4 

MINIDOKA  DAM 

MAX 
MIN 

33 
20 

31 
13 

33 
16 

32 
12 

32 
10 

38 
24 

36 
22 

36 
12 

29 
18 

22 
5 

20 
6 

20 
11 

28 
15 

40 
23 

40 
26 

44 

25 

40 
20 

44 

20 

39 
25 

36 
24 

31 
8 

29 

10 

26 

10 

39 
12 

35 
9 

38 

20 

35 
21 

34 

25 

27 
15 

28 
15 

33.1 
16,6 

PAUL   1  ENE 

MAX 
MIN 

40 
17 

27 
16 

36 
15 

37 
13 

33 
14 

38 
16 

39 
22 

35 
15 

35 
16 

25 
2 

20 
2 

20 
5 

22 
15 

30 
22 

40 
22 

45 
25 

45 
23 

34 
21 

44 
23 

38 
26 

33 

10 

24 
8 

28 

14 

30 
14 

41 
11 

32 
12 

39 
21 

30 
29 

31 
20 

28 
'  6 

33.4 
16.3 

PICABO 

MAX 
MIN 

39 
3 

34 

2 

35 

0 

35 

34 

0 

33 
2 

37 
5 

31 
2 

n 

36 

20 

25 
.11 

10 
.13 

11 
.14 

17 
.11 

28 
16 

35 
18 

36 
19 

41 

12 

39 
13 

35 
15 

37 
17 

27 
.10 

24 
-  3 

30 
0 

41 

0 

39 
4 

30 
6' 

27 
10 

32 
3 

21 

1 

26 
-  1 

30.8 
4.0 

RICHFIELD 

MAX 
MIN 

35 
7 

33 
6 

31 
7 

31 

30 
6 

36 
23 

31 
3 

30 
5 

» 

31 
17 

21 
.  4 

14 
•  8 

17 
2 

29 
15 

32 
21 

37 
23 

35 
15 

35 
18 

34 
18 

35 
20 

35 
16 

27 
8 

26 

7 

32 
15 

38 

10 

32 
5 

28 

17 

32 
20 

31 
17 

27 

10 

30 
8 

30.6 
11.9 

RUPERT  13  NNE 

MAX 
MIN 

29 

U 

35 

6 

35 
9 

35 

35 
7 

38 
18 

31 
14 

32 
9 

11 

29 
10 

20 
.  2 

18 
12 

19 
9 

30 
15 

42 
24 

42 

23 

45 

19 

38 

17 

43 

18 

38 

23 

35 
17 

23 
6 

26 
2 

29 
7 

37 
7 

32 
3 

33 
20 

35 
25 

33 
23 

28 
S 

32 
6 

32.6 
12.6 

SHOSHONE    1  MNk 

MAX 
MIN 

24 

7 

28 

Q 

26 
9 

23 

5 

25 
6 

31 
24 

27 

10 

22 
9 

32 

27 
13 

15 
5 

12 
.  2 

14 

0 

24 

15 

30 
21 

33 
23 

34 
12 

31 
19 

32 

20 

30 
20 

28 
18 

22 

10 

23 
8 

30 
15 

34 
15 

29 
8 

29 
22 

34 

19 

26 
18 

23 
12 

26.6 
13.1 

TUN  FALLS  2  NNE 

MAX 
MIN 

36 
16 

33 
1  7 

38 
15 

36 
18 

24 
19 

31 
20 

40 
23 

38 
17 

35 

33 
19 

29 
1 1 

24 
9 

22 
1 3 

26 
17 

30 
24 

45 

25 

45 

26 

45 
26 

40 
24 

43 
24 

42 
27 

36 
14 

34 
14 

32 
1  6 

40 
16 

44 
19 

31 
19 

40 
28 

38 
30 

33 
22 

33 
20 

39.4 
19.7 

ThIN  FALLS  3  SE 

MAX 
MIN 

38 
19 

34 

14 

37 
14 

36 
17 

23 
18 

30 
20 

42 
24 

42 
19 

22 

33 
21 

27 
11 

26 
8 

24 

10 

28 
17 

32 
24 

43 

27 

44 

28 

49 
26 

39 
26 

49 

26 

43 
26 

38 
14 

30 
12 

31 
14 

40 

17 

46 
20 

33 
19 

44 
26 

38 
30 

33 
21 

32 
21 

36.2 
19.7 

TWIN  FALLS  HBASO 

MAX 
MIN 

36 
16 

30 
14 

36 
14 

35 
15 

24 
18 

30 
19 

39 
23 

37 
17 

36 

32 
19 

26 
8 

20 

a 

20 
13 

26 
16 

30 
24 

41 
27 

42 
27 

46 
27 

36 
24 

44 
26 

42 
26 

34 

11 

29 
11 

29 
14 

40 
15 

43 
18 

33 
19 

40 
25 

37 
28 

33 
20 

30 
20 

34.1 
18.9 

NORTHEASTERN  VALLErS 
OS 

CHALLIS 

MAX 
MIN 

35 

s 

53 
8 

35 
7 

36 
12 

34 

1  2 

38 
28 

32 
7 

23 

e 

30 
16 

24 
.  4 

13 
.13 

14 
-  8 

15 
.  6 

22 
11 

33 
20 

37 
25 

40 
29 

37 
12 

34 

18 

35 
22 

34 

20 

22 
2 

34 

8 

27 
-  1 

42 

10 

36 
7 

31 

1 1 

26 
15 

22 
6 

22 
3 

28 
10 

29.8 
9.8 

CHtLLr   BARTON  FLAT 

MAX 
MIN 

42 
I 

43 
-  1 

45 

0 

44 

0 

29 
0 

32 
16 

28 
-11 

24 
-  8 

22 
9 

24 
•  12 

20 
-23 

25 
•IB 

23 
•  16 

27 
0 

32 
1 

34 

1 

40 
11 

39 
18 

37 
10 

31 
1 

29 
13 

20 
.16 

26 
-  5 

35 
-12 

36 

2 

33 
.10 

37 
1 

33 

0 

31 
-12 

29 
-14 

28 
-14 

31.5 
-  2.8 

OLBOIS  3A  W 

MAX 
MIN 

40 
14 

38 
6 

37 
13 

37 

12 

28 
8 

31 
14 

25 
5 

16 
-10 

25 
12 

14 
-  3 

13 
.  3 

12 
•  10 

15 
.13 

25 
.  3 

22 
5 

28 
12 

29 
11 

29 
7 

35 
18 

28 
22 

28 
17 

18 
.  3 

-  2. 

33 

36 
6 

20 
.  5 

20 
5 

22 
.  1 

29 
10 

31 
5 

29 
6 

26.4 
5.2 

GTBBONSVILLE 

MAX 

MIN 

46 

4 

33 
7 

33 
9 

35 
21 

30 
10 

25 
5 

24 
16 

21 
-  4 

10 
.14 

18 
•  2 

17 
0 

25 
12 

29 
19 

32 
25 

34 
27 

33 
26 

32 
12 

35 
17 

35 
22 

29 
13 

34 
7 

28 
1 

39 
5 

33 
2 

29 
16 

30 
13 

28 
2 

21 

4 

30 
7 

29.2 
9.7 

MACKAv  RANGER  STATION 

MAX 
MIN 

42 
8 

39 
13 

37 
8 

32 
20 

33 

10 

27 
3 

18 
9 

22 
9 

24 
8 

18 

3 

22 
.10 

16 
•  13 

18 
.  6 

26 
8 

34 
14 

30 
14 

36 
12 

31 
18 

35 
16 

34 

24 

28 

3 

22 

8 

29 
9 

32 
6 

36 

8 

27 
7 

36 
11 

35 
5 

31 

10 

26 
3 

35 
6 

29.4 
7.9 

MAY   RANGER  STATION 

MAX 
MIN 

38 
3 

44 

2 

38 
3 

39 
5 

38 
5 

39 
23 

37 
0 

24 
.  2 

30 
18 

23 
-11 

9 

.21 

15 
-15 

19 
.15 

29 
11 

32 
17 

39 
22 

38 
20 

36 
17 

37 
9 

40 
12 

34 
19 

25 
.  9 

29 
4 

28 
-  3 

37 
-  3 

42 

.  2 

37 
11 

33 
5 

22 
.  7 

22 
.  4 

30 
4 

31.7 
3.8 

SALMON 

MAX 
MIN 

31 
7 

31 
6 

32 
5 

33 
8 

33 
9 

41 
23 

32 
1 1 

28 

8 

30 
1 1 

23 
-  3 

10 
.  9 

19 
-  2 

21 
•  6 

24 
15 

29 
18 

32 
19 

37 
26 

26 
16 

28 
14 

32 
14 

34 
18 

23 
5 

28 
5 

23 
.  3 

30 
3 

20 
1 

28 
13 

30 
6 

20 
3 

17 
9 

25 
5 

27,4 
8,3 

ljPper  snake  river 

PLAINS  09 

ABERDEEN  EXP  STATION 

MAX 
MIN 

32 

27 
3 

27 
3 

25 

27 
5 

27 
5 

35 
1 1 

30 
1 

30 
12 

32 

14 

19 
.15 

18 
-13 

19 
2 

15 
7 

22 
13 

30 
19 

37 
19 

40 

10 

28 
10 

35 
12 

35 
22 

26 
10 

17 

0 

17 
-  8 

33 
.  7 

35 
-  5 

2, 
.  5 

32 
21 

32 
21 

25 
10 

20 
3 

27.6 
6.1 

AMERICAN   FALLS    1  SN 

MAX 
MIN 

29 
17 

29 
13 

29 
13 

31 
12 

29 
1 

38 
18 

33 
23 

32 
11 

32 
26 

28 
12 

19 
.  3 

20 
6 

20 
9 

20 
14 

36 
20 

40 
22 

44 

33 

39 
14 

36 
17 

39 
18 

37 
26 

29 
6 

18 
4 

21 
•  5 

40 

0 

34 
2 

I] 

35 
23 

35 

20 

24 

5 

28 
6 

30.8 
13.5 

AQCO   3  NW 

MAX 
MIN 

34 
_  2 

37 
2 

37 

0 

35 
0 

31 
.  2 

37 
13 

30 
14 

22 
.  5 

30 
12 

24 
3 

18 
.  7 

16 
-13 

17 
.16 

25 
-  6 

32 
6 

33 
17 

33 
7 

30 
10 

33 

32 
19 

23 
-  1 

29 
5 

28 
-  1 

33 

4 

41 

5 

26 
.  2 

25 
5 

26 
2 

27 
-  3 

23 
3 

33 
6 

29.0 
2.6 

AShTON  1  s 

MAX 
MIN 

29 

0 

32 

2 

28 
2 

29 
0 

28 
.  2 

25 
5 

23 
-12 

23 
-  2 

29 
19 

21 
10 

12 
.12 

13 
-10 

17 
•10 

26 
9 

28 
19 

33 
23 

33 
26 

32 

35 

31 
9 

35 
11 

19 
-10 

23 
3 

24 

0 

31 
2 

30 
12 

27 
17 

28 
21 

29 
19 

27 
.  1 

33 
-  2 

26.9 
5.2 

Bl  ACXFOOT  2  SSN 

MAX 

MIN 

30 
7 

27 
8 

27 
2 

26 
3 

25 
7 

32 
21 

30 
19 

32 
3 

33 
21 

24 

12 

25 
.12 

14 
-  1 

13 
7 

21 
11 

27 
5 

36 
21 

41 

22 

35 
24 

36 
13 

36 
9 

34 

27 

30 
12 

20 
1 

20 
-12 

35 
-10 

26 
1 

34 

15 

29 
18 

30 
5 

24 

3 

24 
-  1 

26.3 
6.4 

CRATERS  OF  The  "OCN  nm 

MAX 
MIN 

41 
9 

39 
9 

33 
9 

38 
U 

27 
8 

35 

12 

29 

3 

21 
5 

30 
16 

24 

6 

11 
.  8 

9 

-  6 

13 
.  5 

22 
1 

32 
8 

33 

20 

41 

20 

33 
1 1 

37 
20 

31 
19 

34 
18 

22 
3 

25 
6 

30 
10 

36 
13 

25 
8 

32 
10 

27 
6 

36 
9 

22 
8 

31 
11 

29.0 
8.7 

DUBOIS  EXP  STATION 

MAX 
MIN 

33 

.  12 

33 

10 

31 

1 1 

28 
1 1 

29 
7 

26 
14 

28 
9 

21 
4 

28 
15 

15 
6 

10 
.  6 

9 

-  5 

10 
.11 

21 
1 

22 
11 

30 
19 

30 
25 

34 

23 

33 
23 

30 
22 

22 
15 

26 
11 

34 
14 

27 
12 

27 
7 

28 
IS 

23 
17 

21 
2 

24 

9 

29 
14 

25.4 
10.7 

FCRT   hAlL    INDIAN  AGNCV 

MAX 
MIN 

34 
6 

30 
4 

30 
5 

30 
4 

38 
17 

33 
4 

34 
25 

27 
13 

19 
.11 

19 
3 

19 
8 

31 
12 

41 

22 

40 
24 

39 
10 

42 
12 

34 
17 

35 
21 

23 
17 

25 
0 

31 
3 

38 
-  i 

34 
.  1 

34 
17 

35 
20 

35 
23 

27 
4 

29 
8 

31.6 
10.1 

DAILY  TEMPERATURES 


Coatinued 


station 

Day  Of  Month 

rage 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7   1  8   1  9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Ave 

HAMER  *  NU 

MAX 
MIN 

36 
2 

36 

1 

32 

0 

31 

1 

32 
-  1 

30 
11 

27 
-  2 

28 
5 

31 
16 

20 
10 

11 
-18 

10 
.15 

15 
-21 

24 
-  4 

25 
7 

33 

20 

33 
25 

31 
25 

30 
9 

30 
17 

3ft 
15 

31 
-  3 

25 

0 

32 
-  7 

26 
-  7 

24 
-  8 

28 
18 

26 
14 

23 
15 

22 
6 

27 

0 

27.2 
ft. 2 

HOWE 

MAX 
MIN 

33 

2 

31 
0 

30 
1 

30 
2 

28 
0 

37 
15 

35 
21 

28 
2 

36 
15 

32 
12 

25 
-13 

13 
-11 

13 
-17 

24 

2 

28 
1 

33 
19 

34 

10 

33 
12 

34 
14 

31 

22 

3ft 

17 

31 
-  2 

27 
4 

32 
1 

32 
4 

27 
-  3 

27 
2 

28 
14 

24 

5 

26 
12 

29 
5 

29.2 
5.4 

1C4H0  Falls  z  ESE 

MAX 
MIN 

30 
7 

32 
6 

30 
4 

30 
6 

28 
4 

33 
15 

27 
12 

30 
3 

33 
20 

22 
12 

13 
.13 

15 
-  5 

14 
2 

20 
10 

26 
18 

3ft 

22 

38 
29 

31 
13 

35 
12 

32 
12 

31 
18 

22 
1ft 

20 
3 

21 
1 

30 
0 

17 
0 

30 
14 

27 
22 

27 
15 

20 
0 

25 
11 

26.5 
9,3 

IDAHO  FALLS  FAA  AP 

MAX 
MIN 

22 

0 

24 

0 

21 
0 

21 
0 

21 
-  1 

31 
15 

23 
-  2 

25 
-  3 

29 
15 

15 
.  4 

10 
-19 

10 
.13 

9 

-  1 

19 
8 

22 
14 

31 

20 

33 
15 

25 
14 

24 

9 

29 
U 

29 
12 

16 

0 

14 
-  3 

15 
1 

31 
-  5 

20 
-  2 

26 
18 

25 
20 

25 
14 

17 

0 

18 
0 

21.9 
4.3 

IDAHO  FALLS  hZ  NW  wa 

MAX 
MIN 

34 
-  2 

36 

0 

30 
-  4 

33 
■  2 

30 
-  1 

38 
10 

24 
.  1 

24 

6 

30 
17 

20 
3 

14 
.22 

9 

.22 

16 
.27 

27 
0 

28 
_  4 

32 
21 

32 

20 

33 
17 

33 
10 

30 
19 

33 
-  1 

18 
-  7 

26 
0 

32 
-  7 

27 
-  8 

23 
-13 

27 

10 

26 
I 

23 
5 

22 
7 

27 
-  1 

27.0 
.8 

IDAHO  FALLS  *<>  M  MB 

MAX 
MIN 

3<> 
-  3 

33 
-  1 

31 
-  2 

35 
-  I 

31 
-  1 

37 

10 

28 
-  2 

20 
-  5 

30 
20 

20 
-13 

18 
-20 

16 
•  19 

13 
-17 

23 
7 

27 

7 

37 
17 

30 
11 

32 
16 

37 

10 

30 
13 

35 

0 

16 
-  9 

24 
-  1 

30 
-  5 

31 

0 

21 
-10 

23 
8 

29 
13 

19 
ft 

23 
15 

33 
1 

27.3 
1.4 

MALTA  1  NE 

MAX 
MIN 

32 
8 

38 
9 

38 
11 

40 
7 

38 
1  1 

39 
2 

34 
12 

37 
8 

34 

3 

25 
8 

20 
-  5 

20 
-  9 

24 
6 

37 
22 

39 
26 

49 
21 

42 
19 

48 
19 

39 
2ft 

3ft 
19 

37 
3 

34 
9 

46 
12 

35 
I  1 

41 

21 

36 
21 

ftO 
23 

32 
19 

35 
19 

36.0 
12, ft 

POCATELLO  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

33 
1  2 

34 

33 

34 

35 

39 

32 
12 

35 
7 

35 
20 

22 

19 

21 

16 

25 
1 6 

36 

ftO 
23 

42 
25 

32 
1ft 

40 
15 

38 

20 

32 
1  8 

24 
12 

20 

0 

24 
.  3 

38 

Q 

27 

Q 

33 
1 9 

36 

31 

24 

27 

30.9 
11. S 

SAINT  ANTHONY 

MAX 
HIN 

28 
3 

29 
3 

29 
4 

28 
3 

29 
1 

27 
9 

22 
12 

24 

0 

30 
8 

28 
5 

17 
.15 

14 
-  6 

IB 
-  5 

26 
9 

27 
20 

33 
24 

33 
28 

32 
10 

37 
12 

32 
12 

33 
13 

20 
5 

23 
2 

28 
-  1 

34 

2 

27 
I 

29 
22 

27 
21 

27 
19 

2ft 
-  2 

30 
6 

27.3 
7.3 

SUGAR 

MAX 
MIN 

28 
-  1 

31 
-  2 

27 
-  2 

26 
-  2 

28 
-  1 

22 

8 

25 
-  2 

24 
-  3 

30 
10 

25 
-  5 

20 
.19 

15 
.  9 

IS 
-  3 

23 
9 

29 
18 

34 

26 

33 
26 

30 
20 

37 

3 

33 
8 

34 
25 

27 
6 

23 
2 

24 
-  4 

33 
-  3 

30 
-  1 

25 
1 

29 

IB 

27 
20 

27 
15 

21 
-  4 

27.0 
5.0 

fASTERN  HIOHLANOS  10 

Arson  2  NM 

MAX 
MIN 

29 
11 

25 
8 

25 
15 

28 
13 

26 
12 

35 
18 

32 
12 

32 
8 

33 
22 

32 
8 

19 
.  8 

20 
-  6 

20 
13 

25 
18 

34 
23 

32 
25 

35 
25 

39 
19 

39 
22 

ft2 
22 

32 
IS 

29 
10 

28 
-  3 

30 
10 

40 
13 

30 
1ft 

34 
22 

34 
24 

35 
S 

25 
9 

37 
8 

30,8 
13,3 

BLACKFOOT  DAM 

MAX 
MIN 

CnNDA 

MAX 
MIN 

41 

38 

0 

26 

0 

30 
4 

24 

0 

33 
8 

26 
2 

28 
1 

30 
22 

24 

9 

13 
.  8 

15 
-  5 

23 
8 

29 
18 

35 
24 

37 
26 

40 
26 

35 
12 

36 
12 

3ft 
17 

-  6 

31 
4 

ftO 
-  1 

31 

20 

32 
-  6 

34 

8 

30,6 
7,8 

OR  I  OSS 

MAX 
MIN 

43 
3 

37 
2 

34 
5 

35 
2 

33 
2 

32 
-  2 

34 
-  1 

34 
-  3 

35 
22 

22 
10 

15 
.  7 

12 
-15 

10 
-17 

27 
-  7 

32 
15 

34 
27 

39 
30 

40 
11 

ftl 
10 

ftO 

10 

39 
14 

25 
10 

25 

0 

30 
3 

37 
5 

25 
3 

2ft 

3 

24 
3 

28 
-  5 

30 
-  9 

34 

10 

30,6 
ft, 3 

GRACE 

MAX 
MIN 

32 

31 
2 

24 
9 

25 
9 

20 
8 

34 
16 

30 
3 

29 
5 

30 
21 

30 
4 

16 
.  2 

14 
-  6 

22 
10 

27 
13 

33 
25 

35 
26 

38 
29 

39 
14 

ftO 
19 

33 
21 

32 
24 

27 
-  4 

29 

0 

36 
1 

40 
12 

35 
3 

33 
25 

32 
20 

30 
3 

34 
.  3 

32 
7 

30. ft 
10,3 

IDAHO  FALLS  16  SE 

MAX 
MIN 

40 

0 

43 
5 

42 
7 

40 
7 

37 
5 

33 
19 

30 
.  2 

28 
2 

35 
14 

25 
0 

20 
.23 

20 
-11 

29 
6 

29 
20 

37 
21 

36 
30 

39 
34 

43 
18 

ft2 
21 

35 
20 

31 
-  5 

25 
-15 

31 
8 

41 
12 

37 
9 

31 
12 

39 
22 

33 
22 

29 
3 

34 
2 

39 
23 

33.9 
9,2 

INLAND  PARK  DAM 

MAX 
MIN 

37 
-  5 

31 
-  8 

33 
-  7 

36 

0 

34 

28 
6 

27 
-  3 

28 
-  7 

23 
12 

15 

0 

13 
.24 

9 

-12 

14 
-20 

19 

2 

25 

10 

29 
21 

29 
23 

36 

22 

3ft 

13 

28 
20 

31 
16 

18 
-19 

26 

2 

27 
-  9 

30 
-  7 

25 

9 

2ft 

16 

25 
17 

26 
10 

25 
_  4 

31 
7 

26,3 
2.5 

KILGORE 

MAX 
MIN 

31 
-  3 

34 
-  5 

35 
-  4 

35 
4 

31 
-  1 

29 
9 

24 
5 

18 
-11 

25 
13 

13 

0 

5 

-19 

7 

-16 

1 1 
-23 

24 
-  2 

25 
13 

28 
20 

28 
25 

37 
21 

3ft 
Ift 

30 
13 

26 
19 

19 
-11 

26 
3 

31 
-  2 

31 

0 

26 
-  2 

25 
10 

25 
12 

21 
-  9 

29 
4 

33 
6 

25.6 
2,7 

LIFTON  PUMPING  STATION 

MAX 
MIN 

37 
13 

39 
12 

34 
12 

40 
13 

33 
14 

35 
16 

28 
10 

26 
8 

26 
17 

24 
10 

15 
-  3 

18 
-  2 

25 

0 

32 
15 

38 
25 

38 
19 

42 
23 

42 
15 

ftO 

15 

34 
15 

32 
21 

31 
3 

32 
ft 

35 
6 

42 
8 

31 
6 

37 
22 

34 
14 

33 

10 

30 
0 

37 
7 

32,9 
11,2 

MALAO 

MAX 
MIN 

22 
1<! 

20 
18 

25 

20 

26 
23 

28 
24 

37 
22 

32 
15 

30 
12 

32 
22 

30 
11 

22 
5 

21 
-  1 

23 
15 

31 
21 

39 
26 

36 
22 

40 
21 

37 
16 

43 
17 

35 
20 

34 
19 

28 
5 

26 
ft 

27 
3 

30 
5 

31 
10 

33 
18 

33 
15 

3ft 

9 

21 
9 

19 
5 

29,8 
14.5 

MALAD  CITY  FAA  AP 

MAX 
MIN 

25 

18 

21 
17 

26 
18 

35 
18 

33 
21 

39 
23 

35 
13 

30 
10 

32 
22 

24 

10 

24 

0 

21 
.  6 

25 
11 

32 
21 

39 
21 

36 
17 

39 

12 

3ft 

6 

44 
11 

34 
16 

32 
11 

21 
-  4 

23 
-  ft 

25 

28 
-  4 

2ft 
-  3 

33 
11 

32 

14 

26 
3 

26 
12 

24 
-  1 

29.7 
10,0 

Mf  CAMMON 

MAX 
MIN 

30 
12 

30 
10 

30 
14 

27 
13 

29 
15 

34 
19 

30 
21 

31 
18 

34 

22 

31 

15 

19 
-  6 

24 
-  3 

31 

0 

34 
14 

39 
27 

40 
29 

40 
25 

3ft 
1ft 

34 
16 

36 
18 

37 
1  7 

26 
12 

2ft 
3 

29 

1 

31 

0 

31 
2 

37 

20 

34 

11 

32 
9 

32 
11 

27 
9 

31.5 
12.5 

MONTPELIER  BANGER  5TA 

MAX 
MIN 

37 
8 

35 
7 

41 
7 

35 
6 

38 
4 

32 
8 

34 

7 

27 
5 

27 
9 

28 
8 

22 
-  5 

18 
-  7 

22 

0 

27 
7 

31 
24 

40 

22 

38 

22 

ft3 
12 

41 

12 

40 
1ft 

32 
20 

28 
1 

25 
3 

33 

5 

37 
5 

42 
4 

30 
9 

38 
15 

33 
11 

33 
-  3 

27 
-  1 

32.7 
7,7 

OAKLEY 

MAX 
MIN 

36 
16 

41 

13 

41 
16 

34 

I  1 

40 

6 

40 
25 

37 
18 

38 
14 

35 
25 

28 
8 

26 
2 

26 
3 

29 
16 

37 

20 

46 
30 

44 

30 

51 
32 

48 
29 

50 
30 

ftft 
29 

37 
20 

37 
12 

41 
19 

48 
23 

46 
27 

40 
20 

ft2 
26 

41 
29 

ftO 
26 

42 
21 

50 
24 

39,9 
20,0 

PALISADES  DAM 

MAX 
MIN 

33 
15 

32 
14 

32 
12 

36 
17 

34 
14 

35 
19 

31 
-  2 

30 
1 

33 
22 

32 
16 

20 
-  2 

13 
-  6 

25 
4 

30 
12 

33 
21 

36 
31 

40 
32 

38 
24 

36 
18 

31 

32 
26 

28 
4 

26 
5 

28 
16 

38 
19 

3S 
15 

30 
2ft 

?2 
22 

31 
17 

26 
8 

29 
19 

31,2 
14,6 

POCATELLO  2 

MAX 
MIN 

33 
7 

30 
10 

30 
8 

35 

8 

10 

15 

14 

35 
3 

34 
15 

26 
8 

19 
-  8 

20 
3 

16 
5 

23 

10 

38 
15 

40 
31 

43 

26 

39 
10 

40 
17 

38 
20 

38 
19 

28 
5 

28 
0 

32 
1 

43 
4 

36 
3 

38 
26 

36 
19 

37 
17 

25 
3 

28 
11 

32,4 
10, S 

PRESTON  2  SE 

MAX 
MIN 

27 
16 

23 
17 

22 
18 

22 
18 

23 
19 

25 
20 

36 
15 

33 
12 

31 
19 

31 
14 

20 
.  3 

23 
-  2 

19 
-  3 

26 
17 

j3 
25 

38 
20 

36 
24 

39 
15 

36 
14 

37 
15 

35 
23 

30 
0 

21 
2 

16 
-  6 

19 
-  5 

27 
-  3 

25 
-  5 

34 

16 

33 
9 

30 
8 

23 

8 

2S,2 
10,9 

STREVELL 

MAX 
MIN 

32 
14 

27 
16 

25 

18 

28 
18 

26 
18 

37 
19 

33 
18 

28 
11 

33 
25 

28 
12 

17 
_  4 

17 
-  5 

18 
11 

24 
16 

31 
22 

30 
24 

37 
24 

36 
22 

38 
21 

31 
22 

30 
25 

30 
1 

24 
17 

18 

26 
11 

33 

22 

32 
17 

29 
15 

24 
19 

22 
18 

28,5 
16,2 

Swan  valley  l  w 

MAX 
MIN 

38 
7 

33 
5 

33 
5 

32 
5 

33 
8 

36 

8 

35 
10 

34 
8 

35 
22 

36 
8 

30 
.  5 

30 
-  8 

31 
2 

29 
5 

32 
10 

36 
20 

35 

20 

38 
16 

38 
10 

37 
15 

32 

8 

30 
.  8 

28 
1 

30 
8 

40 
-  1 

35 

0 

37 
15 

39 
22 

33 
9 

29 
-  5 

33 

10 

33,7 
7,* 

TETONIA   EXP  STATION 

MAX 
MIN 

34 
1 

38 
1 

38 
2 

33 

3 

32 
2 

32 
10 

24 
0 

23 

4 

33 
17 

19 
3 

7 

-11 

9 

-16 

16 
-12 

24 
4 

33 
17 

33 
24 

37 
27 

33 
12 

35 
15 

29 
8 

24 
10 

23 
-  8 

26 

0 

32 
3 

28 

0 

33 
6 

30 
12 

29 

B 

30 
ft 

31 
0 

33 
9 

28,4 
6,0 

WAYAN 

MAX 
MIN 

33 
0 

33 
-  2 

32 

0 

33 
4 

24 
0 

32 
-  2 

30 
0 

25 
3 

23 
0 

18 
-  2 

12 
.11 

13 
-  6 

20 
5 

28 
5 

33 
12 

35 
28 

39 
31 

38 
18 

40 
20 

30 
18 

3ft 
10 

22 
-12 

27 
.  1 

36 
12 

37 
21 

29 
5 

29 
13 

32 

20 

28 
6 

36 
8 

39 
2 

29,7 
6,6 

R«f«r«ao*  Not«t  foUowInB  SttHoa  Indm 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


Stdboo 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

e 

9 

10 

u 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21    .  . 

.4 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

PANHANDLE  01 

BONNE RS  FERRY  L  5K 

SNOWFALL 
SN  ON  fiND 

0.7 

1 

A.O 

3 

3 

1.0 
A 

T 

A 

A 

A 

0.9 

9 

X 

2.G 
8 

7 

7 

A.O 

9 

• 

- 

X 

7 

l.< 

7 

0,1 

1 

. 

- 

- 

COEUft  D  ALENE  RS 

SNOWFALL 
SN  ON  GnO 

7.9 
8 

T 

8,0 

13 

2.9 

13 

1.9 

19 

1.0 
lA 

11 

- 

- 

7 

8 

6 

6 

1.9 

7 

e 

9 

A 

3 

PORTh  I  LL 

SNOmFALL 
SN  ON  GnO 

3 

3 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

6 

7 

a 

7 

7 

8 

6 

A 

A 

3 

3 

2 

9 

! 

A 

3 

2 

PRIEST  RIVER  ExP  STA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

c.a 

1 

A. 9 

7 

6 

1.0 

7 

0.2 
6 

6 

6 

T 

6 

0.1 

6 

O.A 

7 

9 

3.1 

11 

1.7 

12 

0.7 

12 

T 
11 

2.0 

13 

0.1 
12 

0,6 
lA 

T 

13 

12 

1,9 
lA 

lA 

1.3 
19 

0,6 
19 

lA 

lA 

lA 

SANQPOINT  EXP  STATION 

SNOwFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

9.0 

3 

3 

o.a 

A 

A 

A 

A 

0.3 
A 

3 

0.2 

3 

6 

A. 9 

9 

0.9 

8 

O.A 
8 

0.9 

a 

2.0 
6 

6 

0,9 
6 

6 

6 

2,0 

7 

7 

0,9 
6 

0.9 

6 

6 

t 

6 

NORTH  CENTRAL 
PRAIRIES  02 

COTTCNmOOO 

SNOWFALL 
SN  ON  GnD 

1.3 

1 

1.0 

2 

0.9 

NEZPERCE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

1.0 

1 

T 
T 

T 

T 

T 

T 
T 

1.2 

2 

2.0 

2 

1.0 

2 

2 

0.9 

2 

7 

2 

2 

1 

I 

T 

1 

0.2 

2 

1 

1 

1 

T 

potlatch 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

NORTH  CENTRAL  CANyONS 
0) 

LEW  I STON  46  A I Q PORT 

SNOwFALL 
SN  ON  GnD 
wTR  EQUIV 

0.9 

T 

T 

0.1 

1.1 

T 

0.3 
1 

2.9 

1 

1.8 
A 
.3 

3 
.A 

0.9 

I 

1 

7 

T 

T 

T 

X 

RIGGINS  HANGER  STATION 

SNOWFALL 
SN  ON  SNO 

CENTRAL  MOUNTAINS  0^ 

ANDERSON  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

9 

a 

a 

7 

7 

l.A 

7 

0.3 

7 

3. A 

11 

l.A 

10 

1.2 

U 

T 
12 

T 
12 

11 

1.3 

11 

J 

10 

9 

8 

8 

7 

0,3 

7 

7 

7 

7 

7 

6 

1,0 
7 

1.6 

9 

3.2 

12 

7 
12 

12 

12 

arromrock  dam 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

0.9 

1 

T 
T 

O.l 

T 

0.8 

1 

T 

1 

T 

1 

1 

1 

1.0 

2 

y 

1 

1 

1 

1 

1 

0,9 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

0,9 

1 

2. A 

3 

3,7 
9 

A 

A 

A 

SNOwFALL 
SN  ON  GNO 

2 

2 

2 

2 

2 

T 

2 

A. 9 

7 

7 

A.O 

10 

A.O 

13 

0.8 

12 

12 

12 

12 

'll 

11 

10 

10 

10 

0.9 

10 

0.9 

11 

11 

11 

11 

10 

10 

2.3 

12 

3.3 

19 

19 

19 

19 

AvERY  ranger  STATION 

SNOwFALL 
SN  ON  GND 

2.0 

2 

A.O 

6 

6.0 

12 

1.0 

13 

12 

T 
12 

12 

11 

11 

11 

10 

10 

1,0 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

SNOwF  ALL 
SN  ON  GND 

3 

3 

3 

3 

3 

A.O 

7 

1.0 

a 

3.0 

11 

3,0 
lA 

12 

12 

0.9 

12 

12 

2.0 
lA 

0.9 

12 

3.0 

11 

10 

10 

10 

3,0 

13 

13 

13 

12 

12 

12 

12 

2.0 

lA 

1.0 
19 

lA 

lA 

lA 

CASCADE    1  NW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2 

2 

2 

2 

2 

2.9 

3 

T 

3 

3. A 

6 

9.0 

10 

10 

10 

10 

T 

10 

0.6 
9 

0.2 

9 

0,0 

a 

J 

7 

T 

7 

7 

1,9 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

7 

9 

1.9 

10 

2.0 

12 

12 

11 

11 

cEnteqville  arbaug  RCH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

« 

a 

a 

a 

a 

1.2 

9 

9 

2. A 

11 

A.O 

19 

19 

19 

lA 

lA 

1.7 

19 

0.7 

13 

11 

11 

11 

11 

T 

11 

11 

U 

11 

11 

11 

7 

12 

2.0 
lA 

2.7 

17 

17 

17 

17 

SN  ON  GnD 

9 

i 

s 

■ 

• 

a 

a 

8 

8 

a 

8 

a 

8 

8 

a 

9 

8 

9 

9 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

DEADtaOOO  DAM 

SN  ON  GND 

7 

7 

7 

7 

7 

3.0 

10 

T 

9 

9.9 

19 

6.0 

21 

21 

21 

T 
21 

20 

1.9 

la 

18 

7 
16 

16 

T 

19 

19 

9,0 

20 

19 

19 

18 

18 

7 
17 

X 

17 

3,0 

19 

3.0 

21 

T 

21 

21 

20 

SN  ON  GNO 

J 
T 

2.8 

3 

2.0 
A 

0.9 

9 

A 

T 

A 

T 

3 

T 

3 

- 

A.O 

7 

7 

6 

6 

T 

9 

T 

A 

7 

9 

0,A 

9 

0.2 

6 

6 

6 

6 

9,1 

11 

0,1 

11 

10 

10 

9 

pairfield  ranger  STA 

SNOta  F  All 

SN  ON  GNO 

a 

a 

a 

a 

a 

8 

8 

A.O 

11 

2.9 

lA 

1.9 

19 

19 

19 

19 

0.9 

12 

12 

12 

12 

10 

9 

T 

9 

7 

9 

9 

9 

9 

9 

0.9 

9 

0,9 

10 

1,9 

10 

10 

10 

10 

»j*'KUCr<l    V<*LLC"  Ka 

SiiUHr  HLL 

SN  ON  GND 

1.9 

2 

1.0 

3 

2 

lA.O 
16 

T 

lA 

12 

12 

12 

11 

11 

0,5 

10 

- 

- 

" 

" 

T 

A 

A 

- 

• 

X 

2 

X 

3 

• 

" 

- 

SN  ON  GnD 

7 

7 

7 

7 

7 

1.0 

a 

T 

8 

0.3 
8 

8.9 

16 

3.0 

18 

O.A 

17 

0.6 

17 

16 

19 

lA 

13 

12 

12 

11 

0,3 

11 

0.2 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

0,9 

11 

11 

7 
11 

11 

11 

ioahc  CITY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

6 

* 

* 

A 

A 

6 

10 

12 

10 

10 

10 

18 

a 

8 

a 

8 

8 

a 

8 

8 

8 

a 

8 

9 

10 

lA 

lA 

lA 

lA 

9nUH~  ALL 

SN  ON  GNO 

9 

1,0 
6 

6 

6 

6 

6 

6 

2.0 
8 

a 

2,0 
9 

9 

9 

a 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

10 

- 

• 

17 

17 

23 

" 

17 

- 

19 

18 

18 

17 

19 

18 

* 

19 

19 

21 

- 

" 

20 

HULL*N  F*l 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 
T 

3.1 

T 

0.2 

3 

0.7 

3 

T 

A 

A 

T 

A 

O.A 
A 

T 

A 

0.3 
A 

3.7 

A 

A. 8 

11 

2.6 

19 

T 

16 

T 

19 

T 

13 

7 
11 

7 
10 

T 

10 

10 

A.n 

10 

X 

13 

l.A 

lA 

0.2 

IS 

lA 

lA 

lA 

SUN  VALLEY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

a 

a 

a 

8 

a 

3.0 

10 

9 

3.0 

12 

A.O 

16 

16 

13 

1.0 

lA 

lA 

lA 

lA 

T 

lA 

1 3 

12 

12 

T 

12 

1.0 

13 

12 

12 

12 

12 

12 

T 

12 

1,0 

12 

12 

12 

12 

wiRRE*< 

SNOWFALL 

<H  nfU  Akin 

3 

3 

3 

3 

3 

A. 9 

8 

l.O 

a 

1.0 

8 

A. 9 

12 

12 

10 

9 

9 

3.9 

12 

1 1 

3.0 
lA 

2.0 
lA 

13 

13 

3.0 

16 

19 

19 

19 

19 

19 

lA 

3.0 

17 

1,0 

17 

17 

16 

16 

SOUTHWESTERN  VALLEYS 

BOISE  kB  airport 

SNOwFALL 
SN  ON  GNO 
wTR  EOUIV 

T 

T 

T 

T 

0.2 

T 

T 

1.3 

1 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

O.A 

T 

l.A 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

1.0 

T 

7 

T 

T 

T 

T 

0.8 

T 

0,1 

1 

0.3 

1 

T 

T 

T 

CAlO»ElL 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

T 

T 

T 

0.3 

T 

1.0 

1 

0.9 

T 

7 
T 

0.9 

1 

2,9 

3 

T 

2 

7 

glenns  ferry 

SNOwFALL 
SN  ON  GNO 

1 

X 

PAYETTE 

SNOmFALL 
SN  ON  GND 

T 

3.0 

2 

2 

2 

2 

2 

2.0 
A 

3 

2 

2 

2 

2 

1.0 
3 

3 

3 

3 

2 

2 

1.0 

3 

2,0 
9 

1.0 
9 

A 

A 

3 

S»AN  FALLS  POhER  MOUSE 

SNOwFALL 
SN  ON  GNO 

T 

0.9 

1 

T 
T 

X 
X 

7 
T 

7 
7 

Sm  r*<*r*DC*  acta*  loUowisg  Sutloa  Isdra. 


-  167  - 


CoatlBa*d 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


IDAHO 
DECEMBER  1963 


Day  of  month 


Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

SOUTHWESTERN 
HIGHLANDS  06 

THREE  CREEK 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.9 

L2.0 
12 

9 

8 

6 

5 

4 

2 

2 

1 

T 

0.5 

1 

4,0 

9 

4 

3 

3 

2 

2 

2,0 

4 

0.9 

5 

5 

4 

3 

CENTRAL  PLAINS  07 

BURLEY  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

0.1 

2.9 

T 

T 

3 

0.9 

2 

0.3 
4 

3 

0.3 

3 

3 

3 

1 

0.2 

0.1 

0.3 

T 

TWIN  FALLS  2  NNE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

1.0 

1 

1.5 

2 

0.9 

3 

T 

2 

2 

2 

0.9 

2 

1 

T 

0.9 

T 

T 

T 

T 

1.0 

1 

T 

oe 

SN  ON  OnO 

3.9 

2 

MAY   RANQER  STATION 

dnowr  ALL 
SN  ON  GNO 

2.0 

uppfr  snake  river 

PLAINS  09 

ABCOntCM    tKD  STATION 

SNOwFALL 
SN  ON  GND 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

4 

4 

4 

4 

4 

6 

6 

5 

4 

4 

4 

12 

12 

12 

12 

12 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

ARCO    3  Nm 

sn\jv$~  hll 
SN  ON  GnO 

0.5 

2.9 

ASMTON   1  S 

anOWr  ALL 

SN  ON  SND 

« 

6 

6 

& 

6 

1.0 

7 

7 

0.9 

7 

2.0 

9 

9 

9 

l.O 

10 

0.3 

10 

1.0 

11 

2.0 

13 

2.0 

14 

0.2 

14 

13 

12 

1.5 

13 

0.5 

13 

T 

13 

13 

13 

13 

12 

2.5 

14 

1.0 

19 

T 

19 

19 

15 

BLACKFOOT  2  SSw 

SNOWFALL 
SN  ON  fiND 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

4 

3 

3 

9 

4 

5 

5 

4 

4 

4 

4 

0.5 
4 

9.0 

12 

12 

12 

12 

10 

10 

10 

0,5 

11 

10 

10 

9 

CRATERS  OF  THE  MOON  NM 

SNOWFALL 
SN  ON  GnD 

7 

7 

7 

7 

7 

0.3 

7 

7 

2.« 

9 

«.9 

12 

12 

12 

0.2 

11 

1 1 

10 

10 

T 

10 

10 

10 

1 0 

1.4 

1 1 

1.0 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

T 

T 

1 1 

11 

HAMER  4  NW 

SNOWFALL 
SN  ON  GnD 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

4.0 

6 

6 

1.0 

6 

6 

i 

1.0 

7 

1 

5 

e 

8 

1.5 

9 

9 

lOAHO  FALLS  FAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  SNO 

3 

J 

2 

2 

2 

0.1 

2 

2 

0.9 

2 

3.0 
4 

0.1 

7 

0.6 

7 

0.4 

e 

T 
IC 

0.3 

It 

0.1 

1( 

T 

9 

9 

9 

9 

2,1 

9 

6.2 

13 

0.2 

15 

19 

14 

14 

T 

14 

2.0 

16 

1.0 

19 

T 

14 

14 

14 

IDAHO  FALLS  46  W  WB 

SNOWFALL 
SN  ON  SNO 

2 

2 

2 

2 

2 

0.2 

2 

3 

3.0 

3 

2.2 

5 

9 

T 

5 

T 

9 

O.l 

t 

0.2 

t 

t 

6 

4 

4 

4 

1.2 

5 

0.2 

6 

6 

6 

6 

6 

1.0 
5 

T 

6 

0.2 

6 

6 

6 

6 

POCATELLO  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  ONO 

T  , 

1.1 

2.3 

2 

0.1 
4 

0.6 

3 

2.3 
4 

0.3 

5 

3.1 

4 

T 

t 

4 

2 

I 

1 

1.4 

I 

4.6 

9 

7 

7 

7 

7 

T 

6 

0.8 

7 

0.8 

6 

T 

7 

T 

7 

7 

EASTERN  HIGHLANDS  10 

ISLAND  PARK  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  ONO 

U 

1« 

U 

13 

13 

2.9 

1! 

19 

1.5 

It 

1.9 

17 

16 

19 

2.0 

17 

0.5 

16 

2.5 

18 

1.! 

2C 

3.9 

23 

1.0 

22 

21 

0.9 

21 

0.5 

21 

T 

21 

T 

21 

21 

21 

21 

T 

21 

1.5 

22 

0.5 

22 

T 

21 

21 

21 

KiLGORE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

11 

11 

U 

11 

11 

2.2 

13 

1.5 

15 

2.0 

16 

19 

2.4 

1.3 

n 

0.6 

0.7 

le 

T 

T 

18 

0.3 

17 

16 

1.6 

17 

0.3 

18 

MALAD  CITY  FAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

T 

T 
T 

T 
T 

T 

1.6 

0.2 

2 

T 

2 

0.7 

2 

O.l 

3 

2.0 

4 

T 

6 

6 

5 

3 

3 

T 

3 

3.0 

6 

6 

5 

9 

9 

1.0 
5 

T 

6 

1.6 

6 

S 

8 

8 

OAKLEY 

SNOWFALL 
SN  ON  GnO 

T 
T 

3.2 

3 

2 

T 

< 

T 

4 

0.5 

: 

1 

T 

2.0 

1 

1 

T 

0.5 

T 

SWAN  VALLEY   1  W 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SUPPLEMENTAL  DATA 


Station 

Wind  direction 

Wind  speed 

m,  p.  h. 

Relative   humidity  averages  - 
percent 

 1 

Number  of  days  with  precipitation 

Percent  ot 

possible 

sunshine 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  sunset 

Prevailing 

Percent  of 
time  from 
prevailing 

Average 

Fastest 
mile 

Direction 
of 

fastest  mile 

Date  of 
fastest  mile 

< 

o  I 

1 

o 

O  (/> 

-  s 

& 

O  (/I 
o  Z 

m 

11 ,00  PM 
MST 

Trace 

60-10 

10-49 

SO- 99 

1.00-199 

2,00 
and  over 

Total 

BOISE  we  AIRPORT 

SE 

14 

4.4 

29 

NW 

6 

92 

86 

83 

90 

10 

3 

5 

0 

0 

0 

18 

41 

6.2 

IDAHO  FALLS  42  NW  WB 

NNW 

3.2 

310 

NW 

21 

1 

4 

2 

0 

0 

0 

7 

IDAHO  FALLS  46W  WB 

NNE 

2.5 

180 

WSW 

25 

2 

7 

3 

0 

0 

0 

12 

LEWISTON  WB  AIRPORT 

85 

81 

79 

3 

10 

0 

0 

0 

20 

8.8 

POCATELLO  WB  AIRPORT 

NE 

13 

6.1 

43 

SW 

6 

94 

SB 

84 

91 

5 

8 

4 

0 

0 

0 

17 

35 

7.9 

a    MAXIMUM  HOURLY  AVERAGE 


Sm  rafamie*  notM  foUowtng  Station  ladn. 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 

IDAHO 
DELAYED  DATA 


Temp«ralura 

Precipitation 

Stotion 

.1 

5  E 

is 

il 

<  s 

0 

ft 

■< 

ft  g 

1  z 

Q.  E 
•  0 
a 

ft 

X 

ft 

0 

t 
° 

a 

D«gr««  Day* 

No.  of  Doyi 

0 
° 

-5 

:  1 

11 

s 

i 

0 

2 

0 

Snow,  SiftftI 

No.  ot  Doyi 

Mo«. 

Min. 

_ 
0 

*" 

a  "c 

s  1 

1  S 

0 

ft 

0 
0 

0 

f 

0 
0 

g  • 

>  > 
Rl 

>  I 

Si 

IIIMP    1  Oft  % 

BLACKFOOT  2  SSW 

73.8 

<><>.e 

59.3 

66 

27 

36 

30+ 

166 

0 

0 

0 

0 

5.14 

4.01 

.89 

14 

.0 

0 

20 

2 

0 

FENN  RS 

74. 4M 

50. OM 

62. 2M 

95 

19 

139 

3 

Q 

0 

0 

5.64 

1.03 

5 

.0 

0 

13 

4 

1 

IDAHO  CITY 

71.5 

42.7 

57.1 

-  1.3 

85 

16 

32 

30 

238 

0 

0 

1 

0 

3.61 

2.23 

1.22 

5 

.0 

0 

8 

2 

1 

MOOSE  CREEK  RANCH 

73.5 

44.6 

59.  1 

93 

19 

33 

23 

188 

1 

0 

0 

0 

4.49 

1.12 

29 

.0 

0 

1  3 

3 

1 

WEISER  2  SE 

79.  7 

49.6 

64.7 

-  2.1 

94 

1  3 

39 

3+ 

92 

5 

0 

0 

0 

1  .35 

.53 

.48 

5 

.0 

0 

5 

0 

0 

JULY  1963 

BLACKFOOT  2  SSW 

87.7 

52.6 

70.2 

94 

26+ 

42 

3 

5 

17 

0 

0 

0 

.60 

.40 

.13 

13 

.0 

0 

1 

0 

0 

FENN  RS 

87.0 

51.1 

69.  1 

94 

22  + 

44 

31 

5 

9 

0 

0 

0 

.53 

.21 

10 

.0 

0 

2 

0 

0 

POWELL 

80.  7M 

44.  5M 

62. 6M 

90 

4 

37 

30+ 

89 

1 

0 

0 

0 

1.21 

•  30 

17+ 

.0 

0 

4 

0 

0 

MEISER  2  SE 

89.3 

49.1 

69.2 

-  6.2 

95 

28  + 

43 

1 

1 

17 

0 

0 

0 

.00 

.11 

•  00 

.0 

0 

0 

0 

0 

AUGUST  1963 

86.6 

49.2 

66.0 

94 

14 

41 

4 

9 

8 

0 

0 

0 

1  .00 

.49 

•  38 

4 

.0 

0 

3 

0 

0 

CHALLIS 

87.0 

49.8 

66.4 

2.5 

96 

15 

41 

26 

13 

10 

0 

0 

0 

.28 

-  .25 

.18 

10 

.0 

0 

1 

0 

0 

POWELL 

85.5M 

43.4 

64.  5M 

94 

5+ 

24 

26 

84 

10 

0 

1 

0 

.  59 

.25 

23 

.0 

0 

3 

0 

0 

SEPTEMBER  1963 

MALTA  1  NE 

H 

M 

M 

88 

27+ 

34 

25 

0 

0 

0 

0 

.0 

0 

OCTOBER  1963 

FENN  RANGER  STATION 

66.3 

42.1 

54.2 

82 

3 

29 

27 

329 

0 

0 

3 

0 

1.42 

.53 

23 

.0 

0 

3 

1 

0 

PIC ABO 

67.6 

33.6 

50.6 

84 

3 

13 

27 

44  0 

0 

0 

11 

0 

.45 

.15 

13 

.0 

0 

3 

0 

0 

WEISER  2  SE 

69.7 

38.7 

54.2 

2.2 

89 

3 

18 

28 

330 

0 

0 

6 

0 

.61 

-  .25 

•  27 

9 

.0 

0 

1 

0 

0 
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DAILY  PRECIPITATION 


DELAYED  D«T« 


Station 

•3 

Day  of  Month 

o 

H 

1  1 

2  1 

3 

4  1 

5  1 

6 

7  1 

8  1 

9 

10  1 

11  1 

12 

13  1 

14  1 

15 

16  1 

17 

18 

19  1 

20  1 

21 

22  { 

23  1 

24 

25  1 

26  I  27 

28  1  29  1 

30 

31 

JUNE  1963 

BLACKFOOT  2  SSW 
FEHH  RS 
IDAHO  CITY 
MOOSE  CR6EK  RANCH 
WEISEK  2  SE 

5.1« 
5.64 
3.61 

1I39 

.07 
.42 

T 

.05 
.29 
T 

T 

•  15 
.19 
.47 
.09 
.19 

.64 
.41 

.02 
.36 
,09 

.05 
1.03 

1.22 
.53 
.48 

•  05 
.09 
.05 

.15 

T 

.10 

•  11 
.07 

.16 

.07 
.26 
.51 
.20 
.06 

.30 
.46 
.09 
.24 
.11 

•  14 

.12 

•  89 

•  11 
.14 

•  13 
.04 

•  07 

•  21 

•  06 

.31 

T 

.19 

T 

.17 

,17 

,16 
,12 
T 

,04 

.39 
,02 

,20 
,27 
,24 
■  SB 
,11 

.25 
.52 

T 

,23 
T 

T 
T 

,03 

,37 

,51 
,04 
,04 
,05 

,16 
.22 

T 

.05 
,09 

,10  ,11 

,10  ,10 

.65 
,34 
,06  1.12 

.04 
.22 

JULY  19S3 

BLACKFOOT  2  SSW 
FENN  RS 

WEISER  2  SE 

.5! 
.00 

.05 

.04 

T 

.09 

.07 

T 

T 

.03 

•  21 

•  05 

•  07 
.06 
.17 

.06 

.13 

T 

.30 

.07 

•  05 

•  24 

.04 

T 

,07 
.16 
,30 

,06 
,05 

T 

,01 

,02 

,07 

,06 

,05 

T  T 

AUGUST  1963 

BLACRFOOT  2  SSW 

CMALLIS 

POWELL 

1.00 
•  2S 
.59 

.36 

T 

T 
T 

.04 

.05 

.10 
.03 

•  IS 

•  19 

.01 
.03 

.03 

.02 

,10 

T 

,25 

,02 

.04 

.06 

.30 
.04 

SEPTEMBER  1963 

MALTA  1  NE 

,02 

OCTOBER  1763 

FENN  RANGER  STATION 

PICABO 

WEISEK  2  SE 

1.62 
.65 
.61 

.29 
•  05 

.05 

•  27 

•  06 

T 

.02 
T 

.09 

•  19 

,09 

,03 
,02 

T 

.07 

,53 
,11 
,07 

,11 

.46 

T 

,05 

I 

T 

.04 

Sm  r«fetenc«  nol»s  following  SlaUon  tndai. 


-  170  - 


DAILY  TEMPERATURES 


IDAHO 
DELAYED  DATA 


D>r  Of  MonOi 

1 

SUtlOD 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

1 

JUNE  1963 

BLACKFOOT  2  SSW 

MAX 

74 

73 

64 

57 

60 

63 

69 

70 

69 

59 

76 

75 

76 

79 

75 

73 

81 

83 

80 

74 

70 

77 

61 

86 

65 

83 

63 

73  6 

MIN 

51 

41 

44 

44 

52 

57 

40 

45 

43 

45 

36 

37 

47 

42 

49 

50 

50 

51 

52 

45 

45 

43 

42 

48 

40 

42 

40 

42 

44 

36 

44.8 

FENN  RS 

MAX 

68 

70 

57 

70 

76 

56 

7j 

79 

85 

67 

89 

93 

77 

90 

95 

85 

78 

63 

85 

72 

74»4 

MIN 

5» 

46 

48 

48 

48 

49 

48 

48 

50 

48 

45 

50 

55 

56 

58 

54 

53 

51 

58 

55 

52 

60 

44 

44 

45 

49 

53 

48 

43 

50.0 

IDAHO  CITY 

MAX 

71 

67 

58 

56 

62 

62 

70 

66 

61 

71 

80 

64 

60 

78 

81 

63 

85 

64 

78 

59 

61 

81 

78 

68 

MIN 

35 

41 

42 

41 

39 

42 

41 

38 

44 

43 

42 

44 

51 

52 

49 

49 

47 

49 

50 

48 

36 

37 

41 

35 

34 

46 

51 

40 

32 

42!' 

MOOSE  CREEK  RANCH 

MAX 

78 

75 

76 

54 

69 

62 

65 

69 

70 

58 

67 

80 

85 

81 

82 

69 

67 

89 

93 

87 

77 

57 

67 

62 

68 

60 

83 

66 

72 

59 

73.5 

MIN 

l>9 

34 

47 

46 

49 

45 

41 

42 

48 

45 

36 

45 

45 

49 

51 

42 

46 

43 

53 

50 

49 

42 

33 

42 

44 

48 

45 

44 

46 

40 

44.6 

WEISER  2  SE 

MAX 

79 

75 

67 

75 

69 

74 

79 

79 

75 

66 

79 

86 

94 

90 

87 

67 

93 

91 

74 

66 

73 

84 

89 

79.  7 

MIN 

52 

39 

39 

42 

50 

44 

41 

45 

50 

49 

50 

50 

54 

61 

54 

58 

55 

54 

64 

59 

62 

40 

40 

49 

50 

41 

57 

53 

47 

50 

49.6 

JULY  1963 

BLACKFOOT   2  SSW 

MAX 

90 

90 

92 

92 

92 

90 

92 

90 

91 

63 

79 

80 

85 

66 

82 

62 

80 

87 

90 

94 

91 

92 

92 

65 

93 

80 

94 

89 

65 

90 

87  7 

MIN 

ib 

57 

42 

58 

59 

57 

61 

57 

56 

46 

46 

46 

46 

56 

52 

54 

55 

44 

43 

57 

68 

67 

54 

55 

48 

47 

64 

54 

52 

47 

52.6 

FENN  RS 

MAX 

90 

91 

89 

90 

89 

66 

94 

86 

84 

84 

70 

82 

88 

69 

65 

64 

64 

63 

92 

86 

93 

94 

86 

89 

68 

87  0 

MIN 

♦5 

52 

55 

55 

52 

53 

53 

60 

52 

56 

50 

51 

51 

55 

57 

47 

53 

54 

51 

62 

54 

54 

47 

46 

52 

45 

47 

49 

47 

46 

44 

5lll 

POWELL 

MAX 

86 

88 

90 

86 

66 

82 

88 

84 

80 

80 

59 

74 

81 

81 

71 

76 

76 

70 

82 

85 

87 

86 

81 

82 

73 

77 

83 

83 

62 

82 

80.7 

MIN 

37 

46 

47 

46 

50 

49 

49 

54 

45 

49 

47 

47 

42 

46 

51 

37 

46 

51 

44 

44 

46 

45 

40 

42 

44 

38 

39 

39 

38 

37 

44.5 

HEISER  2  SE 

MAX 

95 

91 

92 

86 

90 

93 

91 

84 

87 

61 

63 

69 

93 

93 

83 

67 

63 

85 

93 

94 

93 

89 

91 

90 

64 

67 

69 

96 

92 

90 

93 

89.  3 

MIN 

»3 

56 

49 

46 

48 

53 

53 

51 

47 

61 

44 

47 

49 

48 

46 

45 

63 

46 

46 

53 

50 

48 

52 

47 

57 

45 

45 

47 

45 

44 

46 

49.1 

AUGUST  1963 

BLACRFOOT   2  SSW 

MAX 

85 

88 

86 

88 

90 

85 

88 

89 

90 

69 

88 

92 

90 

90 

90 

86 

66 

66 

86 

81 

70 

66  6 

MIN 

49 

47 

54 

41 

46 

51 

51 

51 

51 

56 

56 

56 

53 

52 

51 

50 

56 

51 

50 

46 

46 

46 

44 

46 

52 

46 

42 

44 

44 

48 

46 

49.2 

CHALLIS 

MAX 

92 

90 

86 

85 

89 

92 

92 

94 

94 

66 

90 

68 

90 

95 

96 

89 

66 

66 

68 

86 

80 

76 

84 

85 

84 

83 

84 

85 

82 

83 

76 

87.0 

MtN 

51 

52 

52 

48 

51 

51 

53 

56 

64 

56 

54 

46 

51 

56 

50 

50 

47 

49 

50 

46 

45 

46 

43 

48 

44 

41 

43 

46 

45 

49 

55 

49.8 

POWELL 

MAX 

64 

82 

94 

94 

92 

92 

91 

93 

92 

87 

91 

89 

92 

90 

88 

83 

69 

89 

76 

74 

79 

62 

75 

76 

82 

86 

66 

65  5 

MIN 

«1 

37 

36 

47 

46 

45 

46 

49 

50 

59 

53 

54 

46 

50 

45 

36 

38 

39 

49 

43 

36 

40 

46 

45 

49 

41 

35 

24 

37 

39 

44 

43.4 

SEPTEMBER  1963 

MALTA   1  NE 

MAX 

69 

74 

70 

82 

86 

66 

87 

66 

87 

MIN 

53 

42 

47 

36 

34 

36 

35 

36 

35 

43 

OCTOBER   1 963 

FENN  Ranger  station 

81 

67 

63 

76 

78 

72 

70 

73 

71 

50 

66 

56 

66  3 

MIN 

50 

42 

48 

44 

56 

55 

47 

41 

42 

49 

45 

47 

47 

45 

44 

43 

42 

40 

40 

40 

41 

42 

44 

39 

39 

33 

29 

32 

32 

33 

33 

42ll 

PICABO 

MAX 

S3 

83 

84 

82 

71 

74 

72 

78 

79 

69 

73 

76 

60 

65 

65 

70 

77 

76 

72 

64 

66 

63 

70 

51 

52 

66 

63 

51 

60 

52 

50 

67.6 

MIN 

44 

39 

42 

43 

41 

35 

41 

40 

41 

32 

33 

46 

31 

33 

35 

35 

39 

39 

36 

30 

33 

35 

36 

22 

26 

26 

13 

16 

26 

30 

22 

33.6 

KEISER  2  SE 

MAX 

86 

82 

89 

83 

76 

71 

76 

77 

69 

74 

79 

72 

70 

75 

77 

79 

75 

69 

66 

64 

65 

67 

63 

54 

61 

57 

52 

60 

62 

66 

54 

69.7 

MIN 

44 

37 

48 

48 

52 

49 

39 

40 

52 

40 

41 

54 

39 

38 

42 

36 

34 

35 

48 

35 

34 

49 

44 

30 

43 

20 

19 

18 

41 

29 

21 

36.7 

5««  R«l*r«oc*  NolM  FoOoirtBg  SuUod  Ind«x 
-  171  - 


STATION  INDEX 


STATION 

INDEX  NO. 

COUNTY 

DRAINAGE  : 

M 

3 

L- 

LONGITUDE 

'  ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

TEMP.  1 

PRECIP. 

SPECIAL 

ABfRDECN  ExP  STATION 

0010 

BINGHAM 

12 

*2  57 

112  50 

4400 

6A 

8* 

BA 

_ — . — ^  

CXPER IMENT  STAT  ION 

AFTERTHOUGHT  MINE 

00  TO 

OWYHEE 

12 

A)  00 

7260 

M  ^ 

U  S  WEATHER  BUREAU 

AMERICAN  FALLS  1  SW 

0227 

POWER 

12 

*2  *7 

112  52 

*3ia 

5P 

9P 

U  S  BUR  RECLAMATION 

ANQERSON  OAH 

02B2;  ELHORE 

2 

*3  21 

115  26 

9862 

6P 

6P 

U  S  BUR  RECLAMATION 

ARSON  2  NW 

POWER 

12  *2  30 

112  3* 

5170 

6P 

6P 

MRS  GENA  NEWPORT 

ARCO  3  NM 

0J7! 

BUTTE 

*3  *0 

113  20 

5300 

bP 

6P 

JOHN  C  TOOMBS 

ARROwROCIL  OAH 

ELMORE 

2 

*3  36 

115  45 

3275 

7P 

7P 

7P 

U  S  BUR  RECLAMATION 

ASHTQN  1  S 

OA  TO 

FREMONT 

12 

**  0* 

111  27 

5220 

it 

5P 

GUST  STEINMANN 

ATLANTA  3 

0*91 

ELMORE 

2:  *3  *e 

115  07 

BA 

JAMES  E  SAYKO 

ATLANTA  5.UMMII 

0A99  ELMORE 

*3  *5 

115  1* 

759e 

5 

U  S  WEATHER  BUREAU 

AVER*  Ranger  sT*TtoN 

0^25,  SHOSHONE 

10 

»7  15 

115  48 

2*92 

3P 

3P 

_  H 

U  S  FOREST  SERVICE 

BALD  MOUNTAIN 

12  A3  39 

87oo: 

SUN  VALLEYS  DIR  REC  FAC 

3AYt/iew  MODEL  BASIN 

0661 

KOOTENAI 

*7  59 

116  3* 

2070 

BA 

U  S  NAVY 

BENTON  OAH 

BONNER 

\ 

*8  21 

116  50 

2640 

U  S  FOREST  SERVICE 

BIG  CREEK  1  S 

0S3: 

VALLEY 

*5  06 

115  20 

6P 

»P 

ANNESLEY  N  EDWARDS 

BUACCFOOT   2  SSK 

BINGHAM 

*3  U 

112  23 

4*95 

5P 

SP 

TOH  THOMPSON 

BLACkFOOT  OAM 

0920 

CARIBOU 

111  43 

620C 

6P 

«P 

FORT  HALL   IR  PROJ 

BLISS 

1002 

GOOD INC 

114  57 

6P 

NORTH  SIDE  CANAL  CO 

BOGUS  BASIN 

1014 

BOISE 

116  06 

S 

U>   S.   WEATHER  BUREAU 

'  BOISE  LUCRT  PEAK  DAM 

lOlB 

ADA 

i 

*3  33 

116  04 

2840 

4P 

4P 

CORPS  OF  ENGINEERS 

1022 

ADA 

43  3* 

116  13 

284Z 

MID 

HID 

:  Hj 

aoNNESS  rERHr  i 

10T9 

BOUNDARY 

AB  *1 

1810 

5P 

ARLO  T  ORUNERUD 

BRUNEAU 

ll9^ 

OWYHEE 

115  46 

6P 

FRED  UHL 

BUNGALOW  Ranger  station 

12** 

CLEARWATER 

115  30 

228! 

3P 

U  S  FOREST  SERVICE 

BURKE  2  ENE 

12T2 

SHOSHONE 

115  *8 

AP 

MONTANA  POWER  CO 

euRLET 

izas 

CASSIA 

113  47 

SA 

FRANK  0  REOFIELD 

BURLEY  FACTORY 

1298 

CASSIA 

113  48 

AMALGAMATED  SUGAR  CO 

BUfiLEf  FAA  AIRPORT 

CASSIA 

113  46 

HIO 

FED  AVIATION  AGENCY 

CABINET  GORGE 

U63 

BONNER 

116  04 

5P 

MASH  WATER  POWER  CO 

CALDWELL 

UBO 

CANYON 

2 

*3  *0 

116  41 

2370 

MID 

5P 

H 

CALDWELL  BROADCAST  CO 

1*08 

WASHINGTON 

**  3* 

116  41 

2650 

6P 

STUART  DOPF 

(  CAREY  2  NNW 

BLAINE 

LARRY  PETERSON 

CASCADE   I  NW 

151* 

VALLEY 

I 

116  03 

4P 

:  H 

U  S  6UR  RECLAMATION 

CASTLEFORD  2  N 

ISH 

TWIN  FALLS 

114  iZ 

»P 

MR  EARL  HEIDEL 

CAYUSE  CREEK 

157T 

CLEARWATER 

115  0* 

s 

U  S  WEATHER  BUREAU 

CENTERVILLE  ARBAUGH  «Cm 

1636 

BOISE 

115  51 

6P 

MRS  XINIA  JONES 

CMALLIS 

CUSTER 

114  14 

3P 

U  S  FOREST  SERVICE 

CHILLY  BARTON  FLAT 

1671 

CUSTER 

113  50 

9P 

MRS  K  L  ROBINSON 

claRkia  ranger  station 

1831 

SHOSHONE 

116  15 

U  S  FOREST  SERVICE 

COBALT 

1932 

LEMHI 

11 

*5  06 

114  1* 

4910 

5P 

5P 

H 

MRS  MERELOA  R  GOUGM 

19«6 

KOOTENAI 

*7  *t 

116  45 

2158 

eA 

BA 

:  H 

U  S  FOREST  SERVICE 

CONDA 

20T1'  CARIBOU 

J  R  SIMPLOT  CO 

COTTONWOOD 

215* 

IDAHO 

116  21 

6P 

LOUIS  KLAPPRICH 

COTTONWOOD  2  W3W 

2159 

IDAHO 

116  23 

SABI  FREt 

COUNCIL 

2187 

ADAMS 

116  26 

5P 

FRED  H  NOLL 

CRATERS  OF  THE  MOON  NM 

2260 

BUTTE 

113  34 

5P 

CRATERS  OF  THE  MOON  N  M 

DEADwOOD  OAM 

2385 

1  15  38 

5375 

6P 

U  S  BUR  RECLAMATION 

DEADWOOD  SUMMIT 

2395  VALLE* 

115  34 

5P 

s 

U  S  BUR  RECLAMATION 

DECEPTION  CREEK 

2*22 

KOOTENAI 

116  29 

c  $ 

U  S  FOREST  SERVICE 

DEER  FLAT  DAM 

12 

*3  35 

116  45 

2510 

7P 

CARL  PADOUR 

DEER  PO INT 

2*51 

BOISE 

*3  *5 

116  06 

7150 

5P 

5P 

c 

DIXIE 

2575 

IDAHO 

MRS  ZILPHA  L  WEN2EL 

ORIGGS 

2676 

TETON 

111  07 

5P 

EDITH  STEVENS 

DUBOIS  EXP  STATION 

2707 

CLARK 

112  12 

5P 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

DUBOIS  }<•  M 

2722 

CLARK 

112  56 

6180 

5P 

5P 

MRS  MuRlEL  N.  WORTHING 

ELK  CITY 

2875 

IDAHO 

115  26 

MRS  DONNA   M  NELSON 

ELK  RIVER   1  S 

2892 

CLEARWATER 

3 

116  11 

2918 

SA 

MRS  HAZEL  V  WHEELER 

EMMETT  2  E 

29*2 

GEM 

*3  52 

116  26 

2500 

6P 

WAYNE    F  MAHPEfi 

FAIRFIELD  RANGER  STA 

3108 

CAMAS 

*3  21 

114  47 

5P 

U  S  FOREST  SEPVICE 

FENN  RANGER  STATION 

3 

ni  33 

1560 

MRS  RUBY  G  COVEY 

FORT  HALL   INDIAN  AGENCY 

3297 

BINGHAM 

12 

*3  02 

112  26 

4*60 

5P 

SP 

GALENA 

3*17!  BLAINE 

12 

*3  53 

5P 

5P 

MRS  HOWARD  PIATT 

GALENA  SUMMIT 

3*22 

BLAINE 

12 

*3  53 

114  42 

8800 

US  SOIL  CON  SERVICE 

GARDEN  VALLEY  RS 

3**8 

BOISE 

8 

115  55 

3212 

5P 

5P 

U  S  FOREST  SERVICE 

CIB80NSVILLE 

355* 

LEMHI 

*5  3* 

113  5% 

5P 

5P 

MRS    IDA  B  MAThIS 

GILMORE  SUMMIT  RANCH 

3576 

CUSTER 

1! 

*4  19 

113  31 

6600 

s 

U  S  WEATHER  BUREAU 

GLEMNS  FERRY 

ELMORE 

12 

*2  57 

115  18 

2560 

5P 

5P 

MILES  T  MILLER 

GOODING 

3677 

GOODING 

42  56 

114  43 

356* 

US  SOIL  CON  SERVICE 

GRACE 

37321  CARIBOU 

I 

42  35 

111  44 

5400 

5P 

5P 

UTAH  PWR  ♦  LIGHT  CO 

GRAND  VIEW  3  WNW 

3760 

OWYHEE 

12 

43  00 

116  10 

2375 

6P 

6P 

RUSSELL  J  SEAOUEST 

CRANGEVILLE 

3771 

IDAHO 

3 

45  55 

116  08 

3355 

lOP 

I  OP 

U  S  WB  OBSERVER 

GRASMERE 

3809 

OWYHEE 

12 

*2  23 

115  53 

5126 

5P 

5P 

GEORGE  F  THOMSON 

GRASMERE  9  S 

3811 

OWYHEE 

12 

42  16 

115  53 

5200 

BILL  T INOALL 

GROUSE 

3882 

CUSTER 

43  42 

6100 

5P 

9P 

MRS  BRYAN  TAYLOR 

GUNNEL  GUARD  STATION 

3902 

CASSIA 

12 

113  12 

5880 

U  S  FOREST  SERVICE 

MAILE*  HANGER  STATION 

39*2 

BLAINE 

12 

*3  31 

114  19 

5328 

8A 

SA 

U  S  FOREST  SERVICE 

HAMER  NW 

396* 

JEFFERSON 

6 

43  58 

112  15 

4791 

5P 

SP 

U  S  F  ♦  w  L  SERVICE 

HAZELTON 

*1*0 

JEROME 

12 

42  36 

114  08 

4060 

5P 

5P 

NORTH  SIDE  CANAL  CO 

MEADOUARTERS 

*150 

CLEARWATER 

3 

46  38 

115  *B 

3138 

6A 

BA 

POTlATCH  FORESTS  INC 

HILL  CITY 

*268 

CAMAS 

12 

43  16 

115  03 

5000 

5P 

5P 

CARROLL  M  DAMMEN 

MOLLISTER 

*295 

TWIN  FALLS 

12 

42  21 

114  35 

5P 

5P 

SALMON  fl  CANAL  CO 

HOWE 

BUTTE 

43  07 

113  00 

4820 

5P 

9P 

CHARLES  0  COWCILL 

IDAHO  CiTV 

***2 

BOISE 

2 

43  50 

115  50 

3965 

5P 

5P 

FRED  A  PROFFER 

IDAHO  FALLS  2  ESE 

**55 

BONNEVILLE 

43  29 

112  01 

4766 

CARROLL  SECRIST 

IDAHO  FALLS  16  SE 

**56 

BONNEVILLE 

12 

43  21 

111  47 

5712 

GEORGE  H  MEYER 

(IDAHO  FALLS  FAA  AIRPORT 

**57 

BONNEVILLE 

12 

43  31 

112  04 

4730 

MID 

MID 

FED  AVIATION  AGENCY 

IDAHO  FALLS         NW  WB 

**59 

BUTTE 

43  50 

112  41 

4790 

MID 

MID 

U  S  WEATHER  BUREAU 

IDAHO  FALLS  46  W  WB 

BUTTE 

43  32 

4933 

HID 

MID 

U  S  WEATHER  BUREAU 

IDA  VADA 

**75 

OWYHEE 

2 

42  01 

115  19 

6000 

s 

CHRIS  CALLEN 

ISLAND  PARK  DAM 

*59e 

FREMONT 

12 

**  25 

111  24 

6P 

6P 

U  S  BUR  RECLAMATION 

STATION 

INDEX  NO. 

COUNTY 

DRAINAGE  t  1 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

TO.. 

PRECIP.! 

SPECIAL 

i  ■ — — — — — 

JACKSON  PEAK 

4612 

8 

*4 

03 

115  27 

7090 

S 

us  SOIL  CON  SERVICE 

JEROME 

JEROME 

11 

9P 

NORTH  SIDE  CANAL  CO 

KAMIAH 

4793 

LEWIS 

46 

14 

116  02 

1212 

Ia 

EWART  L  BRUGH 

KELLOGG 

4831 

SHOSHONE 

47 

32 

2309 

9A 

IRVING  H  LASKEY 

KETCMUM  17  HSH 

*8*0 

BLAINE 

12 

*3 

6*21 

s 

u  s  WEATHER  Bureau 

KILGORE 

*906 

CLARK 

6 

*4 

24 

112  07 

6150 

5P 

6P 

HRS  ROY  MC  GOVERN 

5011 

IDAHO 

3 

46 

115  69 

1261 

4P 

E  T  GILROY 

KUNA  2  NNE 

9038 

ADA 

2 

43 

31 

116  2* 

2689 

6P 

HARRY  U  GIBSON 

LEAOORE 

9169 

LEMHI 

11 

113  22 

6115 

DONALD  6  NOBLE 

LEwlSTON  W8  AIRPORT 

92*1 

NEZ  PERCE 

3 

46 

23 

1*13 

MID 

MID 

U  S  HEATHER  BUREAU 

LIFTQN  PUMPING  STATION 

5279 

BEAR  LAKE 

1 

42 

07 

111  18 

5926 

5P 

LOLO  PASS 

IDAHO 

*6 

6700 

U  S  FORESI  SERVICE 

LOWMAN    3  E 

9*20 

BOISE 

( 

05 

115  3» 

3870 

5P 

HRS  MARVEL    B  CASTLE 

MACKAY   RANGER  STATION 

5462 

CUSTER 

6 

55 

113  57 

5897 

9P 

U  S  FOREST  SERVICE 

554* 

ONEIDA 

1 

42 

112  16 

**20 

JUNIUS  L  CROWTHER 

MALAD   CITY    FAA  AP 

5599 

ONEIDA 

1 

*2 

10 

112  19 

4476 

MID 

MID 

FED  AVIATION  AGENCY 

MALTA    1  NE 

5563 

CA&SlA 

12 

*2 

19 

113  21 

4940 

6P 

HRS  ROSELLA  M  NEODO 

MALTA  Ranger  station 

5567 

CASSIA 

12 

*2 

19 

113  22 

4940 

U  S  FOREST  SERVICE 

HAY  RANGER  STATION 

11 

36 

113  59 

5110 

6P 

U  S  FOREST  SERVICE 

MC  CALL 

5708 

VALLEY 

e 

:: 

94 

116  07 

5025 

4P 

U  S  FOREST  SERVICE 

5716 

12 

*2 

39 

112  12 

4774 

6P 

MINIDOKA  DAM 

MINIDOKA 

12 

42 

4280 

U  S  BuR  RECLAMATION 

MONTPELIER  RANGER  STA 

6053 

BEAR  LAKE 

1 

*2 

19 

111  18 

9960 

8A 

U 

U  S  FOREST  SERVICE 

MOORE  CREEK  SUMMIT 

6077 

BOISE 

2 

*3 

56 

115  40 

5990' 

U  S  WEATHER  BUREAU 

MOOSE  CREEK  RANCH 

6085 

IDAHO 

3 

11*  93 

2490 

SA 

8A 

DAVID  W  CHRISTENSEN 

MOOSE  CREEK  RANGER  STA 

6067 

IDAHO 

3 

CO 

114  55 

U  S  FOREST  SERVICE 

MOSCOW  U  OF  I 

6152 

LATAH 

7'  *6 

117  02 

2660 

5P 

5P 

UNIVERSITY  OF  IDAHO 

MOUNTAIN  HOME   1  SE 

6174 

ELMORE 

07 

119  41 

3180 

9P 

CITY  OF  MOUNTAIN  HOME 

MULLAH  FAA 

6239 

SHOSHONE 

26 

115  46 

3986 

MID 

HID 

FED  AVIAT ION  AGENCY 

MULLAN  PASS 

6237 

SHOSHONE 

27 

115  40 

5962 

s 

U  S  WEATHER  BUREAU 

6388 

5B 

116  17 

3870 

u  s  FOREST  Service 

NE2PERCE 

6*24 

LEWIS 

14 

116  14 

3220 

7P 

H 

JOHN  KOEPL 

NEZ  PERCE  PASS 

6*30 

IDAHO 

43 

6579 

s 

u  s  forest  service 

6542 

CASSIA 

12 

42 

15 

113  53 

4600 

HERBERT   J  MAfiOY 

OLA  5  S 

6590 

GEM 

8 

44 

07 

116  17 

2960 

MRS  OOfiOTHY  NALLY 

OROFINO 

6681 

CLEARWATER 

116  15 

1027 

5P 

U  S  FORESI  SERVICE 

PALISADES  DAM 

6764 

BONNEVILLE 

20 

111  12 

5397 

5P 

5P 

U  S  BUR  RECLAMATION 

PAR.'^A  EXPERIMENT  STA 

68*4 

CANYON 

48 

116  57 

2219 

8A 

STATE  EXP  STATION 

PAUL  1  ENE 

Ml NIDOKA 

37 

11  3  45 

4210 

6A 

AMALGAMATED  SUGAR  CO 

PAYETTE 

6891 

PAYETTE 

05 

116  56 

2150 

JOSEPH  T  LOWE 

PICAflO 

70*0 

BLAINE 

16 

114  04 

4876 

SA 

SA 

LEONARD  N  PURDY 

PIERCE 

7046 

CLEARWATER 

30 

115  48 

3185 

SA 

MRS  KATHLEEN  H  SWEHSEN 

PINE  1  N 

7077 

ELMORE 

30 

115  18 

4220 

s 

US  GEOLOGICAL  SURVEY 

PLUMMER  3  WSH 

7186 

BENEWAH 

47 

19 

116  57 

2970 

FRED  0  SHILL 

POCATELLO  2 

7208 

BANNOCK 

92 

112  28 

SS 

SS 

ERNEST  8  CHASE 

POCATELLO  W8  AIRPORT 

7211 

w 

42 

99 

112  36 

4*6* 

HIO 

HID 

:  MJ 

U  S  WEATHER  BUREAU 

PORThILL 

BOUNDARY 

00 

116  30 

1600 

6P 

DONALD  A  WRIGHT 

POTLATCH 

7301 

*6 

55 

116  54 

2520 

*P 

CITY  OF  POTLATCH 

POWELL 

7320 

IDAHO 

31 

36  32 

IDAHO  OEPT  OF  HWYS 

PRAIRIE 

7327 

*3 

30 

119  39 

*670 

ORA   L  ENGELMAN 

7353 

FRANKLIN 

42 

04 

111  Jl 

4716 

SA 

AMALGAMATED    iUGAR  CO* 

PRIEST  RIVER  EXP  STA 

BONNER 

48 

21 

116  50 

2380 

9P 

9P 

U  S  FOREST  SERVICE 

PUTNAM  MOUNTAIN 

7469 

BINGHAM 

li 

*3 

03 

112  07 

5467 

S 

FORT  MALL    IH  pfiOJ 

7648 

OwymEE 

*3 

12 

116  49 

3910 

6P 

AGR  RESEARCH  SERVICE 

RICHFIELD 

7673 

LINCOLN 

12 

43 

04 

114  09 

6P 

LESLIE  F  BUSHBY 

RIGGINS  RANGER  STATION 

7706 

IDAHO 

11 

45 

25 

116  19 

1801 

4P 

U  S  FOREST  SERVICE 

flIRIE   12  ESE 

7727 

BONNEVILLE 

12 

*3 

34 

111  33 

RUPERT   13  NNE 

7971 

42 

48 

113  34 

4347 

6P 

6P 

IDAHO    YOUTH  RANCH 

SAINT  ANTHONY 

8022 

FREMONT 

12 

58 

111  40 

4966 

7P 

ELI  M  JERGENSEN 

SAINT  MARIES 

8062 

BENEWAH 

10 

*7 

19 

116  3* 

2085 

4P 

U  S  FOREST  SERVICE 

8076 

11 

*6 

12 

113  52 

3961 

MID 

U  S  WB  OBSERVER 

SANDPOINT  EXP  STATION 

BONNER 

46 

\] 

2100:  9P 

5P 

STATE  EXP  STATION 

SHAKE  CREEK  RANGER  STA 

8303 

ELMORE 

43 

119  10 

4730 

s 

U  S  FOREST  SERVICE 

SHOSHONE    1  WNW 

8380 

LI NCOLN 

42 

58 

11*  26 

3950 

9P 

STATE  DIV  OF  HWYS 

SLATE  CREEK  RS 

8*75 

IDAHO 

: 

38 

116  17 

1568 

3P 

U  S  FOREST  SERVICE 

SOLDIER  CREEK  ADM  SITE 

8548 

CAMAS 

12 

43 

114  50 

U  S  FOREST  SERVICE 

SPENCER  RANGER  STATION 

860* 

CLARK 

6 

21 

112  11 

6883 

! 

U  S  FOREST  SERVICE 

STANLEY 

6676 

CUSTER 

11 

13 

11*  56 

6240 

ANDREW  CRITCHFIELD 

STREVELL 

6786 

12 

42 

01 

113  13 

5280 

|p 

5P 

U  S  we  OBSERVER 

SUBLETT  GUARD  STATION 

8802 

POWER 

42 

112  98 

6800 

S 

U  S  FOREST  SERVICE 

B816 

MADISON 

12 

43 

93 

111  *5 

4890 

9P 

ELMER  TIMOTHY 

SUN  VALLEY 

8906 

BLAINE 

i; 

43 

41 

11*  21 

6821 

5P 

EDWARD  F  SEAGLE 

SWAN  FALLS  POWER  MOUSE 

6926 

*3 

15 

116  23 

2325 

5P 

IDAHO  POWER  COMPANY 

SWAN  VALLEY   1  W 

BONNEVILLE 

43 

5240 

MRS  MARY    J  FLEMING 

BENEWAH 

47 

116  65 

2660 

ARTHUR   H  JOHNSON 

TETONIA  EXP  STATION 

9065 

TETON 

12 

51 

111  16 

5904 

6P 

EXPERIMENT  STATION 

THREE  CREEK 

9119 

OWYHEE 

12 

*2 

05 

116  09 

5410 

5P 

MRS  GEORGE   CLARK  JH 

TRIANGLE  RANCH 

9197 

13 

42 

47 

116  37 

5290 

EARL  BACHMAN 

TRINITY  LAKE  GUARD  STA 

ELMORE 

2 

43 

38 

119  26 

7*00 

US  SOIL   CON  SERVICE 

TROUTDALE  GUARD  STATION 

9233 

ELMORE 

2 

43 

115  36 

3*76 

s 

US  SOIL  CON  SERVICE 

TWIN  FALLS  2  NNE 

929* 

TWIN  FALLS 

12 

42 

35 

114  28 

3770 

ENTOMOLOGY  RES  DIV 

TWIN  FALLS  3  SE 

9299 

TWIN  FALLS 

42 

32 

114  29 

3766 

AMALGAMAILO  SUGAR  CO 

TWIN  FALLS  WBASO 

9303 

12 

42 

33 

114  21 

3971 

8A 

SA 

VIENNA  MINE 

BLAINE 

11 

43 

49 

11*  51 

8600 

s 

U  S  WEATHER  BUREAU 

WALLACE  WOODLAND  PARK 

9*98 

SHOSHONE 

47 

30 

115  53 

2950 

ELMER  H  SHERMAN 

WARREN 

IDAHO 

11 

45 

115  40 

6999 

5P 

5P 

JACK  W  PICKELL 

9601 

42 

66 

111  22 

6440 

6P 

6P 

ROY  0  STOOR 

WEISER  2  SE 

WASHINGTON 

14 

2120 

9P 

RADIO  KWEI 

WILLOW  FLAT 

98  30 

FRANKLIN 

1 

42 

09 

111  38 

6100 

s 

US  SOIL  CON  SERVICE 

WINCHESTER  1  SE 

9840 

LEWIS 

46 

14 

116  37 

39SO 

AP 

BOISE  CASCADE  CORP 

1  BEAR,     2  BOISE,     3  CLEARWATER,     *  COEUR  D'ALENE,     5  KOOTENAI, 


7  PALOUSE,     B  PAYETTE,     9  PENO  OREILLE,     10  ST.  JOE,     11  SALMON,     12  SNAKE,     13  OWYHEE. 


CORRECT  IONS 


Station  Index 


REFERENCE  NOTES 

"?'i"?Jir'Si?«"Mn«'«iJ°;o"'  °'  °"  "'"°«  '°  Cllm.tologl.t  .t  W.th.r  Bur,.„  Airport  Station,   Box  1718,   Bol...   Idid.o,  83701,     or  to 

Ftguraa  and  letters  rollowlog  the  station  nue,   such  as  12  SSW,   Indicate  distance  In  miles  and  direction  tram  the  post  office. 
Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  In  the  June  and  December  Issues  of  this  bulletin. 

buuSjL?""  '""°"*'  ■"°"'«"  •»''  Oeatlns  degree  days,   also  seasonal  total  precipitation,   tor  the  12  months  ending  .ith  the  June  data  .111  be  carried  In  the  July  Issue  of  this 

Stations  appearing  In  the  Index,  but  tor  which  data  are  not  listed  In  the  tables,   are  either  nlsalng  or  received  too  late  to  be  Included  in  this  Issue. 
Divisions,   as  used  In  "Cllmatologlcal  Data"  Table,  became  effective  with  data  for  January  1957. 

Unless  otherwise  Indicated,  dimensional  units  used  In  this  bulletin  are:  Temperature  In  -p.,  precipitation  and  evaporation  In  Inches,  and  wind  movement  In  miles  Monthly  decree 
day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  dally  temperatures  from  65"F.  "o'emeni  in  miles.     nontniy  degree 

Evaporation  Is  measured  In  the  standard  (eather  Bureau  type  pan  of  4-(oat  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation  and  wind"  Table. 
Normals  for  all  stations  are  cllmatologlcal  standard  normals  based  on  the  period  1931  -  1960. 

irater  equivalent  values  published  In  the  "Snowfall  and  Snow  ,n  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  Ice  on  the  ground.  Samples  for  obtaining  measurements  are 
JSHcles  ?■  ?i"%c"dr  "ccessl.e  observations;    consequently  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability  l,  the  snowpack  may  result  "  appSrr"  "^!"- 

Entrles  of  snowfall  In  the  "Cllmatologlcal  Data"  Table  and  the  Snowfall  and  Sno.  on  Ground"  Table,  and  In  the  "Seasonal  Snowfall"  Table  Include  snow  and  sleet  Entries  of  .no. 
on  ground  Include  snow,  sleet,  and  Ice.  »  auu  biddv.    cnines  oi  sno. 

"J"  '"kI?^"?""""'.^'^!"*?!;^  "0*'l)'^'''-«'='Pl""°""  Table;  "Dally  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table,  and  snowfall  In  the  "Snowfall  and  Sno.  on  Ground"  Table 
TSk^  5°  ?f  ^T"  '."""if  <""•"""•»•    1*=  station  index  shows  observation  times  In  local  st;ndard  time.     (DurlSi  the  SuiiiJ  ICnthr^S  ob^^JJ.rl 

iiK©  tnc  oDsorva 1 1  ons  on  aayiignt  saving  ttino.) 


Snow  on  ground  ia  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  Is  at  observatlo 
4;00  a.m.  PST  and  5:00  a.m.   HST,  except  Idaho  Falls  46  W  which  Is  8:00  a.n 


For  these  Htatlons  snow  on  ground  values 


In  the  Station  Index  the  letters        C,  H,   J,   and  S  In  the  "Special"  column  under  the  heading   'Observation  Time  and  Tables",  Indicate  the  following: 

C    Weighing  Rain  Gage  Recording  Station.     Hourly  precipitation  values  ore  processed  for  special  purposes,   and  arc  published  later  In  "Hourly  Precipitation  Data"  Bulletin. 
H    "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table. 
J    "Supplenental  Data"  Table. 

S    Storage  Precipitation  Station.     Precipitation  measurenents,  made  at  Irregular  intervals,  will  be  published  later  in  "Storage-Gage  Precipitation  Data"  Bulletin. 

No  record  in  the  "Cllmatologlcal  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry. 

Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 
~    Table-°Ind^the^StatlSS^IndM*^  "^^^^^  Precipitation"  Table;     "Evaporation  and  Wind"  Table;     "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table;     "Daily  Soil  Temperature" 

And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
*+    Fastest  observed  one  minute  wind  speed.     This  station  la  not  equipped  with  automatic  wind  Instruments. 
•    Amount  Included  In  following  measurement,  time  distribution  unknown. 

0    Thermometers  are  generally  exposed  In  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground:     however,   the  reference  indicates  that  the  thermometers  are  oxnoied  in  > 
shelter  located  on  the  roof  of  a  building.  . iu  • 

//    Gage  Is  equipped  with  a  windshield. 

AR    This  entry  In  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 
B    Adjusted  to  a  full  month. 

D    Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  Inch  water  equivalent  to  every  10  Inches  of  new  snowfall. 

If    one  or  more  days  of  record  missing;     If  average  value  Is  entered,     less  than  10  days  record  Is  missing.     See  "Dally  Temperature"  Table  for  detailed  dally  record  Deirroe 
day  data,   If  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R  Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  In  Hourly  Precipitation  Data.) 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

VAR  This  entry  In  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  variable. 

General  weather  conditions  In  ths  U.S.  for  each  month  are  described  In  the  publications  HONTHLY  WEATHER  REVIEW,  HONTHLT  CLIHATOLOGICAL  DATA-NATIONAL  SUIOIARY,  and  STORK  DATA,  all  of 
which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,   Washington,  D.C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,   etc.,  of  substations  through  1957  may  be  found  In  the  publication  SUBSTATION  HISTORY  for  this  state 
That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Gevernment  Printing  Office,   Washington,   D.  C.   for  40  cents.     Similar  Information  for  regular  Weather  Bureau 
stations  may  be  found  In  the  1961  annual  Issues  of  Local  Cllmatologlcal  Data,  obtained  as  Indicated  above,   price  15  cents. 


Subscription  Price:  20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.  (Yearly  subscription  Includes  the  Annual  Summary.)  Checks  and  money  orders  should  be  made  payable 
the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,   Washington,   D.  C.  20402. 
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4a|r)M 

49.3 

-  3 

-  2 

-  4 

-  2 

0 
9 

.6 
.4 

59.5 
59.7 
56.6 
59.7 
62  .0 

1.9 
2.3 

0.9 
2.5 

62. 9M 

62.6 

61.8 

62.5 

66.5 

-  0.8 

-  1.8 

-  2.9 

-  0.8 

67.6 
71.3 
67.3 
69.2 
71.7 

-  4 

-  2 

-  4 

-  3 

4 
4 

4 
6 

70. 6M 
72. IM 
67.8 
69.8 
73.2 

1.2 
1.0 

-  1.2 
0.9 

66. 2M 

67.4 

66.9 

64.5 

67.9 

4 
5 

2 
9 

9 
2 

9 
4 

55.0 
97.8 

93.2 
57.0 

3 
6 

1 

5 

2 
9 

7 
7 

41.7 
39.8 

39.4 
42.2 

2 
1 

1 
4 

9 
1 

1 
2 

27.6 
27.9 
28.9 
26.2 
27.6 

-  4 

-  4 

-  5 

-  3 

8 
* 
8 
9 

50.7 
61.1 

50.1 
92.6 

0.9 
0.9 

-  0.7 
1.6 

SWAN  FALLS  PH 
WEISER  2  SE 

27.6 
25.1 

-  2,4 

46.0 
41.1 

7.8 

47.7 
44.1 

1 

3 

51.4 
46.2 

-  3 

.9 

65.1 
60.0 

-  0.1 

68.1 
64.7 

-  2.1 

77.7 
69.2 

-  6 

2 

78,9 
71.6 

-  0.9 

72.5 
66.3 

3 

2 

60,6 
54,2 

2 

2 

44.6 
40.3 

1 

8 

31.1 
26.3 

-  5 

3 

90.9 

-  0.4 

DIVISION 

24.8 

-  3.4 

42.5 

8.9 

44.3 

2 

6 

47,9 

-  3 

.1 

60.7 

1.9 

64.2 

-  1.2 

71.2 

-  3 

2 

72.4 

0.8 

67.8 

9 

2 

56.3 

4 

3 

41.4 

2 

7 

27.8 

-  4 

2 

91.8 

1.0 

SOUTHWESTERN  HIGHLANDS06 

BUHL 

grashere 
hollister 
reynolds 
Three  creek 

M 

25.2 
23.2 
23.1 
21.4 

-  3.4 

39.3 
40.0 
41.5 
37.1 

8.8 

42.  IM 

36.1 

36.7 

38.3 

32,8 

1 

-  0 

.5 

.4 

46.6 
39, 9M 
41,9 
41.6 
36.3 

-  3 

-  4 

•  2 
.1 

54.7 
55.1 
56.8 
50.6 

1.2 

55.9 
56.6 
57.3 
51. 3M 

-  4.3 

66  •9M 
67.9 
66.0 
60.6 

-  3 

4 

67.6 
68.2 
66.3 
61.8 

-  0.6 

63,4 
63.8 
62.1 
59.3 

3 

9 

52. 4M 

54.7 
53.0 

4 

8 

38. 3M 
38.7 
39,6 
36. 4M 

1 

6 

29,7 
27.5 
28,0 
27.4 

-  3 

3 

47.4 
47.9 
47.8 

O.I 

TRIANGLE  RANCH 

20. 6M 

37.6 

33. 6H 

3  7,8M 

50.7M 

52.5 

58. 8M 

60. 9M 

98. 9M 

H 

34. 9M 

27.6 

DIVISION 

22.7 

-  3.3 

39.5 

9.3 

35.5 

-  0 

39.9 

-  4 

.9 

54.3 

1.7 

54.7 

-  4.7 

64.0 

-  5 

4 

69.0 

-  2.0 

61,5 

3 

1 

63.4 

3. 

2 

37.9 

1 

0 

28,0 

-  2 

0 

46.3 

-  0.4 

CENTRAL  PLAINS  07 

BLISS 
BUBLEV 

23.3 
22.2 

-  4.4 

42.2 
42.0 

10.5 

42,1 
40,6 

1 

.5 

46.3 
44.7 

-  3 

.9 

59.7 
59.2 

2.3 

61.9 
61.4 

-  2.8 

70. 7H 
72.2 

-  1 

6 

72. 4M 
72.9 

1.9 

68.2 
66.9 

8 

56.5 
57.2 

9 

9 

40.9 
40.7 

2 

7 

27, 7M 
28.2 

-  3. 

1 

91.0 
50.7 

1.1 

-  176  - 


AVERAGE  TEMPERATURES  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 
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BURLEY  FAA  AP 
CASTLEFORD  2  N 
HAZEL r ON 
JEROME 

MINIDOKA  DAM 

20.5 
21.1 
19.3 

-  5 

-  5 

8 
4 

41.1 

41.3 
41.3 
38.2 

9.9 
10.1 

39.9 

39.4 
39.9 
37.4 

0.2 
0.9 

44.6 

44.0 
44.3 
42.3 

-  4 

-  4 

7 
8 

57.2 

57.1 
58.5 
56.1 

0.1 

1.1 

58.3 
59.1 
59.3 
61.0 
59.1 

-  5.2 

-  3.6 

68.5 
69.3 
69.1 
71.4 
70.1 

-  4.9 

-  2.T 

68,2 
70.1 
70.2 
72.6 
71.2 

-  0,9 
1.2 

64.1 
65.0 
64.8 
67.6 
65.4 

2.9 
5.2 

53.9 
55.0 
55.4 
56.1 
55.7 

4 
4 

2 

e 

39.5 
38.7 
39.5 
39.5 
38.7 

1.7 
1  .4 

25,6 
27,1 
26,6 
26,5 
24.9 

-  4 

-  4 

2 
3 

48.9 
50.0 
48.2 

-  0.6 
0.3 

PAUL   1  ENE 
PICABO 
RICHF lELD 
RUPERT    13  NNE 
SHOSHONE   1  HNW 

20.$ 
16.0 
19.1 

19.5 

-  3 

6 

40.2 
36.7 
38.3 

39.2 

11.5 

39.0 
35.0 
37.0 

39.0 

2.4 

43.4 
39.6 
41.6 
42,  8H 

43-  8M 

-  3 

7 

57.2 
53.9 
55.6 
65. IM 
59. OM 

3.1 

58.5 
56.2 
57.2 
57. 4M 
61.4 

-  1.9 

69.2 
65.1 
67.2 
67.8 
72,0 

-  0.9 

70.0 
67.4 
67.9 
68.7 
72.6 

2.7 

64.6 
62.1 
63.2 
63. 4H 
65.5 

5.0 

55.0 
50.6 
52.2 
52.0 
52. 4H 

2 

7 

38.4 

32.1 
35.1 
36.  3H 
34.0 

-  1.8 

24.9 
17.4 
21.1 
22.6 
19. 9H 

-  8 

3 

44.4 

46.3 

48.2 

0.6 

Thin  falls  z  nne 
tmih  falls  3  se 
thin  falls  hbaso 

23.1 
22.3 

-  4 

2 
6 

42.3 
42.0 

9.6 
10.1 

42.1 
41.2 

2.2 
2.3 

46,2 
45,4 

M 

-  3 

-  2 

0 
9 

58.5 
58.7 
56.4 

1.1 
2.2 

60.6 
59.8 
57.9 

-  3.8 

-  3.8 

70,1 
69,9 
66,9 

-  2.8 

-  2.4 

70.6 
71.0 
68.0 

0.7 
1.8 

65.0 
65.3 
63.6 

3.7 
4.8 

55.2 
55.8 
54.0 

4 

5 

2 
5 

39.4 
39.9 
38.8 

1  .3 
2.3 

27.6 
28.0 
26.5 

-  4 

-  3 

0 
0 

50.1 
50.0 

0.5 
l.l 

DIVISION 

20.6 

-  4.8 

40.4 

10.1 

39.6 

1.4 

44,1 

-  3 

9 

57.4 

1.2 

59.3 

-  4.1 

69,3 

-  3.4 

70.3 

0.4 

65.0 

4.0 

54.7 

4 

2 

38.1 

1.0 

25.0 

-  5 

48.7 

0.1 

NORTHEASTERN  VALLEYS  08 

CHALLIS 

CHILLY  BARTON  FLAT 
DUBOIS  34  W 

gibbonsville 
mackay  rs 

17. a 
14.8 

13. 7^ 

-  0 

-  3 

6 
2 

37.7 
31.7 

33.0 

12.7 
11.8 

36.8 
28.2 

I 

30.5 

2.6 
0.5 

41,9 

35, OM 

I 
39.4 

-  2 

-  3 

8 
0 

55.6 
49.5 

_ 
51.9 

2.7 
0.9 

57,2 
52.4 

_ 

55.2 

-  2.5 

-  2.9 

67,7 
60,0 

I 
65,3 

-  0.4 

-  1.5 

68.4 

99.3 

66.0 

2.5 
1.4 

61.7 
54.6 

H 

55.9 

4.2 
-  0.4 

51.8 
44.8 

48.7 

H 

4 

7 

M 

28.8 
28. 8H 
35  •9H 
29.6 

-  1.0 

19.8 
14.4 
15. 8H 
19. 5H 
18.7 

-  3 

-  2 

2 
9 

39.5 

MAY  RS 

salmon 

16.0 
13.1 

a 

35-7M 
35.7 

11.0 

36.  3M 
39.0 

3.9 

40.  2M 
43.0 

-  2.7 

54. 2M 

55.0 

1.1 

58. IM 
58.5 

-  1.7 

65.2 
67,7 

-  0.1 

65.4 
67.2 

1.6 

60.2 
60.4 

3.8 

49.4 
50.2 

33.6 
35.2 

3.4 

17.8 
17.9 

-  4 

6 

44.3 
45.2 

1.2 

division 

15.1 

-  1 

6 

34.8 

12.2 

34.2 

2.1 

39.9 

-  3 

3 

53.2 

1.6 

56.3 

-  1.9 

65.2 

-  1.0 

64.5 

0.4 

98.6 

3.0 

49.0 

3.5 

32.0 

1.2 

17.7 

-  3 

0 

43.4 

1.1 

UPPER  SNAKE  RIVER  PLAINS 
09 

ABERDEEN  EXP  STA 
AMERICAN  FALLS  I  SW 
ARCO   3  NH 
AShTON   1  S 
BLACKFOOT  2  SSH 

14.6 
20.1 
11.5 
12.0 
17.2 

-  6 

-  6 

6 
1 

36.3 
38.9 
35.4 
33.4 
38.1 

10.1 
11.7 

35.5 
39.1 
33.9 
33.0 
37.1 

0.0 
5.1 

40.  5H 

43,0 

38,5 

39,1 

43,1 

-  5 

-  2 

5 
3 

54.3 
55.8 
53.3 
52.2 
57.0 

-  0,1 
0,5 

56.8 
59.5 
56.2 
56.4 
59.3 

-  4.8 

-  1.2 

66.0 
69.6 
64.5 
63.2 
70,2 

-  4.2 

-  1.3 

67.1 
70.1 
64.9 
62.7 
68.0 

-  0.7 
0.2 

60.5 
64.5 
99.7 
58.1 
62.8 

1.8 
3.3 

50.4 
55.5 
49.2 
48.0 
53.4 

2.4 

2.6 

33.7 
38.2 
29.9 
33.0 
36.0 

-  0.6 
2.7 

16.9 
22,2 
15,8 
16,1 
18,4 

-  9 

-  6 

6 
0 

44.4 

48.1 
42.7 
42.3 
46.7 

-  1.5 
0.8 

CRATERS  OF  THE  MOON  NM 

DUBOIS  EXP  STA 

FORT  MALL    IND  AGENCY 

HAMER  4  NH 

MOHE 

13.7 

n.l 

18.2* 
f 

15.1 

-  6 

-  4 

2 
5 

34.1 
33.4 

39. 3M 
M 

36.5 

12.2 
11.7 

33.4 
33.8 
38. 2M 
34.9 
37.5 

5.4 
2.1 

37.7 
38.9 
42. 9M 
41.0 
42. 6K 

-  3 

-  3 

4 

5 

51.9 
52.9 
56. 5M 
55.2 
55.9 

0,7 
L,4 

54.4 
56.2 
60.  5M 
59. 9M 
59.4 

-  3.2 

-  1.6 

65.9 
68,5 

M 

67. 7M 
67.6 

-  0.9 

66.7 
68.8 
69. 2H 
66.8 
67,7 

1.4 

1.0 

60.2 
61.0 
63.7 
61. OU 
61,7 

3.0 
4.1 

49.6 
51.0 
54. OH 
H 

51  .6 

4 
4 

8 
6 

30.8 
31.9 
37. 2H 
33.8 
34.2 

1  ,2 
2,2 

18.9 
18. IH 
20. 9H 
15.7 
17.3 

-  4 

-  6 

5 
3 

43.1 
43.8 

45.6 

0.8 

IfWHO  FALLS  2  ESE 
lOAHO  FALLS  FAA  AP 
IDAHO  FALLS  42  NW  HB 
IDAHO  FALLS  46  W  H8 
MALTA  1  NE 

13.6>< 
12.2 
8.9 
11.2 

-  7 

-  4 

-  4 

1 
5 
2 

36. 7M 
35.6 
32.3 
34.2 

11.4 
13.4 
13.8 

36.5 
35.5 
33.6 
34.2 

2.3 
4.3 
4.2 

42. 5H 
40.0 
39.3 
39.0 

-  5 

-  3 

-  4 

2 
8 
3 

55.8 
54.7 
53.4 
54.4 

0,8 
0,7 
1,8 

58.8 
58.8 
56.8 
57,0 

-  1.7 

-  3,0 

-  2,8 

68.9 
69.2 
67.3 
66.7 

0,0 

-  1,8 

-  2.3 

68.8 
69.6 
66.7 
66.6 

2.7 
0.3 
0.0 

62,8 
62,5 
60,6 
61,1 

4.5 
4.5 
4.6 

52.9 
49.5 
48.5 
49.2 
51.2 

2 
4 
4 

2 
4 

3 

35.  7H 
32.4 
31.2 
31.4 

36.  9H 

-  0.6 
3,1 
1  ,6 

17.9 
13.1 
13.9 
14.4 
24. 2H 

-11 
-  6 

4 
9 
4 

45.9 
44.4 
42.7 
43.3 

-  0.2 
1.0 
0.9 

POCATELLO  HB  AP 
SAINT  ANThONY 
SUGAR 

18.0 
12.3 

-  4 

3 
0 

36.6 
34.9 
35.2 

11.4 
13.7 

38,2 
35.6 
35,5 

2.4 
5.6 

41.9 
41.1 
41.4 

-  4 

-  2 

6 
4 

56.3 
53.9 
54.2 

1,2 
1,6 

59.1 
57.6 
57.3 

-  3,7 

-  2.0 

70.3 
65.4 
64.511 

-  2.1 

-  2.1 

70.4 
65.6 
64.9 

0.3 
1.0 

64,6 
60,8 
60,1 

4.3 
4.5 

54.9 
51.2 
50.3 

5 
4 

8 
8 

38.3 
35.0 
34.2 

3,3 
2,9 

21.4 
17.3 
16.0 

-  6 

-  6 

0 

7 

47.7 
44,3 
43,8 

0.7 
1.3 

DIVISION 

13.9 

-  5 

7 

35.8 

11.7 

35,6 

3.0 

40.7 

-  3 

9 

54.6 

1,1 

57.8 

-  2.7 

67.0 

-  2.1 

67.3 

0.6 

61.5 

3.7 

51.2 

4 

0 

34.1 

1,5 

17.7 

-  6 

8 

44,8 

0.4 

EASTERN  HIGHLANDS  10 

ARBON  2  NH 
BLACKFOOT  DAM 
CONDA 
DRIGCS 
GRACE 

14. SH 

11.0 

17.5 

-  6 

-  1 

3 
4 

37.0 

31.5 
32.7 
34.9 

11.6 
12.4 

34,8 

29, 6H 
30.3 
34.2 

3.2 
4.8 

39.3 

H 

35. OK 

37.0 

38.8 

-  1 

-  2 

6 
7 

53.9 
48.9 
50. 8H 
49.7 
53.7 

1,8 
3.2 

56.5 
51. 4M 
53. 4M 
54.0 
56.0 

-  1.0 

-  1.4 

66.2 
60.6 
63. 4H 
64. 3M 
65.8 

0.6 
0.0 

66.5 
61.3 
63. 9H 
64.0 
66.0 

1.9 
1.7 

61.9 
57. IH 
57. 5M 
57.6 
60.2 

3.9 
4.1 

51.4 
47. 2H 
48. 6H 
48.6 
51.8 

5 
6 

0 
1 

34.7 

30. 9H 
31.1" 
32.9 

2,1 
1  ,6 

22.1 

19. 2M 
17.5 
20.4 

-  4 

-  3 

4 

1 

45,2 

41,5 
41,5 
44,4 

1,4 

2,2 

IDAHO  FALLS  16  S£ 
ISLAND  PARK  DAM 
KILGORE 

LIFTON  PUMPING  STA 
MALAD 

14.2 
6.3 
6.3 
16.6 
20.5 

-  0 

-  2 

8 
2 

33.3 
25. 5H 
24.5 
31.4 
37.9 

12.0 
10.7 

31.3 
23.9 
23.8 
30.5 
37,9 

3.8 
2.5 

37,9 
33.4 
32.9 
37.9 
41,6 

:i 

6 
8 

50. 9N 
46. IH 
46.9 
53.4 
57.2 

2.2 
2.5 

54.0 
51.3 
51.4 
56.5 
58.9 

-  2,5 

-  3.2 

63.5 
98.7 
58.1 
66.2 
70.1 

-  0.7 

-  0.9 

66.9 
60,9 
59.3 
65.0 
71,0 

0.6 
1.7 

58,8 
55.2 
55.3 
99.0 
64. IH 

3.4 

3.7 

49.7 
44.9 
44.7 

49.2 
93.8 

4 

4 

5 

33.9 
26.  6H 
27.7 
32.3 
35.6 

1,2 
0,5 

21.6 
14.4 
14.2 
22.1 
22.2 

-  I 

-  5 

2 
1 

43,0 

37.2 
37.1 
43.3 
47.6 

1,6 

0,9 

MALAO  CITY  FAA  AP 
HC  CAMHON 
HQHTPELIER  RS 
OAKLEY 

PALISADES  DAH 

19.3 
18.5 

23.0 
16.5 

-  3 

-  4 

1 
5 

37.6 
38.0 
31.5 
41.4 
32,6 

10.7 
9.5 

37,5 
36,5 
30,4 
39,3 
29,2 

2,4 
0.9 

41,4 
41,7 
36.5 
43.4 
38.7 

-  4 

-  3 

3 
8 

56.9 
55.3 
52.8 
56.1 
52.8 

2.3 
1.1 

59.1 
58.7 
55.2 
58.0 
57.2 

-  2.8 

-  4.0 

70.0 
67, 6H 
65,6 
68,9 
67, OH 

-  0,8 

-  2,4 

70,6 
68,0 
65,9 
69,1 
67,5 

1,5 
-  0,1 

63.3 
62.4 
58.3 
64,8 
60, 5M 

2.7 
4.1 

52.4 
51.7 
49.2 
55.7 
52.6 

4 
4 

4 

7 

35.2 
36.  OH 
31.2 
40.0 
34.7 

0.6 
1  .6 

19,9 
22.0 
20.2 
30.0 
22. 9H 

-  2 
■  * 

4 

7 

46.9 
46.3 
42.6 
49.2 
44.4 

0,5 

POCATELLO  2 

PRESTON  2  SE 

STREVELL 

SWAN  VALLEY  1  H 

TETONIA  EXP  STA 

19.8 
17.5 
18.7 
13.9 
9.6 

-  « 

4 

39.1 
36-7 
36.9 
32.6 
33.0 

10.1 

38, 6H 

35,8 

35,5 

29,9 

30,1 

0.7 

42.5 
41.0 
39.6 
37.5 
36.4 

-  5 

2 

55.7 
55.9 
53.6 
50.6 
49.4 

1.4 

58.4 
56.2 
55.9 
54.3 
51.9 

-  3,5 

69.8 
68.7 
68, 5M 
62,2 
62.8 

-  1.6 

68,7 
70,0 
68,9 
63,0 
62,7 

1,6 

63,1 
62.1 
62.2 
58.7 
57,3 

2.6 

53. 6H 
52  .6 
53.0 
50.0 
48.0 

3 

8 

36.1 
34.4 
34. 7 
34.4 

30.3 

-  0,5 

21. 6H 
19.6 
22. 4H 
20.6 
16.7 

5 

47.3 
46.0 
45.8 
42.3 
40.7 

-  0,3 

WAV  AN 

15.4 

29.8 

28.4 

34.9 

50. OH 

52.3 

62. SH 

62, 5H 

57. 4M 

49. IH 

32.  2H 

18.2 

41.1 

DIVISION 

15.6 

5 

33.6 

10.6 

32.4 

2.5 

38.4 

-  3 

2 

52.4 

1.7 

55.4 

-  2.4 

69.3 

-  1.0 

65,6 

1.3 

99.8 

3.8 

50.6 

5 

0 

33.3 

1  ,9 

20.4 

-  3 

3 

43.6 

1,1 

A  Special  Weather  Summary  describing  unusual  weather  in  1963  was  included  in  the  February  and  June  issues  of  this 
publication. 
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T<bl*2 


TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


IDAHO 
1963 


PANHANDLE  01 

BAYVIEW  MODEL  BASIN 
80NNERS  FERRY  1  SW 
CABINET  GORGE 
COEUR  D  ALENE  RS 
PORTMILL 

PRIEST  RtVER  EXP  STa 
SAINT  MARIES 
SANOPOINT  EXP  STA 
TENSED 

DIVISION 

NORTH  CENTRAL  PRAIRIES 
02 

cottonmood 
gRangevillf 
moscow  u  of  i 

NE2PERCE 
POTLATCH 

WINCHESTER  1  SE 

DIVISION 

NORTH  CENTRAL  CANYONS  03 

FENN  RS 

IDAHO  CITY  11  SW 
KAMIAH 
KOOSKIA 
LEHISTON  WB  AP 

OROF I  NO 
RIGGIN5  RS 
SLATE  CREEK  RS 


CENTRAL  MOUNTAINS  04 

ANDERSON  DAM 
ARROW ROCK  0AM 
ATLANTA  3 
AVERY  RS 
BIG  CREEK  1  S 

BUNGALOW  RS 
BURKE  2  ENE 
CASCADE   I  NW 
CENTERVILLE  ARBAUGH 
COBALT 

DEADWOOO  DAM 

DEER  POINT 

DIXIE 

ELK  CITY 

ELK  RIVER  1  S 

FAIRFIELD  RS 
GALENA 

GAftOCN  VALLEY  RS 

GROUSE 

HAILEY  RS 

HEADQUARTERS 
HILL  CITY 
IDAHO  CITY 
KELLOGG 
LOWMAN  3  E 

MC  CALL 

MOOSE  CREEK  RANCH 
MULLAN  FAA 
NEW  MEADOWS  RS 
PIERCE  /< 

POWELL 
STANLEY 
SUN  VALLEY 

WALLACE  WOODLAND  PARK 
WARREN 


lanucry 


2.04 
.55- 
.82- 

l.*0- 
1.92K 
1.29*- 


E1.3*- 
1.44 

.541-  2.26 
1.4er 


2.79-  1,43 


Fabruary 


1.07^-  ,! 
.77U  .1 


3.381  1.03 

i.ee 

1.S5 


DIVISION 

SOUTHWESTERN  VALLEYS  05 

BOISE  LUCKY  PEAK  DAM 
BOISE  WB  AP  //R 
BRUNEAU 
CALDWELL 
CAMBRIDGE 

COUNCIL 
DEER  FLAT  DAM 
EMMET T  2  E 
GLENNS  FERRY 
GRAND  VIEW  3  WNW 

KUNA  2  NNE 
MOUNTAIN  HOME  1  SE 
OLA   5  S 
PARMA  EXP  STA 
PAYETTE 


DIVISION 
SOUTHWESTERN  HI6HLANDS06 
BUHL 

grasmere 
hollister 
reynolds 
Three  creek 

triangle  ranch 

division 


E2.31 
E2.07-  1, 
E3.52 


2.04-  2.75 


1.3.1 

1.68p  1.70 
.ash  1.26 

3.29I 

1.9T-  .3S 
1.62^  1.79 
1.18f-  2 
1.55-  1 

El. 58-  2 
4.26 
2.88 
1.07^  2 
3.10 

E7.33 

1.09 
1.58h  2 
1.10 

2.02h  1.5<. 


1.65-  .37 


5.14i  1.71 


.30 
1.18- 
1.86- 


April 


3.25 
2.61| 
3.52 


2.3*1 
2.30 


E4.59 
3.29 
2.66 
3.98 


2.24 
1.65 
1.76 


3.02 
3.43 
2.87 


3.48! 
2.61, 
2.94 


2.57 
2.47 


2.02 
1.35! 
3.00 


1.571 
1.67^ 


.9i 

2.031- 

.15 

1.44 

1.07" 

.92 

.90 

i.eof- 

"  j 

.25 

.55 

1.60|- 

.25 

I.23L  1 

'bc 

1.52-  1 

'78 

.92 

.90- 

.73 

.81 

2.01 

.74 

.2( 

.69p  1 

.25 

1.97 

.42 

I.39I-  1 

.11 

2.51 

3.13 

1.85 

.24 

1.84 

1.42 

1.76-  i 

.27 

.11 

.46-  1 

.09 

.78 

.81"  1 

.46 

.41 

1.57^ 

.51 

2.23| 

.63 

1.56p 

.75 

1.641 

1. 12 

1.71 

.29 

2.01 

.17 

1.14 

-  1 

3.09 

1.59 

1.90 

1.52 
3.21 

1.36 

1.78 

2.84 

.73 

.51 

2.34 

2.22 

.86 

2.19 

1.34 

1.92 

•  17 

2.75 

1.39 

1.56 

.23 

1.32! 

2.12 

.86 

2.50 

46 

1.10 

-  1 

31 

1.57 

2.73 

•  82 

1.31 

1.911- 

.44 

1.92i 

1.43, 

■ 

1.86 

■ 

1.77 

2.43 

2.26 

.35 

1.15 

-  1 

.30 

E2.41 

1.10 

1.88 

• 

•  18 

1.01 

.49 

.85r 

•  44 

.33 

.85 

.80 

28 

1.28 

1.84 

39 

1.72 

1.97 

05 

.86 

.74 

32 

1.69 

.73 

55 

2.02 

.84 

06 

.18 

.77 

32 

.63 

1.14- 

23 

.09 

.43 

59 

.79 

1.28 

.99 

05 

1.03 

.53 

47 

.81 

1.57 

.63 

36 

1.02 

.93 

29 

3.35 

1.58 

.93 

2.19 

96 

1.73 

2.34 

1.95 

.96 

1.96 

52 

2.93I 

2.16|- 


4.32i  1.28 
1.73- 
4.46'  1 
1.55- 


2.89 
3.06 


4.59i  1.70 


2.42 
2.46 


3.78, 
2.35; 
3.59 


3.17 
3.90 
3.45 
5.21 


4.22  2.39 


6.44 
6.01 
2.70 


3.66 
3.98 
3.61 


3.36  1.29 


1.90  1.01 


2.02'  1.29 


2.70 
3.94 


.86^ 
.52k 
.38^ 
1.01 


.00- 
.OoL 
1.23 
.00- 


.191 
1.23 
1.02' 


.0(4 
T  h 
.16- 


.oof- 


.04^ 


August 


.631- 
.68 


.33- 

.40 

.29- 


1.02 
1.57 
.62 


i.id 


3!  1.65- 


1.31 
1.63 
2.00 


1.99  1.13 


2.45- 
1.40- 
2.23|- 

1.99j- 


1.35k 
1.35k 
1  .40- 

1.30 

1.39t- 


1.44 
l.41r 
.58' 


4.33     1.25     1.70-  1.81 


84     6. Ill     2.19     2.71-  2.07 


1.39  4.621  1.04 
1.14  6.5i 


2.53-  1.09 


1.27     2.41"  1.57 


1.33- 

1.94' 

3.66 

1.90 

3.63 

2.32 

2.46, 


4.1  <| 
3.22k 

2.47' 


5 

13 

2.65, 

3 

07 

I.32I 

5 

18 

1.171 

1 

69 

.73' 

5 

08 

1 

.44 

2.20- 

2 

65 

E  .90 

3 

27 

2.70 

2 

68 

2.01 

5 

35 

4.51 

3 

81 

.86 

07 

18 

1.87k 

2 

07 

.35 

3 

86 

2 

55 

1.13|- 

5 

41 

3.09 

3 

94 

2 

23 

.5lk 

4 

64 

2 

00 

2.59- 

2 

87 

84 

2.72- 

E4 

54 

1 

62 

E1.46- 

3 

92 

1 

14 

2.09- 

4.88'  2.01 


5.49  1.04 


2.41  1.21 


4.391  1.94 

6.2l'  3.03 

2.21  1.19 

2.52  1.15 

2.86!  1 


El. 55, 
I.57I 
1.83i 


2.38'  1.03 


1.57 
1.80 
2.31 
1 .60 


23.64 

20.86-  2.22 
29.73 

22.70"  3.43 
19.98  .73 


30.22- 
27.34- 
31.36r 


2.24 


25.41i-  1.96 


1.97-  1.18 

1.64  .14 

1.29-  2.07 

2.19 

1.60-  .65 


E16.58-  3.46 
20.67"  1.98 
20.30-  1.91 
23.04  2.34 
21.37-  3.12 

21.46 

20.41-  1.79 


2.26i 
2.01' 
1.50 

3.33- 
.62- 
1.26 


23.96 
E24.37-  .35 
10.23-  3.01 

19.39-  6.54 
13.25-  2.21 
14.39 

18.69-  4.06 


1.42"  2.16 


25.43 
20.68 
E27.U 
E25.07- 
E33.10 


36.42 
21.83 
28.021 
21.60' 

32.80 
E23.48 
30.86; 
25.49 
31.96 

19.17 

£23.20- 
17.61 
21.48 

32.80 

20.43 

28.01 

24.74- 

29.00 

E24.84- 
E33.69 
34.15 
20.80- 
36.40 

E40.60| 

20.50 
31.49- 
E26.86 


1.86 
6.76 


2.06-  1.90 


I.62h  1.31 


1.67-  2.34 


26.90-  .46 


16.15 
13.25 
8.35 
11  .64 
17.62- 

E25.64- 
13.37 
13.59 
14.83 
7.93! 


10.99 
E7.40- 
E15.37 
13.28 
10.74- 


1.38 
3.94 


1.35- 
1.06r 


13.07  1.07 


14.70' 
17.68' 
13.68 
19.85' 


TftbU  2— CoQtiDuad 


IDAHO 
1963 


CENTRAL  PLAINS  07 
BLISS 

euRLCv 

BURLEY  f*A  AP 
CASTLE6OB0  2  H 
MA2ELT0N 

JEROHE 

MINIDOKA  DAM 
PAUL   1  ENE 
PICABO 
RICHf lELD 

RUPERT  1>  NNE 
SHOSHONE    1  WNH 
TWIN  FALLS  2  NHE 
TWIN  FALLS  3  SE 
TWIN  FALLS  WBASO 

DIVISION 

NORTHEASTERN  VALLEYS  08 

CHALLIS 

CMILLV  BARTON  FLAT 
DUBOIS  34  W 
GIBBONSVILLE 
HACKAY  RS 

HAY  RS 


UPPER  SNAKE  RIVER  PLAINS 

ABERDEEN  EXP  STA 
AMERICAN  FALLS  1  SW 
ARCO  3  NW 

ashtoh  1  s 

BLACKFOOT  2  SSH 

CRATERS  OF   THE  MOON  NM 

DUBOIS  EXP  STA 

FORT  HALL    IND  AGENCY 

HAHER  4  NW 

HOWE 

IDAHO  FALLS  2  ESE 
IDAHO  FALLS  FAA  AP 
IDAHO  FALLS  42  NW  W6  I 
IDAHO  FALLS  4«  W  MB  I 
MALTA   1  NE 

POCATELLO  WB  AP  //I 

SAINT  ANTHONY 

SUGAR 


EASTERN  HIGHLANDS  10 

ARB  ON  2  NW 
BLACKFOOT  DAM 
CONDA 
DR1GGS 
GRACE 

IDAHO  FALLS  16  SE 
ISLAND  PARK  DAH 
KILGORE 

LIFTON  PUMPING  STA 
MALAD 

MALAO  CITY  FAA  AP 
nC  CAMHON 
HONTPELIER  RS 
OAKLEY 

PALISADES  DAM 

POCATELLO  2 

PRESTON  2  SE 

RIRIE  12  ESE 

STREVELL 

SWAN  VALLEY  1  W 


JuuAry 


E1.19 


Fabnioiy 


2.00  1.01 


2.731  1.93 


1.001 

1.02' 

.66f> 


2.32 

i.7»; 


.59- 
.7jt- 
.76W 


.73, 
.tll- 


.79I 


1.17| 
1.02^ 


Apiil 


2.59  i.ao 


1.99  1.29 


2.35  l.k2 
2.20  1.34 


2.19  1.34 


2.26  1.50 
2.61 
1.S2 
2.t7  1 


1.21 
1.36 
1.99 


1.B2I  1.02 
2.29  l.*> 


2.32;  1.22 


3.00 

a.08 

2.2* 

3.56 


2.*e 

2.96 
1.77 


3.051  1.7S 


May 


2.50  1.59 


2.52 
1.91 
2.63 


2.16 

2.2a  1 

5.061  6 

2.30  1.20 


2.261  1.13 
6.091 

3.46  2.31 

2.67  1.71 


3.15  1.61 
1.69r  .32 

3.37 
5.52 
2.52 

.36-  .02 
1.29J-  .09 

1.30 


2.ai  2.20 

1.99  1.27 
2.66 
3.05 

2.03  2 

2.03  1.37 


2.17 
3.65 
3.99 


2.62  1.9a 


2.55  i.ai 


3.37  2.09 


1.93 
2.65 

6.oai 

2.55 


6.15, 
2.86 
2.96 


2.76 
2.69 
2.79 


1.75 

1.76 
1.37 
1.66 


3.11  1.86 


3.621 
2.95 
6.56 
3.66 


2.67  1.07 


3.36  1.76 


July 


.00-     .2!  1.59 


.00- 
.02- 
.02- 


T  - 
.IJ 

4 


19     1.70  1.69 


1.39  .6C 


.09- 
.25- 


.671 

.in 

.09-     .67]  1.02j 


S«plamb«t 


6C     1.13  .74 


Of     1.66  1.21 


.1* 
.78  .22 


1.03  .36 


l.OTi 

.75- 
1.00 

1.6^ 
.65^ 
.761 
.9« 


1.27 
.99 
.89 


.53K 
.63 
.81^ 


1.1« 
1.91 
.7*. 


2.06  1.69 


2.65  1.71 


2.06  1.35 


3.H  2.03 


.36- 
.32- 
.36- 


.33^ 


.97 
l.OOr- 
1.61 


3.09  2.19 


2.36  1.63 


2.22  1.11 


2.26     1.3!  1.20 


2.77  1.72 


2.01 
1.96 
1.88 


.90 
1.06 


2.96  1.38 
2.15  1.27 


1.69  1.00 


1.76  1.12 


1.69 
2.2* 
2.26  1.36 


3.29  2.10 


2.50  1.56 
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TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


PANHANDte  01 

bayvieh  model  basin 
bohhers  ferry  1  sw 
cabinet  gorge 
coeur  0  alene  rs 
portmill 

PRIEST  RIVER  EXP  STa 
SAINT  MARIES 
SANOPOINT  EXP  STA 
TENSED 


2.04 
,5*-  2.87 
.82-  1»36 

l.*0-  2.91 
1.92- 
1.29-  3.2C 


NOftTH  CENTRAL  PRAIRIES 
02 

cottonwood 
gRangeville 
moscow  u  of  i 

NE2PERCE 
POT LATCH 

WINCHESTER  1  SE 

DIVISION 

NOftTH  CENTRAL  CANYONS  03 

FENN  RS 

lOAMO  CITY  11  SW 
KAMIAH 
KOOSKtA 

LEWISTON  H8  AP 

OROFINO 
RIGGINS  RS 
SLATE  CREEK  RS 


CENTRAL  MOUNTAINS  04 

ANDERSON  DAM 
ARROWROCK  DAM 
ATLANTA  3 
AVERY  RS 
BIG  CREEK  1  S 

BUNGALOW  RS 
BURICE  2  ENE 
CASCADE  1  NW 
CENTERVILLE  ARBAUGH 
COBALT 

DEADWOOD  DAM 

DEER  POINT 

DIXIE 

ELX  CITY 

ELU  RIVER  1  S 

FAIRFIELD  RS 
GALENA 

GARDEN  VALLEY  RS 

GROUSE 

HAILEY  RS 

HEADQUARTERS 
MILL  CITY 
IDAHO  CITY 
KELLOGG 
LOWMAN  3  £ 

MC  CALL 

MOOSE  CREEK  RANCH 
HULLAN  FAA 
NEW  MEADOWS  RS 
PIERCE  /. 

POWELL 
STANLEY 
SUN  VALLEY 

WALLACE  WOODLAND  PARK 
WARREN 

DIVISION 

SOUTHWESTERN  VALLEYS  05 

BOISE  LUCKY  PEAK  DAH 
BOISE  W8  AP  //R 
BRUNEAU 
CALDWELL 
CAMBRIDGE 

COUNCIL 
DEER  FLAT  DAM 
EMMET T  2  E 
CLEKNS  FERRY 
GRAND  VIEW  3  WNW 

KUNA  2  NNE 
MOUNTAIN  HOME  1  SE 
OLA  5  S 
PARMA  EXP  STA 
PAYETTE 


DIVISION 
SOUTHWESTERN  HIGHLANDS06 
BUHL 

GRASMERE 
HOLLISTER 
REYNOLDS 
THREE  CREEK 


TRIANGLE  RANCH 
DIVISION 


1.52^ 


2.06 
1.56-  ] 
E2.31 
E2.07-  1.50 
E3.52{ 


2.o4- 
.97] 

2.26; 
2.1^ 


1.6B>-  1.70 
.661 
•85^  1.26 


1.62-  1.79 


El. 58-  2.04 
4.26 

2.ee 

1.07-  2.23 


Fabnury 


3.71  1.19 


4.58  1.71 


Apnl 


1.51^ 


3.2> 
2.61r 
3.5^ 


1.25-  2.31 


.5*-  2.26 
l.»»- 
.«T-  2,23 


3.38     1.03  3.20 


Z.99 
1.60-  1.50 
3.31 
3.03 
1.07- 

2.02-  .61 


1.75 
1.0^ 

3.02 
3.*3 

2.871 


3.te 

2.61 
2.9« 


«.79  ; 
3.37 
4.24  1.42 


2.03- 
1.07- 
1.80- 


1.97 
1.39- 


4.181  1.16 


3.01 
2.22 
4.46' 


3.41K 

1.49 

3.11 


3.35!  1*>7 


2.59 
4.56 

3.701 


2.95 
2.61 
2.49 


3.73!  1.78 
E4.59 
3.29 
2.66 
3.98! 


3.11  1.34 

1.901 

2.46  1.39 


2.27  1.26 


3.40i  1.57 


1.58-  2.72 
I.IC, 

2.02^-  1.54 


5.23 
2.72 
4.53 


5.14  1.71 


1.10 
4.08 
2.92 


.lol-  1.07 
.02^ 


3.67 
2.90 
2.46 

4.73! 


2.04 
2.82 
2.41 


1.43 
1.86- 
1.77 


2.26 
1.15- 
E2.41 


3.07  1.10 


1  .34! 

.88!- 
1.09- 


1.06p 
1.02^ 


1.16 

1.51 
1.00 
1.32 
.911- 

•"r 

1.21< 


.29^  1.01 


2.71i  1.28 

3.81'  1.72 
1.73 

2.76  1 

2.77  2 
.52- 


2.061  1.02 


4.11  3.35 


.99p  .05 


El. 71 
1.071-  .04 


I.7i; 
1.33 


1.57 
2.12 


1.95 
1.96 


4.32 

1.73- 

4.46 


2.89 
3.06 


4.59  1.70 


1.93- 

2.42 

2.46 


2.35  1.25 


3.59 

2.01- 

6.12 


3.90 
3.45 
5.21 


4.22  2.39 
4.05 
6.44 
6.01 

2.70! 


3.11:  1.72 

4.38 

4.76  3.7* 

3.661 

3.98  3.13 

3.61  2.23 
2.66 

4.90  3.44 

3.36  1.29 


3.95|  2.02 


1.90  1.01 


2.381  1.65 
2.161  1.15 
2.42^  1.83 


1.41 

2.02 
3.67! 


2.701 
3.94  2.60 


.3^ 


•  OTt 


.OOr 
.00- 
1.23! 
.00- 

.22^ 
.47f 

"3- 


.19* 
1.23 
1.02! 

..I 


.od 

T  - 
.16- 


.o6r 
.02: 

.06- 
.00- 


Auguat 


.63- 
.66 
.63- 
.8i- 


S«ptember 


.70^ 


1!  1.15- 


1.26- 
1.1»- 
1.65- 


11  2.20- 


00     1.99-     .83     4.69  1.27 


1.0« 
1.49 


1.76 
1.61 
•  521- 


.57- 
.31k 
.6^ 


•"Or 


1.63 
2.00 
1.64 


1.99  1.13 


1.44  1.01 


2.00 
1.70-  1.61 
3.33 
2.91-  .63 
1.41-  1.01 


2.45-     .841    6.11     2.19|    2.71-  2.07 
1.40-  1.3 
2.23p  1.1 


21     4.33  1.25 


05  4.59  1.39 
45     3.63  1.37 


1  .09- 
1.85- 
1.35- 


1.30 
1.39- 


1.4* 
l.*lr  1.05 
.581- 

1.17k  1.19 
.69k 
.62! 

.93L  1 


1.66k  1.70 


I.97I 
2.691 


.4V- 

I.50I- 
1.67- 
1.76k 

l.-iV- 

1.62 

3.181 

1.14f 


4.62 
6.56 
2.65 


1.04  3.15- 
2.35     2.65-  2.23 


3.66  1.02 


2.32 
2.46 


5 

13 

2.65 

3 

07 

1.32 

5 

18 

1.17 

1 

69i 

.73 

5 

08 

1 

.44 

2.20 

2 

.65 

E  .90 

3 

27 

2.70 

2 

66! 

2.01 

5 

35 

4.51 

3 

61 

.86 

07 

1 

18 

1.87 

2 

07 

.35 

3 

86! 

2 

55 

1.13 

5 

41 

3.09 

3 

9* 

2 

23 

.51 

4 

64 

2 

00 

2.59 

2 

87 

84 

2.72 

E4 

54 

1 

62 

El. 46 

3 

92: 

1 

14 

2.09 

E4 

91 

E4.72 

5 

74 

3.04 

4 

88 

2 

01 

1.42 

5 

35 

5.29 

5 

03 

5.00 

1 

97 

.65 

60 

.78 

5 

49 

1 

04 

2.30 

2 

40 

1.64 

3 

96 

SO 

2.06 

2.41  1 
U76 
1.96 

4.39  1 

6.21<  3.03 

2.211  1 

2.52  1 

2.B6  1 
1.37 


El. 55 
I.57I 
1.83: 


2. 38'  1.03 


2-41-  1.57 


23.64 

20.86-  2.22 
29.73 

22.70-  3.43 
19.98  .73 

30.22-  2.24 
27.34-  1.37 
31.361-  1.38 


25.41-  1.96 


1.28- 
1.97-  1 
1.84 
1.29-  2.07 

2.19 

1.60-  .65 


E16.58- 
20.67- 
20.30- 
23.04 
21,37- 


3.46 
1.98 
1.91 
2.34 
3.12 


21  .48 

20.41-  1.79 


2.26 
2.01 
1.50 

3.33f- 
.621- 
1.26 


23,96 

E24,37-  ,35 

10,23-  3,01 

19.39-  6.54 

13,25-  2.21 
14.39 

18.69-  4.06 


1.05r  1.76 
1.621 
3.06r  1*25 
El. 451 


25.43 

20.68  1,86 
E27.il 

E25.07-  6.76 
E33.10 


36.42 
21.83 
28.02 
21.60 

32.80|  .63 
E23.48' 
30.66 
25,49 
31.56 

19.17 

£23.20-  .62 
17.61 

21.48  6.95 
32.80 

20.43  5.74 
26.01  4.82 
24.74-  6.23 
29.00  4.63 


E24.84- 
£33.69 
34.15 
20.80- 
36.40 

£40. 6O; 


1.91 


2.76 
1.90 


20.50 

31.49-  4.26 
£26.66 


1.35- 
1.06t- 


1.68 
.42  1.79 


£25.64- 
13.37 
13.59 
14.83  < 
7,93 

10.99 
E7.40- 
£15,37 
13.28 
10.74- 


13,07  1,07 


14.70 

17,68,  7,69 

13.68 

19.85 

£13.35; 

15.861  5.11 


8«e  r«t«r«DC«  oofm  lollovlac  Station  todei. 
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Table  2-Coatinu*d 


IDAHO 
1963 


CENTRAL  PLAINS  07 

BLISS 
BURLEY 

BUftLEY  FAA  AP 
CASTLEfiORO  2  N 
HA2ELT0H 

JCROMf 

MINIDOKA  DAM 
PAUL   I  EN£ 
PICABO 
RICMf lELO 

RUPERT  13  NNE 
SHOSHONE  1  WNH 
THIN  FALLS  2  NNE 
THIN  PALLS  3  SE 
THIN  FALLS  HBASO 

DIVISION 

NORTHEASTERN  VALLEYS  09 

CHALLIS 

CHILLY  BARTON  FLAT 
DUBOIS  3*  H 
GIBBONSVILLE 
MACKAT  RS 


UPPER  SNAK£  RIVER  PLAINS 

ABERDEEN  EXP  STA 
AMERICAN  FALLS  1  SW 
ARCO  3  NH 
ASHTON  1  S 
BLACKFOOT  2  SSH 

CRATERS  OF  THE  MOON  NM 

DUBOIS  EXP  STA 

FORT  HALL    IND  AGENCY 

HAMER  «  NW 

HOHE 

IDAHO  FALLS  2  ESE 
IDAHO  FALLS  FAA  AP 
IDAHO  FALLS  42  NH  WB  I 
IDAHO  FALLS  *6  W  W8  I 
MALTA   1  NE 

POCATELLO  HB  AP  //I 

SAINT  ANTHONY 

SUGAR 


EASTERN  HIGHLANDS  10 

ARBON  2  NW 
BLACKFOOT  DAM 
CONOA 
DRIGGS 
GRACE 

IDAHO  FALLS  16  SE 
ISLAND  PARK  DAM 
KIL60RE 

LIFTON  PUMPING  STA 
MALAD 

MALAD  CITY  FAA  AP 
HC  CAWON 
MOnTPELlER  RS 
OAKLET 

PALISADES  DAM 

POCATELLO  2 

PRESTON  2  SE 

RIRIE  12  ESE 

STREVELL 

SVAN  VALLEY  1  H 


JuuAry 


2.021 
1.32i 
.TBI 
2.2* 


.32^ 


.28- 
1.13 


2.001 
1.0«| 
l.tlj 


2« 

i.oal 

.48 

1.21 

.99 

25 

1.63 

.06 

69 

2.731 

1.93 

2.99) 

61 

.40^ 

.39 

27 

1.091 

.39 

.321 

.191 

.3*1 

24 

.77, 

.06 

2« 

.60i 

.11 

31 

.aV 

.07 

2.32 
1.791 


.17- 
.26L 


.8»|- 
.791 
.54p 


1.431 
.721 

.^6^ 

.97^ 


I.17| 
1.02- 


ApiU 


2.99  1.80 


1.99  1.29 


2.20  1.34 


2.19  1,3* 


2.26  1.50 


2.47  1.43 
4.10  3.26 


2.56  1.67 


1.85'  1.36 
2.50;  1.99 


3.30 
2.16 
1.82 


3.28 

3.00 
4.45 
2.08 
2.24 
3.56 


2.24 
1.02 
1.44 


2.48 

2.941 
1.77| 


3.051  1.78 


M4ir 


5.03  3.58 


2.63 
3.16 
2.60 


2.84 

2.28  1 

5.04'  4 

2.30  1.20 


2.261  1.13 
4.05' 

3.44i  2.31 

2.B7j  1.71 


3.15  1.41 
1.49j-  .32 


.34f- 
1.29J- 


2.81  2.20 
1.99  1 
2.44 
3.05 
2.83  2 

2.03  1 
2.12 
2.17 
3.45 

3.99  3 

2.12 


2.55  1.81 


3.83  2.65 
3.94 


3.03  1.68 
3.37  2.09 


2.45 
4.08 
2.55 
5.14 

4.15 
2.84 
2.96 


2.56 
1.97 
2.80 


2.74 
2.49 
2.79 

2.74 


1.78 
1.37 


1.69 
2.60 


3.53 
3.42 
2.95 
4.54! 
3.66 

2.94 
2.47 
2.51 
2.95 

3.06: 


July 


00-     .2!     1.59     1.4(  1.13 


.00- 
.02- 
.02- 


.09- 
.25- 


•7^ 

T  - 
.05 


.03^ 
.0^ 
.0^ 


S«pt*mlMi 


1.39  •6C 


1.0^ 


1.661 
.651- 


1.321 
.89 


.53|-  .02 


1.151 
1.91 


.09     1.64  1.21 


2.06  1,35 


3.14  2.03 


.531 

.42| 
.78- 
1.00 
l.OS 
.6^ 

.67 


2.61 
2.94| 


3.09  2.19 


2.36  1.43 


.51     2.22  1.11 


.6^ 
.37^ 
.52- 


1.00-  .29 


2.50  1.54 


3.29  2.10 


1.02 
1.30 

1.07- 


13.03  4.49 
13.18  4.57 
13.79 


.86-     .26|  15.55 

14.29 
14.30 
13.81 
17.23 
16.65 


El. 57 
1.99 
2.01 
1.94 


2.94  1.38 


1.69  1.00 


1.74  1.12 


1.49 
2.24 
2.24  1.36 


2.82  1.57 

2.60 
2.41 
1.63 


1.20 
2.96 
1.63 


E12.90 

E13.74  3.46 

13.67  4.93 

14.57  5.83 


14.49  5.49 


13.74  5.87 

16.11 

13.94 

23.43  6.54 
23.09  13.19 

E21.94 

E13.61  2.67 

15.71  6.03 
13.26 

Ell. 96 

E13.95 

13.44  4.77 
15.60  8.58 
14.40.  6.83 


16.79  5.55 
16.00  5.69 


16.13 

20.70  4.91 

E20.il  5.91 

20.31 
31.20 
20.52 

13.07  3.45 

21.92  7.95 

20.27 
24.20 

20.82  7.15 

17.33  7.25 
24.81 

15.29 

20.40  4.91 
18.28 
14.05 
22.72 


lata*  r.ltMiM  ■ 
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Tables 


TEMPERATURE  EXTREMES  AND  FREEZE  DATA 


IDAHO 
1963 


Last  spring  minimum  of 


16°  or 
below 


20°  or 
below 


24°  or 
below 


28°  or 
below 


32°  or 
below 


First  fall  minimum  of 


32°  or 
below 


28°  or 
below 


24°  or 
below 


20°  or 
below 


16°  or 
below 


Number  of  days 
between  dates 


PANHANDLE  01 

BAVVIEW  HOOEL  BASIN 
BONNERS  FERRY  1  SW 
CABINET  GORGE 
COEUR  0  ALENE  RS 
PORTHILL 

PRIEST  RIVER  EXP  STA 
SAINT  MARIES 
SANDPOINT  EXP  STA 
TENSED 

NORTH  CENTRAL   PRAIRIES  02 

COTTONWOOD 
GRANGEVILLE 
MOSCOW  U  OF  I 
NEZPERCE 
POTlATCH 

WINCHESTER  1  se 

NORTH  CENTRAL   CANYONS  03 

FENN  RS 
KOOSKIA 

LEWISTON  WB  AP 
OROFINO 
RIGGINS  RS 

SLATE  CREEK  RS 

CENTRAL  MOUNTAINS  O* 

ANDERSON  DAM 
ARROWROCK  DAM 
ATLANTA  3 
AVERY  RS 
BIG  CREEK  1  S 

BUNGALOW  RS 
BURKE  2  ENE 
CASCADE  1  NW 
COBALT 

OEAOWOOD  DAM 

DEER  POINT 

DIXIE 

ELK  CITY 

ELK  RIVER  1  S 

FAIRFIELD  RS 

GALENA 

GARDEN  VALLEY  RS 
GROUSE 
HAILEY  RS 
HEADQUARTERS 

HILL  CITY 
IDAHO  CITY 
KELLOGG 
LOWHAN  3  E 
MC  CALL 

MOOSE  CREEK  RANCH 

MULLAN  FAA 

NEW   MEADOWS  RS 

PIERCE 

POWELL 

STANLEY 
SUN  VALLEY 

WALLACE  WOODLAND  PARK 
WARREN 

SOUTHWESTERN  VALLEYS  05 

BOISE  LUCKY  PEAK  DAM 

BOISE  WB  AP 

BRUNEAU 

CALDWELL 

CAMBRIDGE 

COUNCIL 
DEER  FLAT  DAM 
EMMETT  2  E 
GLENNS  FERRY 
GRAND  VIEW   3  WNW 

KUNA  2  NNE 
MOUNTAIN  HOME   1  SE 
OLA  5  S 
PARMA  EXP  STA 
PAYETTE 

SWAN  FALLS  PH 
WEISER  2  SE 

SOUTHWESTERN  HIGHLANDS  06 

BUHL 

GRaSMERE 
HOLLISTER 
REYNOLDS 
THREE  CREEK 

TRIANGLE  RANCH 


8-13 
8-11 


8-13 
8-13 
8-11  + 
8-13 

8-  12  + 

9-  28+ 


8-13  + 
8-13 
8-11  + 


8-13 

8-14+ 

8-13 

8-  13 

9-  6+ 
8-13 
8-14+ 
8-  8+ 


8-13  + 

8-  14+ 

9-  11  + 
8-14+ 


8-14+ 

8-13 


8-13 
8-  7 


1-19 

1-30+ 

1-11 

1-12+ 

1-11 

1-30+ 

1-U 

1-11 


1-11 
1-11 
1-11 


1-11 
1-12 
I-ll 
1-11 
1-12 

1-11 


1-12 
1-12 
1-12 
1-11 
1-19 


1-11 
1-12 
1-12 
1-12 

1-11 
1-12 
1-12 


1-12 
1-12 
1-12 
1-12 

1-12 
1-12 
1-11 
1-12 
1-12 

1-18+ 

1-11 

1-26 

1-19 

1-12 


1-12 
1-12  + 


1-12 
1-12 
1-21  + 
1-12 
12-11+ 

1-12 
1-12 
1-12 
1-12 
1-12 

1-12 
1-12 
12-11 
1-12 
1-12 

1-12 
12-11 


1-13 
1-12 
1-12 
1-12 
1-12 


2-  2 
2-  2 


2-  2 
2-  2 


3-16 
3-16 

2-  1 

3-  16 


1-31 
1-30 
1-30 


2-  2 
4-16 


3-  16 

4-  17 


1-30 

1-  30 

2-  12 


1-30 

1-  30 

2-  12 


1-26 
1-30 


4-25 
4-16 


4-  3 
4-25 


4-25 

3-  16 

4-  25 


4-17 
4-19 


4-  3 
4-  2 


2-  1 
4-21 


5-11 
4-25 


4-21 
4-17 


4-2  2 
4-26 


5-11 
5-  4 
5-11 


4-20 
4-20 


10-  7 
10-  8 
10-19 
10-19 
10-7 


10-19 
10-  9 


10-20 
10-26 
10-19 
10-26 
10-19 

10-19 


32  10-27 
10-20 
32  ilO-26 
10-26 
10-26 


30 


10-26 


10-24 
10-24 
7-  1 
10-19 


10-16 
7-  1 


9-18 
10-10 


10-20 

7-  23 

8-  26 
10-17 
10-19 

7-31 

9-  24 

7-  1 
10-18 


10-19 
10-19 
10-19 
10-27 
10-  8 

10-19 
10-19 
10-19 
10-19 


10-26 
10-26 
10-26 
10-26 
10-19 

10-26 


11-21 
10-26 
10-27 
10-26 
10-27 

10-26 


10-26 
10-26 


10-27 
10-19 
10-26 
8-26 

8-  26 

10-23 

7-  1 
10-17 
10-20 
10-13 

9-  27 

8-  2 
10-24 
10-17 

10-16 
10-24 
10-27 
10-17 
10-25 


10- 


10-20 
8-28 


10-26 

10-  19 

11-  28 
11-21 
10-27 

10-  26 

11-  21 
11-28 
10-19 


10-26 

10-  26 

11-  20 

10-  26 

11-  21 

10-26 


11-29 

10-  27 

11-  20 

11-  21 

12-  4 

10-26 


11-22 
11-22 

10-  24 

11-  21 
10-15 

10-28 
10-26 
10-26 
10-23 
10-24 

10-26 
10-  2 
10-26 
10-26 
10-24 


10-28 
10-10 
10-24 
10-26 

10-20 

10-  26 

11-  21 
10-27 
10-26 

10-26 
10-26 
10-16 
10-26 
8-28 


11-21 
11-29 
11-28 
11-21 
11-21 

11-28 
11-21 
11-28 
10-19 


11-  4 
11-21 
11-21 
11-  2 
11-21 

11-21 


11-30 
11-21 

11-  21 
U-30 

12-  10 

11-30 


11-28 
11-29 

10-  24 

11-  21 
10-26 


11-21 
10-26 
10-25 

10-  27 

11-  16 
10-17 
10-27 
10-27 
10-24 


11-29 
10-24 
10-26 
10-26 

10-20 

10-  27 

11-  29 
10-27 
10-27 

10-  26 

11-  21 
10-26 

10-  26 

11-  21 


12-10 
12-10 
11-30 

11-28 
11-30 


11-21 
11-21 
11-21 
11-  3 
11-21 

11-21 


12-10 

11-  29 
NONE 

12-  10 
12-11 

12-11 


12-  7 
12-11 
10-27 
12-10 
10-26 


11-21 
11-28 
10-26 

10-  27 

11-  21 
10-25 

10-  27 

11-  21 
10-27 


11-29 

10-  24 

11-  22 
11-21 

10-  27 

11-  28 

12-  10 

11-21 

10-  26 

11-  21 

10-  26 

11-  21 
11-29 


143 
150 
161 
168 
149 

125 
168 
151 


169 
176 
161 
152 
155 


190 
183 
190 
192 
191 


183 
186 
1 

168 
1 

162 

122 
152 


124 
102 


109 
168 
31 
130 


154 
55 


See  reference  notes  following    Station  Index. 
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Table  3 — Continued 


TEMPERATURE  EXTREMES  AND  FREEZE  DATA 


lOAHO 
1963 


Station 

Highest 

Dale 

Lowest 

Dale 

Last  spring  mlnimnm  of 

First  fall  minimum  oi 

Number  of  days 
between  dates 

16°  or 
below 

20°  or 
below 

24' or 
below 

28°  or 
below 

32°  or 
below 

32°  or 
below 

28°  or 
below 

24°  or 
below 

20  or 
below 

16  ' or 
below 

16°  or  below 

20°  or  below 

24°  or  below 

28°  or  below 

32°  or  below 

O 

a 
S 

o 

Temp. 

Date 

|Temp. 

Date 

|Temp. 

Date 

|Temp.| 

o 
Q 

Temp.  1 

Date 

Temp.  1 

Date 

Temp.  1 

£ 

a 

Temp.] 

« 

Q 

Temp. 

CENTRAL  PL A  INS  07 

BL  I SS 

101 

8-13 

-15 

1-12 

3-  4 

16 

3-16 

17 

4-17 

22 

4-23 

26 

4-24 

29 

10-24 

27 

10-24 

27 

10-27 

20 

10-27 

20 

12-  2 

15 

273 

225 

193 

184 

183 

6URLEY 

99 

8-14f 

-16 

1-12 

2-13 

1 6 

3-  7 

20 

4-17 

23 

4-22 

26 

4-24 

31 

1  3 

burley  FAA  AP 

94 

8-14  * 

-20 

1-12 

2-12 

15 

4-20 

20 

4-20 

20 

4-20 

20 

4-22 

29 

10-16 

1 0-27 

1 9 

10-27 

f  9 

10-27 

19 

12-  2 

293 

190 

190 

1  Qn 

1  77 

CASTLEFORO  2  N 

96 

8-144- 

1  ft-77 

_ 

11-22 

_ 

_ 

HAZELTON 

97 

8-13 

-25 

1-12 

3-i; 

16 

4-17 

20 

4-23 

23 

4-24 

28 

4-29 

32 

10-20 

32 

10-24 

25 

10  28 

1  8 

10-26 

18 

12-  2 

262 

194 

166 

183 

174 

JEROME 

98 

8-14 

-19 

1-13 

3-13 

16 

4-17 

20 

4-17 

20 

4-24 

28 

4-24 

26 

10-24 

?e 

10-24 

28 

10-27 

19 

10-27 

19 

12-  1 

14 

253 

193 

193 

183 

163 

MINI DOKA  Dam 

99 

7-20 

-27 

1-12 

3-  3 

13 

4-17 

19 

4-17 

19 

4-22 

27 

4-22 

27 

10-24 

27 

10-24 

27 

10-2  7 

14 

10-27 

14 

10-27 

14 

2  36 

193 

193 

165 

165 

PAUL   1  ENE 

96 

7-22 

-20 

1-13 

1-28 

6 

3-25 

20 

4-17 

21 

4-22 

26 

4-24 

32 

10-20 

32 

10-27 

16 

10-27 

18 

10-27 

16 

12-  2 

16 

306 

216 

193 

188 

179 

PICABO 

9A 

8-  9+ 

-23 

1-13+ 

4-16 

1 5 

4-17 

17 

4-23 

23 

4-24 

27 

6-30 

32 

32 

10-24 

22 

10-24 

22 

13 

13 

194 

193 

184 

163 

102 

RICHFIELD 

93 

8-13+ 

-22 

1-12 

3-16 

14 

4-22 

16 

4-23 

24 

4-24 

27 

4-24 

27 

10-20 

31 

10-24 

22 

10-24 

22 

10-27 

16 

10-27 

16 

225 

188 

184 

163 

179 

RUPERT   13  NNE 

98 

7-21 

4-17 

18 

4-23 

22 

4-24 

25 

4-25 

30 

10-20 

0-2 

10  27 

193 

184 

179 

167 

SHOSHONE   1  WNW 

101 

8-13 

-20 

1-12 

3-16 

13 

4-17 

17 

4-23 

22 

4-24 

26 

4-24 

26 

10-13 

3? 

10-24 

24 

10-24 

?4 

10-27 

16 

10-27 

16 

225 

193 

184 

183 

1 72 

TWIN  FALLS  2  NNE 

99 

8-14 

-I  5 

1-12 

2-12 

16 

3-  9 

18 

4-17 

23 

4-22 

26 

4-24 

31 

j2 

27 

10  27 

20 

20 

2  32 

193 

165 

Twin  FALLS  3  SE 

96 

7-22 

-13 

1-13 

1-28 

12 

3-25 

19 

4-17 

22 

4-22 

27 

4-25 

32 

10-24 

30 

10-27 

21 

10-27 

2 1 

11-23 

20 

12-  2 

1 4 

308 

243 

193 

166 

182 

TWIN  FALLS  WBASO 

93 

7-22+ 

- 

4-17 

20 

4-17 

20 

4-24 

27 

4-24 

27 

10-17 

31 

10-27 

16 

10-27 

16 

10-27 

16 

12-  1 

16 

193 

193 

185 

175 

NORTHEASTERN  VALLEYS  06 

CHALLIS 

96 

8-15 

-24 

1-12 

3-15 

16 

4-22 

19 

4-24 

23 

4-25 

26 

4-25 

26 

1  Q-?4 

10  ?fc 

1  ft 

so 

1 65 

182 

1  75 

CHILLY   BARTON  FLAT 

90 

8-  6 

-28 

1-12 

4-25 

16 

4-25 

16 

6-30 

24 

6-30 

24 

6-30 

24 

S-'l 

29 

6-  2 

e~26 

10-15 

20 

10-24 

j2 

182 

1  73 

DUBOIS  34  W 

- 

- 

- 

- 

- 

11-16 

16 

11-17 

13 

- 

- 

- 

Gl B60NSVI LLE 

- 

- 

9-24 

32 

10-24 

25 

10-26 

20 

10-26 

20 

11-22 

15 

- 

MACKAY  RS 

92 

8-16 

-22 

1-12 

3-14 

14 

4-24 

20 

4-25 

21 

5-11 

28 

6-30 

31 

9-13 

9  24 

26 

- 

11-  1 

1 3 

237 

136 

HAY  RS 

96 

8-  e 

-24 

1-12 

4-  3 

15 

4-22 

19 

4-25 

23 

4-25 

23 

6-30 

30 

- 

10-17 

28 

1  0  ?A 

1  n 

1  A 

15 

205 

185 

182 

175 

107 

SALMON 

98 

7-21 

-21 

1-12 

3-13 

15 

4-  3 

20 

4-19 

22 

4-25 

25 

5-26 

32 

10-16 

10-24 

27 

10-26 

22 

10-27 

19 

11-22 

1 5 

254 

207 

1 90 

162 

143 

UPPfR  SNAKE  RIVER  PLAINS  09 

ABERDEEN  EXP  ST A 

97 

7-25 

-26 

1-12 

4-17 

16 

4-17 

16 

4-23 

24 

4-25 

25 

5-30 

31 

10-10 

1  0-16 

28 

10-27 

10-27 

10-27 

1 3 

193 

193 

187 

1 74 

102 

AMERICAN  FALLS  1  SH 

97 

8-14 

-24 

1-12 

2-13 

14 

3-13 

20 

4-17 

21 

4-17 

21 

4-22 

30 

31 

10-27 

20 

10-27 

20 

20 

15 

289 

228 

193 

193 

176 

ARCO  3  NW 

93 

8-  8 

-31 

1-12 

4-17 

10 

4-23 

18 

4-26 

24 

5-  2 

26 

5-30 

30 

9-14 

31 

10-10 

28 

10-24 

15 

10-24 

15 

10-24 

15 

190 

164 

182 

161 

76 

ASHTON  I  S 

92 

8-  6 

-30 

1-19 

4-  3 

9 

4-17 

18 

4-19 

22 

4-24 

27 

6-30 

30 

10-  7 

32 

10-21 

25 

10-24 

16 

10-24 

16 

10-27 

14 

207 

190 

166 

160 

99 

BLACKFOOT  2  SSW 

94 

8-14+ 

-24 

1-19 

3-  6 

14 

4-17 

20 

4-17 

20 

4-25 

27 

4-25 

27 

10-15 

32 

10-24 

27 

10-27 

20 

10-27 

20 

11-24 

13 

253 

193 

193 

182 

173 

craters  OF  The  moon  nm 

91 

8-13 

-24 

1-12 

4-17 

13 

4-23 

20 

4-24 

23 

4-25 

28 

5-1  3 

30 

10-20 

32 

1 0-24 

22 

10-24 

22 

10-27 

1  6 

10-31 

14 

197 

187 

183 

162 

160 

DUBOIS  EXP  STA 

94 

8-14 

-27 

1-12 

4-  3 

1 5 

4-22 

20 

4-22 

20 

4-24 

26 

5-10 

32 

22 

11-16 

227 

168 

1 85 

16  3 

167 

fort  HALL   IND  AGENCY 

95 

8-15* 

-26 

1-12 

3-  9 

16 

4-17 

20 

4-17 

20 

4-25 

28 

4-29 

30 

10-15 

30 

10-24 

28 

10-27 

20 

10-27 

20 

11-29 

1 1 

265 

193 

193 

162 

1  70 

HAHER  4  NW 

96 

8-14» 

-31 

1-12 

4-17 

15 

4-22 

16 

4-24 

23 

4-25 

27 

5-  2 

32 

10-15 

32 

10-17 

27 

10-24 

16 

10-24 

16 

10-26 

14 

194 

185 

163 

175 

166 

HOWE 

94 

7-21 

-26 

1-12 

4-17 

14 

4-17 

14 

4-25 

24 

4-25 

24 

5-13 

32 

10-14 

32 

10-21 

28 

10-24 

18 

10-24 

16 

10-27 

15 

193 

190 

162 

179 

154 

IDAHO  FALLS  2  ESE 

9S 

8-  6 

-29 

1-12 

3-  7 

14 

4-17 

19 

4-17 

19 

4-24 

28 

4-30 

32 

10-15 

10-24 

26 

1 0-2  7 

20 

10-27 

- 

11-29 

257 

193 

193 

163 

169 

IDAHO  FALLS  FAA  AP 

96 

6-14 

-33 

1-12 

3-  7 

14 

4-17 

19 

4-2  3 

23 

4-2  3 

23 

4-29 

32 

- 

IDAHO  FALLS  42  NW  WB 

97 

8-14  + 

-43 

1-12 

4-17 

11 

5-  2 

20 

5-  2 

20 

5-  2 

20 

6-30 

31 

10-  7 

32 

10-14 

26 

10-17 

22 

10-24 

15 

10-24 

16 

1  90 

175 

168 

165 

^99 

IDAHO  FALLS   46  W  WB 

94 

8-14 

-35 

1-12 

4-17 

12 

4-23 

20 

4-24 

24 

4-26 

28 

5-30 

32 

10-10 

30 

10-15 

28 

10-24 

21 

10-27 

11 

10-27 

11 

193 

167 

183 

173 

102 

MALTA  I  NE 

- 

~ 

" 

- 

- 

■ 

■ 

~ 

10-  7 

31 

10-17 

24 

10-17 

24 

10-24 

19 

10-27 

9 

" 

" 

POCATELLO  WB  AP 

96 

8-14  + 

-22 

1-12 

3-  6 

15 

3-13 

1 8 

4-17 

22 

4-1  6 

26 

4-25 

30 

10-16 

1 0-26 

26 

10-27 

1 6 

10-27 

1 6 

11-22 

1 5 

251 

228 

193 

191 

174 

SAINT  ANTHONY 

7-24 

4-1  7 

27 

SUGAR 

91 

8-  8+ 

-31 

1-19 

4-  3 

15 

4-17 

18 

4-17 

1  6 

4-25 

25 

5-30 

30 

10-10 

31 

10-15 

27 

10~24 

2  J 

10-27 

10-27 

207 

193 

190 

174 

102 

EASTERN  HI GHL ANDS  X 0 

ARBON  2  NW 

98 

7-22 

-24 

1-12 

3-16 

3 

4-20 

17 

4-23 

22 

4-25 

25 

5-12 

32 

10-10 

10-16 

10-27 

. . 

10-27 

725 

90 

1 64 

1  74 

151 

BLACKFOOT  OAK 

5-11 

27 

6-30 

27 

in 

10-10 

1  "  J 

?n 

1  «7 

CONDA 

90 

6-14 

-37 

1-12 

4-20 

14 

4-23 

20 

4-25 

22 

5-13 

27 

7-  1 

28 

28 

1024 

22 

10-27 

14 

10-27 

14 

190 

187 

162 

49 

_ 

DRIGGS 

90 

8-  7 

-40 

1-12 

4-17 

15 

4-17 

15 

4-25 

24 

4-2  5 

24 

5-30 

30 

10-10 

30 

10-24 

27 

10-25 

24 

10-27 

15 

10-27 

15 

193 

193 

164 

162 

102 

GRACE 

90 

8-15» 

-30 

1-19 

4-  3 

16 

4-23 

19 

4-23 

19 

4-25 

25 

6-30 

31 

10-10 

30 

10-24 

25 

10-27 

17 

10-27 

17 

11-18 

15 

229 

187 

167 

182 

102 

90 

8-  6+ 

-51 

1-12 

4-17 

15 

4-17 

15 

4-24 

21 

5-20 

28 

6-30 

30 

10-10 

32 

10-24 

25 

10-27 

23 

10-31 

15 

10-31 

15 

197 

197 

165 

157 

102 

TCI  Aun   OAOr  nAM 

90 

8-  6 

-43 

1-19 

4-25 

20 

4-29 

20 

5-30 

25 

5-30 

25 

32 

6-25 

26 

11-  1 

23 

13 

13 

191 

187 

185 

57 

1 

KILGORE 

86 

8-14+ 

-41 

1-12 

4-17 

5 

4-25 

19 

4-26 

24 

6-30 

25 

6-30 

25 

7-  1 

31 

10-15 

27 

10-17 

24 

10-24 

16 

10-24 

16 

190 

182 

174 

107 

1 

LIFTON  PUMPING  STA 

89 

7-23 

-30 

1-19 

3-16 

12 

4-17 

19 

4-24 

23 

4-25 

27 

5-13 

32 

10-21 

30 

10-24 

24 

10-24 

24 

10-27 

19 

11-18 

13 

247 

193 

183 

162 

161 

HALAO 

95 

8-16+ 

-19 

1-12 

3-16 

13 

3-16 

13 

4-23 

23 

4-24 

27 

4-25 

29 

10-24 

26 

10-24 

25 

10-27 

22 

11-17 

18 

11-22 

15 

251 

245 

167 

183 

182 

MALAD  city   FAA  AP 

98 

8-14  » 

-19 

1-12 

3-16 

13 

3-25 

20 

4-24 

24 

4-25 

27 

4-30 

32 

10-14 

31 

10-24 

24 

10-24 

24 

10-27 

20 

11-21 

13 

250 

216 

183 

162 

167 

MC  CAMMON 

99 

7-23 

-22 

1-19+ 

3-16 

11 

3-25 

20 

4-15 

23 

4-23 

26 

4-30 

31 

10-10 

32 

10-24 

24 

10-24 

24 

10-27 

17 

11-26 

15 

257 

216 

191 

164 

163 

MONTPELIEP  RS 

94 

7-24 

-26 

1-19 

4-17 

16 

4-24 

20 

4-25 

24 

5-13 

28 

5-30 

29 

9-24 

30 

10-17 

26 

10-24 

20 

10-24 

20 

10-27 

15 

193 

183 

182 

157 

85 

OAKLEY 

97 

8-13 

-22 

1-19 

3-  4 

13 

4-17 

19 

4-17 

19 

4-22 

28 

4-24 

32 

10-24 

27 

10-24 

27 

10-27 

20 

10-27 

20 

12-  1 

15 

272 

193 

193 

185 

163 

PALISADES  0AM 

91 

7-21 

-32 

1-12 

4-17 

16 

4-17 

16 

4-23 

23 

4-2  5 

27 

5-14 

32 

10-24 

30 

10-27 

20 

10-27 

20 

10-27 

20 

11-22 

13 

219 

193 

187 

185 

163 

POCATELLO  2 

97 

7-24 

-21 

1-12 

2-13 

15 

4-17 

19 

4-22 

21 

4-23 

25 

4-27 

29 

10-15 

28 

10-15 

28 

10-24 

24 

10-27 

15 

10-27 

15 

256 

193 

165 

176 

172 

PRESTON  2  SE 

97 

8-15 

-21 

1-13+ 

3-17 

15 

3-17 

15 

4-17 

24 

4-2  5 

25 

5-13 

31 

10-24 

27 

10-24 

27 

10-27 

23 

11-17 

19 

11-30 

15 

258 

245 

193 

182 

164 

STREVELL 

95 

8-14+ 

-26 

1-12 

4-17 

11 

4-19 

18 

4-23 

23 

4-24 

27 

5-30 

31 

10-16 

31 

10-24 

23 

10-24 

23 

10-27 

18 

11-17 

15 

214 

191 

184 

183 

106 

SWAN  VALLEY  1  W 

92 

7-23+ 

-43 

1-19 

4-17 

4 

4-17 

4 

4-16 

24 

6-30 

26 

5-30 

28 

7-  1 

27 

7-  1 

27 

10-23 

24 

10-26 

20 

10-27 

14 

193 

192 

166 

1 

1 

TETONIA  EXP  STA 

91 

7-21 

-39 

1-19 

4-17 

11 

4-17 

11 

4-23 

22 

6-30 

26 

6-30 

28 

10-10 

31 

10-21 

26 

10-24 

22 

10-27 

15 

10-2  7 

15 

193 

193 

164 

113 

102 

MAYAN 

89 

8-  9 

-37 

1-19 

4-23 

14 

4-24 

19 

5-11 

22 

5-11 

22 

5-29 

30 

7-  1 

10-24 

23 

10-24 

23 

10-27 

1' 

11-18 

13 

209 

166 

156 

16>' 

2 

See  refexence  cotes  loUowing    StaUon  Index. 
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Table  4 


TOTAL  EVAPORATION  AND  WIND  MOVEMENT 


IDAHO 
1963 


Station 

Jan. 

Feb. 

Mar. 

Apr. 

May 

June 

July 

Aug. 

Sept. 

Oct 

Nov. 

Dec. 

Annual 

NORTH  CENTRAL  PRAIRIES  02 

MOSCOW  U  OF  I 

EVAP 

B  3,36 

6,07 

5  .65 

8,11 

8,57 

6,21 

- 

- 

- 

-  !o3 

1,47 

,02 

.06 

l'.69 

2,04 

- 

_ 

_ 

_ 

WIND 

1974 

2024 

1797 

2606 

~ 

~ 

- 

- 

- 

CENTRAL  MOUNTAINS  04 

ARROWROCK  DAM 

EVAP 

_ 

B  5  32 

5  30 

10  32 

8  89 

4  89 

2  66 

DEP 

_ 

_ 

_ 

_ 

- 

-  2.07 

,04 

-  . 

-  1  .07 

.24 

WIND 

_ 

„ 

_ 

B  1217 

966 

1126 

903 

620 

646 

CENTRAL  PLAINS  07 

TWIN  FALLS  WBASO 

EVAP 

z 

6,70 

6.28 

10.21 

8,47 

5,27 

B  4.23 

- 

DEP 

_ 

WIND 

_ 

_ 

2234 

224 

1840 

1574 

1295 

1860 

MAX 

- 

- 

- 

- 

74.2 

76.5 

86.4 

84.8 

78.6 

65.6 

- 

- 

_ 

MIN 

46.7 

50,2 

53.9 

54,5 

51 .8 

42.2 

- 

UPPER  SNAKE  RIVER  PLAINS  09 

ABERDEEN  EXP  STATION 

EVAP 

_ 

_ 

_ 

B  7,02 

6,07 

10.74 

7,91 

4.52 

8  4,03 

_ 

DEP 

- 

- 

- 

- 

-  .05 

-  1,87 

1.49 

-  .46 

-  1,08 

.62 

- 

- 

- 

WIND 

2360 

2024 

1982 

1583 

1443 

2075 

EASTERN  HIGHLANDS  10 

LIFTON  PUMPING  STATION 

EVAP 

_ 

_ 

_ 

_ 

B  6,19 

B  6,30 

9.68 

7,36 

4,18 

3.15 

_ 

_ 

_ 

DEP 

-  .17 

-  1,31 

.53 

-  .86 

-  1,54 

.10 

WIND 

2064 

1506 

1414 

1180 

973 

1015 

PALISADES  DAM 

EVAP 

B  5,74 

6,06 

11.90 

10,33 

5.71 

4.84 

DEP 

-  1,05 

3.03 

2,24 

,17 

WIND 

4139 

3460 

4820 

4932 

4528 

4568 

MAX  AND  MIN  IN  TABLE  4  REFER  TO  MEAN  MAXIMUM  AND  MINIMUM  TEMPERATURES  OF  WATER   IN  PAN. 


See  reference  notes  following  Station  Index 
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STATION  INDEX 


oidtion 

Index  No. 

i 

a 

County 

S" 

c 
'3 
(5 

Latitude 

Longitude 

Elevation 

Years  of 
record 

Opened 
or  closed 

during  yr. 

Refer 

to 
tables 

Evap.  I 

1  Divisio 

1  Temp. 

1  Precip. 

Month 
opened 

;  Month 
1  closed 

ABCRDCCN  EXP  STaT ION 

0010 

09 

BINGHAM 

12 

28 

12  3* 

*FTESTMOyGHt  MIHC 

OOTO 

06 

OWYHEE 

116  42 

S 

AMERIC*"  fALLS  1  5W 

0227,  09 

POWER 

12 

1  2  3 

AHOFR&OM  DAM 

0282 

04 

Elmore 

2 

1  2  3  C 

ARBON  2  NW 

0347 

10.  POwfR 

12 

1  2  3 

ARCO  i  W 

0375 

09'  BUTTE 

1  2  3 

ARROMROCK  OAH 

04 

ELMORE 

2 

*7 

1  2  34 

AShTOM   1  ^ 

0470 

09 

FREMONT 

1  2 

1  2  3 

ATLANTA  J 

0491  1  04 

ELMORE 

2 

43  46 

115  07 

5470 

2 

2 

1  2  1  C 

ATLANTA  5UMHIT 

0499 

04 

ELMORE 

2 

43  45 

115  14 

~590 

S 

AVERY  RANCCR  STATION 

0425 

Shoshone 

10 

12  3 

BALD  MOUNTAIN 

0440 

BLAINE 

12 

C 

BAVVIEM  MODEL  BASIN 

0667 

01,  KOOTENAI 

9 

1  2  3 

BENTON  DAH 

0TS9 

01 !  BONNER 

9 

C 

SIC  CREEK  I  i 

0831 

04 

VALLEY 

11 

1  2  3  C 

BLACKFOOT  2  SSN 

0915 

09 

B I NGHAM 

12 

1  2  3 

BLACKFOOT  DAM 

0920 

CARIBOU 

12 

4  3  DC 

111  4! 

1  2  3  C 

1002 

07 

GOOOING 

1  2 

BOGUS  BASIN 

1014 

04 

BOISE 

43  4« 

116  06 

6196 

BOISE  LUC<tT  PEAt  DAM 

1018 

05 

ADA 

2 

43  33 

116  04 

2840 

6 

9 

1  2  3  C 
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REFERENCE  NOTES 

Additional  information  regarding  the  climate  of  Idaho  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Climatologist  at  Weather  Bureau  Airport  Station,  Box  1718,  Boise,  Idaho   83701,  or  to  any 
Weather  Bureau  Office  near  you. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  Temperature  in  °F.,  precipitation  and  evaporation  in  inches,  and  wind  movement  in  miles 
Evaporation  Is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  Table  4. 

Normals  for  all  stations  are  climatological  normals  based  on  the  period  1931-1960.     "DEP"  in  Table  4  refers  to  departures  from  long-term  means  based  on  periods 
varying  from  10  to  29  years  which  are  used  in  place  of  normals. 

Years  of  Record  as  shown  in  the  Station  Index  are  approximate  since  gaps  in  the  records  may  not  have  been  considered  In  arriving  at  the  totals  shown. 
Climatological  divisions  outlined  on  the  maps  in  this  bulletin  became  effective  with  data  for  January  1957. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  in  the  June  and  December  issues  of  Climatological  Data. 
No  record. 

+     Also  earlier  date  (dates)   or  months. 

*     Amount  included  in  following  measurement. 

tf    Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;   however,   the  reference  indicates  that  the  thermometers  are 
exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//    Gage  is  equipped  wi^th  a  windshield. 

B    Adjusted  to  a  full  month. 

C     Data  for  recorder  stations  denoted  by  "C"  in  the  Refer  to  Tables  column  of  the  Station  Index  are  processed  for  special  purposes  and  published  in  "Hourly 
Precipitation  Data".   Length  of  record  for  recorder-only  stations  may  be  found  in  the  annual  Issue  of  "Hourly  Precipitation  Data". 

E    Amount  is  wholly  or  partially  estimated. 

M    One  or  more  days'   record  missing;   if  average  value  is  entered,   less  than  10  days'   record  is  missing.     See  monthly  Climatological  Data  for  detailed  dally 
record . 

R    Amounts  from  recording  gage.     These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  "Hourly  Precipitation 
Data"  . 

S     Storage  precipitation  station.     Precipitation  measurements,  made  at  irregular  intervals,  will  be  published  later  in  "Precipitation  Data  from  Storage-Gage 
Stations"  Bulletin. 

T    Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  months.     V  in  annual  column  means  total  is  for  a  two-year  period. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposures,  etc.,  of  substations  through  1957  may  be  found  in  the  publication  "Substation 
History"  for  this  State.  That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington , D .  C.  for  40  cents.  Siml 
lar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issues  of  Local  Climatological  Data,  obtained  as  indicated  above,  price  15 
cents . 

Subscription  Price:     20  cents  per  copy,   monthly  and  annual:  $2.50  per  year.     (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)     Checks  and  money  orders  should 
be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.     Remittances  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents, 
Government  Printing  Office,   Washington,   D.  C.  20402. 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


IDAHO 
JANUARY  1964 


Station 

Temperature 

Precipitation 

Average 
Maximum 

Average 
Minimum 

Si 
5 
< 

Departure 
From  Norma] 

Highest 

0 

Lowest 

© 

a 

Degree  Days 

No.  oi  Days 

Departure 
From  Norma] 

Greatest  Day 

Date 

Snow,  Sleet 

No.  oi  Days 

Max. 

Mill. 

Max.  Deptli 

1    on  Ground  | 

Date 

1    .10  or  More  j 

1    .50  or  More  j 

1.00  or  More 

Li 
S< 

5  » 

0  i 

PANHANDLE  01 

BAYVIEW  MODEL  BASIN 

36*4 

22.3 

29.4 

45 

2* 

•  1 

6 

1094 

0 

3 

31 

1 

_ 

D 

3,76 

,66 

25 

25.6 

14 

25 

14 

1 

Q 

BONNERS  FERRY  1  SM 

36.3 

25.0 

30.7 

43 

16* 

6 

8 

1057 

0 

29 

0 

4.23 

1,07 

.78 

25 

43.5 

14 

2 

0 

CABINET  GORCE 

34,7 

24.1 

29,4 

45 

1 

3 

6 

1094 

0 

1 1 

3  \ 

0 

6.21 

1.65 

25 

56.5 

34 

25 

19 

2 

1 

COEUR  D  ALENE  RS 

36.5 

26.0 

32.3 

4,8 

46 

29* 

9 

6 

1010 

0 

2 

30 

0 

D 

4,25 

.63 

.85 

25 

27.0 

12 

26* 

11 

3 

0 

PORTHILL 

35,9 

20.5 

28.2 

4.2 

45 

16* 

•  4 

8 

1135 

Q 

31 

I 

3.28 

1.10 

.56 

I 

22 

26* 

11 

1 

0 

PRIEST  RIVER  EXP  STA 

33.3 

23.6 

23.6 

4.6 

40 

16 

6 

8 

1122 

0 

12 

31 

0 

5.12 

.61 

.61 

25 

46.3 

35 

25 

14 

3 

0 

SAINT  MARIES 

34, 6M 

23. OM 

28.6M 

l.o 

46 

4 

8 

1117 

0 

11 

31 

0 

5.54 

1.75 

1.36 

25 

26.0 

17 

25 

13 

2 

1 

SANDPOINT  EXP  STATION 

35.1 

30,4 

2, 

8 

1064 

0 

8 

30 

0 

6.04 

1.55 

.  89 

25 

60.9 

39 

25 

16 

0 

TENSED 

37.5 

23.9 

30.7 

51 

1 

0 

12 

1056 

0 

4 

31 

1 

3.51 

.71 

6 

8 

24 

9 

2 

0 

DIVISION  01 

29.8 

4.0 

1  in 
1.10 

41.1 

NORTH  CENTRAL 

PRAIRIES  C2 

COTTONWOOD 

35.3 

21.5 

28,4 

50 

6 

12 

1127 

Q 

3  \ 

Q 

1.78 

.24 

.32 

24 

19.3 

12 

24 

7 

0 

0 

6RAN6EVILLE 

38.6 

24.0 

31,3 

3.6 

57 

1 

12 

13 

1036 

Q 

3 

29 

0 

1.05 

-  ,33 

.25 

20 

6.0 

4 

24 

5 

0 

0 

MOSCOW  U  OF  I 

35.8 

24.2 

30,0 

1.6 

46 

2, 

8 

8 

1078 

0 

6 

29 

0 

7.25 

4,45 

1.12 

10 

34.4 

20 

24 

11 

6 

4 

NEZPERCE 

35.2 

23.0 

29,1 

2.6 

50 

10 

12 

1104 

0 

10 

30 

0 

.94 

-  ,59 

.24 

20 

6.5 

4 

26* 

3 

0 

0 

POTLATCH 

39.2 

25.1 

32,2 

3.5 

52 

8 

8 

1014 

0 

1 

28 

0 

D 

4.20 

1,10 

2.10 

6 

33.0 

9 

2 

1 

WINCHESTER  I  SE 

34.5 

21.7 

26,1 

48 

1 

8 

8 

1 137 

0 

12 

31 

0 

1.36 

.37 

20 

14.0 

10 

24 

^ 

0 

^ 

DIVISION  02 

29,9 

2.S 

2.76 

,69 

18,9 

NORTH  CENTRAL  CANYONS 
03 

FENN  RANGER  STATION 

37.0 

26.1 

31,6 

45 

29 

14* 

Q  _ 

0 

2 

3 1 

0 

5  62 

83 

25 

16 

25 

Q 

KOOSKIA 

39.9 

25.5 

32.7 

16 

13 

Q04 

0 

0 

30 

0 

1,75 

-  ,18 

.43 

24 

7.5 

24 

Q 

lewiston  wb  airport 

//R 

43.3 

30,  3 

36.8 

6  1 

58 

22 

8* 

867 

0 

0 

22 

0 

1 0 

5.1 

10 

Q 

OROFINO 

40,7 

28*1 

34,4 

3.4 

50 

2 

15 

13 

941 

0 

0 

29 

0 

2)81 

!o2 

!63 

25 

8.8 

7 

2 

0 

RIGGINS  RANGER  STATION 

40.4 

27.5 

34,0 

53 

2 

16 

12 

954 

Q 

1 

28 

Q 

2,03 

1,13 

.60 

21 

6 

1 

0 

SLATE  CREEK  RS 

45,2 

30.7 

38.0 

59 

1 

15 

12 

831 

0 

Q 

22 

Q 

I, 

.47 

1,0 

^ 

DIVISION  03 

34,6 

3.2 

2.29 

,  19 

5,6 

CENTRAL  MOUNTAINS  04 

ANDERSON  DAM 

32.0 

1 6  « 

24,2 

2n 

21* 

8 

Q 

IQ 

47,4 

39 

25 

\  1 

3 

ARRCwROCK  DAM 

32.1 

18.5 

25.3 

0.8 

y  ? 

^2 

1 

13 

0 

17 

30 

0 

4*2Q 

1.43 

1  *?fl 

48,0 

26 

31* 

ATLANTA  3 

29,1 

16,9 

41 

8 

I486 

0 

25 

31 

12 

4*66 

7C 

* 

20 

51,8 

4C 

26 

J  2 

AVERY  RANGER  STATION 

35.8 

21.9 

28,9 

l.l 

40 

31* 

4 

8 

1117 

3 

Q 

5,65 

2.08 

30 

25 

BIG  (.REEK  1  S 

31.3 

6.4 

18,9 

48 

-18 

13 

1423 

20 

3 1 

12 

4.66 

1.40 

20 

61.5 

52 

21 

11 

3 

1 

BUNGALOW  RANGER  STA 

Burke  2  ene 

30a8 

19,6 

25.3 

39 

2 

8 

1221 

0 

19 

31 

0 

7.  82 

2  5 

93,5 

0 

CASCADE   I  NW 

29.3 

11,2 

20,3 

43 

•  16 

8 

0 

23 

31 

4 

*5l 

48.0 

33 

28* 
* 

10 

COBALT 

27,4 

3,4M 

15, 4M 

46 

•  13 

12 

1532 

Q 

3 1 

16 

2)71 

!63 

25 

3 

0 

OEADwOOD  DAM 

28,9 

5.4 

17,2 

0.4 

39 

26 

-22 

6 

1476 

Q 

23 

3 1 

\  1 

6.01 

1.22 

.83 

20 

81.0 

54 

21 

14 

6 

0 

DEER  POINT 

2  7  •  5 

13.5 

19,5 

1 

5 

9* 

.  _ 

Q 

29 

30 

0 

_ 

.  ^ 

_ 

° 

DIXIE 

28a  9 

I .  T 

15,3 

44 

•  1 9 

13 

1533 

0 

23 

31 

17 

1.13 

S7 

1 

ELK  CITY 

32  » 

9.  OM 

21,0M 

42 

29* 

-14 

14 

0 

15 

31 

8 

4  99 

.87 

2g 

60,9 

38 

25 

0 

ELK  RIVER   1  S 

35,0 

18.5 

26,8 

51 

2 

-  3 

13 

1176 

Q 

\  J 

3 1 

9.06 

1.65 

25 

80,0 

49 

26 

16 

5 

3 

FAIRFIELD  RANGER  STA 

25,9 

1.1 

13.5 

40 

20 

-21 

13 

1592 

23 

31 

14 

2.71 

.65 

19 

31,9 

30 

26* 

10 

I 

0 

GALENA 

GARDEN  VALLEY  RS 

32.2 

13.4 

22,8 

•* 

43 

26* 

-  7 

13 

1301 

0 

16 

31 

5 

4.06 

,70 

1.16 

2  > 

34 

25 

6 

^ 

1 

GROUSE 

26.7 

-  7.3 

9,7 

39 

-24 

24 

1706 

0 

26 

31 

26 

1.64 

.54 

21 

22,0 

5 

1 

0 

HAILEY  RANGER  STATION 

28.4 

2.3 

15,4 

- 

3.3 

45 

-  9 

15* 

1532 

^ 

^fl 

3 1 

^7 

2.36 

.25 

.86 

18 

33,2 

27 

23 

5 

2 

0 

HEADQUARTERS 

35.6 

19.0 

27,4 

46 

20* 

-  3 

12 

1158 

31 

5.61 

.78 

25 

46 

25 

16 

4 

0 

HILL  CITY 

28.0 

2.1 

15.1 

0.2 

38 

22* 

•22 

13 

1541 

0 

24 

31 

15 

3.32 

1.00 

.74 

17 

10 

2 

0 

IDAHO  CITY 

31.8 

11.9 

21.9 

1 ,  C 

42 

21* 

•  12 

13 

1  j29 

0 

20 

31 

5 

5.64 

2.23 

.94 

6 

40 

26 

1 2 

0 

KELLOGG 

37.5 

24.0 

30.8 

3,6 

53 

2 

8 

1056 

0 

5 

28 

0 

4.27 

.66 

.63 

26 

31,8 

15 

25 

16 

3 

0 

LOWMAN  3  E 

MC  CALL 

28.4 

11.2 

19.8 

1.3 

39 

1 

-10 

13* 

1394 

0 

27 

31 

3 

5.28 

1,66 

1,25 

2 1 

65.5 

64 

22* 

1 3 

3 

1 

MOOSE  CREEK  RANCH 

MULLAN  FAA 

33,9 

20.6 

27.3 

49 

1 

5 

8 

1164 

1 3 

30 

6.87 

1.36 

16 

51.5 

42 

19 

21 

5 

2 

NEW  MEADOWS  RANGER  STA 

29.8 

6.5 

18.2 

- 

0.9 

42 

3 

-21 

9* 

1446 

1 9 

3 1 

41 

21 

PIERCE 

//R 

31,6 

17,4 

24,5 

36 

-  4 

13* 

1251 

w 

6.98 

1.21 

25 

64.4 

47 

26* 

1 7 

5 

1 

POWELL 

32,1 

16.1 

24,1 

40 

29 

0 

29* 

1262 

14 

3 1 

8.30 

.92 

20 

133.0 

52 

30* 

17 

6 

0 

STANLEY 

24,3 

-  4,4 

10,0 

46 

-37 

8 

1702 

0 

24 

31 

19 

1.51 

.30 

20 

8 

0 

0 

SUN  VALLEY 

27,7 

-  3.1 

12,3 

40 

-20 

8 

1625 

3 1 

2.69 

.78 

21 

43.0 

38 

23* 

7 

2 

0 

WALLACE  WOODLAND  PARK 

35.4 

21.8 

28,6 

2.6 

52 

2 

13* 

1122 

0 

10 

30 

0 

5.39 

1.09 

.63 

16 

40.0 

24 

25 

18 

4 

0 

WARREN 

30.8 

2.5 

16,7 

46 

1 

-17 

12 

1490 

0 

21 

31 

16 

3.07 

.66 

20 

63.5 

51 

21 

11 

2 

0 

DIVISION  0* 

20,4 

.6 

4,66 

1.30 

57.6 

SOUTHWESTERN  VALLEYS 
05 

BOISE  LUCKY  PEAK  DAM 

36. 9M 

21. IM 

29, OM 

50 

20 

7 

13 

U07 

0 

3 

28 

0 

2.09 

.43 

6 

6 

0 

0 

BOISE  WB  AIRPORT 

//R 

33.6 

16.2 

26,0 

3.1 

47 

20 

1 

13 

1202 

0 

12 

30 

0 

2.46 

1.14 

.72 

6 

21.4 

6 

25* 

7 

1 

0 

BRUNEAU 

38.1 

20.7 

29,4 

56 

20 

2 

13 

1096 

0 

9 

30 

0 

.36 

.09 

6 

1.4 

1 

24* 

0 

0 

0 

CAlDwELL 

35,3 

19.5 

27,4 

1.5 

47 

20 

5 

13* 

1156 

0 

10 

30 

0 

D 

1.86 

.57 

.31 

25 

17.4 

5 

24 

7 

0 

0 

CAMBRIDGE 

29.7 

7.8 

18,8 

3.5 

44 

20 

-14 

15 

1425 

0 

20 

31 

10 

5.00 

2.12 

1.40 

21 

54,5 

32 

25 

7 

4 

1 

COUNCIL 

30.4 

12.4 

21,4 

3.3 

42 

20 

-15 

8 

1344 

0 

17 

31 

6 

9.41 

5,59 

1.82 

21 

50,5 

35 

25 

13 

6 

3 

DEER  FLAT  DAM 

33.9 

20.1 

27.0 

1.6 

49 

20 

4 

15 

1171 

0 

13 

30 

0 

1.41 

,35 

.28 

21 

13.7 

4 

25* 

5 

0 

0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


-  2  - 


CLIMATOLOGICAL  DATA 
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IDAHO 
JANUARV  1964 


Temperature 

Precipitation 

B 
ll 

el 
<s 

a 

M 

►  3 
«S 

< 

Departure 
From  Nomul 

• 

1 

• 

a 

• 

J 

• 

a 

1 

No.  ol  D.Y 

3 

h 

>• 
& 

a 
J 

1 

Snow,  SImI 

No.  ol  D.y« 

Max. 

Mln. 

I 

n 

• 

Q 

1 
8 

t 

i 
i 

S! 

1 

§ 

i  t 
ii 

8  » 

.  :S 
Jii 

S  » 

li 

35.9 

19.0 

27.5 

_ 

2,0 

50 

19 

1 

13 

ll57 

0 

1 1 

30 

0 

2.71 

I.l6 

.46 

6 

3 

Ti". 

8 

b 

0 

glei^ns  ferry 

37*2 

19.1 

28.2 

5 1 

1 

2 

1 3 

1131 

0 

7 

28 

0 

2.19 

.94 

.45 

6 

28.3 

11 

30. 

8 

0 

0 

GRAND  VIEW  3  MNW 

38. 8M 

19. 2M 

29. OM 

60 

20 

0 

13 

1108 

0 

7 

30 

1 

•  5C 

.21 

.11 

19 

KUNA  2  NNE 

34. 2M 

19. OM 

26. 6M 

- 

2,4 

49 

20 

0 

13. 

1182 

0 

10 

30 

2 

3 

24. 

4 

0 

0 

MOUNTAIN  HOME   1  SE 

33.6 

15.4 

24.5 

3,6 

48 

20 

° 

1 5 

1251 

0 

11 

31 

1 

0 

1,44 

.40 

D 

.32 

25 

15.9 

6 

0 

0 

OLA  5  S 

31.0 

U.3 

21.2 

43 

1 

-15 

15 

1350 

1 8 

31 

5 

1.79 

0 

PARMA  EXPERIMENT  STA 

31.7 

15.7 

23.7 

_ 

4,6 

48 

21 

2 

15 

1272 

0 

14 

31 

0 

2.33 

1.22 

.62 

21 

19.1 

6 

25 

7 

1 

0 

PAYETTE 

34.5 

17.7 

26.1 

• 

1,4 

44 

21. 

0 

15 

1198 

1 2 

30 

1 

2.29 

.78 

.64 

21 

17. G 

1 1 

24 

8 

1 

0 

SwAN  EALLS  POWER  HOUSE 

38.0 

24.2 

31.1 

6C 

20 

9 

13. 

1043 

0 

6 

29 

0 

•  92 

.17 

7 

3,9 

2 

9 

6 

0 

0 

WEISER  2  SE 

33.2 

15.0 

24.1 

• 

3.4 

•  5 

15 

1261 

0 

1 3 

30 

2 

2.28 

.58 

.87 

2 1 

14,8 

12 

28. 

6 

1 

0 

DIVISION  05 

25.9 

2,3 

2  .44 

.90 

21,5 

HIGHLANDS  06 

GRASMERE 

35. 3 

14.9 

25.1 

55 

1 

•  10 

13 

1230 

0 

11 

31 

2 

.49 

.20 

19 

2 

0 

0 

HOLLISTER 

36.2 

17.1 

26.7 

0.1 

56 

1 

-  1 

13 

1182 

0 

11 

30 

1 

.  72 

,37 

.17 

30 

11,8 

5 

19 

3 

0 

0 

REYNOLDS 

35,* 

20.5 

28.0 

50 

1 

•  1 

13 

1140 

0 

13 

27 

1 

.78 

.14 

20 

5 

0 

0 

THREE  CREE< 

37.3 

8.0 

22.7 

*^ 

1 

.20 

13 

1303 

0 

10 

30 

9 

1.46 

,40 

19 

25,0 

18 

25. 

6 

0 

0 

TRIANGLE  RANCH 

DIVISION  06 

25.6 

- 

.4 

,86 

- 

,25 

18.4 

CENTRAL  PLAINS  07 

BLISS 

33.6 

14.5 

24.1 

43 

20. 

-  5 

13 

1260 

0 

13 

31 

4 

,96 

• 

.28 

,31 

6 

IB.O 

10 

31. 

4 

0 

0 

35.8 

16.3 

26.1 

0.5 

52 

2 

•  3 

14. 

1198 

0 

9 

29 

5 

1,01 

.10 

,24 

18 

14.0 

4 

0 

0 

BURLEY  FAA  AIRPORT 

31.9 

14.5 

23.2 

51 

1 

•  10 

13 

1289 

0 

16 

30 

5 

.45 

,07 

18. 

7.4 

3 

25. 

0 

0 

0 

CASTLEFORD  2  N 

35.8 

15.9 

25.9 

51 

21 

•  4 

13 

1206 

0 

10 

31 

1 

1.20 

.32 

25 

4 

25 

6 

0 

0 

HAZELTON 

33.6 

14.7 

24.2 

• 

2,1 

46 

21 

•  4 

13 

1260 

0 

12 

31 

2 

.91 

,44 

.28 

19 

9.3 

4 

19 

4 

0 

0 

JEROME 

31.9 

15.4 

23.7 

• 

2.8 

44 

25 

-  3 

8 

1276 

0 

17 

31 

2 

1.53 

,27 

.31 

19 

13,7 

7 

31. 

6 

0 

0 

MINIDOKA  DAM 

30.8 

12.0 

21,4 

45 

20 

•11 

8 

1341 

0 

17 

30 

8 

.69 

,10 

25. 

10,3 

3 

25. 

2 

0 

0 

PAUL   1  ENE 

32.5 

13.0 

22,8 

45 

2 

-  7 

8 

1302 

0 

13 

30 

5 

.96 

,15 

25. 

8,5 

3 

19 

5 

0 

0 

P I CABO 

29. <• 

.8 

15,1 

42 

2 

•16 

15 

1539 

0 

20 

31 

15 

1.96 

,77 

18 

20,0 

18 

25 

5 

2 

0 

RICHFIELD 

28.0 

7.3 

17,7 

40 

20. 

-15 

S 

1459 

0 

23 

31 

10 

2,00 

.59 

,54 

19 

21,8 

21 

31. 

7 

1 

0 

RUPERT   13  NNE 

30. 4M 

5.0M 

17, 7M 

43 

^1 

•15 

13 

1457 

0 

IS 

30 

10 

1.78 

,56 

20 

26.1 

9 

20. 

5 

1 

0 

SHOSHONE   1  WNW 

28. 3M 

8.3M 

18. 3M 

42 

26. 

•11 

8 

1436 

0 

23 

31 

7 

.63 

•  30 

19 

19.5 

17 

19 

3 

0 

0 

TWIN  FALLS  2  NNE 

34.9 

17.9 

26.4 

0)9 

47 

21 

•  1 

14. 

1190 

0 

10 

29 

2 

.98 

.06 

,23 

25 

8.5 

4 

19 

5 

0 

0 

TWIN  FALLS  3  SE 

35.8 

IS. 2 

27.0 

0.1 

47 

26 

0 

13 

1168 

0 

7 

30 

1 

1.01 

,01 

,20 

25 

12.5 

4 

19 

6 

0 

0 

TWIN  FALLS  WBASO 

33.1 

16.9 

25.0 

45 

21 

•  2 

13 

1231 

0 

14 

30 

2 

.97 

,20 

25 

8.1 

4 

19 

6 

0 

0 

22.6 

2,8 

1.16 

,02 

14,1 

NORTHEASTERN  VALLEYS 
00 

chall I s 

28. 4M 

7.1M 

17. 8M 

0,6 

44 

1 

-10 

13 

1453 

0 

23 

31 

5 

,27 

.21 

4,0 

0 

0 

CHILLY  BARTON  FLAT 

26.5 

•  10.5 

8,0 

38 

1 

-27 

13 

0 

27 

31 

25 

,37 

.19 

2 1 

3.5 

2 

0 

0 

DUBOIS  34  M 

22.7 

-  .9 

10,9 

35 

20 

-15 

13. 

1671 

0 

29 

31 

19 

,24 

.16 

26 

T 

1 

0 

0 

fil BfinNSV  TILE 

27.7 

8.0 

17,9 

40 

26 

-11 

13 

1454 

0 

26 

3 1 

4 

3.87 

1,16 

20 

44,6 

42 

25 

10 

2 

1 

MACKAY  RANGER  STATION 

26. OM 

.3M 

13, 2M 

- 

3,7 

39 

26 

-12 

12 

1586 

0 

27 

31 

.93 

.12 

0 

MAY  RANGER  STATION 

30.5 

1.9 

16.2 

46 

20 

-19 

13 

1506 

0 

18 

31 

14 

,16 

.16 

25 

1 

0 

0 

SALMON 

28.5 

8.9 

18,7 

0,8 

45 

20 

-11 

13 

1427 

0 

24 

31 

6 

,54 

• 

.02 

.19 

24 

6 

31* 

2 

0 

0 

U  I  V  1  3  1  Uri  uo 

14,7 

• 

2.0 

,91 

.34 

13,0 

UPPER  SNAKE  RIvER 

PLAINS  09 

ABERDEEN  ExP  STATION 

25.9 

3.3 

14,6 

- 

6.6 

40 

21 

-22 

13 

1557 

0 

24 

30 

12 

,38 

.40 

.09 

10 

14 

19 

0 

0 

0 

AMFQtCAh  FALI  ^   1  Su 

29.8 

12.5 

21.2 

44 

2 

-15 

13 

1354 

1 9 

3 1 

19 

13,5 

12 

19. 

1 

0 

0 

ARCO  3  N. 

24,9 

-  3.0 

11.0 

37 

2 

-19 

15 

1667 

0 

27 

31 

22 

1,45 

.34 

21 

24,6 

6 

0 

0 

ASHTON   I  S 

24.8 

2,5 

13.7 

37 

21. 

•  21 

15 

1584 

0 

28 

31 

13 

83 

6 

BLACKFOOT  2  SSw 

27. 2M 

7,7M 

17, 5M 

45 

20 

•  15 

14 

1468 

0 

22 

30 

9 

,43 

!57 

.18 

21 

3.2 

9 

9. 

1 

0 

0 

CRATERS  OF  THE  MOON  NM 

26.0 

5,4 

15,7 

39 

2 

-  » 

15* 

1522 

0 

27 

31 

10 

1,81 

.38 

lb 

39.3 

40 

22 

6 

0 

0 

22.0 

6,2 

14,1 

1.7 

34 

2 

•  9 

15 

1569 

,41 

• 

.48 

,20 

18 

Q 

FORT  HALL   INDIAN  AGNCY 

30. 7M 

9.9M 

20, 3M 

• 

2.4 

42 

21 

-17 

13 

1380 

0 

18 

31 

,52 

- 

.34 

.11 

10 

1 

0 

0 

HAMER  *  NW 

24.  1 

•  .7 

11.7 

39 

20 

-21 

14 

'9 

HOME 

26.4 

-  .7 

12.9 

43 

2 

-18 

23 

1610 

0 

25 

31 

18 

,52 

,16 

22. 

31. 

2 

0 

0 

IDAHO  FALLS  2  ESE 

26. OM 

7,8M 

16, 9M 

42 

21 

-18 

14 

1485 

0 

24 

29 

6 

IDAHO  FALLS  FAA  AP 

21.0 

2.2 

11,6 

7.7 

39 

21. 

-21 

I  5 

0 

27 

30 

15 

.54 

.35 

,23 

8.4 

17 

31. 

1 

0 

0 

IDAHO  FALLS  «2  Nw  WB  R 

22.5 

-  5,5 

8,5 

38 

20 

-25 

15 

1748 

0 

27 

31 

24 

•  1 1 

17 

2 

0 

0 

IDAHO  FALLS  ^6  W  WB  R 

25.1 

-  2.2 

11,5 

3.9 

42 

2 

-23 

15 

1652 

0 

26 

3 1 

19 

.♦7 

,26 

!21 

19 

5.6 

9 

29. 

2 

0 

0 

MALTA   1  nE 

34. 8M 

12. IM 

23. 5M 

55 

31 

-  7 

13. 

1279 

0 

10 

30 

6 

POCATELLO  wB  AIRPORT  //R 

29.4 

8.9 

19.2 

3.1 

43 

1 

-19 

13 

1416 

1 7 

.76 

.45 

,24 

18 

11.5 

14 

19 

1 

0 

0 

SAINT  ANTHONY 

25.  1 

4.6 

14.9 

39 

20 

-20 

15 

1547 

0 

25 

31 

10 

1,66 

.48 

6 

21 

25 

4 

0 

0 

SUGAR 

25. 9M 

2.8M 

14. 4M 

3.1 

40 

21 

-25 

13 

1564 

0 

25 

31 

13 

1,30 

,18 

.48 

5 

Q 

DIVISION  09 

15.2 

4.4 

,92 

.11 

17.3 

ARBON  2  NN 

27.2 

8,3 

17,8 

37 

28 

•  11 

8 

1456 

0 

25 

31 

8 

,27 

0 

0 

BLACKFOOT  DAM 

CONDA 

ORIGGS 

26.0 

,3 

13,2 

4.1 

43 

1 

-22 

12 

1602 

0 

26 

31 

16 

2.39 

.98 

.40 

20 

9 

0 

0 

GRACE 

26.7 

6,1 

16,4 

2.5 

39 

1 

-17 

14 

1498 

0 

24 

31 

12 

D 

1.06 

.08 

D 

.20 

24 

17.6 

15 

27. 

6 

0 

0 

IDAHO  FALLS  16  SE 

28,8 

5,7 

17,3 

43 

1 

•  29 

8 

1476 

0 

22 

31 

9 

2.32 

,55 

18 

38.3 

34 

25 

8 

1 

0 

See  Reference  Notei  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


JANUARY  196^^ 

Continued  


SUUOD 

Temperature 

Precipitation 

<£ 

Average 
Minimum 

Average 

Departure 
From  Non&al 

•a 
§ 

Date 

Lowest 

Dale 

Degree  Days 

No.  ol  Day 

3 
(- 

si 
Is 

ifl 

;!  2 
a  u. 

Greatest  Day 

Date 

Snow.  Sleet 

No.  ol  Days 

Max. 

Mln. 

Total 

Max.  Depth 
on  Ground 

a 

1    .10  or  More  1 

.SO  or  More  | 

1.00  or  More 

o  i 

g| 

sI 

S  o 

ISLAND  PARK  DAM 

23.2 

•  3.3 

10.0 

35 

20 

-31 

a 

1703 

0 

27 

31 

16 

4.34 

.55 

18 

78,0 

46 

25 

16 

2 

0 

K I LGORE 

21.3 

-  1.5 

9.9 

32 

20* 

•  20 

15 

1704 

0 

3 1 

3 1 

15 

1.77 

.33 

18 

28,8 

6 

0 

0 

LIFTON  PUMPING  STATION 

27.5 

3.<> 

15.5 

-  1.9 

*5 

2 

-16 

14 

1531 

0 

21 

31 

13 

.58 

-  .10 

.17 

23 

11.7 

11 

24. 

2 

0 

0 

MALAD 

27.7 

7.7 

17.7 

.  5.U 

«3 

'26 

-11 

14. 

1457 

0 

24 

31 

8 

1.08 

•  ,43 

.25 

7 

8.0 

6 

0 

0 

MALAO  CITY  FAA  AP 

27.5 

2.8 

15.2 

*1 

21 

-17 

14 

1538 

0 

20 

31 

17 

,76 

.20 

6 

12.2 

17 

26* 

4 

0 

0 

MC  CAMMON 

29. 9M 

6.9M 

18. «M 

41 

20 

•  20 

13 

1443 

0 

19 

30 

2.30 

,57 

7 

24.0 

22 

19 

7 

1 

0 

MONTPELIER  RANGER  STA 

27.7 

.* 

!<>.! 

•  3.7 

'>•> 

2 

-19 

14 

1574 

0 

21 

31 

19 

1.69 

.54 

.43 

23 

22.8 

18 

25 

6 

0 

0 

OAKLEY 

36.9 

17.3 

27.1 

-  0,'> 

52 

1 

-  I 

14 

1168 

0 

10 

30 

1 

.60 

-  .22 

.24 

IB 

10.5 

4 

18 

2 

0 

0 

PALISADES  DAM 

26. <• 

7.9 

17.2 

40 

21e 

•  15 

8 

1475 

0 

26 

31 

12 

2.20 

.37 

26 

40 

26 

9 

0 

0 

POCATELLO  2 

32.0 

10.2 

21.1 

43 

2 

•  11 

8 

1353 

0 

14 

31 

6 

.66 

.18 

10 

4 

0 

0 

PRESTON  2  SE 

26.3 

l.« 

13.9 

-  8.0 

46 

27 

-21 

14 

1580 

0 

24 

31 

16 

.98 

-  .52 

.44 

23 

16.2 

17 

30« 

2 

0 

0 

STREVELL 

28.2 

10.0 

19.1 

40 

20 

-19 

14 

1414 

0 

24 

31 

6 

.45 

.16 

18 

10.0 

9 

19* 

1 

0 

0 

SMAN  VALLEY  1  M 

28.9 

-  1,2 

13.9 

45 

20 

-29 

8 

1580 

0 

23 

31 

18 

2.04 

.50 

7 

9 

1 

0 

TETONIA  EXP  STATION 

23.6 

.3 

12.1 

38 

1 

-22 

15 

1635 

0 

28 

31 

16 

1.59 

6 

24 

0 

0 

WAYAN 

26. <• 

3.3 

14.9 

44 

1 

•  25 

13 

1550 

0 

21 

31 

10 

1.26 

.36 

5 

23.5 

24 

5 

4 

0 

0 

DIVISION  10 

16.0 

-  3.1 

1,49 

.12 

23.2 

TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

Highest  Temperature:       60°  on  the  20th  at  Grandvlew  3  WNW  and  Swan  Falls  PH 

Lowest  Temperature:        -37°  on  the  8th  at  Stanley 

Greatest  Total  Precipitation:       9.41  Inches  at  Council 
Least  Total  Precipitation:  0.16  inch  at  May  Ranger  Station 

Greatest  One- Day  Precipitation:      2.10  Inches  on  the  6th  at  Potlatch 
Greatest  Reported  Total  Snowfall:       133.0  Inches  at  Powell 

Greatest  Reported  Depth  of  Snow  on  Ground:        76  inches  on  the  19th  at  Burke  2  ENE 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


DAILY  PRECIPITATION 


PANHANDLE  01 

BAVVIEx  HODEI.  SASIN 
80NNEBS  FESflY   I  SH 
CABINET  GOBGt 
COEUR  D  ALENE  ftS 
POBIHILL 

PaiESI  "IVEB  E«P  SIA 
SAINT  MARIES 
SANDPOINT  EXP  STATION 
TENSEO 


COTTONWOOD 
GRANOEVILLE 
"OSCO*  U  OF  I 
NEZPEficE 
POTUATCM 

HINChESTER  1  SE 

NCRTM  CENTRAL  CANYONS 
05 

FCNN  RANGER  STATION 

KAHIAM 

KOOSKIA 

LEWISTON  MB  AIRPORT  //R 
ORCFINO 


CENTRAL  MOUNTAINS  04 

ANDERSON  DAM 
ARROkiROCK  DAM 
ATLANTA  3 

AVERY  RANGER  STATION 
Bit.  CREEK   I  S 

But'Galom  ranger  STA 

flURKE   i  ENt 
CASCADE   I  Nw 
CEK'FRVILLE   ARBAUG  flCH 
COBALT 

OEAOMCOD  DAM 
OEFR  POINT 
OKIE 
EL«  CITY 

Elk  river  1  S 

FAIRF lELD  BANGER  STA 
GALENA 

GARDEN  VALLEY  RS 
GROUSE 

hailEy  ranger  station 

meadquartebs 
hill  city 
idaho  city 

KELLOGG 
LOWMA'l  3  E 

HC  CALL 

MOOSE  CREEK  BANCH 
MULLAN  FAA 

NEta  MEADOWS  RANGER  STA 
PIERCE  //R  j 

POkELL  I 
STANLEY  I 
SUN  VALLEY 

WALLACE  WOODLAND  PARK 
WARREN 

SOUTHWESTERN  VALLEYS 
05 

80ISE  LUCKY  PEAK  DAM  , 
BOISF   ho  AIRPORT  / 

uruneau 

CAlDwELL 
CAMBRIObC 

COUNCIL 
DEER  FLAT  DAM 
eWETT  2  E 
GLENNS  FEORY 
GOANO  VIEW  3  WNW 

KUNA  2  NNE 
HOIJNTAIN  HOME   I  SE 
OLA  S  S 

PARMA  EXPERIMENT  STA 
PAYETTE 


GXSMERE 
HOLLISTEn 
■CVNOLOS 
THREE  CREEK 
TDIANGLE  RANCH 

CENTRAL  PLAINS  OT 

BLISS 
BURIEY 

BURLEY  FAA  AlBPORT 
CASTLEFORO  2  N 
MUELTON 

JEROME 

MINIDOKA  DAM 
PAUL  I  ENE 
PICABO 
RICHFIELD 

RUPEm   13  NNE 
9M0JMME  1  WNW 
TNIN  FALLS  2  NNE 
THIN  FALLS  3  SE 
TMiN  PALLS  WBASO 


Day  of  Month 


o 

1  1 

2  1 

3 

4  1 

*  1 

6 

7  1 

1  1 

B  I  9 

10  1 

11  1 

12 

13  1 

"  1 

IS 

16  1 

.7| 

18 

.9| 

20| 

21 

22| 

23 

24 

2b 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

3.7t 

.03 

.OA 

.28 

.06 

.11 

.21 

.020 

■  10 

.13 

.01 

.63 

.09 

.39 

.16 

.23 

.19 

T 

.09 

.01 

.88 

.05 

! 

•  11 

.10 

.1* 

T  . 

«.21 

T 

.05 

.03 

.19 

T 

.20 

T 

.26 

.65 

•  69 

.16 

.16 

.21 

.11 

■  08 

T 

.78 

•  20 

.26 

.17  . 

A. 21 

.22 

.27 

.17 

.11 

.92 

.08 

T  ,07 

.27 

.17 

•  13 

•  36 

•  29 

•  66 

.26 

.12 

.21 

.19 

T 

.17 

.02 

1,69 

•  02 

•  06 

.22 

.01 

.26  . 

At2» 

,18 

9  .25 

.60 

0  .10 

.05 

.39 

.16 

.76 

.19 

■  08 

T 

.09 

,89 

.11 

•  06 

.26 

.06 

3.2a 

.56 

I 

.20 

.21 

T 

•  22 

.35 

.39 

.09 

T 

.18 

,0\ 

■  08 

.03 

.61 

•  10 

.27 

.16  ', 

S*12 

.23 

.29 

.06 

.03 

.36 

T  .27 

.01 

.01 

.08 

90 

09 

„ 

.81 

S.SA 

.09 

.01 

.99 

T  .18 

.08 

•  19 

.08 

.03 

^96 

!37 

.06 

.30 

!26 

:i! 

!o6 

II! 

1.38 

.01 

■  01 

.39 

.01 
t 

Il9  ', 

6tOA 

.01 

.09 

.03 

.62 

T 

T  .26 

.01 

■  10 

.38 

.99 

.86 

.16 

.16 

.25 

III 

■  19 

.09 

.17 

.89 

■  09 

.38 

.90  ■ 

3.91 

.71 

.28 

.06 

.06 

.07 

.36 

.20 

.30 

.70 

.30 

.23  ■ 

l.TI 

.03 

.01 

.21 

.01 

.02 

.03 

.20 

.21 

.06 

.18 

.12 

.92 

.26 

.02 

•  09 

■  05  . 
7  . 

l.o^ 

T 

.15 

T 

T 

.07 

T 

.01 

T 

T 

.03 

I 

T 

.08 

T 

T 

.25 

.12 

■  10 

.16 

I 

•  08 
.10 

T 

7.29 

T 

.15 

.09 

.03 

.60 

.09 

1.12 

.07 

.06 

T 

.09 

.69 

1.09 

.81 

.06 

T 

1.00 

1.10 

.39 

.15  , 

.07 

.02 

' 

.0 

•  0  7 

.05 

.08 

aI2I 

2il( 

D  .29 

)  !39 

0 

.19 

0  .290 

1 190 

.10 

0 

il! 

0  .70 

I 

1.3t 

.09 

.16 

.03 

.02 

.06 

T 

.06 

.08 

.10 

.37 

.05 

T 

.19 

.26 

.09 

S.62 

T 

.28 

.01 

.09 

.80 

.29 

.07 

.29 

.11 

■  10 

.05 

■  08 

.07 

.13 

.02 

.  '9 

,19 

.07 

T 

.83 

•  63 

•  07 

•  27 

.06  , 

1.57 

T 

.09 

.01 

T 

.06 

■  07 

■  03 

.02 

.13 

.26 

lis 

I 

•  66 

•  11 

•  09 

.11 

T 

1.7S 

T 

.06 

T 

.02 

T 

T 

T 

■  08 

T 

.05 

.03 

.30 

.26 

.02 

.63 

.31 

.06 

.07 

.06 

,02  , 

T 

T 

T 

T 

.16 

T 

T 

T 

T 

.07 

.06 

T 

.10 

.10 

T 

.06  . 

2. at 

.02 

T 

.62 

.02 

.07 

.11 

.01 

T 

.01 

.07 

.63 

.11 

I 

T 

.36 

.81 

.06 

I 

.10 

T 

.01  , 

2.03 

.10 

.07 

.10 

.01 

T 

.21 

.68 

.80 

T 

.09 

.11 

.06 

T 

1.09 

.09 

.03 

T 

T 

T 

.39 

.67 

.01 

.01 

.07 

.02  ', 

A.A9 

.18 

.76 

.07 

.16 

.01 

T 

.05 

.85 

.17 

.89 

.09 

.01 

.12 

.20 

.68 

.20 

.08 

.23 

A. 20 

.18 

.01 

1.28 

.10 

.11 

.01 

.03 

.16 

.12 

.71 

.02 

.06 

.02 

.01 

.17 

.32 

.06 

•  10 

A.6« 

.33 

.06 

.37 

.66 

.22 

.16 

.67 

.18 

.'0 

.33 

.09 

.02 

.03 

.56 

.99 

•  1  r 

5.»5 

.29 

.89 

.11 

7 

.01  .09 

■  20 

.36 

.20 

.05 

.22 

1.01 

T 

.16 

,01 

.23 

.01 

.91 

.70 

I 

.21 

T 

"o6 

"^^ 

.91 

.16 

.10 

.09 

7.8? 

.03 

.36 

.29 

.10 

,70 

.07 

.13 

.21 

.23 

.09 

•  05 

.53 

.53 

•  89 

•  92 

.82 

.1 

.10 

,10 

.99 

•  12 

T 

.26 

.21 

.30 

.09  . 

3.00 

T 

.10 

T 

.01 

T 

.22 

.02 

.06 

.01 

T 

.03 

.03 

.38 

.13 

•  31 

.29 

T 

.09 

.51 

.19 

.06 

.06 

.03  . 

5.30 

T 

.01 

.01 

.72 

.07 

.29 

.02 

.01 

T 

.68 

.91 

•  9« 

.23 

T 

.26 

T 

.29 

.82 

.31 

.12 

.17 

T  . 

2.71 

.*2 

•  1 7 

.12 

.02 

' 

.06 

.  1 1 

•  12 

.02  T 

' 

.63 

.90 

.02 

6.01 

T 

.63 

.06 

T 

.92 

•  07 

.10 

.06 

T 

T 

.10 

.71 

.37 

.98 

.83 

.91 

.26 

T 

.12 

<66 

•  15 

.06 

.28 

- 

.♦0 

.02 

.01 

- 

- 

T 

D  .300 

.10 

T 

.05 

.20 

.21 

T 

T 

T 

T 

- 

- 

.09 

.09 

.01  ! 

6.a« 

.06 

.72 

•  26 

.05 

.72 

.28 

.07 

.12 

.05 

.05 

.23 

.08 

.12 

.26 

.68 

1.13 

T 

.19 

•  20 

.06 

.12 

T 

.17  . 

A. 99 

.28 

.08 

T 

,79 

.20 

I 

.16 

•  13 

.18 

.06 

T 

.10 

.11 

.30 

• 

.25 

.92 

.10 

.17 

•  37 

.07 

T 

.19 

.10  . 

9.06 

.28 

T 

.16 

t 

1.69 

.09 

I  T 

,69 

•  66 

.06 

•  16 

.02 

.10 

.27 

.63 

.26 

.  T9 

.19 

.09 

.09 

.01 

1.69 

l^ll 

.10 

.66 

.02  . 

2.71 

•  69 

.33 

•  22 

A.OB 

.99 

.02 

.10 

.06 

.02 

T 

.13 

.06 

•  76 

.02 

.02 

.69 

I 

.19 

1.16 

.12 

.06 

T 

5i: 

.02 

.08 

.01 

.06 

.21 

•1* 

.16 

.56 

.20 

2.36 

06 

.09 

.03 

.86 

.97 

.16 

.27 

.09 

•  06 

9.61 

.21 

•  OA 

•  01 

.65 

•  22 

•  26 

.33 

.0, 

•  16 

.28 

.11 

.66 

•  16 

.61 

.25 

.16 

.78 

•  99 

.36 

3.32 

.60 

.20 

.11 

.06 

.  '6 

.15 

•  67 

.23 

.68 

.16 

.10 

9.6A 

.32 

T 

•  96 

•  21 

,18 

•  06 

.02 

.68 

.92 

.86 

.08 

.07 

.16 

.06 

.18 

.81 

•  61 

.06 

•  28 

A. 27 

T 

.29 

•  10 

•  02 

.52 

•  03 

.01 

•  10 

.31 

•  03 

.22 

.13 

.28 

.21 

.27 

.15 

.01 

.19 

T 

.99 

•  63 

.10 

•  12 

T  . 

5.28 

•  01 

•  10 

•  28 

.09 

T 

T 

T 

T 

.17 

.65 

.60 

.66 

.96 

1.29 

,33 

T 

.26 

.50 

T 

.16 

•  28 

8.87 

.20 

.09 

T 

.22 

.16 

16, 

T 

T  .27 

.23 

.12 

T 

•  07 

.  10 

•  67 

.91 

1.38 

.98 

.10 

.26 

.05 

.22 

.21 

1.23 

I 

.11 

.03 

.69 

•  17 

.25  . 

- 

.02 

.02 

.17 

.19 

.06 

•  16 

.18 

.96 

.16 

.70 

.13 

.10 

.33 

.21 

I 

.21 

6.98 

.01 

.10 

.08 

.03 

.9* 

.18 

.01 

.22 

.92 

.08 

•  19 

.03 

.26 

.2T 

.33 

.10 

.70 

.29 

.06 

.12 

.05 

1.21 

.71 

.11 

.36 

.0}  I 

8.30 

.66 

.09 

•  07 

•  13 

.66 

.78 

.06  .36 

.21 

.12 

.09 

.05 

.06 

.23 

.61 

.93 

.20 

.92 

.67 

.07 

,09 

.07 

•  7» 

.67 

.62 

.32 

.06  , 

.12 

.06 

2.89 

.10 

.06 

.01 

.02 

.09 

.06 

,18 

.38 

•  21 

.67 

.78 

.10 

T 

T 

.06 

T 

'.0'. 

5.39 

.02 

.29 

.12 

.02 

.30 

.16 

.02 

.12 

.19 

.02 

T 

T 

.19 

.91 

.63 

.60 

.97 

.10 

.06 

,19 

.09 

.61 

.59 

.16 

.31 

•  16  '. 

3.07 

.21 

.11 

.19 

.18 

.19 

T 

.08 

.08 

.21 

.06 

.68 

.66 

.11 

.12 

•  29 

T 

T 

T  . 

2.09 

.19 

T 

.63 

.39 

T 

.05 

.01 

.07 

.29 

.23 

.06 

.02 

.02 

.38 

•  09 

2.A6 

.02 

.09 

T 

.02 

.72 

.01 

.09 

T 

I 

.01 

I 

.03 

.12 

.01 

.31 

.23 

.03 

T 

.32 

.31 

T 

.13 

T 

.01  ! 

.36 

.02 

.09 

.01 

,03 

.06 

.02 

.02 

.01 

.03 

T 

■  01 

.03 

.09  • 

1.86 

T 

.23 

.16 

0  .19 

I 

T 

.01 

.06 

.09 

.22 

.01 

.23 

.09 

.20 

.31 

•  06 

•  06 

•  06 

•  06  • 

5.00 

' 

.69 

.86 

.86 

1.60 

.60 

.38 

02 

9.A1 

T 

T 

.60 

.09 

.02 

T 

.18 

1.50 

.60 

.90 

.66 

1,82 

.96 

T 

.37 

1.59 

•  27 

•  13 

•  12 

.06  • 

l.Al 

.10 

•  02 

.06 

.16 

.08 

T 

.02 

T 

.09 

.07 

.02 

.28 

.05 

.15 

.21 

•  06 

•  06 

.02 

T 

2.71 

T 

.66 

.30 

.09 

T 

.09 

.32 

T 

.32 

.31 

.06 

.21 

.31 

•  28 

2.19 

.01 

.65 

.12 

T 

.02 

.17 

.07 

.60 

.01 

T 

T 

.17 

.60 

•  10 

•  27 

.50 

.09 

.10 

.09 

T 

.11 

.10 

T 

.02 

.06 

•  OA 

- 

.06 

T 

.32 

.21 

.09 

T 

T 

.02 

t 

.0! 

.08 

.11 

T 

T 

.06 

.60 

•  06 

- 

- 

• 

l.AA 

D 

.31 

T 

T 

3  .20 

.07 

T 

D  .260 

■  10 

T 

T 

T  0 

.12 

D  .32 

T 

.06 

1.79 

.92 

• 

■  61 

.26 

T 

6 

•  31 

T 

•  11 

2.33 

.06 

.07 

.33 

.20 

.09 

.02 

.11 

.16 

■  02 

.62 

.02 

•  67 

•  07 

•  13 

2.29 

.12 

.10 

T 

.20 

.06 

•  16 

■  10 

.66 

.32 

.22 

.08 

.09 

•  08  ', 

.92 

.01 

.07 

.17 

.11 

I 

T 

.11 

.10 

.10 

T 

I 

.oa 

•  11 

•  06 

T 

2.28 

T 

T 

.10 

T 

.08 

T 

.06 

.32 

■  17 

■  •7 

.31 

•  22 

.07 

.01 

.07  1 

.03 

.08 

l72 

.08 

.02 

.02 

IlO 

.16 

•  09 

I 

.05 

.02 

t 

.09 

.17 

.78 

.06 

T 

T 

.13 

.12 

T 

T 

T 

.03 

•  10 

.16 

■  06 

T 

T 

.11 

T 

T 

.09  ', 

1.A6 

.19 

T 

.19 

.10 

■  39 

T 

.61 

T 

■  01 

.19 

,09 

.05 

.03 

•  01 

.01 

.96 

.31 

.08 

.01 

.01 

.05 

.06 

•  IT 

,02 

T 

T 

.02 

.10 

.03 

.10 

l.Ol 

.02 

.06 

.■> 

.19 

.03 

.26 

•  07 

.03 

■  09 

,06 

T 

.16 

.09 

.69 

.06 

.06 

.07 

T 

.06 

.06 

.07 

.05 

■  01, 

.01 

T 

.011 

.06 

T 

.01 

1.20 

.19 

.10 

.06 

■  12 

T 

.2^ 

I 

T 

T 

T  ^ 

.32 

•  02 

•  16 

.91 

.10 

.08 

.01 

■  05 

T 

•  06 

.Oi 

;:; 

T 

T 

.19 

T 

.12 

1.93 

.05 

.28 

.08 

.02 

.09 

.19 

■  02 

T 

.09 

.16 

.19 

.69 

T 

.05 

T 

.08 

:o2 

.08 

.06 

.06 

,0< 

.10 

.06 

.10 

.08 

.9^ 

.03 

.06 

.19 

.10 

.03 

.10 

.06 

.16 

.02 

.08 

.19 

.0> 

1.96 

T 

T 

.17 

.09 

T 

.71 

:,6 

.91 

T 

.19 

.08 

T 

.09 

.16  ! 

2.00 

.23 

.19 

T 

.02 

.09 

1.78 

.06 

.10 

.06 

.69 

.29 

.21 

.96 

.01 

.99 

.1) 

.02 

■  02 

•  23 

.03 

.30 

T 

T 

;•■ 

.03 

■  07 

,09 

.98 

.13 

.08 

.06 

■  10 

T 

.OS 

.13 

■  01 

T 

.02 

.23 

T 

.19 

1.01 

.16 

.06 

.09 

■  11 

.01 

.11 

.10 

.01 

.02 

.20 

I 

.12 

.97 

.15 

■  06 

.09 

■  10 

T 

.15 

.12 

I 

.02 

.09 

.20 

t 

T 

.11 

B*M  lollowlng  Stobon  tndn. 
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DAILY  PRECIPITA  TION 


Day  of  Month 


To 

1 

2  1 

3 

4  1 

5 

6 

7  1  8  1  9 

10  1 

11  1 

12 

13  I 

u  1 

15 

16  I 

17 

18 

19  1 

20 1 

21 

22  { 

23  1 

24 

25  1 

—  1 

26  1 

27 

28  1 

29  1  30 

31 

NORTHe*STERN  VALLEYS 

CHALLIS 

•  27 

T 

7 

• 

• 

■27 

7 

7 

7 

7 

T 

CHILLY  8ART0N  FLAT 

.37 

.04 

T 

.03 

T 

.11 

7 

7 

7 

.11 

7 

DUBOIS  34  M 

.2« 

.02 

T 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

,06 

7 

.16 

7 

7 

7 

6IPBCNSVILLE 

t 

.26 

.41 

.04 

■  12 

.13 

.02 

7 

.12 

.02 

,02 

.05 

UI6 

.47 

•  11 

•  73 

.12 

■  09 

7 

MACkAY  ranger  STAT  I  ON 

,93 

.28 

' 

.65 

' 

MAY  RANGE"  STATION 

•  16 

•  16 

SALMON 

•  S« 

T 

.03 

T 

T 

.08 

7 

7 

7 

7 

.01 

7 

7 

.06 

7 

•  19 

•  12 

tt 

■  05 

7  7 

7 

UPPER  SNAKE  RIVER 

Plains  ot 

ABERDEEN  ExP  STATION 

■  38 

T 

7 

•  07 

.09 

.01 

.01 

.01 

.04 

■  02 

.02 

.06 

•  02 

■  03 

AMERICAN  FALLS   1  Sh 

.5a 

.06 

.08 

.04 

7 

.07 

.0! 

.12 

7 

•  02 

.03 

.02 

.02 

■  07 

ARCO  3  NM 

.04 

.03 

.02 

.07 

.01 

.13 

.31 

.10 

■  20 

.34 

.20 

ASHTCN  1  S 

I 

T 

T 

.OB 

.83 

.14 

.16 

.05 

7 

.03 

.06 

.19 

I 

.08 

7 

.17 

.14 

■  23 

.20 

■  14 

7 

BLACK^OOT  2  SSM 

.08 

' 

.06 

.02 

■  07 

■  18 

CRATERS  OF  THE  MOON  NM 

i.ti 

.02 

.01 

.11 

.03 

7 

7 

.01 

.10 

.38 

.34 

■  35 

.03 

.35 

T 

.01 

■  03 

.01 

■  03 

DUBOIS  EXP  STATION 

.41 

T 

.02 

7 

.01 

.01 

.2< 

.0: 

.09 

T 

7 

■  04 

■  01 

7 

FORT  MALL  INDIAN  ACNCY 

.02 

.03 

■  01 

HAMER  *>  NW 

.02 

7 

.07 

7 

.15 

7 

7 

HOME 

T 

08 

' 

.03 

.16 

.05 

.16 

IDAHO  FALLS  2  ESE 

T 

- 

.40 

7 

- 

- 

7 

7 

7 

- 

.02 

IDAHO  FALLS  PAA  AP 

T 

T 

T 

T 

.23 

.07  7 

.02 

.01 

7 

7 

7 

7 

.04 

.03 

.04 

7 

.01 

.02 

7 

■  04 

.01 

7  .02 

7 

IDAHO  FALLS  42         b«B  R 

.05 

7 

.15 

■  06 

7 

.12 

.02 

.02 

■  02 

7 

IDAHO  FALLS  4f.  M  MB  R 

7 

7 

T 

7 

7 

.07 

.21 

7 

.13 

7 

7 

7 

.01 

MALTA  1  NE 

.06 

• 

■  15 

.15 

' 

.02 

POCATELLO  WB  AIRPORT  //H 

•  76 

.02 

T 

T 

.07 

■  03  7 

.08 

.06 

7 

7 

.01 

■  06 

.01 

.24 

I 

■  01 

.03 

.05 

7 

.01 

.01 

.02  .05 

SAINT  ANTHONY 

I. 6b 

.02 

.01 

7 

.01 

.48 

.05 

.05 

.09 

• 

T 

.10 

■  28 

■  02 

7 

•  04 

.09 

.09 

■  18 

.03 

■  02 

.09 

.01 

SUGAR 

1.30 

.03 

.46 

T 

.14 

7 

.06 

.13 

7 

7 

•  14 

7 

.11 

■  09 

7 

.12 

T 

EASTERN  HIGHLANDS  10 

ARBON  2  NM 

.27 
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1.01! 

* 

.11 

■  25 

.01 

.01 

.10 

■  08 

.01 

■  01 

.15 

' 

.01 

.10 
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DAILY  TEMPERATURES 


IDAHO 
JANUARV  1964 


Statton 

Day  Oi  Month 

• 

s 

2 

3 

4 

9 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

28 

27 

28 

29 

30 

31 

< 

PANHANDLE  01 

BAVVIEW  MODEL  BASIN 

MAX 

45 

36 

38 

36 

35 

37 

28 

28 

34 

35 

36 

33 

32 

33 

39 

40 

36 

36 

41 

36 

35 

37 

33 

36 

38 

37 

38 

39 

36 

41 

36 

4 

MIN 

28 

27 

23 

27 

20 

28 

15 

-  1 

4 

23 

26 

10 

12 

19 

21 

27 

25 

29 

27 

26 

25 

24 

26 

22 

25 

26 

22 

74 

26 

29 

28 

22 

3 

8CNNEBS  FERBY   I  S« 

MAX 

«2 

43 

40 

40 

35 

38 

37 

30 

29 

26 

33 

33 

29 

37 

33 

43 

38 

36 

36 

40 

37 

38 

35 

33 

33 

38 

36 

39 

38 

40 

39 

36 

3 

MIN 

33 

31 

33 

29 

25 

28 

20 

6 

18 

9 

23 

17 

25 

27 

30 

29 

31 

30 

29 

22 

20 

23 

26 

27 

23 

26 

32 

23 

32 

32 

26 

0 

CABINET  GORCE 

MAX 

»5 

43 

37 

35 

30 

35 

35 

28 

29 

32 

34 

29 

25 

32 

32 

43 

39 

35 

34 

40 

34 

32 

32 

30 

34 

37 

35 

37 

35 

40 

38 

34 

7 

MIN 

31 

30 

23 

26 

18 

27 

18 

3 

21 

26 

27 

12 

10 

22 

26 

30 

29 

29 

27 

28 

24 

21 

25 

22 

27 

28 

26 

28 

22 

31 

11 

24 

1 

CCEUR  0  ALENE  RS 

MAX 

46 

42 

39 

41 

40 

36 

39 

35 

30 

35 

33 

35 

35 

33 

32 

40 

42 

34 

36 

44 

37 

38 

39 

35 

41 

41 

43 

44 

46 

39 

42 

38 

5 

MIN 

35 

32 

29 

31 

25 

31 

16 

9 

14 

29 

31 

" 

10 

18 

28 

28 

32 

32 

31 

30 

25 

18 

27 

76 

29 

32 

28 

30 

26 

32 

30 

26 

0 

PCRTHILL 

MAX 

4S 

44 

39 

40 

36 

37 

33 

24 

29 

30 

32 

34 

lU 

36 

31 

45 

35 

35 

35 

42 

38 

35 

37 

32 

34 

36 

35 

40 

38 

41 

37 

35 

MIN 

28 

23 

28 

23 

21 

27 

17 

-  4 

11 

6 

14 

'2 

12 

19 

17 

25 

26 

27 

27 

25 

20 

U 

22 

24 

22 

23 

28 

16 

29 

30 

20 

5 

PRIEST  RIVER  EXP  STA 

MAX 

38 

35 

33 

36 

32 

37 

33 

^4 

30 

31 

32 

31 

29 

29 

30 

40 

35 

34 

33 

38 

32 

34 

31 

30 

33 

35 

34 

38 

33 

38 

35 

33 

3 

MIN 

28 

26 

21 

23 

27 

29 

11 

6 

20 

23 

26 

18 

1  7 

25 

25 

29 

24 

30 

27 

25 

23 

20 

23 

23 

27 

28 

27 

25 

24 

29 

29 

23 

8 

SAINT  MARIES 

MAX 

46 

41 

36 

35 

34 

37 

34 

26 

31 

30 

31 

29 

25 

30 

32 

38 

34 

35 

31 

36 

39 

32 

33 

29 

38 

38 

40 

41 

37 

42 

34 

6 

MIN 

31 

27 

27 

27 

te 

28 

10 

4 

21 

16 

26 

11 

23 

23 

28 

29 

27 

25 

28 

26 

20 

23 

22 

26 

28 

26 

27 

25 

30 

23 

0 

SANOPOINT  EXP  STATION 

MAX 

41 

41 

37 

39 

34 

39 

34 

29 

31 

33 

33 

30 

29 

31 

32 

40 

37 

35 

39 

39 

33 

34 

31 

31 

36 

36 

35 

39 

36 

38 

36 

35 

I 

MIN 

32 

30 

28 

28 

24 

30 

18 

4 

21 

29 

18 

12 

25 

29 

30 

29 

30 

31 

30 

25 

20 

29 

25 

28 

29 

28 

28 

26 

33 

31 

25, 

7 

TENSED 

MAX 

51 

48 

38 

37 

34 

39 

31 

32 

35 

35 

35 

34 

31 

32 

34 

39 

38 

36 

36 

42 

36 

36 

37 

35 

43 

39 

42 

40 

40 

39 

38 

37, 

5 

MIN 

32 

31 

30 

28 

u 

28 

12 

5 

26 

28 

28 

0 

13 

25 

22 

29 

30 

28 

24 

30 

25 

20 

18 

26 

27 

21 

29 

26 

28 

28 

28 

23, 

9 

NORTH  CENTRAL 

PRAIRIES  02 

CCTTON»000 

MAX 

50 

40 

35 

34 

34 

38 

37 

29 

30 

30 

33 

29 

32 

33 

31 

35 

35 

38 

35 

41 

36 

33 

30 

28 

37 

36 

40 

40 

38 

37 

39 

35 

3 

MIN 

31 

30 

24 

24 

20 

27 

17 

12 

19 

22 

23 

6 

13 

23 

18 

29 

26 

28 

20 

30 

18 

16 

14 

13 

27 

17 

28 

21 

26 

22 

23 

21 

5 

GBANGEvILLE 

MAX 

57 

40 

36 

39 

35 

40 

31 

35 

35 

32 

36 

32 

33 

35 

40 

41 

38 

34 

45 

45 

40 

34 

33 

36 

46 

38 

45 

41 

41 

40 

43 

38 

6 

MIN 

36 

31 

24 

27 

26 

28 

16 

15 

21 

27 

17 

13 

12 

23 

15 

30 

30 

27 

28 

31 

23 

22 

18 

18 

35 

19 

25 

27 

27 

28 

26 

24, 

0 

moscoh  u  of  I 

MAX 

46 

46 

35 

36 

34 

38 

35 

30 

34 

32 

35 

32 

30 

35 

32 

39 

35 

35 

34 

41 

37 

33 

33 

31 

40 

37 

38 

37 

37 

38 

37 

35, 

g 

MIN 

34 

33 

27 

29 

23 

26 

14 

8 

23 

25 

26 

18 

12 

25 

20 

27 

30 

20 

23 

27 

27 

22 

15 

26 

30 

26 

30 

19 

29 

28 

29 

24, 

2 

NE2PERCE 

MAX 

50 

43 

35 

35 

31 

38 

32 

30 

34 

30 

33 

30 

33 

3 1 

39 

35, 

2 

MIN 

34 

30 

26 

27 

22 

28 

18 

15 

25 

22 

25 

10 

12 

25 

20 

28 

25 

21 

23 

30 

27 

20 

15 

18 

22 

20 

25 

25 

28 

20 

28 

23, 

0 

PCTLATch 

MAX 

52 

47 

38 

38 

39 

40 

37 

32 

36 

36 

36 

34 

36 

45 

34 

40 

38 

36 

41 

41 

39 

40 

34 

37 

42 

41 

41 

42 

41 

42 

39 

39, 

2 

MIN 

38 

34 

28 

19 

21 

30 

12 

8 

26 

15 

14 

14 

18 

27 

20 

30 

31 

28 

24 

28 

29 

29 

24 

25 

33 

26 

31 

26 

31 

30 

30 

25, 

1 

MINCHESTEB   1  SE 

MAX 

48 

40 

35 

33 

30 

37 

34 

29 

32 

29 

32 

29 

32 

36 

31 

35 

33 

32 

33 

38 

35 

32 

29 

26 

40 

40 

41 

40 

36 

37 

37 

34, 

5 

MIN 

32 

30 

26 

24 

22 

24 

10 

8 

23 

22 

12 

9 

18 

23 

19 

29 

27 

25 

23 

26 

25 

16 

15 

17 

25 

22 

27 

20 

30 

IS 

27 

21, 

7 

NORTH  CENTRAL  CANYONS 
03 

FEMN  RANGER  STATION 

MAX 

41 

37 

41 

40 

40 

34 

35 

38 

35 

33 

34 

36 

39 

35 

30 

35 

38 

37 

34 

36 

35 

43 

34 

38 

32 

35 

43 

41 

45 

36 

4Z 

37, 

0 

MIN 

29 

30 

27 

28 

28 

30 

30 

24 

24 

25 

27 

14 

13 

13 

18 

22 

28 

31 

28 

28 

31 

27 

26 

24 

25 

31 

28 

31 

28 

31 

29 

26, 

1 

KOOSKIA 

MAX 

46 

47 

38 

44 

40 

47 

42 

37 

43 

38 

38 

37 

38 

35 

34 

4R 

43 

42 

43 

43 

43 

36 

40 

33 

40 

37 

38 

37 

36 

36 

37 

39, 

9 

MIN 

29 

33 

22 

26 

23 

30 

22 

21 

22 

26 

29 

21 

12 

25 

17 

24 

29 

27 

30 

30 

30 

25 

25 

21 

28 

29 

25 

29 

25 

27 

29 

26, 

5 

LEWISTON  hB  AIRPORT 

MAX 

58 

48 

44 

44 

41 

50 

41 

37 

42 

37 

40 

37 

39 

40 

39 

43 

43 

44 

48 

41 

47 

43 

40 

39 

49 

38 

49 

48 

44 

45 

44 

43, 

3 

MIN 

42 

31 

26 

30 

28 

35 

22 

22 

31 

29 

28 

23 

25 

26 

26 

35 

35 

35 

31 

33 

32 

30 

30 

29 

37 

29 

30 

31 

35 

28 

34 

30, 

3 

OROFINO 

MAX 

47 

50 

41 

45 

42 

41 

41 

36 

34 

35 

35 

38 

35 

39 

36 

49 

46 

42 

39 

4  1 

45 

43 

39 

36 

37 

42 

4^ 

36 

4  J 

40, 

7 

MIN 

33 

33 

25 

30 

26 

32 

25 

22 

21 

27 

25 

21 

15 

27 

24 

30 

31 

29 

29 

32 

32 

30 

27 

28 

31 

31 

32 

32 

29 

32 

31 

28, 

1 

RI6GINS  RANGER  STATION 

MAX 

50 

53 

45 

39 

35 

43 

39 

40 

39 

36 

37 

38 

32 

36 

38 

43 

39 

38 

38 

50 

46 

40 

36 

34 

36 

39 

42 

42 

40 

43 

48 

40, 

4 

MIN 

39 

40 

25 

27 

26 

27 

20 

20 

28 

27 

19 

16 

24 

23 

19 

31 

30 

28 

28 

36 

32 

31 

25 

25 

31 

28 

29 

28 

31 

26 

32 

77, 

5 

Slate  creek  rs 

MAX 

59 

56 

45 

45 

39 

45 

47 

40 

42 

41 

41 

39 

40 

41 

42 

46 

43 

44 

43 

53 

43 

42 

40 

38 

48 

48 

48 

50 

51 

49 

52 

45, 

2 

MIN 

44 

40 

32 

37 

25 

34 

30 

26 

34 

30 

30 

15 

24 

31 

24 

39 

32 

32 

32 

37 

31 

31 

29 

28 

34 

27 

29 

28 

3k 

24 

32 

30, 

7 

CENTRAL  MOUNTAINS  04 

Anderson  dam 

MAX 

39 

40 

34 

35 

33 

35 

35 

26 

20 

29 

28 

24 

22 

27 

25 

23 

32 

36 

27 

46 

46 

34 

33 

22 

34 

42 

31 

30 

33 

39 

32 

32. 

0 

MIN 

28 

22 

16 

20 

15 

26 

23 

2 

9 

19 

11 

5 

4 

10 

6 

15 

15 

24 

22 

27 

24 

18 

20 

8 

20 

23 

14 

11 

13 

24 

15 

16. 

4 

ARROwROCK  DAM 

MAX 

40 

40 

37 

34 

33 

32 

33 

28 

27 

30 

30 

18 

15 

26 

21 

32 

32 

40 

33 

44 

48 

35 

31 

28 

31 

35 

32 

31 

31 

35 

33 

32. 

1 

MIN 

27 

33 

19 

26 

17 

27 

23 

5 

11 

19 

9 

4 

1 

10 

4 

14 

20 

25 

22 

31 

30 

26 

21 

11 

20 

29 

24 

13 

13 

24 

15 

18. 

5 

ATLANTA  3 

MAX 

38 

41 

31 

28 

25 

24 

25 

27 

22 

22 

25 

31 

23 

23 

32 

26 

32 

26 

26 

37 

37 

28 

27 

26 

28 

32 

36 

30 

31 

37 

25 

29. 

1 

MIN 

17 

26 

0 

2 

-  1 

5 

8 

•  15 

-14 

10 

7 

-14 

-11 

-  9 

-  5 

0 

12 

9 

15 

17 

24 

8 

16 

-  2 

2 

18 

-  I 

4 

0 

5 

10 

4. 

6 

avery  ranger  station 

MAX 

38 

38 

39 

37 

37 

37 

35 

28 

30 

31 

34 

35 

35 

35 

32 

39 

39 

38 

38 

36 

36 

35 

33 

33 

36 

37 

38 

37 

34 

40 

40 

35. 

MIN 

32 

32 

29 

15 

15 

15 

23 

4 

19 

25 

6 

6 

6 

5 

21 

29 

26 

25 

25 

30 

26 

18 

21 

21 

28 

28 

28 

31 

30 

30 

30 

21. 

9 

Big  creek  i  s 

MAX 

48 

43 

27 

27 

25 

31 

32 

26 

28 

28 

27 

28 

21 

27 

30 

39 

31 

28 

30 

34 

35 

25 

28 

26 

35 

37 

25 

40 

38 

34 

42 

31. 

3 

MIN 

26 

23 

-  5 

10 

-  2 

21 

13 

-  6 

6 

8 

11 

-14 

-18 

-  2 

-13 

25 

15 

12 

13 

27 

22 

2 

-  5 

-  6 

22 

0 

■* 

1 

0 

-  3 

6 

6. 

4 

BLNGALOw  ranger  STA 

MAX 

MIN 

BURKE  2  EN£ 

MAX 

39 

38 

33 

31 

27 

32 

30 

25 

31 

26 

28 

28 

29 

28 

30 

33 

31 

30 

27 

33 

28 

27 

27 

27 

33 

34 

35 

35 

33 

33 

.35 

30. 

8 

MIN 

30 

28 

26 

25 

10 

24 

18 

2 

17 

22 

23 

4 

8 

21 

21 

26 

24 

24 

22 

24 

19 

12 

13 

19 

24 

17 

16 

25 

17 

27 

27 

19. 

8 

CASCADE   1  Nki 

MAX 

43 

42 

30 

29 

26 

31 

31 

22 

26 

26 

25 

22 

11 

22 

21 

31 

29 

30 

33 

38 

35 

28 

25 

25 

34 

33 

32 

32 

29 

30 

36 

29. 

3 

MIN 

21 

28 

2 

12 

4 

21 

2 

-16 

3 

1  1 

8 

-  4 

-12 

1 

-  6 

10 

22 

21 

20 

30 

24 

15 

7 

9 

20 

24 

14 

1 1 

6 

15 

23' 

11. 

2 

COBALT 

MAX 

46 

29 

24 

25 

23 

30 

22 

15 

19 

22 

20 

15 

19 

22 

24 

34 

32 

30 

29 

36 

35 

30 

22 

32 

33 

35 

32 

20 

32 

35 

30| 

27. 

4 

MIN 

10 

15 

•  4 

20 

15 

-  1 

-  2 

3 

-  1 

-10 

-13 

-10 

-  8 

-  2 

9 

9 

2 

1 

19 

22 

-  5 

-  8 

20 

20 

5 

-  5 

-  3 

0 

8 

3. 

4 

OEADwOOO  DAM 

MAX 

32 

34 

28 

29 

24 

30 

28 

22 

18 

25 

25 

25 

22 

27 

28 

29 

30 

30 

25 

35 

35 

27 

27 

25 

33 

39 

32 

32 

34 

34 

36 

28. 

9 

MIN 

20 

25 

-  6 

6 

.  8 

14 

0 

-22 

3 

6 

8 

-19 

•  20 

-  4 

-  6 

14 

16 

14 

17 

24 

21 

8 

6 

.  4 

15 

13 

•  3 

6 

-  1 

14 

13 

5. 

4 

DEER  POINT 

MAX 

42 

40 

24 

23 

17 

24 

23 

20 

22 

17 

22 

22 

15 

21 

21 

29 

23 

24 

27 

30 

30 

28 

23 

28 

27 

31 

28 

27 

28 

26 

28 

25. 

5 

MIN 

33 

17 

14 

14 

15 

15 

9 

5 

5 

10 

I  J 

12 

J I 

16 

1 1 

1 1 

1 1 

]  4 

I  \ 

10 

7 

20 

22 

18 

2 1 

1 4 

13. 

5 

OKIE 

MAX 

44 

37 

28 

27 

22 

29 

27 

20 

24 

24 

26 

27 

28 

25 

28 

30 

27 

26 

29 

33 

27 

26 

25 

21 

32 

34 

33 

34 

34 

32 

36 

28. 

9 

MIN 

21 

21 

-12 

4 

-  2 

17 

9 

-16 

-  6 

-  6 

-  6 

-  6 

-19 

-  1 

•  15 

19 

14 

5 

5 

25 

19 

-  1 

-  6 

•  10 

19 

-  6 

-  6 

1 

-  2 

-  9 

3 

1 . 

fLK  CITY 

MAX 

35 

40 

39 

34 

29 

26 

26 

28 

29 

28 

29 

29 

32 

29 

35 

38 

34 

42 

35 

32 

27 

79 

28 

38 

3P 

42 

32 

39 

32, 

9 

MIN 

22 

27 

8 

5 

16 

21 

0 

0 

0 

21 

-12 

-12 

-14 

3 

3 

19 

16 

12 

76 

13 

8 

-  I 

0 

15 

16 

12 

16 

13 

9, 

0 

ELK  RIvER  1  S 

MAX 

38 

51 

40 

34 

34 

29 

36 

30 

32 

29 

30 

32 

31 

34 

30 

32 

35 

33 

36 

35 

35 

39 

35 

30 

30 

34 

47 

41 

38 

34 

40 

35. 

0 

MIN 

30 

32 

24 

25 

9 

21 

4 

-  1 

9 

21 

27 

-  I 

-  3 

-  1 

13 

15 

29 

25 

21 

22 

26 

20 

20 

11 

20 

27 

27 

23 

22 

29 

29 

18. 

5 

CoaHnuad 


DAILY  TEMPERATURES 


IDAHO 
JANUARY  1964 


StaUon 

Day  Of  Month 

rage 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 

FAIRFIELO  RAN6ER  STA 

MAX 
MIN 

36 

35 
19 

29 

29 

25 

1 

31 
1 7 

30 

18 

20 
-  9 

25 

23 

17 

12 

20 

12 

23 

26 

30 

26 

40 

37 

28 

23 

17 

36 

33 

23 

20 

23 
- 1 3 

30 
1 0 

27 

25.9 
1 1 1 

GALENA 

MAX 
MIN 

GARDEN  VALLEY  RS 

MAX 
MIN 

38 
32 

42 

2  1 

32 

33 
8 

26 
22 

34 

30 

25 

22 
9 

28 

32 

30 

24 

29 

24 

28 

33 

33 

32 

43 

38 

33 

36 

26 

28 
1 9 

43 

38 

42 

28 

33 
19 

36 

32.2 
13.4 

GROUSE 

MAX 
MIN 

39 
3 

38 
2 1 

30 
"  9 

29 

23 

27 

21 

21 
"19 

17 

27 

34 

22 

18 

26 

23 

27 

23 

29 

24 

34 

31 

23 

22 

18 

24 

35 

29 

26 

30 

30 

29 
- 14 

26,7 
-  7.3 

hailey  ranger  station 

MAX 
MIN 

33 

45 

38 

25 

32 

20 

28 

25 
_  3 

21 

21 

23 
.  6 

25 

28 

23 
_  2 

22 

IB 
-  8 

23 

28 

26 

3 

39 
1 1 

37 
28 

37 

29 
-  8 

23 
_  7 

19 
«  3 

32 

36 

0 

31 

0 

33 
_  ^ 

33 

28 
1 0 

28.4 

2  3 

HEADQUARTERS 

MAX 
MIN 

42 
29 

48 

30 

36 

39 
2  3 

32 

1 0 

30 

36 

33 

32 

30 

31 

34 

33 

34 

30 

37 

35 

34 

30 

48 

36 

37 

34 

32 

35 

36 

41 

40 

42 

34 

41 

35.8 
19.0 

HILL  CITY 

MAX 
MIN 

35 
4 

34 

20 

27 
4 

26 
4 

28 
0 

31 
16 

30 
16 

20 
-10 

10 
-10 

21 
-  1 

25 
12 

20 
-15 

24 
-22 

22 
-15 

22 
-16 

30 
-10 

28 
8 

28 
15 

31 
1 4 

38 
19 

35 
22 

38 
-  2 

30 
1 1 

28 
-  2 

32 
4 

35 
1 8 

36 
-  9 

23 
-  7 

23 
-12 

30 
10 

27 
0 

28,0 
2.1 

IDAHO  CITY 

MAX 
MIN 

42 
2  3 

39 
28 

34 

32 

31 

32 
2  5 

32 

26 

23 

26 

30 

28 

26 

30 

28 

29 

30 

32 
J  3 

28 

36 

42 

31 

29 

26 

30 

37 

35 

36 

35 

34 

39 

31.8 

KELLOGG 

MAX 
MIN 

45 
34 

53 
34 

40 
29 

40 

32 

35 
19 

35 
23 

39 
16 

29 
2 

29 
11 

36 
28 

33 
29 

35 
3 

27 
4 

28 
13 

32 
24 

45 

25 

42 
32 

38 
31 

35 
31 

44 

30 

36 
28 

35 
18 

35 
25 

33 
25 

34 

28 

38 
32 

40 
19 

43 

28 

45 
25 

38 
33 

46 
32 

37.5 
24,0 

LOMMAN  3  E 

MAX 
MIN 

MC  CALL 

MAX 
MIN 

39 
2  7 

34 
1 6 

32 
1 2 

26 

8 

23 

32 

30 

20 

23 

23 

25 

20 

23 

26 

26 

28 

27 

27 

36 

34 

31 

30 

26 

21 

32 

32 

32 
9 

30 

30 

31 

30 
1  8 

28.4 
11.2 

MOOSE  CREEK  RANCH 

MAX 
MIN 

MULLAN  FAA 

MAX 
MIN 

49 

39 
29 

36 

34 

29 

33 

28 

31 

32 

30 
22 

34 

29 

32 
1 0 

30 

33 
2 1 

36 

33 

31 

35 
23 

34 

32 

32 

28 
18 

30 
20 

35 

41 

40 

37 

34 

36 

39 

33,9 

NEW  MEADOWS  RANGER  ST« 

MAX 
MIN 

30 
18 

35 

42 
"  8 

28 

29 

23 

34 

27 

9 

24 

28 

26 

24 

28 

22 

27 

28 

33 

29 

38 

36 

33 

32 

31 

25 

34 

36 

35 

37 

28 

35 

29.8 
6.5 

PIERCE 

MAX 
MIN 

34 

26 

35 

35 

32 

30 

32 

33 

25 

28 

29 

29 

30 

22 

25 

28 

29 

33 

33 

30 
2 1 

34 

34 

34 

32 

31 

32 

35 

36 

35 

35 

34 

35 

31.6 

POWELL 

MAX 
MIN 

37 

35 

34 

34 

34 

28 

33 

29 

26 

25 

33 

30 

26 

29 

29 
16 

30 

33 

30 

30 

33 

33 

34 

26 

30 

38 

34 

38 

36 
1 9 

40 

30 

37 

32.1 
16.1 

STANLEY 

MAX 
MIN 

46 

40 

13 

17 

16 

30 

26 

5 

29 

22 

21 

5 

0 

20 

11 

34 

28 

29 

32 

36 

30 

26 

23 

15 

36 

34 

14 

19 

31 

31 

37 

24.3 

SUN  VALLEY 

MAX 
MIN 

40 

12 

37 

27 

35 
-  5 

29 
2 

26 
-  I 

27 
4 

26 

e 

21 
-20 

18 
-  7 

25 

-  e 

30 
-12 

26 
-17 

22 
-17 

23 
-11 

25 
-11 

22 

0 

23 
-  4 

27 
-  4 

22 

0 

35 
17 

31 
20 

24 
-  4 

23 
-16 

21 
-17 

31 
9 

31 

0 

29 
-10 

21 
-11 

36 
-  8 

32 
-  2 

35 
-  9 

27.7 
-  3.1 

WALLACE  WOODLAND  PARK 

MAX 
MIN 

48 

3 1 

52 

36 

38 

31 
1 4 

32 

35 

29 

30 

33 

30 

32 

27 

35 

29 

41 

40 

34 

31 

37 

34 

33 

33 

31 

34 

37 

37 

44 

42 
20 

36 
32 

37 
30 

35,4 
21.8 

WARREN 

MAX 
MIN 

46 

38 

29 

25 

26 

31 

28 

24 

27 

25 

26 

27 

29 

27 

32 

32 

27 

26 

30 

34 

30 

26 

29 

23 

34 

35 

40 

36 

41 

37 
-  9 

37 

30.8 

SOUTHWESTERN  VAlLEVS 
OS 

BOISE  LUCKY  PEAK  DAM 

MAX 
MIN 

46 

38 

37 

37 

38 

36 

30 

33 

34 

34 

26 

26 

40 

40 

50 

49 

39 

35 

33 

40 

38 

34 

38 

37 

36.9 

BOISE  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

43 

44 

39 

38 

37 

38 

33 

24 

34 

31 

22 

17 

20 

23 

25 

32 

39 

35 

46 

47 

42 

36 

31 

32 

39 

37 

33 

30 

33 
1 9 

30 

39 

33,8 
18,2 

BRUNEAU 

MAX 
MIN 

47 

43 

39 

39 

38 

4l 

36 

32 

31 

32 

32 

31 

27 

31 

30 

33 

47 

47 

43 

56 

49 

35 

38 

30 

39 

46 

37 

36 

39 

37 

39 

38,1 

CALDwELL 

MAX 
MIN 

34 

43 

40 

40 

37 

38 

38 

35 

29 

30 

30 

25 

20 

30 

29 

28 

39 

39 

39 

47 

43 

40 

37 

33 

40 

37 

38 
28 

38 

36 
20 

31 

32 

36.3 
19.5 

CAMBRIDGE 

MAX 
MIN 

29 

40 

27 

30 

26 

30 

36 

22 

22 

28 

20 

12 

15 

22 

22 

26 

34 

37 

35 

44 

41 

40 

30 

25 

30 
1  3 

35 

36 
19 

37 

32 

31 

29 

29.7 
7.8 

COUNCIL 

MAX 
MIN 

31 

41 

32 

35 

24 

35 

34 

24 

22 

29 

28 

23 

17 

27 

19 

25 

33 

36 

34 

42 

34 

33 

3. 

23 

34 

1 9 

36 

36 

35 
26 

30 
20 

31 

20 

28 
2 1 

30.4 
12.4 

DEER  FLAT  DAM 

MAX 
MIN 

35 

41 

37 

39 

35 

42 

36 

31 

26 

27 

27 

21 

19 

28 

22 

26 

44 

43 

40 

49 

42 

36 

36 

27 

40 

39 

37 

36 

32 

29 

29 

33.9 

EMMETT  2  E 

MAX 
MIN 

38 

45 

40 

31 

35 

40 

36 
2 1 

33 

29 

31 

31 

25 

24 

30 

26 

29 

41 

40 

60 

49 

42 

40 

36 

30 

43 

42 

38 

39 

34 

31 

35 

35.9 

glenns  ferry 

MAX 
MIN 

51 

44 

42 
2  3 

40 

40 

36 

35 

30 

31 

34 

20 

32 

34 

30 

31 

30 

32 

37 

36 

36 

42 

46 

39 

38 

34 

40 

43 

38 

35 

40 

38 

40 

37.2 

GRAND  VIEW  3  WNW 

MAX 
MIN 

46 
20 

44 

41 

41 

39 

42 

38 

32 

34 

31 

32 

28 

29 

29 

30 

33 

47 

45 

40 

60 

50 

43 

38 

38 

46 

40 

38 

40 

37 

35 

38,8 

KUNA  2  NNE 

MAX 
MIN 

40 

40 

38 

37 

35 

36 

34 

28 

29 

32 

29 

22 

25 

28 

27 

32 

36 
9 

38 

38 

49 

40 

35 

37 

31 

38 

36 

35 

35 

34.2 

MOUNTAIN  HOME  1  SE 

MAX 
MIN 

34 

40 

34 

34 

36 

37 

34 

27 

25 

26 

30 

24 

25 

24 
1 2 

26 

0 

30 

32 

34 

38 

48 

46 

32 

44 

26 

40 

30 
8 

36 

22 

37 

35 
19 

33 
9 

35 
1 2 

33 

34 

33,6 

OLA  S  S 

MAX 
MIN 

43 

37 

36 

33 

40 

42 

36 

22 

26 

32 

32 

27 

18 

26 
-  3 

25 
- 1 5 

31 

23 

22 

26 

33 

36 
1 3 

31 

1 0 

30 

31 
1 5 

33 
22 

31 

34 
28 

29 
2  3 

30 
23 

33 
2  3 

34 

31,0 

PARMA  EXPERIMENT  STA 

MAX 
MIN 

33 
21 

33 
19 

40 
13 

31 
14 

37 
U 

31 
21 

38 
22 

35 
18 

28 
19 

26 
4 

24 
4 

19 
10 

16 

19 

10 

27 
2 

20 
10 

24 
6 

37 
18 

38 
22 

37 
26 

48 
31 

42 
27 

39 
13 

36 
14 

28 
22 

34 

20 

39 
26 

36 
18 

33 
17 

29 
6 

27 

l*. 

31,7 
15,7 

PAYETTE 

MAX 
HIN 

34 

20 

44 
24 

39 
12 

34 

U 

32 

12 

38 
■26 

40 
24 

35 
15 

28 
12 

27 
14 

22 
7 

20 
9 

26 
12 

30 
11 

23 

0 

32 
15 

37 
14 

38 
23 

41 

19 

44 

36 

44 

32 

39 

30 

39 
15 

30 
10 

34 
1  I 

39 
23 

43 

29 

39 
21 

36 
22 

32 
16 

32 
26 

34,6 
17.7 

Sk.AN  FALLS  POWER  HOUSE 

MAX 
MIN 

45 

27 

46 
31 

41 
24 

41 
27 

39 
25 

40 
32 

39 
28 

34 
19 

33 
21 

29 
16 

29 
13 

30 
9 

27 
9 

30 
21 

28 
11 

34 
19 

41 
18 

47 
32 

40 
28 

60 
39 

47 
33 

45 

30 

38 
27 

35 
23 

37 
28 

38 
30 

39 
30 

38 
25 

37 
24 

37 
23 

34 
27 

38,0 
24,2 

WEISER  2  SE 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

38 
20 

44 

20 

38 
7 

33 
13 

27 
10 

37 
26 

40 
16 

27 
8 

28 
9 

30 
17 

23 
3 

17 
7 

25 
-  3 

31 
10 

22 
-  6 

31 
15 

39 
10 

36 
9 

37 
7 

44 

35 

41 

32 

40 
28 

33 
10 

27 
5 

35 
23 

34 

20 

40 

26 

37 
26 

33 
23 

31 
13 

31 
26 

33,2 
15,0 

S*»  R«l«r«ne»  NotM  Followliig  Station  Index 

-   8  - 


Coottziuvd 


DAILY  TEMPERATURES 


IDAHO 
JANUARY  196« 


Station 

Day  Of  Month 

• 

n 
m 

1 

2 

3 

4 

9 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

IE 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

1  ^* 

25 

26 

27 

28 

1  29 

30 

31 

> 
< 

SOUTH, ESTERN 

OHASMERE 

MAX 

»5 

32 

»9 

27 

36 
19 

34 
23 

33 
13 

33 
26 

32 
14 

22 
3 

37 
14 

26 
1  1 

26 
7 

28 
.  5 

28 
-10 

27 
2 

27 
4 

41 

17 

35 
19 

37 
15 

38 
14 

43 
31 

35 
24 

29 
4 

25 
11 

29 
5 

40 
26 

43 
25 

40 

15 

43 

20 

44 

15 

36 
18 

42 

22 

14^9 

MCLCISTER 

MAX 

MIN 

>6 
21 

51 
20 

40 

21 

32 
18 

35 
17 

36 
28 

40 
18 

28 
8 

35 
13 

34 
14 

30 
14 

29 
5 

26 
.  1 

23 
2 

31 
10 

28 
11 

38 
19 

37 
22 

38 
17 

43 
36 

44 

28 

32 
19 

28 
14 

30 
9 

40 
24 

42 

32 

38 

16 

37 
22 

40 
14 

40 
18 

40 

21 

nil 

REYNOLDS 

MAX 

20 

33 

18 

23 

15 

33 

20 

14 

13 

19 

18 

2 

.  1 

1 1 

32 
7 

10 

25 

24 

25 

4  I 

39 

40 

28 

29 
22 

29 
25 

32 
18 

42 

32 

44 

34 

40 
26 

30 
24 

32 
21 

38 

20 

3* 

19 

35«4 
20.5 

ThREE  CREEK 

MAX 

57 
26 

46 
18 

39 
4 

32 

33 
10 

34 
13 

12 
16 

26 
-  3 

37 
.  4 

23 
10 

29 
14 

27 
-16 

29 
-20 

28 
-  3 

34 
-  I 

44 
.  1 

37 
6 

38 
18 

40 
10 

45 
34 

38 
24 

30 
13 

25 
7 

39 
.12 

47 

22 

42 
31 

40 
-  6 

45 
5 

52 
2 

42 
13 

45 

10 

37.3 
8.0 

trianole  ranch 

MAX 

CENTRAL  PLAINS  OT 

BLISS 

MAX 

42 
26 

43 
32 

40 
18 

39 
21 

37 
18 

36 
26 

34 

20 

27 
.  4 

26 
7 

30 
17 

31 
3 

27 
6 

24 
.  5 

28 
13 

24 

0 

29 
14 

32 
11 

36 
13 

32 
12 

43 

30 

42 

31 

35 
19 

33 
9 

30 
0 

38 
22 

39 
25 

33 
17 

31 
6 

35 
14 

33 
24 

34 

6 

14*5 

BURLEY 

MAX 
MIN 

*2 
19 

52 
22 

39 

21 

42 
19 

35 
20 

35 
22 

35 
23 

30 
-  1 

23 
0 

32 
19 

27 
14 

33 
0 

25 
.  3 

23 
.  3 

24 
4 

27 
1 

35 
13 

39 
23 

39 
22 

45 
28 

45 

38 

46 

23 

40 
22 

29 
14 

34 
14 

43 
34 

39 
24 

36 
17 

40 
15 

36 
26 

41 

15 

I'i' 

BLRLEY  FAA  AIRPORT 

MAX 

!l 

IS 

38 
28 

33 
17 

32 
16 

32 
19 

34 
28 

32 
12 

17 
-  8 

30 
7 

27 
18 

26 

0 

17 
.  6 

13 
.10 

14 

0 

17 
2 

33 
3 

38 
20 

32 
17 

42 

21 

43 
38 

42 
24 

32 

20 

26 
17 

29 
13 

41 

29 

38 
31 

31 
17 

34 

15 

36 

12 

37 
20 

41 

11 

CASTLEFORD  2  N 

MAX 

38 
20 

41 
16 

41 

17 

40 
19 

34 

20 

38 

20 

37 
20 

27 
8 

32 
11 

32 
13 

36 
11 

23 
1 

24 
.  4 

25 
5 

24 
4 

26 
7 

ii 

17 

41 
21 

40 
16 

46 

30 

31 

30 

50 
21 

34 

IS 

34 
12 

49 
19 

47 
30 

34 
21 

28 
17 

33 
15 

36 
24 

31 
15 

I'l? 

HAZELTON 

MAX 

40 
20 

40 
21 

37 
21 

33 
7 

32 
19 

35 
28 

35 
IS 

27 
.  1 

25 
7 

28 
17 

29 
7 

23 
1 

20 
.  4 

17 
1 

21 
7 

28 
6 

37 
14 

40 
23 

39 
18 

40 
19 

46 

12 

45 
18 

39 
21 

32 
10 

44 

22 

38 

32 

34 

27 

32 
14 

33 
12 

36 
28 

37 
10 

33  6 
14^7 

JEROME 

MAX 

MIN 

37 
19 

39 

31 

31 
15 

34 

16 

35 
19 

35 
26 

33 

20 

23 
-  3 

22 
5 

31 
15 

31 
6 

23 
3 

22 
.  1 

19 
7 

21 
3 

26 
6 

36 

15 

40 
19 

38 
17 

43 
31 

42 
30 

32 
17 

32 
19 

27 
9 

44 

20 

36 
29 

32 
22 

32 
12 

31 
14 

33 
25 

29 
10 

isl' 

MINIOOKA  DAM 

MAX 
MIN 

35 

le 

36 
27 

34 

12 

31 
14 

30 
15 

35 
22 

33 
15 

20 
-U 

26 
.  3 

26 
17 

26 
-  2 

24 
.  4 

12 
.  9 

14 
.  5 

13 
.  6 

33 

2 

32 
19 

41 

21 

40 

17 

45 

35 

41 

27 

31 
IS 

28 
12 

28 

0 

41 

20 

32 

29 

3S 

18 

29 
10 

30 
9 

37 

23 

35 
13 

30.  0 
12.0 

PAUL  I  ENE 

MAX 
MIN 

35 
17 

45 

20 

36 
19 

32 

16 

33 
16 

32 
19 

35 

20 

25 
.  7 

28 
.  6 

30 
12 

27 
9 

30 
.  1 

22 
.  6 

16 
.  2 

18 
2 

20 

4 

33 
14 

40 
17 

34 

17 

44 

26 

44 
38 

40 
15 

33 
19 

28 
9 

33 
14 

42 
31 

37 
23 

30 
13 

33 
10 

34 

15 

37 
10 

13)0 

PtCABO 

MAX 
MIN 

33 

42 

10 

39 
.  3 

33 

.  4 

31 
.  3 

33 
2 

31 
14 

27 
.11 

18 
.12 

23 
5 

22 
.  5 

25 
.14 

25 
.11 

21 
•  10 

25 
.16 

20 
.14 

26 
8 

32 
9 

28 
11 

39 
12 

40 
30 

35 

11 

30 
4 

27 
.  5 

20 
.  3 

36 
15 

35 
2 

30 
.  5 

28 
.  4 

33 
5 

25 
1 

la 

RICHFIELD 

MAX 
MIN 

35 

22 

40 
26 

34 

7 

37 

11 

25 

0 

33 

12 

32 
12 

24 
.15 

21 
.  4 

31 

11 

22 
.10 

21 
.  2 

18 
.  9 

18 
.  1 

16 
.  7 

23 
2 

32 
12 

32 
15 

28 
12 

40 
26 

36 
25 

27 
1  1 

29 
6 

17 
.10 

32 
13 

33 
16 

28 
18 

23 
.  3 

28 
4 

28 
23 

26 
2 

'7I3 

RUPERT  U  NNE 

MAX 

35 

36 
11 

30 
5 

26 
5 

33 
5 

32 
11 

15 
.  7 

26 
.  1 

23 
15 

27 
.  2 

20 
.10 

le 

.15 

15 
.  8 

22 
-  7 

30 
.  2 

34 
9 

38 
16 

35 
10 

42 
22 

43 
15 

35 

11 

33 
4 

23 
.10 

39 
19 

32 
13 

33 
14 

36 
-  1 

31 
4 

35 

12 

36 
4 

30.4 
5.0 

SHOSHONE  1  MNN 

MAX 
HIN 

30 
16 

34 
26 

26 
10 

25 
12 

28 
15 

28 
14 

15 
.11 

17 
-  2 

18 
13 

20 
.  5 

15 
.  3 

12 
•  7 

1 

19 
-  6 

24 
2 

32 
13 

39 
17 

30 
7 

40 
24 

42 
23 

32 
11 

34 
4 

22 
-  8 

42 
14 

42 

21 

32 
17 

33 
3 

31 
6 

32 
19 

27 
2 

^\\\ 

TUN  FALLS  2  NNE 

MAX 
MIN 

22 

23 

38 
25 

19 

22 

25 

24 

3 1 
7 

7 

13 

15 

.  1 

.  1 

7 

9 

14 

42 

19 

23 

30 

38 

25 

23 

j2 
17 

17 

34 

40 

28 

18 

15 

17 

16 

34.9 

17,9 

Twin  falls  3  se 

MAX 
MIN 

41 

20 

42 

21 

40 
25 

43 

20 

37 

20 

36 
23 

37 
24 

32 
13 

26 

12 

28 
14 

33 

17 

37 

4 

32 

0 

18 
1 

21 
8 

27 
8 

33 

12 

42 

22 

40 
23 

46 
29 

46 
40 

42 
25 

35 
23 

33 
IS 

34 
18 

47 
23 

43 

28 

33 
21 

33 
15 

35 
17 

38 
21 

35. a 

18.2 

TkIN  FALLS  WBASO 

MAX 
MIN 

39 
20 

41 

22 

36 
25 

39 
19 

32 
21 

33 
24 

37 
23 

29 
10 

24 
7 

28 
14 

28 
11 

31 
3 

21 
.  2 

16 
-  1 

18 
7 

24 
7 

32 
14 

41 

20 

34 

18 

44 

29 

4S 

37 

41 

25 

34 

22 

30 
13 

33 
13 

43 
28 

38 

27 

31 
20 

31 
13 

34 

16 

38 
19 

I6I9 

NORTHEASTERN  vAlLETS 
08 

CHALLIS 

MAX 
HIN. 

44 

15 

40 
27 

28 
4 

28 
7 

21 
6 

11 

.  6 

18 
3 

21 
3 

30 
9 

18 
-  5 

15 
.10 

15 
.  7 

18 
-  6 

30 
8 

30 
15 

33 
14 

28 
8 

39 
23 

35 
28 

30 
6 

24 
2 

20 
2 

42 

13 

37 
17 

28 
4 

29 
2 

31 
3 

29 
9 

33 
8 

7)1 

CHILLY  BARTON  FLAT 

MAX 
MIN 

3a 

2 

34 
.14 

31 
.13 

30 
.20 

32 
.17 

25 
2 

21 
6 

17 
.26 

17 
.20 

22 
.10 

28 
1 

22 
.25 

20 
.27 

22 
.20 

23 
-15 

22 
.  9 

22 
-  8 

30 
.  2 

20 
-16 

35 
.  5 

30 
.12 

26 
-IS 

26 
.  6 

22 
-17 

25 

3 

37 
6 

30 
.  7 

30 
.  9 

27 
.17 

29 
.  2 

28 
-12 

26.5 
-10.5 

DUBOIS  i*  M 

MAX 
MIN 

32 
7 

31 
5 

25 
2 

24 
5 

20 
3 

17 
.  1 

20 
8 

18 
.  2 

10 
-10 

25 
.  1 

26 
8 

17 
.15 

12 
.15 

25 
.12 

20 
-  3 

20 
-  5 

22 
.  1 

28 
4 

17 

35 
15 

31 
15 

21 
-  9 

24 
.  4 

12 
-11 

19 
.  3 

33 
11 

29 
.  1 

25 
.  8 

24 
-  5 

22 

4 

21 
-  1 

-  19 

OIBBONSVILLE 

MAX 

31 
13 

39 
25 

27 
8 

30 
6 

24 
5 

28 
17 

27 
9 

26 
2 

18 
5 

20 
11 

27 
9 

2« 
-  8 

18 
.11 

19 
-  6 

17 
.  5 

23 
12 

31 
15 

31 
13 

29 
12 

35 
22 

32 
26 

28 
4 

31 
7 

22 
2 

25 
15 

40 

10 

26 
1 

33 

6 

31 
1 

29 
8 

38 
13 

27.7 
8.0 

MACKAY  RANGER  STATION 

MAX 
MIN 

36 
17 

34 
6 

24 

7 

27 
8 

22 
7 

25 
4 

14 
.  4 

17 
•  4 

22 
4 

.12 

.11 

22 
.  7 

22 
-  5 

24 
.  3 

23 
1 

27 
9 

22 
.  4 

38 
-  3 

32 
-  2 

28 
.10 

24 

0 

16 
-  3 

26 
8 

39 
-  5 

26 

0 

32 
2 

31 
-  2 

28 

10 

27 
2 

26.0 
.3 

HAY  RANGER  STATION 

MAX 
MIN 

35 
12 

41 

21 

31 
.  5 

34 

39 

3 

33 
.  4 

30 
.  7 

22 
.  7 

20 
.  6 

22 
.  5 

32 
3 

19 
.13 

15 
-19 

18 
.10 

20 
-14 

35 
7 

31 
11 

36 
8 

40 

13 

46 

17 

38 

26 

30 

2 

2S 
4 

21 
-  2 

39 

15 

40 

12 

24 
-  5 

30 
.  4 

31 
.  6 

35 

2 

32 
4 

30.5 
1.9 

SALMON 

MAX 
MIN 

26 
13 

41 

24 

25 
9 

30 
10 

25 
10 

30 
17 

32 
14 

25 
9 

24 
8 

22 
5 

28 
8 

23 
.  5 

15 
-11 

20 
.  5 

21 
.  6 

30 
10 

35 
18 

35 
15 

31 
14 

45 

27 

35 
19 

26 
12 

28 
10 

21 
6 

34 
15 

37 
6 

23 
-  2 

31 
2 

29 
.  2 

27 
13 

31 
12 

28.5 
8.9 

UPPER  SNAKE  RIVER 
PLAINS  0« 

ABERDEEN  E>P  STATION 

MAX 
MIN 

24 
2 

36 
5 

35 
14 

20 
-  1 

29 

27 
15 

32 
15 

21 
-19 

8 

.13 

21 
1 

21 
7 

22 
.11 

14 
-22 

9 

.19 

10 
.17 

9 

.  7 

28 
2 

37 
19 

28 
15 

39 
19 

40 

38 
3 

26 
11 

22 
.  3 

31 
.  3 

37 
27 

32 
17 

24 
-  2 

24 
.  2 

30 
2 

30 
9 

25,9 
3.3 

American  falls  i  s» 

MAX 
MIN 

30 
6 

44 

20 

30 
12 

30 
3 

30 
17 

29 
24 

34 

19 

22 
-  2 

23 
.  1 

28 

18 

27 
18 

21 

10 

10 
-15 

13 
.13 

10 
.  9 

32 
-  2 

33 

23 

40 
24 

36 
28 

40 

32 

30 

34 

5 

27 
14 

25 
11 

40 

20 

38 

27 

32 

20 

26 
8 

26 
8 

38 

20 

35 
12 

29, a 

12.5 

ARCO  3  Nm 

MAX 
HIN 

34 

3 

37 
17 

23 

4 

25 
.  6 

23 

24 

-  1 

24 

4 

20 
.  1 

15 
.  9 

27 

0 

28 
.10 

17 
.17 

17 
.12 

23 
.12 

15 
-19 

18 
.10 

25 
.  2 

30 
-  2 

25 
.  9 

35 
18 

25 

.  4 

23 

4 

15 
-  7 

22 
.  2 

36 
1 

22 
.17 

28 
.  1 

27 
.11 

26 
.  5 

26 
.  5 

24.9 
.  3.0 

ASHTON    I  S 

MAX 
MIN 

31 
.  1 

35 

20 

28 
.  7 

25 
6 

19 

26 

13 

26 
3 

12 
.19 

21 
.  4 

20 
2 

21 
9 

13 
.14 

14 
.17 

15 
.19 

13 
-21 

22 

.  4 

29 
14 

30 
17 

26 
15 

37 
25 

26 
5 

27 
6 

18 
-  8 

27 
10 

25 
12 

27 
-10 

30 
-  2 

31 
-  1 

29 
13 

30 
13 

24.  a 
2.5 

BlACKFOOT  2  SSH 

MAX 

HIN 

26 
-  1 

25 

19 

25 

25 
3 

27 

30 
20 

27 
1 1 

19 

23 

25 

25 

17 

9 

9 

8 

26 

35 

32 

35 

45 

36 

31 

20 

39 

40 

32 

27 

25 

35 

27.2 
7.7 

CRATERS  OF  THE  MOON  NM 

MAX 
MIN 

38 

10 

39 

22 

30 
9 

27 
5 

23 

28 
2 

26 
U 

20 
.  5 

12 
.  2 

24 
-  I 

31 
4 

15 
•  3 

11 
.  5 

24 
.  2 

11 
.  5 

22 
.  1 

25 
10 

29 
14 

26 
13 

33 
25 

24 

7 

27 

0 

20 
-  2 

32 
7 

38 

10 

23 
1 

32 
4 

27 
1 

27 
10 

31 
5 

26.0 
5.4 

DUBOIS  EXP  STATION 

MAX 
HIN 

31 

17 

34 

20 

27 
6 

23 
-  I 

13 

20 
10 

23 
12 

19 
*  4 

16 
.  3 

15 

0 

14 
5 

15 
-  4 

16 
1 

19 
0 

11 
.  9 

16 
2 

22 
9 

29 
8 

22 
3 

32 
21 

25 
9 

22 
7 

11 

0 

24 

9 

27 
11 

23 
-  1 

24 
9 

29 
9 

25 
18 

22 
8 

22.0 
6.2 

FORT  HALL   INDIAN  ASNCY 

MAX 
MIN 

35 
3 

37 
18 

31 
19 

31 

0 

25 
12 

30 
7 

33 
18 

21 
.12 

27 
.  3 

27 
16 

25 
17 

23 
-17 

16 
.16 

28 
-11 

34 

21 

38 
24 

40 

18 

33 
15 

29 
11 

24 

2 

38 

20 

35 
26 

30 
17 

32 

5 

27 
-  1 

35 

23 

33 

16 

30.7 
9.9 

8m  R*1w«dc«  Noim 
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DAILY  TEMPERATURES 


IDAHO 
JANUARY  196* 


Station 

Day  Of  Month 

cage 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

1  IS 

16 

17 

IB 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Ave 

HAMER  *  Nk 

MAX 
MIN 

26 
.  3 

37 
7 

27 
.  5 

30 
2 

23 
.  5 

20 
9 

24 
I* 

22 
-19 

20 
-  1 

17 
-14 

22 
.  4 

20 
-  5 

12 
.14 

16 
-21 

11 

-20 

16 
-  I 

26 
3 

32 
22 

28 
.  5 

39 
20 

36 
27 

27 

0 

26 
.  7 

12 

.16 

20 
3 

21 
3 

24 

0 

26 
2 

29 
•  6 

26 
12 

25 
•  1 

24 

,1 
,7 

HOME 

MAX 
MIN 

31 
1 

43 
17 

33 
2 

26 
5 

26 
-  2 

21 
3 

26 
4 

25 
-  1 

18 
6 

19 
-  9 

19 
.  2 

16 
-12 

16 
.15 

19 
-13 

18 
.17 

17 
.  6 

28 
-  3 

35 
12 

25 
.  4 

40 
16 

39 
30 

32 
1 

31 
.18 

20 
.16 

24 

0 

35 
5 

26 
.  3 

26 
4 

26 
.  4 

28 
-  2 

27 
-  3 

26 

,4 

,  7 

IDAHO  FALLS  2  ESE 

MAX 
MIN 

2* 
i» 

26 

10 

36 
12 

22 
6 

22 
5 

30 
11 

30 
15 

23 
•  10 

20 
-  7 

20 
9 

20 
10 

17 
1 

9 

.15 

13 
-18 

10 
-12 

20 
-  1 

34 
19 

33 
20 

32 
17 

41 

16 

42 
26 

33 
9 

26 
13 

18 
4 

27 
10 

33 
21 

32 
19 

30 
22 

27 
11 

26 

,0 
.8 

IDAHO  FALLS  FAA  AP 

MAX 

21 
2 

34 

10 

20 
8 

19 
-  1 

17 
-  1 

27 
8 

27 
•  10 

5 

•  16 

14 
-  5 

16 
-  2 

16 
3 

7 

-14 

0 

.19 

4 

-17 

6 

-21 

25 
•  4 

32 
20 

25 
16 

35 
15 

39 
34 

39 
14 

25 
4 

19 
8 

10 
.  3 

31 
9 

32 
15 

20 
0 

20 
-  2 

19 
-  6 

26 
17 

20 
5 

21 
2 

,0 
.2 

IDAHO  FALLS  *Z  NN  we 

MAX 
MIN 

31 
.  1, 

37 
11 

19 
0 

2t> 
-  7 

14 
•  11 

20 
6 

26 
4 

13 
•  14 

15 
-  5 

12 
•  20 

17 
.  7 

15 
•  9 

13 
.23 

14 
-24 

10 
.26 

16 
-  3 

31 
-11 

31 
.  9 

34 
.16 

36 
31 

35 
4 

23 
.  4 

23 
.20 

9 

.10 

23 
7 

23 

0 

26 
•  3 

27 
-  7 

26 
7 

25 

.  4 

27 
•  8 

22 

,5 
,5 

IDAHO  FALLS  <>6  M  MB 

MAX 

37 
.  2 

42 

6 

20 
-  I 

27 
0 

14 
•  5 

30 
4 

30 
•  1 

23 
.15 

16 
-  6 

23 
•  10 

23 
.  6 

15 
•  13 

12 
.20 

26 
-18 

10 
.23 

23 
-  4 

30 
0 

26 
13 

32 
1 1 

39 
32 

37 
6 

22 
.  7 

23 
.10 

16 
•  22 

23 
6 

34 

8 

21 
3 

25 
-  5 

27 
2 

'25 
6 

24 
4 

25 
.  2 

,1 

,2 

MALTA  1  NE 

MAX 
MIN 

34 
12 

40 

37 
10 

35 
10 

34 

U 

34 
22 

34 
21 

27 
•  7 

32 
2 

30 
21 

.  1 

33 
•  4 

24 
.  7 

17 
-  5 

29 
.  3 

28 
10 

37 
14 

15 

44 

20 

41 

33 

40 
29 

35 
19 

31 
20 

30 
8 

40 

7 

40 
30 

37 
9 

37 
13 

37 
10 

38 
24 

55 
19 

34 

12 

•  8 
,  1 

POCATELLO  MB  AIRPORT 

MAX 

43 
4 

42 
26 

27 
6 

29 
1 

28 
16 

33 
25 

33 
1 

12 
-14 

28 
4 

23 
18 

23 
-  3 

17 
-10 

13 
.19 

7 

-16 

10 
-  9 

32 
.  5 

38 
22 

37 
19 

41 
18 

41 

37 

41 

23 

33 
1* 

24 
16 

27 
4 

38 
26 

36 
25 

28 
9 

29 
5 

26 
4 

33 
IT 

36 
14 

29 
g 

,4 
,9 

SAINT  ANTHONY 

MAX 
MIN 

33 
4 

33 

14 

24 

5 

25 
6 

17 
6 

25 
15 

27 
9 

10 
•  18 

21 
.  7 

17 
4 

20 
6 

15 
•  11 

10 
.17 

14 
-16 

13 
.20 

22 
-  1 

30 
17 

29 
19 

33 
14 

39 
31 

36 
23 

32 
6 

23 
5 

26 
5 

25 
12 

26 
11 

29 
.  8 

26 
-  1 

29 
•  1 

26 
12 

35 
20 

26 

,1 
•  6 

SUGAR 

MAX 

34 
.  2 

35 
12 

33 
6 

25 
3 

20 
•  2 

26 

6 

28 
6 

24 
-23 

20 
-13 

U 
0 

20 
6 

10 
.25 

12 
-23 

6 

.21 

21 
•  2 

32 
16 

32 
19 

35 
16 

35 
20 

40 
21 

30 
6 

25 
12 

21 

2 

25 
1 1 

29 
17 

29 
.  5 

25 
.  2 

26 
-  9 

30 
11 

26 
17 

25 
2 

,9 
.6 

EASTERN  HIOHLANDS  10 

ARBON  2  NM 

MAX 

22 
12 

34 

15 

30 
6 

30 
9 

22 
13 

22 
16 

30 
-  3 

30 
-11 

22 
-  1 

24 
15 

27 
18 

23 
•10 

18 
•  7 

21 
-  5 

24 
-  1 

20 
10 

30 
15 

27 
20 

26 
.  4 

33 
15 

34 
4 

36 
9 

26 
18 

20 
10 

26 
15 

36 
22 

30 
3 

37 
14 

27 
5 

30 
15 

27 
18 

27 

,2 
,3 

BLACKFOOT  0AM 

MAX 
MIN 

CONOA 

MAX 

ORISfiS 

MAX 
MIN 

43 

6 

40 
9 

27 
9 

20 
0 

19 
•10 

23 
-  9 

23 
10 

13 
•  20 

22 
-17 

20 
-10 

19 
0 

17 
•22 

17 
-18 

19 
-20 

12 
-19 

26 
•  6 

29 
12 

27 
15 

26 
15 

36 
26 

36 

20 

29 

0 

22 
9 

26 
3 

28 
3 

36 
16 

25 
•  8 

29 

0 

30 
.  7 

32 
10 

30 
9 

26 

,0 
,3 

GRACE 

MAX 

39 
8 

36 
26 

29 

0 

27 
11 

27 
.  4 

23 
14 

26 
12 

23 
.16 

20 
.  5 

25 
17 

21 
6 

20 
•  10 

15 
-16 

11 
-17 

14 
.14 

23 
-  6 

30 
20 

29 
20 

27 
14 

34 
26 

35 
26 

28 
9 

26 
13 

18 
2 

30 
15 

36 
16 

26 
.  4 

34 

0 

26 
.  4 

36 
13 

27 
14 

26 

,7 
,1 

IDAHO  FALLS  16  SE 

MAX 
MIN 

43 
16 

37 
11 

31 

0 

26 
10 

22 
11 

22 
16 

28 
4 

16 
-29 

20 
-  7 

25 
4 

26 

0 

20 
•  14 

20 
-10 

24 
-10 

20 
-23 

28 

0 

31 

20 

29 
19 

31 
19 

36 
20 

36 
22 

26 
B 

25 
1 1 

22 
4 

31 
15 

39 
5 

32 
3 

36 
10 

35 
3 

36 
20 

37 
20 

28 

i8 

,7 

ISLAND  PARK  DAM 

MAX 

34 

0 

34 
17 

27 
-  5 

20 
3 

14 
•  21 

19 
6 

22 
3 

14 
-31 

14 
-17 

17 
.10 

20 
-10 

14 
-24 

20 
-30 

21 
-29 

17 
.28 

21 
1 

23 
10 

24 
11 

27 
9 

35 
21 

32 
16 

24 

0 

23 
4 

13 
•  4 

22 
6 

33 
2 

26 
-16 

26 

0 

31 
.17 

25 
17 

25 
13 

23 

,2 

3 

KILfiORE 

MAX 

32 
3 

29 
13 

24 
-  1 

21 
7 

13 
-14 

19 
6 

16 
10 

14 
-13 

14 
-18 

11 
-15 

17 
-  4 

18 
-19 

19 
-16 

17 
-19 

12 
.20 

17 

0 

22 
4 

26 
2 

16 
9 

32 
16 

29 
21 

23 
2 

23 

5 

12 
•16 

21 
6 

30 
6 

24 
-11 

26 
5 

29 
.  5 

25 
4 

26 
•  2 

21 
.  1 

,3 
,6 

LIFTON  PUMPIN6  STATION 

MAX 

40 
7 

45 
12 

26 
2 

30 
4 

23 
•  1 

27 
15 

32 
15 

17 
•  8 

19 
-  6 

26 
10 

22 
1 

17 
.11 

15 
•  16 

14 
-16 

16 
-13 

21 
-  7 

33 
16 

33 

17 

29 
12 

39 
27 

39 
16 

25 
9 

23 
11 

22 
•  4 

36 
14 

37 
19 

26 
•  9 

25 
•  7 

24 
•  4 

34 

3 

34 
•  3 

27 

3 

5 
4 

MALAD 

MAX 

17 
2 

19 
1 

29 
5 

30 
3 

26 
1 

27 
15 

30 
10 

17 
•  6 

23 
.  6 

30 
14 

29 
12 

19 
-  4 

15 
•11 

17 
-11 

16 
.  4 

20 
-  3 

29 
12 

31 
22 

32 
21 

36 
31 

40 
26 

32 
12 

31 
19 

24 
5 

36 
17 

43 

22 

26 

5 

34 

0 

28 
2 

34 

11 

34 
16 

27 

7 
7 

MALAD  CITY  FAA  AP 

MAX 

19 
-  1 

37 
9 

27 
•  2 

26 
-  6 

20 
-  5 

29 
15 

29 
•  1 

14 
-15 

19 
.10 

32 
15 

25 
-  1 

16 
.12 

16 
-16 

16 
•  17 

16 
.13 

16 
•  10 

28 
9 

33 
22 

35 
22 

36 
32 

41 

20 

33 

8 

36 
13 

26 
•  3 

36 
15 

40 

7 

29 
•  4 

25 
•  5 

24 
•  7 

33 
11 

34 

18 

27 
2 

5 
8 

MC  CAMMON 

MAX 
MIN 

33 
17 

35 
26 

32 
12 

6 

29 

0 

33 
13 

32 
•  14 

29 
-16 

28 
.  1 

24 
13 

20 
6 

20 
2 

20 
•  20 

6 

•  19 

14 
-  9 

30 
0 

36 
20 

37 

33 
16 

41 

33 

36 
9 

30 
16 

32 
15 

31 
19 

33 
10 

38 
17 

40 

19 

30 
•  6 

29 

9 
9 

HCNTPELIER  RANGER  5TA 

MAX 

39 

e 

44 

8 

32 

0 

28 
-  3 

35 
.  5 

25 
.  4 

27 
18 

20 
-  5 

11 
.12 

23 
-  5 

23 
6 

21 
.13 

17 
•  15 

16 
-19 

12 
.17 

17 
-15 

27 
.  6 

35 
13 

30 
7 

35 
15 

40 
27 

36 
12 

29 
14 

22 
.  7 

27 
9 

38 
23 

35 
•  6 

27 
.  7 

27 
•  9 

26 
.  2 

36 

0 

27 

7 
4 

OAKLEY 

MAX 

52 
25 

46 
24 

39 
17 

36 
22 

34 

20 

36 
26 

31 
20 

32 
4 

33 
9 

31 
20 

31 
12 

31 
3 

30 
1 

24 
-  1 

24 
10 

33 
9 

34 

22 

37 
22 

40 
16 

45 
36 

41 

26 

35 
18 

31 
18 

29 
6 

46 
24 

43 
29 

42 

9 

46 
21 

44 

20 

44 

26 

44 

18 

36 

9 
3 

PALISADES  DAM 

MAX 

38 
20 

39 

30 

31 

3 

31 
13 

21 
•  3 

25 
17 

26 
16 

20 
•  15 

21 
-  8 

23 
5 

19 
10 

17 
-  4 

10 
•  10 

6 

-10 

6 

.12 

25 
-  3 

31 
20 

35 
21 

31 
18 

40 
25 

40 
27 

28 
7 

24 
15 

20 
•  1 

28 
17 

32 
26 

29 
•  8 

31 

0 

26 
-  1 

32 
15 

30 
16 

26 

4 

9 

POCATELLO  2 

MAX 

34 
9 

43 
9 

34 
15 

33 

0 

30 
3 

28 
17 

34 
13 

25 
•  11 

27 
2 

27 
13 

28 
14 

25 
12 

30 
•  10 

16 
-  9 

17 
.  4 

31 
0 

34 
18 

35 
22 

37 
16 

40 
32 

42 
24 

34 

19 

30 
12 

27 
15 

37 
16 

37 
23 

36 
10 

32 
8 

34 
1 

36 
7 

36 

20 

32 

0 
2 

PRESTON  2  SE 

MAX 
MIN 

22 
3 

23 
3 

32 
0 

21 
.  4 

23 
•  6 

22 
-  5 

.31 
21 

26 
.12 

17 
.11 

22 
.  9 

30 
8 

25 
-  2 

24 
•  17 

7 

•  21 

4 

.16 

11 
-16 

23 
.10 

36 
13 

29 
19 

37 
23 

42 

26 

39 
13 

29 
17 

31 
2 

26 
9 

34 
24 

46 

1 

26 
•  4 

22 
•  10 

23 
.  6 

34 
10 

26 

3 
4 

STREVELL 

MAX 
MIN 

20 
17 

35 
16 

29 
4 

32 
17 

24 

10 

22 
17 

31 
15 

26 
.  7 

20 
9 

26 
15 

27 
16 

24 
.  3 

17 
•  3 

21 
•  19 

22 
.11 

18 
6 

32 
10 

36 
15 

37 
3 

40 
25 

37 
26 

30 
14 

27 
13 

22 
•  1 

29 
17 

39 
20 

31 
7 

35 
16 

31 
12 

29 
14 

25 
20 

26 
10 

2 
0 

SMAN  VALLEY  1  M 

MAX 
MIN 

39 

10 

36 
21 

30 
10 

28 
.  4 

30 
•  14 

25 
4 

25 
14 

29 
-29 

30 
-  5 

32 
.10 

25 
-15 

19 
-25 

16 
•  20 

12 
•  18 

9 

.26 

20 
-  5 

33 

0 

30 

0 

32 
.10 

45 

28 

40 
25 

32 
10 

37 
5 

33 
•  3 

34 

3 

32 
14 

28 
-  3 

27 
3 

29 

0 

30 
0 

31 
5 

28, 
-  1. 

9 
2 

TETONIA  EXP  STATION 

MAX 
MIN 

38 
18 

28 
12 

20 
-  6 

21 
•16 

15 
-10 

21 
13 

24 
10 

12 
-18 

16 
.14 

20 
2 

17 
-  8 

16 
.16 

14 
-16 

17 
•20 

14 
.22 

23 
-  1 

28 
17 

29 
16 

26 
16 

35 
26 

35 
16 

23 
3 

20 
4 

17 
•10 

30 
10 

28 
3 

22 
-  3 

31 

0 

30 
-  3 

32 

0 

30 
7 

23, 

8 
3 

WAYA^4 

MAX 
MIN 

44 

8 

36 
8 

40 
-  9 

33 
-  7 

22 
•  4 

22 
-10 

20 
•  20 

10 
-20 

22 
-13 

20 
10 

17 
6 

13 
.13 

12 
•26 

6 

•  22 

12 
2 

29 
8 

27 
15 

27 
13 

32 
20 

33 
28 

35 
20 

26 
8 

22 
7 

20 
6 

30 
12 

37 
10 

32 
6 

36 
10 

34 
18 

32 
18 

36 
10 

26. 
3, 

4 

3 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


Slation 

Day  oimonlh 

1 

2 

S 

4 

5 

e 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

U 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

—\ 

23 

24 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

PANHANDLE  01 

-1 

 i 

'  1 

— 1 

1  ' 

BONNERS  FERRY  1  SM 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

1.0 

0.5 

2.0 

T 

4.0 

T 

3.0 

10 

'1 

6.0 

12 

1.9 

4.0 

2.0 
16 

_ 

T 

6.9 

20 

_ 

1.9 

- 

2,5 

20 

- 

1.0 
18 

COEUR  0  ALENE  RS 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

2 

) 

2.9 
1 

1 

5.5 

) 

) 

1.0 

- 

1.0 
6 

4.0 

6 

1.5 

7 

1.9 
8 

T 

8 

1.0 

9 

7,0 

12 

12 

10 

8 

T 

7 

- 

- 

PORTMILL 

SNOWFALL 

SN  ON  GNO 

2 

5 

9 

4 

> 

5 

5 

5 

5 

9 

T 

10 

10 

12 

12 

15 

16 

16 

15 

19 

22 

22 

18 

16 

19 

16 

16 

PRIEST  RIVER  EXP  STA 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

1) 

1] 

13 

0.8 
14 

C,6 
14 

2.8 

17 

W 

T 

17 

3.0 

19 

0.3 

19 

0.4 

19 

18 

18 

1.0 

18 

7.5 

29 

1.1 

24 

6.1 

29 

2.4 

30 

1.9 

30 

1.1 

30 

1.1 

30 

2.2 

31 

0.7 

30 

2.0 

31 

5.9 

35 

32 

0,9 

32 

31 

3,4 
34 

32 

1.1 

32 

SANOPOINT  E«P  STATION 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

i 

« 

1.8 

6 

O.B 

6 

6,9 

1  1 

T 

10 

T 

10 

2.6 

12 

0.2 

11 

10 

10 

10 

2.5 

12 

6.8 

18 

3.3 
16 

7.3 

22 

1.3 

22 

2.8 

29 

2.9 

29 

2.5 

27 

3,0 

30 

2.2 

31 

1.8 

33 

8.0 

39 

36 

o,a 

35 

34 

3.5 

33 

T 

30 

0.7 
28 

NORTH  CENTRAL 
PRAIRIES  02 

COTTONwOOO 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

0.2 

1.8 

2 

1 

1 

0.4 

1 

1,0 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

3,2 

9 

3,1 

8 

6 

0,2 

f. 

0,4 
9 

1.5 

6 

6 

6 

4.6 

12 

2,9 

10 

10 

T 

7 

7 

7 

7 

T 

6 

NE2PERCE 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

T 

T 

T 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

T 

T 

T 

2,0 

2 

T 
T 

T 

T 

T 
T 

T 

T 
T 

T 

T 

1,0 

1 

1,0 

2 

2 

T 

2 

2,0 
4 

0,9 
4 

4 

3 

3 

3 

3 

2 

POTLATCH 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

12.0 

2.9 

3.9 

1.5 

2.9 

1,9 

1,0 

1.9 

7  ,  C 

NORTH  CENTRAL  CANYONS 
01 

LEhISTON  hB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 
WTR  EOUIV 

T 

3.4 

T 

I 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

0.4 

T 

1.3 

RIGGINS  RANSER  STATION 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

CENTRAL  MOUNTAINS  0» 

ANDERSON  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

U 

11 

11 

11 

11 

8,0 

19 

1,2 

IT 

IT 

4,1 

21 

U.4 

20 

19 

19 

18 

18 

T 

18 

1.6 

19 

7.0 

26 

1,0 

27 

T,0 
34 

1,0 

32 

0,9 

31 

2.0 

32 

31 

3.0 

33 

7.0 

39 

1.0 
36 

39 

39 

0.6 
34 

2.0 
36 

39 

ARROMROCK  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

3 

0.1 
3 

3 

13.6 

1.3 

IT 

16 

2.9 

16 

0.4 

16 

U 

16 

U 

16 

15 

0.5 

15 

3,5 

16 

1,9 

16 

10,9 
24 

T 

IT 

T 

IT 

0.1 

17 

T 

17 

2,1 

U 

7,7 

29 

1.6 
24 

24 

24 

0.9 
24 

2.3 

26 

26 

ATLANTA  3 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

OaS 
14 

U 

14 

1.0 

19 

6.T 

21 

6.0 

24 

24 

24 

4,0 

26 

24 

22 

21 

21 

21 

21 

2,5 

23 

4.5 

27 

4,5 

29 

9,3 

32 

2.0 
34 

0.4 
34 

0.2 
34 

0,3 
34 

9.9 

36 

9.9 

40 

36 

37 

36 

2.9 

38 

37 

AVERY  RANGER  STATION 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

IC 

'J 

9 

10 

21 

21 

19 

18 

20 

22 

21 

21 

20 

21 

21 

20 

20 

20 

24 

23 

29 

23 

27 

26 

30 

29 

29 

2B 

29 

27 

26 

BIG  CREEK  1  S 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

IS 

'll 

16 

2.0 
IS 

2.0 

20 

2.0 

22 

6.0 

23 

23 

23 

0.9 

22 

T 

22 

22 

22 

1.0 

22 

22 

3.0 

29 

3.0 

28 

4.0 

32 

3,0 

34 

16.0 
42 

12.0 
52 

2,0 
45 

T 

33 

1,0 

30 

1.0 

30 

1.0 
28 

28 

26 

1.0 

27 

T 

26 

26 

CASCADE   I  NW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

11 

0.1 

11 

II 

0.6 

11 

T 
11 

6.0 
1* 

0.9 
14 

14 

0.6 

14< 

0.1 

14 

T 

14 

14 

14 

1.0 

15 

15 

0.5 

15 

9.8 

20 

4.8 

25 

4.T 

28 

1.9 

26 

4,5 

29 

3.0 

31 

T 

29 

1.7 

30 

4,9 

33 

1,5 

33 

33 

33 

1.0 

32 

1.0 

31 

0.8 

31 

CENTERVILLE  ARBAU6  RCH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

IT 

0.1 

17 

13.1 

29 

1.2 

30 

30 

3.2 

33 

0.3 

33 

33 

33 

33 

0.2 

33 

33 

T 

30 

5.7 

31 

6.3il2.S 
32  43 

2.6 

39 

T 

37 

3.1 

38 

T 

36 

3.2 

38 

7,7 
49 

2.7 
46 

45 

44 

2.1 
49 

2,4 

47 

T 

46 

COBALT 

SNOWFALL 
SN  ON  6NC 

11 

12 

12 

12 

13 

13 

13 

14 

14 

14 

13 

- 

14 

14 

- 

14 

18 

18 

17 

16 

16 

16 

17 

28 

29 

29 

29 

- 

- 

deadmood  dam 

9N0MFALL 
SN  ON  GND 

T 

20 

l.O 

19 

19 

1.0 

20 

T 

20 

g.o 

28 

1.0 

28 

28 

2.9 

30 

0.9 

29 

T 

28 

26 

26 

T 

26 

25 

1.5 

26 

12.0 
38 

8.0 
40 

11.0 
48 

9.0 
49 

8.0 
54 

4,9 

53 

T 

50 

1.9 

49 

5.0 

93 

3.0 

53 

51 

49 

0.9 
49 

3.0 

90 

67 

ELK  CITY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

S 

0.5 

9 

2.6 

11 

I. 

• 

11.0 

22 

2.0 
24 

T 

22 

22 

3.0 
29 

3.9 

29 

3.0 

30 

28 

2,9 

26 

T 

24 

0.5 

22 

T 

22 

2.0 

24 

• 

3,9 

26 

10.0 
34 

1.5 
34 

2.0 

32 

T 

30 

a.o 

38 

• 

1.5 

36 

0.9 
36 

T 

'* 

1.9 

36 

1.0 

36 

FAIRFIELD  RANGER  STA 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

9 

9 

2.0 

U 

T 
U 

11 

3.5 

14 

0.9 
14 

14 

3.9 

17 

T 

IT 

17 

IT 

IT 

IT 

17 

16 

3.0 

19 

4.0 

23 

9.0 

30 

0,5 

28 

27 

4.0 

30 

29 

0.5 

29 

1.0 

30 

0.4 

30 

29 

29 

29 

29 

T 

29 

GARDEN  VALLEY  RS 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

* 

*\ 

11.0 
14 

4,0 

IB 

17 

2.0 

19 

2.0 

21 

21 

21 

0.5 

22 

22 

22 

T 

28 

6.0 

30 

2.0 

29 

24 

23 

22 

26 

T 

26 

30 

34 

30 

27 

30 

31 

- 

- 

HAILEY  RANSER  STATION 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

11 

10 

10 

10 

10 

T 

10 

O.T 

10 

10 

10 

2.0 

12 

11 

11 

11 

11 

n 

11 

0,9 

11 

10.0 

20 

0.7 

18 

8,0 
24 

2.0 
24 

4.0 

26 

6.0 

27 

26 

0.6 

25 

T 

26 

22 

22 

21 

0.7 

21 

21 

IDAHO  CITY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

12 

12 

12 

12 

12 

24 

26 

24 

26 

24 

24 

24 

24 

20 

20 

20 

26 

30 

36 

32 

32 

32 

32 

32 

38 

40 

38 

36 

36 

39 

36 

MC  CALL 

SNOWFALL 
SN  ON  SND 

_ 

. 

19 

1.0 

20 

3.0 
29 

1.0 
26 

T 

26 

26 

1.0 

^5 

1.0 

26 

26 

26 

26 

T 

26 

26 

3.0 
2» 

5.0 

33 

4.0 

37 

6.0 
41 

6,0 
47 

21.0 
64 

3,0 
64 

T 

60 

4.0 

98 

4.0 

60 

T 

98 

5. 

59 

1,0 
98 

96 

MULLAN  FAA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
13 

T 

11 

T 
11 

2.0 

■t: 

HI 

:• 

T 

la 

3.3 

IT 

2.4 

'23 

1.4 

29 

29 

T 

24 

0.6 

24 

1.4 

22 

1.4 

23 

5.0 
24 

9.1 

31 

2.4 

42 

0,4 

39 

1.0 

37 

0.9 

3a 

1.5 

39 

1.6 

39 

*:t 

I. 

l.l 
39 

0.9 

37 

3.9 

36 

1.7 
39 

2.9 
60 

SUN  VALLEY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

12 

T 

12 

12 

12 

12 

1.0 

13 

T 

13 

12 

T 

12 

2.0 
13 

13 

13 

13 

13 

13 

2.0 
19 

3.0 

17 

7.0 

22 

3.0 
24 

10.0 

30 

8.0 

36 

6.0 

38 

T 

38 

T 

37 

l.C 
32 

T 

30 

30 

29 

28 

T 

28 

27 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

16 

A.O 

20 

19 

1.5 

20 

19 

3.0 

21 

2.9 

21 

22 

21 

2.0 

22 

22 

21 

21 

1.0 

22 

21 

2.0 

22 

2.0 
23 

3.9 

29 

1.0 

29 

12.0 

19.0 
91 

1.9 
69 

62 

2.0 
61 

3.C 
61 

1.0 
62 

60 

3a 

38 

1.0 
38 

1.9 

97 

southmestern  valleys 

0» 

BOISE  MB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 
HTR  EQUIV 

T 

0.3 

1 

T 

T 
T 

0.1 

T 

5.2 

1 

0.1 
6 

1.1 

4 
1,1 

2.0 
4 

1,1 

T 

6 

1,2 

T 

5 

1.2 

1.2 

9 

1,2 

0.2 

5 

1.2 

T 

5 

1.2 

0.9 

9 

1.2 

0.7 
6 
1.1 

0.3 
2 
.6 

3.e 

.6 

T 

3.0 

T 

0.3 
3 
.2 

T 

1 
.2 

6.2 

3 
.2 

a 

.9 

2 
.6 

•i 

•1 

1.4 

•1 

T 

1 
.9 

0.1 
3 
.6 

CALDhELL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

1 

2,0 

2 

1.9 

1 

T 

T 

O.B 

1 

1.5 

1 

3.. 

6.0 

o.d 

T 

T 

glenns  ferry 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

6.0 

t 

T 

1 

0.8 

2 

2 

2.1 

2 

2 

4.0 

6 

4 

6.0 

10 

1< 

T 

3 

T 

3 

T 

3 

2.9 
6 

8.0 

11 

9 

> 

t 

3.0 

1 1 

10 

PAYETTE 

SNOWFALL 
SN  ON  SND 

1 

2 

2 

2 

2 

2.0 
4 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

6 

4 

T 

4 

2,0 

6 

9 

2,0 

7 

5 

2.0 

7 

9 

6.0 

2.0 
11 

1 

J 

T 

» 

1,0 

6 

6 

6 

SkAN  falls  POkER  HOUSE 

SNOWFALL 
SN  ON  SND 

1 

1  ■ 

T 

1 

T 

l.B 

2 

T 

1 

1 

1 

1 

1 

T 

1 

T 

T 
T 

0.8 

1 

T 

T 

0,8 

1 

0.9 

1 

Sm  R«f«r«Dc«  NolM  Following  Slalioo  lnd«x 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


lOAMO 
JANUARY  1964 


Day  of  month 


SlaUon 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

SOUTHWESTERN 
HIGHLANDS  06 

THREE  CREEK 

SNOMFALL 
SN  ON  6ND 

3 

US 

T 

* 

3.9 

7 

2.0 
9 

9 

8 

9.9 
1* 

12 

12 

12 

12 

12 

X 
11 

6.5 

18 

X 

19 

14 

T 
13 

1,9 
19 

2.0 

17 

1.5 

18 

0,5 

18 

17 

16 

15 

14 

0,9 

13 

12 

CENTRAL  PLAINS  07 

BURLEY  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  SND 

2.( 

2 

2 

0.7 
2 

X 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

0.4 

2 

0.1 
3 

0.! 

3 

1 

0, 1 

0,1 

X 

1.5 

1.0 

3 

X 

X 

TWIN  FALLS  2  NNE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

Oa! 

T 

X 

2.C 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

X 

1 

l.C 
2 

1.! 
4 

X 
X 

X 

X 

T 

X 

2,9 

2 

X 

1,0 

1 

T 

NORTHEASTERN  VALLEYS 
OS 

MACKAY  ranger  STATION 

SNOWFALL 
5N  ON  SND 

MAY  RANGER  STATION 

SNOWFALL 
SN  ON  OND 

_ 

UPPER  SNAKE  RIVER 
PLAINS  09 

ABERDEEN  ExP  STATION 

SNOWFALL 
SN  ON  6ND 

11 

11 

10 

10 

10 

12 

12 

12 

13 

13 

13 

13 

13 

13 

13 

13 

13 

14 

13 

10 

11 

- 

12 

11 

11 

11 

11 

11 

ARCO  3  NW 

SnOWrHLL 
SN  ON  GND 

0*5 

0.3 

1.0 

0.3 

1.0 

9.9 

l.C 

5.C 

4>C 

AShTON  1  s 

SNOWFALL 
SN  ON  QNO 

I* 

U 

T 

U 

T 

U 

l»o 

19 

10.0 
29 

1.9 

26 

26 

29 

9,0 

30 

1.0 

30 

29 

29 

28 

27 

X 

26 

0.9 

29 

1.0 
26 

2,0 

27 

X 

26 

1*0 
2S 

T 

23 

2,0 

29 

1,9 

26 

3.0 
28 

2.5 

30 

29 

28 

27 

2t0 
28 

X 

27 

BLACKFOOT  2  SSW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1 

S 

8 

X 

a 

8 

0.9 

9 

9 

0.9 

a 

8 

8 

8 

8 

0.6 

a 

8 

e 

7 

6 

6 

l»l 
6 

0.  1 

6 

6 

6 

6 

9 

9 

9 

5 

- 

CRATERS  OF  THE  MOON  NM 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

U 

11 

11 

11 

11 

0.3 

11 

2.4 

13 

0.9 

13 

13 

X 

13 

X 
13 

13 

0.3 
13 

3.2 

19 

9.C 

24 

5.C 
29 

7.9 

36 

OflT 

33 

8,C 

40 

X 

38 

0,3 
39 

0,7 
34 

0.3 

33 

33 

32 

32 

0»7 

32 

32 

HAMER  4  NW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

T 

0.5 

1  n 

I 

3,0 

\  ] 

T 
1 J 

1 1 

J  J 

\  ] 

^  ] 

T 
\  \ 

\  J 

IDAHO  FALLS  FAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

13 

X 
12 

T 
12 

X 

11 

X 

11 

2.0 

2.0 

19 

X 
19 

0.9 

19 

0.1 

19 

X 

19 

X 
19 

r 

19 

X 
15 

0.1 

19 

'l! 

0.3 

16 

0. ! 

16 

X 

16 

0»  I 

14 

0.4 

14 

X 

I! 

°16 

'n 

IT 

17 

IT 

T 

It 

X 
17 

IDAHO  FALLS  *6  W  WB 

sNUWr ALL 
SN  ON  GND 

6 

6 

6 

6 

9 

:: 

9 

9 

0.6 
5 

X 

6 

6 

6 

6 

6 

T 

6 

6 

'« 

7 

*( 

! 

% 

1 

' 

9 

9 

^9 

9 

9 

'e 

8 

SnUnr  ALL 
SN  ON  SNO 
WTR  EOUIV 

t 
.7 

7 
■  6 

7 
t6 

X 

7 
•  6 

T 

6 
.6 

.6 

0.3 
7 
.7 

^7 
.7 

2.6 
7 
.6 

0.3 
10 
.7 

X 

10 
.7 

X 

10 
,7 

10 
.7 

10 

0.3 
10 
••' 

O.f 

11 

0.2 

:j 

2.7 
13 
1.0 

X 

14 
1.0 

13 
.9 

0,6 
8 
.6 

0.9 
7 
.9 

8 
.5 

X 

8 
,5 

0,2 
8 
,5 

0.1 
7 
.9 

9 
,4 

5 
•* 

0,  i 
5 
.4 

l.C 
6 
.4 

6 
,4 

EASTERN  HISMLANDS  10 

ISLAND  PARK  0AM 

SNOWFALL 
SN  ON  OND 

21 

20 

3*0 

23 

2«0 
24 

9.0110.0 
28  36 

1.5 

32 

30 

0.9 

29 

"30 

1.0 

30 

X 

29 

28 

28 

27 

l.C 

28 

32 

39 

8.  * 

43 

2.0 

3, 

6,0 

41 

2.C 

42 

1.5 

40 

4« 

5  •  C 
46 

4<i 

42 

Ml 

40 

2  .  C 
40 

1,0 

40 

KILGORE 

SNOWFALL 
SN  ON  OND 

17 

IT 

T 

17 

X 

17 

T 

4.6 

22 

X 

21 

0.4 

21 

21 

1.6 

21 

20 

1.2 

21 

1.3 

2,9 

24 

4.0 

28 

0.9 

2,9 

1,9 

31 

0.9 

31 

1,5 

33 

3,8 

34 

1.9 
- 

X 

33 

0.7 

U,3 

33 

HALAO  CITY  FAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  SND 

6 

T 

6 

6 

6 

6 

3.9 
6 

1.9 

11 

11 

X 

11 

0.1 

11 

X 
11 

11 

11 

T 

11 

0.5 

11 

0.4 

12 

1.4 

12 

14 

X 

13 

1.2 

13 

T 
14 

0,6 

14 

2.0 

17 

T 

17 

16 

15 

13 

0.8 

14 

X 

14 

OAKLEY 

SNOWFALL 
SN  ON  SND 

X 

T 

1.7 

1.6 

1 

4.9 

4 

1.7 

3 

1 

T 
X 

0.9 

1 

0.5 

X 

1 

X 
X 

SWAN  VALLEY  I  W 

SNOWFALL 
SN  ON  SND 

« 

10.0 

5.0 

-A 

6,0 

SUPPLEMENTAL  DATA 


Station 

Wind 

direction 

Wind  speed 
m.  p.  b. 

Relative   humidity  averages  - 
percent 

Number  of  days  /ith  precipitation 

Percent  of 

possible 

sunshine 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  sunset 

Prevailing 

Percent  of 
time  from 
prevailing 

Average 

Fastest 
mile 

Direction 
of 

fastest  mile 

Date  of 
fastest  mile 

SiOO  AM 
MST 

11  lOO  AM 
MST 

5i00  PM 
MST 

X 
Q. 

O  l- 
O  U) 
"  I 

Trace 

01-09 

10-49 

66 -OS 

100-1,99 

200 
and  over 

Total 

BOISE  WB  AIRPORT 

13 

14 

7.5 

30 

SE 

16 

90 

85 

85 

89 

7 

10 

6 

1 

0 

0 

24 

49 

7.8 

IDAHO  FALLS  42  NW  WB 

5.0 

37a 

SSW 

21 

3 

5 

2 

0 

0 

0 

10 

IDAHO  FALLS  46  W  WB 

4.7 

320 

,  SSW 

21 

9 

3 

2 

0 

0 

0 

14 

LEWISTON  WB  AIRPORT 

71 

69 

64 

10 

3 

3 

0 

0 

0 

16 

8.6 

POCATELLO  WB  AIRPORT 

24 

9 

11.7 

42 

s 

21 

83 

GO 

77 

ai 

7 

15 

1 

0 

0 

0 

23 

33 

B.l 

DIRECTIONS  ENTERED  IN  FIGURES  ARE  TENS  OF  DEGREES, 
e     MAXIMUM  HOURLY  AVERAGE 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-  12  - 


STATION 


STATION 

1 

6 
z 

?< 

COUNTY 

s  i 

moN 

OBSEHVATION 
TIME  AND 
TABLES 

(JDoLnVLn 

1  INDE 

DRAIN 
LATI 

o 
2 

i 

si 

E»AP.  j 

1  *ee«oceN  c«p  station 

0010 

SINONAM 

I2j  42  57 

112  50 

4400 

6A 

EXPCRIHEHT  STATIOM 

' afterthoucmt  mine 

(NTMCC 

lU  *2 

7280! 

U  S  HEATHER  BUREAU 

AMCmCAN  TALIS  1  SV 

PONER 

112  52 

4)16 

9P 

U  S  BUR  RECLAMATION 

ANDCKSON  DAM 

ELMORE 

115  28 

>662 

*P 

6P 

:  M 

ARSON  2  NM 

PO>ER 

112  34 

»1T0 

tP 

6P 

ARCO  1  NW 

euTTt 

113  20 

5300 

*P 

BP. 

JOHM  C  TOOMUS 

arrowrock  dan 

ELMORE 

115  55 

3275 

TP 

7P 

ASMTON  1  S 

FREMONT 

111  27 

5220 

5P 

5P 

Gust  ste inhann 

ATLANTA  3 

ELMORE 

115  07 

9*70 

BA 

6* 

-  u 

JAMES  E  SAYKO 

ATLANTA  SUMMI T 

OA  99 

ELMORE 

■ 

115  14 

T»»0 

U  5  WEATHER  BUREAU 

AVCRV  RANGER  STATION 

e»2s 

SHOSHONE 

to,  47  la 

115  48 

2*92 

3P 

SP 

M 

U  S  FOREST  SERVICE 

BALD  HOUNTAIN 

BLAINE 

114  24 

8700 

SUN  VALLEYS  DIN  RCC  FAC 

BAVVIEM  MOOCL  BASIN 

066T 

KOOTENAI 

116  34 

2070.  8A 

8A 

1  BENTON  0AM 

0T89 

BONNER 

116  »0 

2640 

U  S  FOREST  SERVICE 

I  SIG  CHECK  1  S 

OBIS 

VALLEY 

115  20 

5666 

6P 

6P' 

ANNCSLEY  N  EDWARDS 

' BUACKFOOT  2  SSM 

0919 

BINGHAM 

112  2) 

4495 

9P 

"*i 

TOM  THOMPSON 

BLAClCFOOT  DAM 

0920 

CAR  I BOU 

111  43 

6200 

6P 

6P' 

FORT  HALL   IR  PROJ 

1  BLISS 

1002 

GOODING 

114  57 

6P 

6P| 

NORTH  Sloe  CANAL  CO 

BOGUS  BA&IN 

tOlA 

BOISE 

116  06 

61  9< 

U>  S>  WEATHER  BUREAU 

BOISC   LIX«T  PEAK  DAM 

tOlB 

ADA 

114  04 

26*0 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BOISE  VB  AIRPORT 

1022 

ADA 

2  43  34 

116  13 

2642  MID  MID 

:  Mj 

U  S  WEATHER  BUREAU 

BONN£RS  FtRRT   I  5« 

1079 

BOUNDARY 

116  19 

ll 

5Rj 

arlo  t  gruneruo 

BRUflEAU 

119» 

OWYMEE 

115  *S 

252! 

6P' 

BUNQALOW  RANGER  STATION 

I2A4 

CLEARWATER 

lis  30 

)p 

3P 

U  S  FOREST  SERVICE 

BURKE  2  ENE 

12T2 

SHOSHONE 

115  46 

4P 

MONTANA  POWER  CO 

8URLET 

uaa 

CASSIA 

FRANK  0  REOF IELD 

BURLEY  FaCIORT 

1 29a 

CASSIA 

113  46 

AMALGAMATED  SUGAR  CO 

BURLE*  FAA  AIRPORT 

1  >0) 

CASSIA 

113  46 

MtO 

MID 

FED  AVIATION  AGENCY 

CABINET  GORGE 

1163;  BONNER 

116  04 

CALONELL 

iiao 

CANYON 

116  41 

2370 

MID 

5P, 

CALOWELL^8ROADCAST**CO 

CAHSRIOCe 

lAOS 

WASHINGTON 

12:  44  34 

116  41 

*P 

6P 

STUART  DOPF 

CAREV  2  NNM 

1466]  BLAINE 

113  57 

LARRY  PETERSON 

CASCAOe    t  MM 

1S14 

VALLEY 

116  03 

«P 

U  S  euR  RECLAMAIION 

CASTLEFORO  2  N 

15S1 

TWIN  FALLS 

11*  52 

9P 

MR  EARL  HEIDEL 

CAVUSE  CREEK 

15T7 

CLEARWATER 

tl5  0* 

U  S  WEATHER  BUREAU 

CENTERVILLC  ARBAUCH  RCm 

1636 

BOISE 

115  51 

6P 

MRS  JtlNIA  JONES 

CHALLIS 

1663 

CUSTER 

114  1* 

"•i 

U  S  FOREST  SERVICE 

CHILLY  BARTON  FLAT 

1«T1 

CUSTER 

113  50 

MRS  K  L  ROBINSON 

claRkia  Ranger  station 

lasi 

SHOSHONE 

116  15 

U  S  FOREST  SERVICE 

COBALT 

1932 

LEMMl 

114  14 

491(1 

5P 

H 

** 

MRS  MERELOA  R  GOUSH 

COEUR  0  ALENE  R5 

1936 

KOOTENAI 

*  47  41 

116  43 

BA 

C  h 

U  S  FOREST  SERVICE 

CONOA 

20T1 

CARIBOU 

111  33 

9P 

J  R  SIHPlOT  CO 

COTTONMOOO 

21SA 

IDAHO 

116  21 

6P 

6P 

LOUIS  KLAPPRICH 

COTIONNOOO  2  HSW 

2159 

IDAHO 

116  23 

SABI  FREI 

COUNCIL 

2167 

ADAMS 

116  26 

9P 

CRATERS  OF  THE  MOON  NM 

2260 

BUI  TE 

113  >4 

5P 

9P 

CRATERS  OF  THE  HOON  N  M 

DEAOMOCO  0AM 

2385 

VALLEY 

I  15  38 

6P 

U  S  BUR  RECLAMATION 

DCAOHOOO  SUMMIT 
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REFERENCE  NOTES 

Additional  information  regarding  the  climate  of  Idaho  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Cllmatologist  at  Weather  Bureau  Airport  Station,  Box  1718,  Boise,  Idaho,  83701,  or  to 
any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  Issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days,  also  seasonal  total  precipitation,   for  the  12  months  ending  with  the  June  data  will  be  carried  In  the  July  Issue  of  this 
bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  In  the  tables,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  Issue. 
Divisions,  as  used  in  "Climatological  Data"  Table,  became  effective  with  data  for  January  1957. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  In  this  bulletin  are:     Temperature  in  *F.,  precipitation  and  evaporation  in  inches,   and  wind  movement  In  miles.     Monthly  degree 
day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65°F. 

Evaporation  is  measured  In  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation  and  wind"  Table. 
Normals  for  all  stations  arc  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931  -  1960. 

Water  equivalent  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table    are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground.     Samples  for  obtaining  measurements  are 
taken  from  different  points  for  successive  observations;     consequently  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability  In  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsis- 
tencies in  the  record. 

Seasonal  Snowfall"  Table  Include  snow  and  sleet.     Entries  of  snow 

Data  in  the  "Monthly  Extremes";     "Dally  Precipitation"  Table;     "Dally  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table,   and  snowfall  in  the    "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table 
when  published,   are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.     The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.     (During  the  summer  months  some  observers 
take  the  observations  on  daylight  saving  time.) 

nd  FAA  Stations.     For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at 

the  Station  Index  the  letters        C,  H,   J,  and  S  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",  indicate  the  following: 

C    Weighing  Rain  Gage  Recording  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  In  "Hourly  Precipitation  Data"  Bulletin. 
H    "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table. 
J    "Supplemental  Data"  Table. 

S    Storage  Precipitation  Station.     Precipitation  measurements,  made  at  irregular  Intervals,  will  be  published  later  in  "Storage-Gage  Precipitation  Data"  Bulletin. 
No  record  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  is  Indicated  by  no  entry. 
Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

"Dally  Precipitation"  Table;     "Evaporation  and  Wind"  Table;     "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table;     "Daily  Soli  Temperature" 

And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

Fastest  observed  one  minute  wind  speed.     This  station  is  not  equipped  with  automatic  wind  Instruments. 
Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 

red  ground;     however,   the  reference  indicates  that  the  thermometers  are  exposed  In  a 

uiiding. 

//    Gage  Is  equipped  with  a  windshield. 

AR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  station  Index  means  after  rain. 
B    Adjusted  to  a  full  month. 

D    Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  Inches  of  new  snowfall. 

of  record  missing;     if  average  value  is  entered,     less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  Table  for  detailed  daily  record.  Degree 
ried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R  Amounts  from  recording  gage.      (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  In  Hourly  Precipitation  Data.) 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

ndltlons  In  ths  U.S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA-NATIONAL  SUMMARY,  and  STORM  DATA,  all  of 
ned  from  the  Superintendent  of  Documents,   Government  Printing  Office,    Washington,  D.C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,   of  substations  through  1957  may  be  found  in  the  publication  SUBSTATION  HISTORY  for  this  state 
That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,   Gevernraent  Printing  Office,    Washington,   D.   C.    for  40  cents.     Similar  information  for  regular  Weather  Bureau 
stations  may  be  found  in  the  latest  annual    Issues  of  Local  Climatological  Data,    obtained  as  indicated  above,    price  15  cents. 

nual  Summary.)     Checks  and  money  orders  should  be  made  payable  to 
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Precipitation 


PANHANDLE  01 

BAYVIEW  MODEL  BASIN 
BONNERS  FERRY   1  SW 
CABINET  G0R6E 
COELR  0  AlENE  RS 
OORTHILL 

PRIEST  RIVER  EXP  5TA 
SAINT  MARIES 
SANOPOINT  Exp  STATION 
TENSED 

DIVISION  01 

NORTH  CFNTRAL 
PRAIRIES  02 

COTTONWOOD 
GRANGEVILLE 

MOSCOW  u  or  I 

nezperce 

potlatch 

winchester  1  se 

division  02 

north  central  canyons 

03 

FENN  RAN6ER  STATION 
KOOSKIA 

LEWISTON  WB  AIRPORT  // R 
OROFINO 

rigcins  ranger  station 

slate  creek  rs 

division  03 

central  mountains  04 

anderson  dam 
arrowrock  dam 

ATLANTA  3 

AVERY  RANGER  STATION 
BIG  CREEk  1  S 

BUNGALOW  RANGER  STA 
BURKE  2  FNE 
C*SCAOE   1  NW 
COBALT 

DEADWOOD  DAM 

DEER  POINT 

DIXIE 

ELK  CITY 

ELK  RIVER   1  S 

FAIRFIELD  RANGER  STA 

GALENA 

GARDEN  VALLEY  RS 
GROLSE 

HAIlEY  RANGER  STATION 
HEADQUARTERS 

HILL  CITY 
IDAHO  CITY 
KELLOGG 
LOWMAN  3  E 
MC  CALL 

MOOSE  CREEK  RANCH 
MULLAN  FaA 

NEW  MEADOWS  RANGER  STA 
PIERCE  //R 
POWELL 

STANLEY 
SUN  VALLEY 

WALLACE  WOODLAND  PARK 
WARREN 

DIVISION  04 

SOUTHWESTERN  VALLEYS 
09 

BOISE  LUCKY  PEAK  DAM 

BOISE  WB  AIRPORT  //R 

BRUNEAU 

CALDwElL 

CAMBRIDGE 

COUNCIL 

OEER  FLAT  DAM 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-  18  - 
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•  06 

.97 

•  04 

1 

,6 

1 

7, 

0 

0 

0 

MOUNTAIN  HOME   I  SE 

36. 

7 

15.1 

25, 

9 

7, 

3 

4* 

18 

4 

6 

1126 

0 

6 

29 

0 

.10 

.77 

1,0 

0 

0 

0 

OL*  5  S 

PARMA   EXPERIMENT  STA 

39, 

6 

12.7 

2«, 

2 

ID, 

1 

44 

23 

3 

8* 

1179 

0 

6 

29 

0 

.  15 

.83 

•  10 

1 

2,0 

5 

1 

1 

0 

0 

PAYETTE 

38. 

3 

12.1 

25, 

2 

8, 

0 

50 

22 

.  1 

5 

1146 

0 

4 

29 

1 

,12 

1.14 

•  12 

IS 

2,0 

6 

8* 

1 

0 

0 

SwAN  FALLS  POWER  HOUSE 

43, 

9 

24.1 

34, 

0 

53 

10 

IS 

Z6« 

893 

0 

0 

29 

0 

,04 

.04 

13 

,3 

0 

0 

0 

0 

nEISER  2  SE 

DIVISION  05 

26, 

7 

6, 

9 

,16 

• 

1.18 

2,2 

SOUTHWESTERN 

HIGHLANOS  06 

GRAS^ERE 

36. 

s 

16.8 

26, 

a 

50 

10 

5 

6 

1 100 

0 

7 

29 

0 

,07 

•  05 

13 

0 

0 

0 

HOLL I  STEP 

38. 

3 

18.4 

28. 

4 

- 

2. 

8 

50 

10 

a 

26 

1053 

0 

4 

29 

0 

,34 

- 

.40 

.25 

22 

3,5 

3 

22 

1 

0 

0 

REYNOLDS 

40. 

9 

21,9 

31. 

4 

52 

to. 

14 

6 

969 

0 

2 

29 

0 

.06 

,03 

16 

,0 

0 

0 

0 

0 

THREE  CREEK 

38. 

2 

10.6 

24. 

4 

49 

9 

1 

20, 

1171 

0 

4 

29 

0 

.77 

.26 

25 

19,0 

26 

27* 

4 

0 

0 

TRIANGLE  RANCH 

37, 

5 

IC.O 

23. 

6 

48 

10 

0 

23 

1189 

0 

5 

29 

1 

,00 

,00 

,0 

0 

0 

0 

DIVISION  06 

27. 

0 

3, 

2 

,25 

.55 

5,6 

CENTRAL  PLAINS  OT 

9L  IS5 

33. 

2 

10.9 

22. 

1 

*0 

194 

0 

26* 

1239 

0 

9 

29 

3 

•  03 

.89 

,03 

1 

2.5 

8 

4* 

0 

0 

0 

BURLEY 

38, 

1 

15,1 

26. 

6 

- 

4, 

9 

*8 

11 

5 

27 

1103 

0 

4 

29 

0 

.16 

- 

.76 

,08 

13 

2.0 

1 

16, 

0 

0 

0 

burley  faa  airport 

34, 

I 

12.7 

23. 

4 

44 

28 

1 

27 

1200 

I 

29 

0 

.07 

,06 

15 

2.1 

2 

15 

0 

0 

0 

CASTLEFORD  2  N 

37. 

4 

17,5 

27. 

5 

46 

19 

9 

4 

1083 

'5 

29 

0 

.25 

.21 

22 

2 

22 

I 

0 

0 

HAZELTON 

33, 

5 

U.6 

22. 

6 

8, 

8 

42 

9 

1 

6 

1222 

0 

12 

29 

0 

.09 

•  97 

.04 

13 

.7 

2 

10* 

0 

0 

0 

JERO«E 

32, 

3 

11.2 

21. 

g 

9. 

4 

*2 

18 

0 

26 

1248 

0 

15 

29 

1 

.21 

.78 

.10 

1 

3.2 

7 

6» 

1 

0 

0 

MINIDOKA  DAM 

31. 

6 

8.4 

20. 

0 

40 

19 

•  9 

26 

1297 

0 

17 

29 

2 

D 

.  1« 

0  .05 

16 

1.9 

1 

16« 

0 

0 

0 

PAUL    1  EnE 

33. 

1 

9.7 

21. 

4 

*1 

10, 

•  1 

27 

1259 

0 

12 

29 

2 

.13 

.07 

16 

1.5 

1 

16 

0 

0 

0 

PICABO 

29. 

4 

-  5.7 

11. 

9 

44 

20 

•  15 

26, 

1533 

0 

19 

29 

23 

T 

T 

21 

T 

17 

10, 

0 

0 

0 

RICHFIElO 

26. 

9 

2.9 

14, 

9 

40 

19 

-10 

26 

1445 

0 

23 

29 

14 

.26 

•  87 

.  1 1 

1 

2.8 

22 

3, 

1 

0 

0 

RUPERT   n  NNE 

29. 

3M 

.3M 

1«, 

8M 

37 

19, 

-13 

24 

1450 

0 

22 

29 

16 

,63 

,38 

25 

6.1 

9 

27. 

3 

0 

0 

SHOSHONE   1  WNW 

29. 

1 

4,6 

16, 

9 

10, 

8 

37 

19, 

.  7 

26« 

1390 

0 

19 

29 

11 

.18 

1.07 

,09 

1 

6.0 

16 

9« 

0 

0 

0 

TWIN  FALLS  2  NNE 

36. 

1 

16.9 

26. 

5 

6. 

2 

45 

19* 

7 

26, 

1109 

0 

a 

29 

0 

,19 

* 

.55 

,08 

13 

2.9 

1 

25* 

0 

0 

0 

TWIN  FALLS  J  SE 

39. 

I 

17,9 

28, 

5 

3. 

4 

50 

10 

9 

29 

1050 

0 

3 

29 

0 

.24 

.48 

,11 

25 

2,0 

1 

25« 

1 

0 

0 

Twin  FALLS  WBASO 

3S. 

1 

16,8 

26, 

0 

46 

10 

7 

25 

1124 

0 

9 

29 

0 

.16 

,08 

25 

2,5 

1 

26, 

0 

0 

0 

DIVISION  07 

21, 

7 

8  . 

.18 

.73 

2,6 

NORTHEASTERN  VALLEYS 
OS 

CHALLIS 

32. 

9 

10.6 

21. 

8 

3, 

2 

40 

1 

-  2 

25 

1246 

0 

13 

29 

3 

.03 

.30 

,02 

1 

2,1 

6 

8* 

0 

0 

0 

CHILLY  BARTON  FLAT 

32, 

8M 

-  1,SM 

15, 

5M 

*3 

3 

-19 

28, 

1429 

0 

16 

29 

T 

T 

23, 

T 

0 

0 

0 

DUBOIS  34  M 

M 

H 

M 

36 

18 

•  12 

26 

0 

29 

•  06 

.06 

11 

0 

0 

0 

eiBBONSVILLE 

34, 

3 

8.8 

21, 

45 

10 

•  11 

25 

1254 

0 

12 

29 

5 

,97 

,28 

1 

9,8 

36 

1 

3 

0 

0 

MACKAY  R4NGER  STATION 

29  , 

9 

5.7 

17, 

3, 

40 

18 

•  7 

28 

1368 

0 

19 

29 

8 

T 

•  68 

T 

24, 

0 

0 

0 

MAY  RANGER  STATION 

35, 

9 

2.3 

19, 

1 

46 

10 

.  9 

25 

1319 

0 

6 

29 

14 

,00 

.00 

,0 

0 

0 

0 

SALMON 

33, 

I 

10.0 

21, 

3, 

1 

41 

29* 

•  6 

26* 

1254 

0 

14 

29 

3 

.31 

,19 

.12 

24 

6 

4, 

1 

0 

0 

DIVISION  oe 

19, 

9 

3, 

1 

.  19 

.26 

3,0 

UPPER  SNAKE  RIVER 

PLAINS  09 

ABERDEEN  Exp  STATION 

25. 

3 

■  3.6 

10. 

9 

15. 

3 

35 

10 

•  16 

27 

1561 

0 

26 

29 

20 

.  14 

•  46 

,09 

16 

12 

19, 

0 

0 

0 

AMERICAN  FALLS   1  SW 

30. 

6 

8.1 

19. 

4 

41 

9 

•  10 

26 

1317 

0 

18 

29 

7 

.32 

,15 

14 

5,0 

5 

28« 

1 

0 

0 

ARCC  3  Nk 

28. 

I 

•  4.2 

12, 

0 

41 

IS 

•  20 

26 

1532 

0 

23 

29 

19 

.12 

,10 

24 

2,5 

0 

1 

0 

0 

ASHTON   1  S 

25. 

6 

•  3,2 

11, 

2 

• 

10. 

5 

40 

10 

•  16 

6 

1551 

0 

25 

29 

20 

,99 

•  82 

,24 

11 

11,5 

28 

18» 

9 

0 

0 

BLACKFOOT  2  SSW 

27. 

1 

2,2 

1<>. 

7 

35 

17, 

m  9 

27 

1451 

0 

24 

29 

11 

,  37 

•  *3 

,12 

14 

3,9 

8 

16* 

2 

0 

0 

CRATERS  CF  THE  MOON  NM 

27. 

9 

3,7 

15, 

a 

39 

1 

•  6 

26 

1421 

0 

23 

29 

11 

,11 

,08 

24 

2,3 

31 

2, 

0 

0 

0 

DUBOIS  ExP  STATION 

22. 

9 

4,7 

13, 

a 

7. 

4 

38 

10 

•  6 

27 

1479 

0 

27 

29 

7 

.21 

•  58 

,08 

24 

0 

0 

0 

FORT  HALL    INDIAN  AGNCY 

30, 

7M 

2.5m 

16, 

6M 

11. 

0 

38 

11 

•  9 

27 

1395 

0 

29 

.33 

•  37 

,  14 

13 

10 

13 

2 

0 

0 

HAMER   4  NW 

.  6,1 

9 

2 

39 

11 

•  23 

27 

1617 

0 

25 

29 

25 

.  17 

,u 

23 

,5 

11 

1 

1 

0 

0 

HOWE 

29* 

-  .5 

1*, 

5 

39 

22 

•  14 

27 

1458 

0 

19 

29 

18 

,11 

,11 

24 

9 

10* 

1 

0 

0 

IDAHO  FALLS  2  ESE 

25. 

2 

2.1 

13, 

7 

34 

1 1 

•  14 

27, 

I486 

0 

28 

29 

10 

T 

T 

24* 

T 

0 

0 

0 

IDAHO  FALLS  FAA  AP 

IS, 

4 

-  4.3 

7, 

1 

• 

17. 

1 

29 

19, 

•  17 

27 

1676 

0 

29 

29 

20 

.30 

- 

•  «1 

,15 

11 

3,1 

19 

17. 

1 

0 

0 

IDAHO  FALLS  42  NW  WB  R 

23. 

9 

•  9.1 

7, 

4 

11. 

5 

35 

11* 

•  27 

26 

1666 

0 

24 

29 

26 

.09 

•  40 

,05 

24 

8 

26+ 

0 

0 

0 

IDAHO  FAi  lS  46  W  WB  R 

26. 

3 

.  6,5 

9, 

9 

10. 

5 

37 

11 

•  18 

28 

1591 

0 

23 

29 

29 

.22 

•  55 

.07 

24, 

2,6 

0 

0 

0 

MALTA   1  nE 

37, 

3M 

11, 5M 

2«, 

4M 

51 

10 

•  9 

23 

1159 

0 

8 

29 

1 

.08 

.03 

16, 

T 

0 

0 

0 

POCATELLO  WB  AIRPORT     // R 

28. 

6 

■  5,2 

16, 

9 

10 

3 

40 

10 

•  9 

15 

1387 

0 

21 

29 

11 

.34 

.58 

,14 

13 

5,0 

8 

29. 

I 

0 

0 

SAINT  ANTHONY 

25. 

5 

-  1,9 

11. 

a 

40 

10 

•  14 

27, 

1535 

0 

25 

29 

19 

.62 

,15 

11 

22 

24. 

3 

0 

0 

SUGAR 

25. 

7 

-  3,2 

11. 

3 

10, 

2 

40 

10 

-19 

26 

1552 

0 

27 

29 

19 

,95 

•  60 

,23 

11 

9,5 

3 

0 

0 

1          DIVISION  09 

13. 

4 

10. 

7 

,28 

•  61 

3,5 

1      EASTERN  HIGHLANDS  10 

1    ARBON  2  NW 

M 

M 

M 

42 

10 

•  13 

26 

0 

29 

1    BLACKFOOT  DAM 

17 

CONCA 

26, 

3M 

•  1,9M 

12, 

2M 

45 

10 

-20 

26 

1522 

0 

29 

,62 

,22 

26,1 

2 

0 

0 

1  ORIGGS 

24, 

9 

-  4.0 

10, 

5 

10. 

6 

45 

10 

•  19 

26 

1574 

0 

27 

29 

19 

,53 

•  67 

.17 

I 

8,0 

3 

0 

0 

1  GRACE 

28, 

2 

1,7 

15.0 

7, 

5 

40 

10 

-18 

26 

1444 

0 

22 

29 

17 

,46 

•  71 

•  M 

12 

9,3 

13 

19 

2 

0 

0 

1    IDAHO  FALLS   16  SE 

30. 

8 

.1 

15, 

5 

43 

10 

-19 

14 

1428 

0 

18 

29 

17 

,30 

,08 

1 

6.2 

29 

1 

0 

0 

0 

S«e  Reierence  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


Continued 


Stetloa 

Temperature 

Precipitation 

i  f 

Average 

Minimum 

Average 

Departure 
From  Normal 

Highest 

£ 
a 

Lowest 

o 

a 

Degree  Days 

No.  ol  Days 

Total 

Departure 
From  Normal 

Greatest  Day 

Date 

Snow,  Sleel 

No.  ol  Days 

Max. 

MIn. 

Total 

Max.  Depth 
on  Ground 

Date 

.10  or  More  j 

0 

s 

o 

1.00  or  More 

Si 
si 

S  » 

si 

ISLAND  PARK  DAM 

•9.1 

8.4 

35 

•  30 

1640 

0 

27 

29 

21 

1.49 

.  30 

1 

21.5 

44 

24 

7 

0 

0 

KILGORE 

-  3.6 

10.0 

37 

10 

•  20 

27 

1588 

0 

27 

29 

21 

.62 

.15 

24 

10.2 

2 

0 

0 

LlflUni    r'U~"If'IU  Jl'*liUnl 

26.7 

-  2.2 

12.3 

•  7.1 

42 

10 

•  19 

26 

1521 

25 

29 

.08 

-  .59 

.03 

25 

.5 

8 

8. 

0 

0 

0 

MALAD 

32.7 

9.3 

21.0 

■  6.2 

46 

10 

•  6 

26 

1269 

0 

14 

29 

6 

.30 

-  1.02 

.10 

15 

15 

1 

1 

0 

0 

MALAO  CITY  FAA  AP 

32.4 

1.9 

17.2 

44 

10 

•  13 

26 

1381 

0 

15 

29 

15 

.17 

.10 

15 

2.2 

14 

2e 

1 

0 

0 

MC  CAMMON 

31.5 

7.2 

19.4 

40 

•  12 

1319 

0 

20 

29 

6 

.51 

.19 

15 

5,4 

19 

6* 

3 

0 

0 

MONTPELIER  RANGER  STA 

28.1 

•  .8 

13.7 

•  7.1 

47 

11 

•  18 

26 

1479 

0 

22 

29 

16 

,44 

•  .67 

.14 

19 

5,4 

16 

19 

I 

0 

0 

OAKL  EY 

40.3 

IS. 6 

28.0 

-  3,9 

53 

9 

•  4 

26 

1066 

0 

3 

29 

1 

.10 

•  .59 

.03 

22. 

3.0 

1 

25. 

0 

0 

0 

PALISADES  0AM 

26.6 

1.6 

14.1 

42 

u 

•  17 

26 

1469 

0 

25 

29 

14 

.85 

.15 

11 

21.0 

38 

25* 

3 

0 

0 

POCATELLO  2 

PRESTON  }  SE 

29.1 

1.0 

IS.l 

•  11.5 

46 

11 

•  13 

26 

1441 

0 

19 

29 

15 

.22 

•  1.06 

.11 

16 

5.3 

18 

17 

1 

0 

0 

STREVELL 

31.3 

10.6 

21.0 

39 

18 

•  5 

26 

1271 

0 

18 

29 

5 

.16 

.07 

22 

.4 

4 

23+ 

0 

0 

0 

SHAN  VALLEY   1  M 

32.3 

-  7,3 

12.5 

38 

I2e 

.23 

3 

1513 

0 

14 

29 

24 

1.08 

.20 

29. 

6 

0 

0 

TETCNIA  EXP  STATION 

25.0 

-  2.8 

11.1 

38 

10 

•  18 

26 

1558 

0 

28 

29 

17 

.82 

.39 

1 

2 

0 

0 

MAYAN 

2S.1 

.9 

14.5 

44 

10 

•22 

20 

1459 

0 

24 

29 

13 

.65 

.28 

11 

16.0 

28 

17 

3 

0 

0 

DIVISION  10 

15.1 

•  7.9 

.52 

•  .77 

9.5 

TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

Highest  Temperature:        57°  on  the  10th  at  Slate  Creek  RS 

Lowest  Temperature:     -30°  on  the  27th  at  Island  Park  Dam 

Greatest  Total  Precipitation:      3.  77  inches  at  Avery  Ranger  Station 
Least  Total  Precipitation;         0.  00  inch  at  May  Ranger  Station  and  Triangle  Ranch 
Greatest  One-Day  Precipitation:       1.72  inches  on  the  29th  at  Avery  Ranger  Station 
Greatest  Reported  Total  Snowfall:      41.  0  inches  at  Powell 

Greatest  Reported  Depth  of  Snow  on  Ground:      75  inches  on  the  2+  at  Burke  2  ENE 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


Station 

3 

1  1  2  1  3 

4 

5 

PANHANDLE  01 

BAYvICtt  MODEL  BASIN 

01 

.12 

BONNEIIS  FERRY  1  &M 

•  AC 

06 

CAB I NE  T  GORGE 

.tir 

•  31 

•  11 

COEUR  0  ALENE  Hi 

•  OT 

PORTMILL 

.26 

PRIEST  RIvER  EXP  STA 

.Ta 

.09 

•  01 

SAINT  MARIES 

l.Ol 

,09 

•  11 

SANQPOINT   EXP  STATION 

UOL 

.16 

•  01 

TENSED 

.51 

NORTH  CENTRAL 

PRAIRIES  02 

COTTONxOOO 

.OS 

ORANOEvtLLE 

.11 

•  03 

MOSCC*  U  OF  I 

1.1* 

03 

•  09 

NEZPERCt 

.39 

!06 

.0% 

POTLATCH 

D 

NINCHESTER  I  SE 

.20 

•  10 

NORTH  CENTRAL  CANYONS 

03 

FENN  RANGER  STATION 

1.6T 

.  16 

•  23 

10 

- 

KAHIAM 

.A2 

.07 

'06 

KOOSKIA 

.}4 

,02 

!0T 

LEwlSTON  mB  AIRPORT  //ft 

.21 

•  02 

OROFINO 

.Tl 

• 

RIGGINS  RAKGER  STATION 

•'5 

SLATE  CREEX  HS 

.11 

.03 

■03 

CENTRAL  MOUNTAINS  0* 

ANDERSON  DAM 

ARROxROCK  CAM 

•i' 

.07 

ATLANTA  ) 

.25 

.03 

AVERY  RANGER  STATION 

3. 77 

•  lA 

•02 

BIG  CREEK   1  S 

,10 

•  2« 

BUNGALOw  RANGER  STA 

Burke  2  ene 

2. 99 

•  '2 

•  10 

CASCADE   I  NW 

.22 

•  11 

CENTERVILLE  AH6AU6  «Ch 

.*1 

COBALT 

.71 

• 

T 

DEADwOOD  DAM 

67 

OEtS  OOINT 

D 

.91 

.08 

OIIIE 

1.66 

.31 

,03 

Em  CITY 

1.79 

,08 

T 

Elk  nivER  1  s 

2.09 

*  38 

T 

FAIRFIELD  RANGER  &TA 

.3* 

OALENA 

OAROtN  VALLEY  R5 

.25 

6R0U5E 

0 

,oa 

hailEv  ranger  station 

.06 

meaoguarters 

1.71 

MILL  CITY 

.32 

IDAHO  CITY 

.29 

1 

KELLOGG 

1.16 

05 

.06 

LOWMA.1  i  6 

.39 

.1^ 

«C  CALL 

•  62 

.25 

BOOSE  CREEK  RANCH 

HuLLAS  FAA 

2.10 

* 

.0* 

NE>*  HEAOOmS  RANGER  STA 

• 

PIERCE  //R 

2)36 

*«2 

.22 

•  02 

POhELL 

2^*S 

,07 

,0b 

STANLEY 

•  13 

•  ■  ' 

SUN  vAllEy 

.10 

WALLACE  mOODLAND  PARK 

• 

karren 

l!62 

.2' 

SOUTHWESTERN  VALLEYS 

0> 

BOISE  LUCKY  PEAK  OAH 

OA 

SOISE  aS  AIRPORT  //R 

.19 

.04 

T 

BRUNEAU 

.0* 

T  01 

CAKBRIOGC 

.61 

!«0 

COUNC I L 

■  16 

TO 

DEER  Flat  dah 

•  12 

•  06 

£— ETI  2  E 

D 

.12 

•  OB 

GLt^^S  FERRY 

7 

g:--.C   «IE«  >  UN- 

T 

!  NNE 

•06 

0* 

■-IN  HOME   I  SE 

.10 

■  5 

1  EIRERIHENT  STA 

.19 

.10 

•  'E 

.12 

CALLS  ROmER  HOUSE 

0* 

.EISER  I  it 

SC-T-nESTERN 

HIGHLANDS  06 

GRASHERE 

.01 

MOLLISTER 

.3* 

RE  yNCLD  S 

•  01 

THREE  CREEK 

•  " 

TRIANGLE  RANCH 

.00 

CENTRAL  PLAINS  OT 

BLISS 

.0: 

HURLEY 

•  It 

Io2 

BuRlEY  FAA  AIRPORT 

.01 

T 

T 

CASTlEFORO  I  N 

•  29 

HA2ELT0N 

•  01 

•  01 

JCROKE 

•  21 

.10 

MINIDOKA  DAM 

9 

•  1< 

•  02 

T 

PAUL   1  ENE 

.13 

.02 

PICA90 

T 

RICHFIELD 

•  21 

.11 

RUPERT    I)  NNE 

•  6 

SHOSHONE   I  NNH 

.11 

•  09 

T 

'•IS  FALLS  2  NNE 

.1! 

.02 

T 

.  FALLS  >  SE 

•  2< 

•  02 

'ALLS  .BASO 

•  11 

•  01 

7 

Day  of  Month 


10     11     12     13     M  IS 


9  .10 


22      23      24      25      2£      27      28      29     30  31 
I 


.05     .09     .29  T 


.01     .16     .09     .26  .01 


.01 

•02  .16 

i 

.22  .06 

T 

•  09 


•02[  •Ol 
.Olb  ,09 
r  .07 


DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


To 

1  1 

2  1 

3 

4  I  5  { 

6 

7  1  8  {  9 

10  1  11  I 

12 

13  1 

u  1 

IS 

IE  1 

17  1 

18 

19  1  20 

21 

22 

23 

24 

25  1 

26  27 

28  1  29  I  30 

31 

•  03 

.02 

7 

,01 

T 

T 

T 

7 

,06 

7 

7 

7 

7 

7 

T 

.97 

.28 

7 

.o» 

,09 

,17 

7 

,08 

.09 

.22 

.03 

I 

7 

T 

7 

,00 

.31 

.09 

T 

,09 

,01 

.04 

.12 

7 

.1« 

T 

7 

,03 

.03 

,09 

.03 

.32 

,01 

,02 

.08 

■  15 

■  01 

.09 

.  1' 

•  02 

.10 

.17 

7 

,04     7  T 

,24 

7 

.11 

■  04 

,  1  3 

7 

7 

7 

7 

.17 

7 

,09 

7 

.37 

,10 

,06 

.03 

■  12 

■  04 

T 

.02 

•  11 

7 

.03 

7 

,08 

.2] 

,04 

.06 

.03 

,08 

.33 

T 

.02 

.13 

I 

.14 

■  02 

7 

,02 

.17 

T 

•  06 

T 

7 

•  11 

.11 

T 

7 

,11 

T 

y 

T 

.30 

.04 

.01 

7 

7 

7 

.19 

.06 

7 

■  03 

,01 

7 

7 

7 

.09 

,01 

.03 

,09 

.22 

T 

,09 

.07 

7 

.03 

7 

.07 

7 

.oa 

X 

T 

.02 

.03 

,03 

.3« 

T 

7 

T 

7 

T 

,09 

.14 

7 

.06 

.01 

7 

7 

T 

.04 

.62 

.13 

*1S 

,01 

.09 

.03 

.11 

,01 

7 

.07 

,02 

.5S 

•  10 

.23 

7 

.22 

7 

7 

7 

7 

.62 

■  02 

.02 

,12 

7 

.03 

.01 

.03 

.22 

.09 

7 

.04 

.04 

7 

.17 

.04 

7 

,14 

.02 

.13 

T 

•  02 

,01 

.01 

■  01 

7 

■  01 

,02 

,14 

.02 

7 

.04 

.09 

.10 

.02 

.30 

.08 

7 

.04 

.03 

.02 

.02 

.07 

7 

.04 

7 

7 

■  30 

.02 

,03  ,11 

.  19 

.12 

■  09 

.05 

.  1  1 

.10 

7 

.03 

7 

•  26 

,08 

.09 

7 

,03 

.04 

.13 

7 

.03 

.05 

7 

.06 

•  19 

,02  ,02 

.01 

T 

.01 

■  01 

.01 

.02 

•  03 

.3( 

.03 

7 

.02 

.10 

.07 

.06 

.01 

•  01 

7 

T 

.17 

T 

T 

7 

.10 

.07 

7 

7 

T 

7 

.il 

.14 

7 

T 

.19 

.07 

.11 

■  44 

.03 

.03 

7 

.01 

,04 

7 

■  03 

.08 

.05 

7 

.14 

7 

•  03 

.10 

.02 

7 

.03 

.03 

•  02 

.85 

.13 

.01 

.14 

.07 

7  7 

.19 

.06 

T 

.04 

.05 

7 

.09 

7 

.01 

.02 

•  09 

,02  7 

,01 

.22 

7 

7 

,02 

7 

.02 

.11 

.05 

.02 

7 

.65 

.15 

,22 

7 

.28 

7 

.16 

.03 

.03 

.02 

,07 

•  01 

i.oa 

.10 

.10 

.08 

.20 

7 

•  20 

,20 

.20 

.82 

.39 

.02 

■  03  7 

,02 

,03 

.03 

.08 

.04 

.11 

.65 

•  28 

.05 

.19 

.11 

.06 

.07  j 

NORTHEASTERN  VALLEVS 
08 

CHALLIS 

CMILLV  BARTON  FLAT 

DUBOIS  3<>  M 

GIBBONSVlLLE 

HACKAY  ftA>NGER  STATION 


ABERDEEN  £XP  STATION 
AMERICAN  FALLS  1 
ARCO  3  NW 
ASHTON  1  S 

blackfoot  2  ssw 

craters  of  the  moon  nm 
Dubois  exp  station 
fort  mall  indian  aqncy 

HAHtR  <•  NM 
HOt»E 

IDAHO  FALLS  2  ESE 
IDAHO  FALLS  FAA  AP 
IDAHO  FALLS  «2  NIn  MB 
IDAHO  FALLS  «6  W  MB 
MALTA   1  NE 

POCATELLO  WB  AIRPORT  / 

SAINT  ANTHONY 

SUGAR 

EASTERN  HIGHLANDS  10 

ARSON  2  NM 
BLACKFOOT  DAM 
CONDA 
DRIGGS 
GRACE 

IDAHO  FALLS    16  SE 
ISLAND  PASK  0AM 
KILGORE 

LIFTON  PUMPING  STATION 
MALAD 

MALAD  CITY  FAA  AP 
MC  CAMMON 

MONTPELIER  RANGER  5TA 
OAKLEY 

PALISADES  DAM 

POCATEULO  2 

PRESTON  2  SE 

RIRIE   12  ESE 

STREVELL 

SWAN  VALLEY    I  W 


Sm  t«to[«nc*  noiM  loUowIng  Station  Indai. 


DAILY  TEMPERATURES 


IDAHO 

FEBRUARY  ige*. 


Station 

Day  OI  Month 

• 

OI 
4 

g 

g 

10 

jj 

12 

13 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

28 

27 
27 

28 

29 

30 

31 

o 
> 

< 

PANHANDLE  01 

BAyVIE»  MODEL  8»S!N 

MAX 

MIN 

38 

40 

35 

33 

48 

36 

36 

35 

34 

43 

43 

38 

33 

34 

35 

35 

37 

42 

43 

41 

15 

35 
15 

42 

13 

37 
1 3 

46 

25 

40 
1  3 

36 
19 

42 
1 3 

42 
14 

45 

19 

38.8 
16.5 

BCNNERS  FERRY   1  SW 

MAX 
MIN 

<>2 

37 

43 

48 

44 

37 

35 

35 

43 

42 

42 

36 

38 

36 

37 
25 

36 

45 

42 

45 

40 
1 6 

42 
16 

43 

1 5 

46 
1 3 

42 

29 

36 
15 

43 

19 

44 

15 

42 
19 

40 
30 

40.8 
21.1 

CABINET  GORGE 

MAX 
HIN 

37 
3 1 

40 
26 

42 

25 

50 
20 

41 
29 

36 
25 

40 
1 2 

40 

37 

41 

39 

33 

38 
25 

33 

33 
24 

34 

43 
30 

39 
22 

44 

22 

42 
14 

45 
14 

42 
1 3 

45 

12 

39 
27 

40 
12 

41 
1 3 

44 

1 1 

41 
14 

37 
27 

39.9 
20.6 

CCEUR  0  »LENE  RS 

MAX 
MIN 

«2 
35 

42 
26 

41 

2  7 

48 

26 

50 
26 

38 
22 

34 
18 

42 

19 

44 

24 

48 
3 1 

49 

40 

1 5 

37 
17 

32 
14 

39 
23 

36 
3 1 

39 
26 

49 
29 

44 

26 

45 

20 

40 
19 

46 
2 1 

44 

2 1 

48 

25 

45 
15 

40 
20 

44 

19 

46 

20 

43 

22 

42.4 

23.3 

pcrtmill 

MAX 
MIN 

26 

41 

1 5 

41 

2  1 

41 

43 

25 

37 
10 

34 

34 
1 

39 
2 1 

43 

41 

32 

38 
1 8 

34 

34 

19 

37 

47 

20 

43 

2 1 

43 
2  3 

39 
1  1 

40 
12 

42 
1  5 

40 
1  7 

43 
25 

37 
10 

43 
12 

39 
8 

39 
12 

41 
26 

39.6 
16.0 

PRIEST  RIVER  EXP  ST» 

MAX 
MIN 

39 
30 

32 
2  3 

42 

2  5 

44 

2  1 

39 
24 

34 

1 1 

37 
1 2 

40 
1 2 

41 

38 

39 

31 

35 
2 1 

31 
1 6 

34 
22 

32 

41 
2 1 

37 
24 

45 

1 8 

43 

1 1 

45 
12 

45 

6 

43 

10 

41 
20 

39 
8 

43 

1  7 

43 
8 

38 
12 

37 
19 

38.9 
18.0 

SAINT  "ARIES 

MAX 
HIN 

36 
3 1 

35 
22 

42 
26 

48 

43 

33 
1  7 

40 
1  3 

40 

38 

41 

29 

40 

30 
9 

33 

36 
9 

32 
26 

30 

41 

28 

39 
27 

41 
24 

39 
15 

46 

16 

41 

1 3 

48 
1 3 

38 
27 

35 
9 

39 
1 3 

44 

13 

43 
16 

37 
24 

36.9 
20,3 

SANDPCINT   EXP  STATION 

HAX 
HIN 

37 
32 

36 

22 

43 

47 

41 

35 
1  7 

39 

40 

41 

39 

40 

33 

37 

31 

35 
26 

33 

42 
28 

39 

46 

18 

44 
14 

41 

12 

40 
13 

43 
12 

40 
27 

37 
12 

42 
24 

44 

12 

42 
14 

37 
26 

39.4 
20.4 

TENSED 

HAX 
HIN 

39 
33 

39 
2 1 

47 

29 

48 
26 

38 
25 

35 
18 

44 
18 

45 

45 
26 

48 
32 

43 

37 
1 2 

34 
12 

37 
5 

34 

2  7 

36 

40 
2  8 

44 

30 

44 

2  5 

44 

1  8 

46 

19 

44 

1  3 

49 

20 

46 

28 

39 
1 3 

42 
24 

49 

16 

44 

26 

39 

26 

42.1 
22,5 

NORTH  CENTRAL 
PRAIRIES  02 

CCTTONnOOO 

MAX 
MIN 

37 
26 

39 
22 

40 
1 8 

37 
1 8 

37 
23 

32 
8 

41 
1 4 

42 
18 

41 

44 

37 

35 
8 

31 

35 
6 

37 

33 

39 

40 

42 

35 
1  7 

43 
1 5 

42 
1  7 

45 
19 

40 
26 

36 
7 

35 
1 4 

44 
1  6 

45 
2 1 

39 
26 

38.7 
20.0 

GRANGEvILLE 

MAX 
HIN 

38 
30 

40 
24 

44 

48 

34 

19 

36 
1 5 

43 

1 6 

44 

46 

44 

38 

33 

33 

39 

35 

36 

42 

45 

44 

36 

44 

1 6 

46 
25 

53 

20 

44 

20 

36 

1 1 

39 
22 

46 
1 7 

49 
26 

41 
26 

41.2 
22.2 

MCSCO*.  U  OF  I 

HAX 
HIN 

37 
26 

36 
1  5 

38 
2  7 

42 

2  7 

41 
25 

35 
15 

37 

14 

37 
2  3 

40 

29 

45 

3  1 

39 
2  7 

31 
1 2 

32 
25 

33 
1 3 

34 

2  7 

34 

28 

41 
32 

41 

30 

40 
18 

37 
1 5 

41 

20 

40 
14 

41 
1  8 

43 

20 

40 
14 

38 
28 

39 
15 

43 
26 

38 
25 

38.4 
22.0 

NE2PERCE 

HAX 
MIN 

38 
28 

37 
16 

40 
25 

44 

29 

40 
22 

33 
13 

39 
12 

40 

23 

37 
33 

41 

33 

37 
20 

30 
10 

33 
25 

35 
10 

35 
25 

34 

28 

40 

30 

42 

32 

39 

27 

34 
19 

40 

20 

42 
19 

45 

21 

41 
25 

35 
11 

36 
20 

43 

18 

45 

28 

40 
24 

38.5 
22,3 

PC  TL  ATCH 

MAX 
HIN 

40 
31 

42 
24 

46 
2 1 

47 
27 

45 
27 

37 
13 

41 
17 

44 

2  1 

47 
32 

47 
32 

43 

30 

36 
14 

35 
25 

38 
6 

38 
28 

36 
2  7 

42 
3 1 

47 

30 

43 

2  7 

40 
1  7 

45 
19 

42 

16 

47 
19 

46 

28 

46 

12 

41 

20 

46 
15 

45 
29 

39 
27 

42.4 
23.1 

kINCMESTER  1  SE 

HAX 
HIN 

36 

20 

40 
1 5 

47 
20 

48 
28 

40 
20 

34 
10 

43 

5 

46 
18 

41 

20 

48 
24 

46 

26 

37 
9 

34 
24 

35 
9 

35 
28 

35 

41 

2  5 

42 

32 

42 

2b 

37 
12 

47 

1 5 

45 
1  5 

47 

25 

38 

22 

34 

3 

35 
14 

41 
17 

42 

25 

39 

20 

40.5 
19.0 

NORTH  CENTRAL  CANYONS 
0] 

FENN  RANGER  STATION 

HAX 
HIN 

*l 

29 

36 
32 

47 

28 

47 

25 

47 
24 

38 
22 

35 

20 

43 
1 9 

44 

20 

38 

39 

39 

37 
20 

40 

41 

27 

36 
29 

39 

44 

3 1 

41 
32 

47 
22 

41 

20 

47 

20 

46 

20 

51 
2 1 

42 

20 

41 
19 

46 

19 

50 
20 

46 

22 

42.4 
24.1 

KCOSKIA 

HAX 
HIN 

»6 
29 

40 

28 

50 
25 

51 
22 

48 

28 

39 
17 

46 
18 

48 

20 

44 

32 

43 

42 

30 

38 
1 7 

37 
26 

46 

40 
28 

44 

51 
3 1 

46 

51 

41 

19 

51 
18 

50 
16 

55 
18 

46 

32 

42 
1 5 

47 
16 

54 
1 5 

53 
20 

51 
28 

46.2 
24.1 

LEMISTON  NB  AIRPORT 

HAX 

HIN 

48 

31 

40 

27 

49 

30 

52 
32 

43 

26 

39 
21 

42 

23 

44 

2  3 

51 

33 

48 

45 
24 

39 

2  2 

45 

26 

46 
23 

44 

33 

45 

53 
40 

52 

49 
28 

40 

23 

48 

22 

49 
22 

52 
25 

43 

26 

42 
19 

50 
2  1 

50 
23 

52 
33 

47 

31 

46.4 
27.2 

OROFINO 

HAX 
HIN 

42 

33 

50 
32 

54 
29 

55 
25 

45 
30 

42 
21 

49 
21 

50 
24 

48 

33 

42 

30 

44 

33 

39 
21 

37 
32 

49 
27 

40 

29 

42 

32 

51 
33 

48 

35 

51 
32 

43 

23 

53 
21 

51 

22 

55 
22 

45 

33 

45 
19 

50 
20 

55 
19 

55 
25 

46 

30 

47.5 
27.1 

RIGGINS  RANGER  STATION 

MAX 
MIN 

42 
33 

46 
29 

47 

28 

48 
29 

48 
29 

40 
23 

46 
24 

47 
26 

41 
33 

54 

33 

54 

36 

48 

22 

42 

29 

44 

25 

43 

30 

43 
29 

50 
36 

SO 
37 

52 
37 

49 

25 

48 

25 

53 
25 

52 
28 

48 

35 

41 

19 

50 
23 

52 
23 

53 
30 

51 

32 

28)7 

Sl*TE  CREEK  RS 

HAX 
HIN 

46 
34 

46 
26 

54 
32 

55 
32 

52 
31 

40 
22 

50 
23 

50 
24 

50 
42 

57 
29 

55 
36 

44 

2 1 

44 

30 

45 
24 

45 
38 

41 

30 

46 
36 

53 
38 

52 
36 

49 

20 

49 
19 

54 

21 

56 
2 1 

56 
35 

46 

16 

50 
26 

53 
18 

55 
36 

91 
34 

49.9 
28.8 

CENTRAL  MOUNTAINS  0« 

ANDERSON  DAM 

HAX 

HIN 

42 
26 

34 

22 

29 
9 

29 
9 

35 

10 

28 
5 

35 
6 

33 

17 

46 

1 3 

42 

2 1 

40 
26 

34 
9 

34 

10 

33 
6 

29 
12 

36 

41 
26 

44 

22 

46 
34 

39 
12 

39 
1 1 

36 
25 

39 
1 3 

36 

1  7 

31 
7 

34 
4 

37 

10 

32 
9 

35 
14 

36.2 
U.3 

ARR0W*OCK  0*M 

HAX 

HIN 

39 
24 

36 

1 3 

25 
8 

24 

34 

1  3 

32 

24 

28 

34 

1 2 

38 

37 

37 

33 

33 

33 

33 

41 

41 

42 

40 

35 
14 

36 
23 

39 
1 2 

36 
19 

34 

1 2 

37 
6 

39 
1 0 

42 
14 

40 

22 

39.3 
19.8 

ATLANTA  J 

MAX 
MIN 

40 
15 

31 
-  2 

30 
-  1 

30 
1 

39 
2 

33 
-  9 

34 
-  5 

36 

1 

40 

10 

42 

1 5 

46 

0 

40 

-  5 

36 
-  3 

25 
-10 

35 
-  8 

26 

32 
18 

36 
8 

*l 

14 

36 

36 
-  3 

41 
-  2 

39 
1 

40 
1 1 

25 
-10 

26 
-10 

35 
-  8 

36 
-  2 

40 
4 

39.6 
,9 

AVERY  RANGER  STATION 

HAX 
HIN 

40 
25 

40 
25 

39 
30 

39 
22 

40 
27 

38 
18 

35 
12 

37 
16 

37 
16 

39 
33 

37 
3 1 

35 
1 1 

34 
2 1 

38 
14 

38 
26 

36 
3  1 

40 
22 

38 
26 

40 

25- 

41 

1  7 

42 

14 

43 
14 

43 
14 

39 
28 

38 
8 

41 

1 1 

41 

12 

43 

12 

44 

15 

39.1 
19.9 

BIG  CREEX   1  S 

HAX 
HIN 

34 
19 

36 
6 

41 

5 

49 
3 

43 
16 

32 
-13 

44 
-  3 

45 

2 

42 
18 

50 
20 

38 

22 

29 
-15 

26 
15 

33 
-  9 

29 
10 

31 
15 

32 
21 

39 
19 

39 
19 

32 
-10 

43 
-10 

39 
10 

47 
-  7 

35 
25 

28 
-20 

30 
-15 

44 
-10 

42 
-  6 

36 
16 

37.9 
4.9 

BtNGALOo  RANGER  STA 

HAX 
MIN 

BLRKE  1  ene 

HAX 
MIN 

35 
28 

33 
14 

34 

18 

37 
19 

36 
21 

28 
1 1 

32 
7 

37 
16 

35 
23 

35 
26 

34 

25 

27 
5 

27 
21 

29 
10 

29 
13 

29 

14 

35 
26 

34 

2 1 

35 
17 

36 
1 1 

38 

10 

39 

38 
9 

35 
24 

30 
2 

32 
6 

37 

7 

37 
13 

30 
22 

33.6 
15.6 

CASCADE  1  NW 

HAX 
HIN 

32 
21 

31 
3 

19 
-  3 

22 
-  2 

33 
9 

27 
-1 1 

27 
-  3 

26 
-  3 

37 
10 

43 

9 

41 

20 

29 
-  6 

26 
8 

27 
-  6 

27 

14 

30 
15 

35 
2 1 

37 
2  1 

37 
20 

34 

0 

31 
3 

39 
16 

38 
5 

35 
24 

29 
-  6 

31 
-  7 

31 
-  6 

34 
-  5 

37 
14 

31.9 
6.0 

COBALT 

HAX 
HIN 

29 
20 

32 
10 

39 

0 

35 
4 

31 
6 

32 
1 1 

35 

0 

36 

0 

37 
11 

45 

10 

37 
18 

34 

-10 

32 
6 

35 
-  5 

32 

0 

33 
10 

39 
15 

41 

20 

41 

1 1 

32 
-  2 

36 
-  3 

40 

41 

0 

30 
15 

29 
-16 

40 
-12 

44 

7 

37 

0 

42 
21 

36.1 
5.0 

OEADWOOD  DAM 

HAX 
HIN 

36 
22 

34 
-11 

40 
-  5 

43 
10 

41 

2 

31 
-17 

37 

40 
-  8 

42 

1 1 

49 
14 

43 

20 

31 
-H 

29 

32 

29 
0 

26 

34 

37 

38 

39 

45 
-  5 

42 

42 
-  3 

36 
1* 

29 
-14 

32 
-15 

39 
-15 

37 
-  8 

34 

5 

36.9 
1.0 

DEER  POINT 

HAX 
MIN 

30 
18 

28 
14 

33 
16 

37 
22 

36 
8 

30 
12 

27 
13 

32 
16 

36 
23 

36 
29 

32 
16 

21 
9 

18 
11 

27 
« 

19 
12 

26 
10 

23 
12 

26 
16 

28 
15 

25 
14 

30 
18 

32 
18 

29 
21 

29 

13 

20 
6 

19 
10 

29 
14 

26 
16 

24 

10 

28.0 
14,6 

DIXIE 

MAX 
HIN 

30 
19 

32 

10 

39 
0 

42 
•  2 

31 
16 

29 
-16 

38 
>  6 

38 
-  3 

3S 
16 

46 
8 

3* 

16 

28 
-16 

26 
8 

25 
-  4 

26 
6 

29 
14 

33 
19 

35 
20 

30 
17 

28 
-14 

39 
-12 

37 

38 
-10 

31 
16 

26 
-29 

28 
-16 

35 
-13 

37 
-  7 

29 
9 

32.* 
1.5 

ELK  CITY 

HAX 
HIN 

37 
17 

28 
18 

31 
13 

47 

17 

48 

21 

30 
1 

30 
1 

45 
-  3 

46 

4 

39 
26 

33 
6 

35 
9 

35 
11 

35 
12 

34 

19 

33 
21 

34 

26 

40 

26 

36 
-  3 

37 
-  4 

47 

49 
-  3 

33 
-17 

34 
-16 

32 

-  4 

47 
-  4 

49 

1 

37.9 
7.1 

ei»  RIvER  I  S 

MAX 
MIN 

40 
28 

37 
16 

38 

20 

42 

13 

46 
14 

33 
8 

34 
5 

42 

7 

45 

12 

40 

22 

38 
28 

36 
1 

33 

10 

32 
12 

37 
22 

34 

26 

35 
30 

41 
24 

39 
21 

44 

8 

40 
4 

47 

43 
6 

46 

10 

36 
-  3 

36 
1 

41 

2 

44 

6 

46 
9 

39.6 
12.7 

DAILY  TEMPERATURES 

Contlnu»d  . 


Day  01  Month  a 

  « 


Station 

I 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Aver 

fairfielO  ranger  sta 

MAX 
MIN 

34 
\  it 

28 

1 

16 
-1 1 

22 
-1 1 

33 
-  6 

18 
-17 

21 
-  7 

27 
-  6 

40 
I 

36 
5 

41 

17 

29 
-  5 

30 
3 

24 
-  4 

24 
-  7 

26 
-  5 

35 
18 

36 
6 

41 

23 

30 
.  4 

24 
-  8 

35 
1 

29 
-  8 

27 
-  1 

23 
-  9 

29 
-15 

36 
-  9 

30 
-  8 

27 
1 

29.6 
-  1.7 

GALENA 

MAX 
MIN 

GARDEN  VALLEY  RS 

MAX 
MIN 

36 

e 

36 
.  2 

34 
4 

37 

36 

36 
4 

38 
2 

36 
13 

36 
10 

44 
4 

42 

22 

32 
14 

36 
13 

37 
2 

29 
16 

39 
10 

44 

16 

46 

20 

45 
29 

46 

8 

47 
6 

47 
16 

49 

6 

45 
9 

39 
6 

39 
2 

45 

2 

42 
16 

44 

22 

40,  1 
9.8 

GROUSE 

MAX 
MIN 

30 
,  1 

?8 

4 

31 
*13 

32 
*  9 

26 
-14 

24 
-14 

32 
.  6 

36 
-  9 

38 
-  3 

33 
13 

26 
•  6 

25 
3 

26 
-  4 

27 
-  2 

26 
-  4 

33 
-16 

33 
3 

38 
7 

35 
6 

33 
-  7 

34 
-  9 

36 
-  7 

37 
-  7 

31 
-  1 

27 
-  6 

25 
-19 

32 
-13 

30 
-17 

33 
-11 

31.0 
-  5.6 

HAILEy  RANGER  STATION 

MAX 
MIN 

;e 

1 8 

36 
9 

30 
.  5 

25 
.  1 

29 
.  3 

31 
-  1 

23 
0 

26 
-  5 

26 

0 

39 
8 

40 
10 

39 
7 

26 
6 

26 
0 

24 
-  1 

28 
-  6 

24 

0 

39 
2 

34 

7 

37 
-  1 

27 
0 

25 
3 

37 
3 

30 
2 

29 
2 

20 
-10 

23 
-  7 

30 
-  2 

32 
2 

29.9 
1.3 

HEADQUARTERS 

MAX 
MIN 

40 
31 

35 
17 

39 
16 

43 
15 

47 
16 

36 
11 

30 
7 

40 
6 

47 
12 

36 
22 

37 
24 

37 
1 

33 

7 

33 
11 

36 
19 

33 
22 

35 
28 

38 
30 

36 
23 

42 

10 

40 
6 

46 

7 

43 

7 

47 
10 

35 
-  2 

36 
1 

35 
4 

45 
5 

44 
14 

38.9 
13.3 

HILL  CITY 

MAX 
MIN 

32 
1 5 

29 
.  3 

23 
-13 

24 
-14 

30 
-  7 

22 
-16 

30 
.  1 

33 
4 

39 

7 

39 
3 

33 
18 

30 
-  6 

26 

6 

23 
-10 

22 
-  7 

27 

-  a 

33 
19 

35 

20 

42 
24 

32 
-12 

32 
-  9 

37 
-11 

33 
-  8 

29 
1 

24 

-14 

26 
-  4 

26 
-  6 

30 
-12 

28 

0 

30.0 
-  1.5 

IDAHO  CITY 

MAX 
MIN 

35 
26 

35 
6 

36 
5 

36 
1 

32 
2 

32 
-  6 

39 

0 

41 
6 

45 

15 

47 

15 

40 
22 

34 
-  1 

33 
13 

33 
-  4 

30 
10 

32 
15 

41 

19 

40 
14 

40 

29 

39 
6 

42 
6 

41 

12 

40 
6 

38 
12 

34 
-  4 

36 
2 

39 
0 

41 
2 

39 
13 

37,7 
8.4 

KELLOGG 

MAX 
MIN 

<.3 

33 

37 
26 

39 
27 

45 
22 

51 
26 

38 
22 

36 
16 

41 
16 

39 
20 

41 
27 

42 
33 

40 
14 

34 
15 

36 
13 

36 
18 

35 
26 

36 
31 

43 
27 

46 
26 

46 

19 

42 

20 

47 
18 

44 
17 

50 
22 

40 
14 

39 
16 

41 
17 

44 

19 

47 
24 

41.4 
21.8 

LOWMAN  3  E 

MAX 
MIN 

40 
28 

36 
26 

32 
8 

36 
15 

36 
9 

35 
0 

38 
6 

32 
5 

47 
19 

52 
22 

50 
27 

41 

6 

36 
16 

35 
0 

35 
11 

37 
19 

44 

13 

49 
21 

47 

23 

42 

7 

36 
6 

48 
14 

46 
12 

42 

19 

39 
3 

39 
3 

44 
4 

41 

9 

37 
25 

40.6 
13.1 

MC  CALL 

MAX 
MIN 

31 

10 

29 

34 

0 

33 
7 

34 

3 

29 
-  4 

32 
.  2 

33 

0 

34 

20 

39 
18 

36 
19 

25 
-  4 

25 
12 

26 
-  6 

26 
6 

24 
15 

35 
16 

33 
23 

33 
12 

36 

1 

37 
2 

36 
16 

37 
4 

36 
10 

30 
.  5 

31 
-  7 

34 
-  6 

34 
.  1 

32 
4 

32.3 
5.6 

MOOSE  CREEK  RANCH 

MAX 
MIN 

MULLAN  FAA 

MAX 
MIN 

33 
26 

38 
16 

49 

21 

54 

22 

35 
16 

30 
13 

44 

10 

45 
14 

40 

27 

44 

29 

35 
15 

33 
9 

31 
20 

37 
11 

33 
23 

34 
25 

41 
26 

39 
23 

46 

22 

44 
14 

49 
15 

54 
16 

54 
14 

33 
11 

37 
5 

40 
14 

45 
10 

46 
17 

33 
23 

40.6 
17.4 

NEW  MEtOOMS  RANGER  STA 

MAX 
MIN 

34 
14 

34 

1 1 

26 
_  I 

29 
-  6 

30 
-  7 

29 
-14 

27 
-14 

32 
-  8 

32 
1 

39 
11 

35 
1 1 

37 
-13 

25 
-13 

27 
•  6 

32 
1 

26 
14 

30 
11 

39 
9 

39 
23 

36 
-  7 

34 
-  7 

37 
-  5 

41 
-  6 

39 
2 

32 
.14 

31 
-10 

34 
.16 

37 
.  6 

35 
-  5 

33.1 
-  1.7 

PIERCE 

MAX 
MIN 

35 
27 

34 

23 

36 
19 

37 
16 

37 
16 

31 
5 

31 
4 

36 

37 
1 1 

36 
20 

34 
21 

33 
1 

33 
4 

30 
10 

33 
15 

33 
26 

34 
27 

38 
29 

37 
27 

39 
8 

38 
5 

40 
6 

41 
6 

41 
9 

35 
-  3 

33 
.  4 

37 
2 

40 

2 

43 

8 

35.9 
11.9 

POWELL 

MAX 
MIN 

39 
9 

36 
6 

37 
14 

40 

7 

42 

6 

32 
3 

30 
15 

37 
14 

36 
16 

36 
29 

45 
29 

42 
8 

35 
7 

30 
19 

32 
14 

30 
18 

32 
24 

34 
27 

36 
26 

36 
22 

36 
1 1 

39 
1 1 

45 

13 

42 
20 

40 

-  3 

32 
.  4 

37 
5 

40 
6 

42 
6 

37.0 
13.2 

STANLEY 

MAX 

34 
22 

31 
-18 

25 
-15 

25 
.  5 

35 
4 

15 
-28 

29 
-  9 

25 
-12 

42 
2 

50 
10 

36 
14 

22 
-22 

25 
4 

20 
-21 

27 
•  9 

26 
-  6 

31 
17 

36 
11 

38 
20 

32 
.19 

37 
-14 

37 

-  1 

32 
.12 

31 
12 

24 
-27 

25 
.23 

36 
.20 

40 
.14 

34 
2  7 

31.2 

SUN  VALLEY 

MAX 
MIN 

34 

10 

30 
6 

29 
-  6 

32 
-  4 

30 

27 
- 1 1 

30 
-  1 

35 
-  7 

41 

0 

42 
6 

39 
2  3 

35 
-  7 

26 
1 

29 
-  1 

26 
-  6 

28 
- 1  1 

35 
-  7 

41 
6 

36 
16 

32 
-  8 

35 
-  1 

36 
6 

35 
-  1 

33 
1 

25 

31 
-14 

34 
.10 

33 
.10 

32 
-  3 

32,6 
-  1,4 

WALLACE  WOODLAND  PARK 

MAX 
MIN 

43 
30 

35 
22 

36 
19 

39 
19 

50 
26 

35 
15 

31 

9 

36 
9 

43 

15 

41 
27 

42 
32 

34 
7 

34 
9 

33 
10 

35 
13 

34 
26 

36 
28 

40 
22 

41 

23 

40 
14 

40 

13 

42 
12 

40 
12 

47 
13 

36 
6 

36 
6 

38 

10 

44 

10 

44 
16 

36,8 
16,3 

WARREN 

MAX 
MIN 

34 
9 

36 
-  7 

46 
•  7 

47 

3 

36 
1 1 

31 
-16 

42 
-  4 

46 
-  1 

42 
16 

49 

10 

41 
17 

35 
-16 

31 
11 

30 
-15 

28 
8 

30 
10 

29 
16 

36 
12 

35 
14 

30 
-15 

46 
-12 

39 
1 

46 
.11 

28 
6 

26 
-27 

33 
-14 

40 
.19 

41 
.  4 

36 
6 

37,0 
-  ,T 

SOUTHWESTERN  VAllEyS 
OS 

BOISE  LUCKY  PEAK  DAM 

MAX 
MIN 

42 
18 

33 
16 

34 
12 

32 
12 

32 
16 

41 
16 

44 
24 

37 
17 

34 
19 

35 
15 

14 

37 

44 
26 

45 
27 

42 
22 

46 

20 

38 
2  1 

37 
16 

38 
16 

37 
18 

BOISE  »B  AIRPORT 

MAX 
MIN 

36 
22 

28 
15 

26 
1  3 

28 
12 

30 
1 1 

28 
10 

31 
1  2 

31 

12 

32 
15 

37 
20 

34 
24 

34 

12 

31 
19 

30 
11 

30 
22 

34 
19 

40 
29 

44 
25 

38 

26 

34 
16 

42 
20 

39 
20 

43 
23 

36 
27 

34 

18 

35 
1  7 

34 

17 

39 
20 

36 
23 

34,3 
18,3 

BRUNEAu 

MAX 
MIN 

42 
30 

39 
21 

30 
1  3 

36 
14 

36 
16 

34 

10 

39 
13 

39 
13 

44 
16 

48 

21 

43 

23 

41 
19 

40 
22 

35 
16 

33 
21 

42 
23 

41 

27 

51 
29 

47 
22 

44 

1  7 

48 

16 

45 
21 

48 

18 

43 

22 

39 
12 

45 
14 

39 
15 

43 
19 

45 
23 

41,3 
16.9 

calDwell 

MAX 
MIN 

39 
24 

36 
12 

39 
9 

33 
8 

32 
12 

31 
13 

32 
12 

36 
1  1 

36 
15 

37 
17 

41 

23 

36 
25 

37 
17 

38 
16 

37 
23 

39 
23 

49 
31 

46 

26 

44 
25 

43 

20 

45 

21 

47 
23 

46 
22 

46 
24 

41 

2C 

16 

44 

16 

47 
23 

45 
23 

40.1 
19.0 

CAMBRIDGE 

MAX 
MIN 

36 
24 

30 
1 1 

20 
.  5 

14 
-11 

21 
-15 

33 
0 

27 
-  7 

18 
-10 

29 
-  3 

39 
2 

31 
5 

31 
-  6 

28 
9 

23 
.  5 

31 
-  3 

32 
16 

31 
3 

36 
7 

45 
14 

38 
6 

31 
-  2 

43 
3 

37 
7 

44 

0 

35 
-  I 

29 
-  7 

28 
.10 

29 
-  7 

36 
.  2 

31.3 
.4 

COUNCIL 

MAX 
MIN 

35 
20 

29 

0 

25 
-  5 

23 
-  8 

33 
.  7 

32 
16 

28 
.  3 

25 
-  5 

31 
5 

30 
4 

38 
9 

35 
-  3 

29 
12 

25 
-  4 

26 
6 

30 
17 

36 
8 

37 
15 

39 
17 

37 
13 

34 
6 

46 
12 

3y 
13 

35 
9 

36 
8 

29 
.  6 

29 
-  5 

31 
-  2 

33 
5 

32,2 
5,1 

DEER  Flat  dam 

MAX 
MIN 

34 

20 

33 
11 

31 
1 1 

32 

1 1 

36 
1 1 

34 

12 

36 
12 

34 
12 

36 
15 

35 
16 

40 
21 

35 
26 

37 
12 

36 
15 

35 
24 

39 
20 

47 
31 

44 
27 

43 
27 

41 
23 

43 

22 

46 
26 

43 
25 

41 

27 

40 

22 

40 
18 

40 
18 

44 
24 

46 
25 

38,6 
19.4 

EMMETT  2  E 

MAX 
MIN 

42 
25 

36 
13 

34 
7 

32 
1 1 

31 
5 

35 
9 

36 
10 

32 
9 

37 
13 

40 
15 

40 
23 

37 
13 

37 
15 

40 

10 

36 
23 

37 
26 

46 

26 

46 
25 

43 
23 

41 

17 

44 
19 

46 

19 

46 
21 

40 
22 

38 
2  1 

41 

16 

41 
15 

46 

18 

43 

21 

39,4 
16,9 

GLENNS  FERRY 

MAX 
MIN 

41 

27 

39 
14 

31 
9 

35 
8 

36 
13 

32 

31 
5 

35 
6 

37 
13 

44 
19 

43 

30 

36 
13 

38 
24 

35 
7 

35 
18 

40 

20 

46 
29 

48 
28 

45 
32 

40 
17 

45 
14 

44 
25 

45 
16 

43 
21 

37 

20 

40 
9 

36 
13 

43 
22 

44 

26 

39,6 
17,3 

GRAND  VIEW  i  WNW 

MAX 
MIN 

42 
26 

41 

23 

33 
14 

35 
12 

32 
17 

37 

10 

41 
1 1 

36 
12 

50 
17 

45 

25 

42 
16 

41 

13 

39 
20 

36 
21 

45 
21 

53 
25 

52 
24 

46 
24 

46 
15 

50 
1  5 

47 
19 

44 

21 

41 
18 

9 

45 

42 
13 

47 
16 

46 

20 

42,6 
17,6 

KLNA  2  NNE 

MAX 
MIN 

36 
27 

32 
17 

30 
13 

31 
11 

32 
12 

32 
9 

38 
11 

37 
12 

39 
16 

40 
18 

37 
24 

37 
17 

35 
12 

34 
14 

33 
21 

37 
22 

43 
30 

46 

27 

44 

27 

37 
20 

41 

21 

43 

22 

42 
19 

38 
17 

40 
15 

44 

21 

43 

22 

37,8 
18,4 

MOUNTAIN  HOME  I  SE 

MAX 
MIN 

37 
28 

36 
13 

30 
5 

32 
9 

30 
11 

30 
4 

39 
5 

40 

5 

42 
8 

40 
12 

37 
25 

37 
10 

35 
20 

32 
12 

30 
10 

33 
21 

40 
21 

44 

20 

41 
26 

43 
15 

41 

16 

39 
24 

39 
18 

40 
21 

35 
18 

35 
13 

34 
12 

38 
17 

36 
19 

36.7 
15,1 

OLA  5  S 

MAX 
MIN 

PARMA  EXPERIMENT  STA 

MAX 
MIN 

31 

10 

35 
13 

29 
3 

30 

26 

33 

5 

34 
3 

32 
3 

28 
4 

34 
6 

34 
11 

37 
8 

35 

10 

34 

10 

36 
10 

33 
16 

39 
17 

40 
18 

42 

20 

41 

15 

36 
15 

38 
17 

44 

22 

42 
24 

38 
20 

37 
16 

35 
17 

40 

19 

39 
26 

35.6 
12.7 

PAYETTE 

MAX 
MIN 

40 
24 

35 
12 

27 
6 

26 
2 

37 
-  1 

35 
5 

32 
3 

27 
3 

33 
8 

36 
9 

43 
16 

33 
10 

36 
15 

34 
11 

35 
18 

41 
19 

47 
16 

41 

16 

47 
20 

44 

15 

39 
13 

50 
15 

47 
16 

43 

17 

40 
13 

36 
10 

38 
10 

40 
14 

46 

16 

36,3 
12.1 

SWAN  FALLS  POWER  HOUSE 

MAX 
MIN 

41 

29 

40 
24 

39 
21 

38 
18 

36 
21 

36 
20 

43 

20 

40 

20 

46 

22 

63 
24 

43 

29 

41 
23 

40 
20 

41 

23 

36 
26 

44 

26 

50 
31 

62 
29 

48 

29 

44 

26 

47 
24 

47 
25 

52 
26 

52 
28 

41 

24 

43 
U 

45 
21 

46 
23 

48 

26 

43.9 
24.1 

HEISER  2  SE 

MAX 
MIN 

IDAHO 
FEBRUARY  1964 
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DAILY  TEMPERATURES 

Conttnii*d  


StaHon 

Diy  01  Month 

• 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

B 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

29 

29 

30 

31 

• 

> 
< 

SOUTHWESTERN 
HI6HLAN0S  06 

GPASmERE 

MAX 

MIN 

4  I 

29 

34 
19 

34 

16 

40 
1« 

39 
14 

25 

5 

35 
15 

4  I 

24 

45 

30 

50 
25 

43 

21 

30 

10 

29 
16 

9 

11 

13 

22 

22 

26 

10 

15 

21 

17 

36 
22 

29 
9 

10 

39 
10 

45 

10 

40 

19 

36.8 
16.6 

HCLL I STER 

MAX 
MIN 

37 
26 

36 
23 

34 

17 

39 
15 

34 

15 

30 
12 

4  I 
19 

43 

23 

45 

16 

50 
25 

46 
19 

36 
21 

3  \ 
20 

32 
15 

17 

13 

19 

27 

29 

15 

17 

19 

18 

24 

1 1 

38 
6 

10 

45 
19 

39 
20 

38.3 
16.4 

REYNOLDS 

MAX 
MIN 

42 
27 

37 
23 

38 

le 

34 

15 

30 
19 

33 
14 

46 

22 

49 

26 

52 
26 

52 

22 

46 

29 

36 
20 

34 

23 

37 
18 

36 

20 

32 
22 

42 

30 

46 

26 

42 
32 

36 
20 

47 

19 

42 
25 

46 

20 

44 

29 

34 
15 

39 
16 

40 

18 

48 
16 

42 

22 

40.9 
21.9 

T>-REE  CREEK 

MAX 
MIN 

10 

6 

39 
1 

47 
2 

34 
16 

27 
6 

40 
7 

12 

15 

47 
13 

40 
24 

34 

15 

28 
13 

29 
6 

1 

5 

22 

23 

25 

1 

6 

16 

6 

5 

10 

6 

3 

6 

39 
16 

36.2 
10,6 

TRIANGLE  R4NCH 

MAX 
MIN 

18 

e 

10 

5 

19 

8 

6 

2 

4 

4 

20 

5 

15 

4 

16 

7 

22 

16 

18 

8 

5 

10 

40 

0 

35 
12 

30 
2 

35 
10 

37 
10 

5 

37 
16 

37.5 
10.0 

CENTRAL  PLAINS  OT 

BLISS 

MAX 
MIN 

23 

6 

4 

0 

3 

2 

3 

1 

10 

10 

30 

7 

18 

26 

0 

12 

15 

28 

15 

40 

30 

37 
9 

33 
7 

36 
19 

35 
10 

35 
15 

33 
5 

35 
0 

34 

5 

34 
17 

39 
11 

33.2 
10.9 

BlRLEy 

MAX 
MIN 

25 

15 

13 

3^ 
11 

13 

7 

32 
10 

9 

14 

20 

19 

22 

19 

11 

10 

19 

25 

24 

26 

15 

35 
15 

17 

13 

43 
15 

36 
12 

6 

39 
5 

4  1 
10 

44 

15 

36.1 
15.1 

BLRLEY  FA4  AIRPORT 

MAX 
MIN 

26 

12 

U 

9 

11 

4 

7 

5 

11 

17 

23 

19 

15 

8 

6 

17 

25 

22 

21 

11 

39 
12 

32 
14 

40 

10 

34 
18 

26 
8 

36 
2 

34 
1 

44 

7 

37 
13 

34.1 
12.7 

CASTLEFORD  2  N 

MAX 
MIN 

39 
25 

23 

3§ 
14 

32 
9 

3 1 
15 

3 1 
11 

33 
13 

36 
14 

42 

16 

16 

26 

20 

17 

15 

12 

17 

27 

28 

30 

20 

22 

16 

12 

18 

15 

38 
14 

12 

35 
11 

40 
19 

37.4 
17.5 

mazelTpn 

MAX 
MIN 

22 

U 

6 

28 

7 

e 

1 

32 
7 

7 

15 

17 

U 

21 

13 

14 

10 

12 

16 

12 

23 

15 

16 

15 

12 

35 
11 

30 
5 

33 
2 

4 

33 
9 

36 
4 

33.5 
11.6 

JEROME 

MAX 
MIN 

21 

12 

6 

5 

7 

9 

4 

2 

10 

13 

25 

15 

16 

2 

5 

12 

26 

20 

28 

10 

10 

36 
15 

6 

34 
16 

30 
6 

34 

0 

1 

29 
9 

37 
12 

32.3 
11.2 

miniocka  oak 

MAX 
MIN 

24 

12 

9 

20 
4 

9 

2 

2 

3 

7 

12 

21 

15 

9 

5 

4 

17 

23 

12 

25 

3 

5 

3 1 
8 

3 

10 

1 1 

-  9 

-  4 

29 
1 

34 
1 

31.6 
8.4 

PAUL   I  ENE 

MAX 
MIN 

12 

13 

12 

7 

9 

2 

4 

3 

5 

15 

15 

19 

15 

6 

5 

16 

19 

21 

23 

9 

7 

5 

8 

8 

34 
9 

8 

-  1 

30 

0 

36 
8 

33.1 
9.7 

PICABC 

MAX 
MIN 

2 

-  3 

-11 

-  8 

-  7 

-  8 

-13 

-11 

-  9 

-  7 

3 

1 

-15 

-  4 

-12 

-  6 

0 

5 

4 

-  6 

-  6 

_  4 

32 
-  6 

32 

-15 

2 1 
-13 

32 
-  7 

36 
1 

29.4 
-  5.7 

RICHFIELD 

MAX 

MIN 

21 

-  5 

-  3 

0 

-'l 

-  6 

'l 

-  5 

2 

12 

9 

8 

10 

-  8 

2 

4 

18 

0 

25 

0 

-  3 

7 

0 

7 

24 
-  7 

-10 

-  6 

27 
5 

31 
7 

26.9 
2.9 

RUPERT   13  NNE 

MAX 
MIN 

2 

-  1 

8 

29 
-  5 

-  2 

22 
-  5 

-  5 

29 
-  6 

0 

35 
5 

32 
16 

32 
2 

-  1 

1 

5 

2 

4 

22 

5 

.  4 

4 

-  1 

-13 

-  3 

-10 

-11 

0 

30 
-  2 

29.3 
.3 

SHOSHCnE   I  WNW 

MAX 
MIN 

29 
20 

0 

1 9 
•  2 

25 

I 

2  3 
-  1 

24 
-  5 

22 
0 

24 
-  2 

33 
8 

36 
12 

35 
22 

30 
2 

28 
9 

25 
-  5 

23 
2 

26 
6 

35 
18 

37 
4 

37 
22 

4 

0 

10 

3 

8 

-  7 

-  7 

-  4 

6 

6 

29.1 
4.6 

TUN  FALLS  2  NNE 

MAX 

MIN 

36 
17 

39 
22 

32 
1 1 

31 

u 

32 
12 

31 
IS 

26 
11 

34 

10 

36 
14 

45 

22 

44 

22 

38 
23 

35 

20 

33 
17 

31 
14 

30 
20 

35 
25 

42 
29 

45 
26 

40 
19 

35 
18 

39 
17 

36 
20 

40 

25 

37 
7 

29 
7 

36 
9 

37 
10 

39 
15 

36.1 
16.9 

TklN  FALLS  3  SE 

MAX 
MIN 

21 

24 

14 

3 1 
13 

13 

17 

32 

17 

14 

16 

50 
23 

45 
24 

40 

22 

19 

18 

15 

32 

13 

23 

29 

29 

21 

22 

16 

15 

23 

9 

12 

15 

11 

40 
12 

39.1 
17.9 

TkIN  FALLS  uBASO 

MAX 
MIN 

20 

25 

13 

1  1 

1 1 

16 

13 

11 

14 

21 

22 

20 

19 

18 

14 

11 

23 

28 

30 

18 

20 

16 

19 

23 

7 

8 

12 

11 

36 
13 

35. 1 
16.6 

NORTHEASTERN  VALLEYS 
09 

CHALLIS 

MAX 
MIN 

40 
21 

3P 
10 

3 1 
9 

5 

3  3 
12 

2  7 
0 

8 

3 1 

5 

36 
15 

39 
15 

21 

5 

11 

25 
3 

25 
7 

8 

23 

19 

23 

7 

33 
6 

35 
15 

3  7 
15 

36 
18 

22 
-  2 

28 
-  1 

33 
7 

32 
5 

36 
15 

32.9 
10.6 

CHILLY  BARTON  FLAT 

MAX 
MIN 

32 
-  2 

-  1 

-  7 

-11 

-13 

-16 

12 

-  2 

-  2 

4 

19 

-  9 

6 

-  4 

25 
-  8 

-12 

17 

14 

16 

8 

34 
1 

36 
-  6 

26 
7 

32 
-16 

26 
-19 

30 
1 

22 
-19 

36 
-  8 

32.6 
-  1.8 

OlBCIS  3*  H 

MAX 
MIN 

20 

-  I 

8 

4 

-  3 

-  5 

-  I 

15 

5 

4 

3 1 
12 

4 

14 

20 
9 

-  5 

1 6 
-12 

5 

20 
-10 

25 
-  I 

OIBBONSVILLE 

MAX 

MIN 

14 

5 

3^ 

11 

1  1 

-  5 

3 1 

0 

32 
3 

17 

45 

13 

21 

-  3 

32 

14 

I 

6 

15 

3  7 
22 

40 

20 

40 

26 

11 

4 

11 

17 

14 

-11 

-  9 

8 

I 

37 
14 

34.3 
8.8 

MACKAY  RANGER  STATION 

MAX 
MIN 

12 

B 

3 

30 
-  1 

2  J 
3 

24 

10 

27 
-  2 

2*1 
3 

33 
6 

34 
8 

33 
20 

26 
8 

27 

10 

26 
-  3 

19 
2 

32 
4 

34 
10 

40 
22 

33 
13 

29 
8 

28 
7 

32 

0 

36 
U 

8 

-'3 

24 
•  4 

0 

-  7 

34 
8 

29.5 
5.7 

NAY  RANGER  STATION 

MAX 

MIN 

6 

9 

-  1 

•  2 

3 

-  7 

2 

-  2 

3 

7 

40 

19 

-  1 

3 1 
-  2 

-  4 

6 

35 

7 

37 

2 

41 

16 

39 

17 

35 
-  2 

-  1 

0 

•  3 

4O 

0 

-  9 

-  8 

3 

2 

41 

6 

35.9 
2.3 

SALMON 

MAX 
HIN 

20 

7 

10 

4 

10 

-  1 

4 

2 

15 

11 

22 

3 

12 

2 

3 

15 

22 

26 

23 

20 

9 

6 

11 

14 

-  6 

-  6 

10 

36 

7 

41 

12 

33.1 
10.0 

LPPER  SNAKE  RIVER 
PLAIN5  0« 

ABERDEEN  EXP  STATION 

MIN 

32 
17 

33 
0 

23 
-  2 

1  7 
-  9 

19 
-  6 

20 
-11 

20 
-12 

29 
-10 

19 
-  9 

35 

2 

30 
-  2 

30 
6 

2 

22 
-11 

15 
-12 

1 9 
5 

26 
13 

7 

32 
9 

3  3 
-  7 

25 
-  7 

2 1 
-  7 

30 
-  2 

3 1 
1 

31 
-12 

20 
-13 

22 
-16 

1  7 
-14 

25 
-  4 

25.3 
-  3.6 

AMERICAN  FALLS  1  SM 

MIN 

36 
15 

30 
23 

29 
7 

19 

0 

26 
6 

25 
0 

34 
5 

32 

0 

4 1 

9 

10 

33 
19 

18 

8 

9 

7 

15 

24 

22 

19 

2 

29 
3 

32 
6 

36 
5 

35 
23 

24 
-  2 

3 1 
-10 

19 
-  7 

26 
-  6 

33 
4 

30.6 
8.1 

ABCO  3  NN 

MAX 
MIN 

35 
12 

29 
9 

20 
-15 

2B 
-13 

27 
-11 

25 
5 

-  9 

-17 

26 
-  4 

-  4 

6 

5 

5 

0 

-  2 

-13 

-11 

-  5 

0 

-  4 

-10 

-  3 

2 

22 
4 

-20 

-16 

27 
-15 

30 
3 

26.1 
-  4.2 

ASHTON  I  S 

MAX 
MIN 

29 
19 

2  2 
•  2 

-14 

-  8 

-  4 

-16 

1 

.  7 

4 

4 

17 

-  6 

-  6 

-15 

-14 

6 

15 

27 
-  7 

33 
10 

23 
-10 

-  9 

-'3 

-  5 

4 

-  4 

-15 

-15 

-  9 

24 
_  I 

25.6 
-  3.2 

BlACKFOOT  2  SSh 

MAX 
HIN 

31 

10 

27 
5 

20 
1 

21 
-  1 

24 

4 

21 
3 

25 
2 

20 

32 
-  5 

30 
7 

35 

10 

30 
7 

24 
I 

22 
-  2 

26 
-  t 

28 

0 

35 
22 

33 
10 

34 
9 

28 
-  7 

27 
-  1 

34 

7 

32 
3 

30 
7 

27 
1 

19 
-  1 

20 
-  9 

25 

-  a 

27 
1 

27.1 
2.2 

CRATERS  OF  THE  MOON  1" 

MAX 
HIN 

39 

1  1 

31 
12 

26 
0 

29 
4 

26 
3 

26 
•  1 

24 
1 

24 

0 

31 
5 

31 
10 

38 
16 

27 
3 

26 
7 

24 

0 

16 
-  3 

19 
-  3 

31 
9 

36 
12 

33 
14 

29 
2 

29 
-  3 

36 
1 

31 
9 

24 

» 

22 
-  3 

15 
•  6 

28 
-  3 

24 

-  1 

34 

2 

27,9 
3.7 

OtBOIS  EXP  STATION 

MAX 
MIN 

27 
19 

25 
1 1 

20 
-  4 

26 
3 

24 

3 

23 
4 

14 
5 

20 
2 

23 
7 

36 

13 

35 

20 

26 
-  4 

19 
11 

16 
-  I 

16 
-  4 

15 

0 

25 
9 

21 
1 

27 
10 

24 

5 

20 
4 

31 
4 

28 
8 

22 

14 

15 
1 

14 
-  5 

18 
-  6 

24 

1 

21 
5 

22.9 
4.7 

FCRT  HALL  INDIAN  AGnCM 

MAX 
HIN 

35 
12 

30 
4 

29 

25 

22 

35 

30 

35 
4 

38 
15 

31 
7 

26 
2 

25 
10 

25 
-  6 

37 
13 

35 
12 

36 
15 

31 

-  4 

32 
-  1 

32 
6 

37 
12 

32 
6 

25 
-  1 

29 
-  4 

24 
-  9 

26 
-  6 

33 
2 

30.7 
2.5 

-   2;>  - 


DAILY  TEMPERATURES 


Continued 


Station 

Day  Of  Month 

I 

2 

3 

4 

s 

s 

7 

g 

9 

10 

11 

12 

13 

u 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

20 

27 

28 

29 

30 

31 

< 

HtMER  4  NW 

MAX 
MIN 

34 
18 

21 
1 

20 

25 
- 1 5 

20 

23 

20 

17 

24 

38 

39 

30 

24 

19 

20 

19 

27 

27 

30 

27 

21 

27 
_  5 

36 
_  g 

25 

20 

15 

12 

25 

24 
-12 

24,4 
-  6.1 

HCWE 

MAX 
MIN 

36 
1 1 

32 
1  9 

29 

20 

30 

29 

21 

22 

29 

32 

36 

33 

33 

26 

24 

25 

36 

34 

0 

37 
3 

30 

25 

39 
_  2 

34 

38 

27 

20 
- 1 2 

19 
- 1 4 

28 

25 
-  6 

29.6 
-  .6 

IDAHO  FALLS  2  E5E 

MAX 
MIN 

32 
\9 

25 
7 

21 
2 

20 
-  6 

17 
-  1 

11 
-  8 

27 

18 
-  8 

26 

29 
1 

34 

1 2 

26 

23 

20 

22 
- 14 

24 

32 

32 

32 

26 

26 

32 

30 

28 

22 

18 

18 

25 
-  9 

28 
-  3 

25,2 
2.1 

IDAHO  FALLS  FAA  AP 

MAX 
MIN 

27 
12 

14 
-  6 

1 1 
-  3 

1  1 
-  5 

16 
-  2 

14 
-15 

18 

1  1 
- 1 0 

21 
1 

23 
-  1 

29 

17 
-  6 

16 
1 

18 
-12 

14 
- 1 6 

22 

22 

25 

29 

19 

18 

26 

22 

22 

11 
- 1 0 

10 

9 

17 
- 1 0 

23 
-  7 

18,4 
-  4,3 

IDAHO  FALLS  ♦J  NW  WB 

MAX 
MIN 

35 
4 

25 
•  10 

18 
-  7 

22 
- 16 

26 
-14 

19 
-  2 

19 
-16 

25 
- 1 4 

30 
-  8 

33 
- 10 

35 
1 4 

24 
-  5 

30 

9 

- 1 0 

16 
-  6 

15 

29 

20 

34 

16 

22 

34 

27 

25 

25 
- 1  3 

16 

19 

22 
-21 

20 
-14 

23,9 
-  9.1 

IDAHO  FALLS  '<i  w  WB 

MAX 
MIN 

33 

36 
-  9 

18 

25 
- 1 1 

22 

21 
- 1 3 

25 

25 

28 

32 

37 

24 

23 

26 

16 

20 

31 

34 

35 

27 

24 

36 

26 

26 

22 

19 

23 

22 

26 
-  4 

26.3 
-  6,5 

MALTA  1  NE 

MAX 

38 
1 1 

34 

30 

37 

32 

29 

38 

43 

48 

51 

39 

36 

30 

32 

30 

29 
1 2 

39 
16 

42 

29 

39 
10 

35 
14 

40 

38 

38 

32 

36 

44 

44 

40 
14 

37,3 
11.5 

pccatello  wb  airport 

MAX 
MIN 

36 
20 

26 
6 

22 
5 

24 
-  I 

27 

4 

21 
-  4 

31 
5 

20 
-  2 

38 
9 

40 
7 

31 
17 

26 
8 

23 
9 

20 
-  3 

24 
-  9 

27 
15 

33 
24 

36 
17 

37 
11 

27 
0 

30 

0 

30 
9 

33 
4 

34 
15 

22 
-  1 

25 
-  3 

25 
-  6 

30 
-  7 

30 
3 

28,6 
6.2 

SAINT  INTHONY 

MAX 
MIN 

36 

30 

19 

25 

18 

16 

24 
_  3 

26 

29 

40 

36 
1 2 

20 

21 

17 
- 14 

25 
- 12 

17 
_  7 

26 
7 

27 
_  I 

31 
10 

20 
-  6 

26 

33 

29 
_  5 

27 
10 

16 

22 

- 1  4 

23 

- 1  4 

30 

28 
-  7 

26,5 
-  1.9 

SUOAR 

MAX 
MIN 

31 
1 2 

25 
1 1 

19 
- 1 4 

25 

20 

20 

22 

27 

29 

40 

36 

30 

21 

16 

25 

25 

25 

29 

32 

27 

25 

27 

25 

25 

20 

22 

23 

30 

25 
-  9 

25,7 
-  3.2 

EASTERN  HIGHLANDS  10 

ARSON  2  NW 

MAX 
MIN 

35 
1 9 

28 
1  3 

28 

25 

27 
1 3 

22 

23 

30 

35 

42 

36 

32 

36 

26 

30 

31 

33 
10 

blackfoot  dam 

MAX 
MIN 

CONDA 

MAX 
MIN 

31 

20 

21 

26 

16 

26 

32 

45 

40 

25 

20 

20 

20 

24 

30 

33 

28 

24 

29 

25 

27 

27 

23 

17 

21 

32 

28 
-  1 

26.3 
-  1,9 

OR  I  SOS 

MAX 
MIN 

29 

25 

20 

26 

26 

20 

23 

23 

30 

45 

39 

24 

20 

16 

20 

24 

22 

24 

20 

23 

26 

28 

26 

30 

25 

20 

20 

19 

20 
2 

24,9 
-  4,0 

6RACE 

MAX 
MIN 

34 

30 

25 

23 

24 

25 

22 

27 

33 

40 

39 

26 

26 

23 

21 

28 

34 

32 

31 

25 

27 

30 

33 

29 

22 

19 

26 

30 

33 

0 

26,2 
1,7 

IDAHO  FALLS  16  SE 

MAX 
MIN 

32 

32 

23 

37 

26 

26 

34 

33 

40 

43 

32 

30 

23 

27 

20 

29 

33 

41 

29 

26 

34 

36 

36 

29 

20 

24 

32 

35 

29 
10 

30,8 
,1 

ISLAND  PARK  DAM 

MAX 
MIN 

32 

28 

25 

32 

23 

23 

20 

22 

25 

35 

33 

26 

20 

23 

20 

22 

29 

31 

29 

27 

23 

30 

28 

21 

22 

17 

24 

31 

27 
-  8 

26,6 
-  9.1 

KILOORE 

MAX 
MIN 

34 
1 7 

28 
1 

23 

29 

22 

19 

16 

23 

25 

37 

31 

23 

21 

15 

19 

17 

27 

27 

26 

22 

21 

28 

25 

22 
1 0 

16 

15 

16 

31 
- 1 7 

22 
-  6 

23,6 
-  3,6 

LIFTON  PUMPINO  STATIO^ 

MAX 
MIN 

34 

0 

26 
5 

18 
•  1 6 

21 
- 1 4 

23 

22 

28 

29 

39 

42 

34 

26 

24 

22 
-  1 

17 
- 1 3 

26 

31 

31 

32 

25 

26 
2 

28 

24 

31 

24 
-  6 

20 

20 
- 1 3 

19 
-16 

32 
-  7 

26,7 
-  2,2 

MALAO 

MAX 
MIN 

36 
22 

37 
1 5 

27 

25 

28 

31 

26 

30 

38 

46 

37 

35 

36 

28 

20 
-  1 

33 

37 

35 

38 

35 
1 2 

30 

37 
14 

36 

32 
12 

29 

24 

27 

32 
-  2 

40 
10 

32,7 
9,3 

HALAD  CITY  FAA  AP 

MAX 
MIN 

37 

33 

27 

22 

28 

28 
« 

32 

31 

39 

44 

36 

36 

26 

26 

19 

36 

40 

32 

34 

37 

34 

39 

30 

37 

31 

26 

29 

32 

40 
3 

32.4 
1.9 

MC  CAMMON 

MAX 
MIN 

28 

27 
16 

26 

24 

28 

26 

32 

32 

37 

40 

34 

31 

26 

26 

29 

32 

40 

33 

32 

30 

30 
1 

34 

36 

36 
19 

30 

32 
- 1 2 

40 
- 1 0 

31 
6 

32 
4 

31.6 
7.2 

MCNTPElIER  RANOER  5T4 

MAX 
MIN 

38 
8 

35 
1 0 

27 
■  1 0 

20 

23 
- 1 0 

22 

22 

30 

32 
1 

42 

47 
1 5 

30 

26 

23 

21 
-12 

17 

27 

34 

35 

31 

25 
-  6 

27 
2 

30 
-  2 

29 
-  2 

34 
-  2 

18 
- 1  8 

22 
- 1  3 

24 
- 1  1 

26 
-10 

26,1 
-  ,8 

OAKLEY 

MAX 
M2N 

42 

38 

36 

45 

35 

33 

45 

50 

53 

52 

47 

38 

32 

35 

32 

34 

41 

46 

41 

36 

46 
1 6 

36 
1 0 

44 

37 
22 

30 
2 

36 

41 

45 

1 6 

40 
15 

40,3 
15,6 

PALISADES  0AM 

MAX 
MIN 

35 
16 

32 

28 

15 

20 

20 

23 

24 

33 

41 

42 

27 

20 

18 
-11 

15 
-13 

23 

30 

29 

31 

30 

28 

29 

31 

29 
1 9 

28 

16 

24 
-  5 

22 
-  9 

29 
10 

26.6 
1,6 

PCCATELLO  2 

MAX 
MIN 

PRESTON  2  SE 

MAX 
MIN 

30 
2 1 

34 
1 1 

33 

23 

20 

26 

26 

27 

27 

34 

46 
1  7 

34 
1 0 

32 

26 
-  3 

23 
-  9 

15 
-  5 

28 
12 

33 

33 

5 

33 
2 

32 

0 

32 
1 1 

35 

0 

31 
0 

35 
2 

25 
-13 

24 
-10 

24 
-10 

24 
-  5 

29.1 
1.0 

STREVELL 

<  — 

32 
20 

29 
5 

32 
-  2 

26 
5 

29 
1  7 

26 
6 

24 
2 

27 
10 

33 
13 

38 
19 

35 
26 

36 
1 1 

26 
1  7 

30 
-  1 

22 
12 

30 
13 

36 
23 

39 
23 

37 
25 

32 
3 

30 
4 

33 
14 

32 
2 

37 
21 

27 
-  1 

33 
-  5 

32 
-  2 

31 

16 

36 
12 

31.3 
10.6 

Sk.AN  VALLEY   1  W 

MAX 
MIN 

32 
5 

30 
0 

30 
-23 

31 
-16 

30 
-  I 

28 
-13 

35 
-13 

30 
0 

35 
0 

38 
-  3 

36 
-  5 

38 
-10 

34 
-10 

30 
-12 

17 
-19 

30 
-15 

30 
-  5 

34 
9 

34 

6 

34 
-17 

35 
0 

34 

2 

34 
-  5 

32 
-19 

32 
-15 

34 
-19 

32 
-19 

34 

0 

34 
5 

32,3 
-  7,3 

TETONU  EXP  STATION 

MAX 
MIN 

28 
7 

23 
-  6 

20 
-16 

20 
-  2 

18 
0 

18 
-12 

25 
-  5 

27 
-  8 

28 
2 

36 
8 

32 
13 

20 
-  5 

20 
-10 

21 
-12 

22 
-12 

22 
5 

25 
6 

26 
3 

29 
1 

24 
-10 

25 
-  4 

32 
7 

29 
7 

30 
8 

21 
-15 

22 
-18 

22 
-10 

29 
-  7 

28 
4 

25.0 
-  2.6 

MAYAN 

MAX 
MIN 

32 
22 

31 
10 

20 
-19 

26 
-12 

26 
i 

21 
-10 

29 
1 

25 
-  1 

33 
11 

44 

23 

35 
20 

26 
16 

24 
-  6 

24 
-  9 

22 
-13 

23 
10 

30 
18 

31 
2 

34 
10 

34 
-22 

31 
5 

30 
2 

30 
-10 

26 
8 

19 
-  9 

20 
-20 

28 
-10 

30 
-  3 

30 
6 

26.1 
.9 

S«*  R«f«r«Dc«  Notai  Following  Station  Ind*x 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 

FEBRUARY  1964 


Day 

ol  month 

Station 

1 

1 

3 

4 

5 

B 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

u 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

28 

27 

28 

29 

30 

31 

PtNMtNOLE  01 

1  ' 

BONNERS  FERRV  1  SM 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

16 

16 

1.0 

T 

0.8 

0.5 

T 

T 

2 

COEUR  D  ALENE  R5 

snowfall 

SN  ON  GNO 

* 

3 

3 

2 

2 

2 

I 

I 

1 

0.3 

1 

I 

1.9 

2 

2 

2.0 

1 

1 

1 

T 

POOTMILL 

SNOWFALL 

SN  ON  GNO 

10 

9 

a 

7 

6 

6. 

3 

2 

3 

4 

3 

3 

3 

3 

6 

J 

2l 

2 

-J 

2 

2 

2 

2 

2 

Z 

PRIEST  RIVER  EXP  STA 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

O.B 

32 

31 

31 

30 

29 

29 

29 

28 

28 

27 

T 

27 

27 

1.3 

28 

27 

2.0 

29 

1.9 

30 

29 

0.2 
28 

2^ 

27 

26 

29 

29 

26 

26 

26 

26 

T 

26 

"it 

SANOPOINT  EXP  STATION 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

0.5 

28 

28 

28 

28 

27 

27 

27 

26 

26 

25 

25 

25 

0.6 

26 

2* 

3.8 

28 

2.9 

30 

0.2 
29 

0.9 
28 

27 

2' 

26 

26 

22 

21 

21 

20 

20 

T 

20 

T 

2C 

NORTH  CENTRAL 
PRAIRIES  02 

COTTONuOOD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

» 

S 

0.7 
6 

6 

1.0 

7 

7 

7 

0.3 

7 

7 

6 

6 

5 

5 

4 

« 

3 

3 

2 

2 

2 

2 

NEZPERCE 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

2 

2 

2 

I 

T 

1 

1 

1 

1 

I 

T 

T 
T 

T 

1.5 

1 

0.5 

2 

0.5 

2 

T 

1 

T 

7 

T 

T 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

POTLATCH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

3.0 

0.9 

■ 

NORTH  CENTRAL  CANYONS 
03 

LEwISTON  mB  AIRPORT 

SNOWFALL 

SN  ON  GNt> 
WTR  EQUIV 

1 

T 

0.1 

0.6 

1 

T 

0.5 

T 

0.2 

0.7 

RIGGINS  RANOER  STATION 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

T 

CENTRAL  MOUNTAINS  0» 

ANDERSON  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.9 
3* 

3A 

33 

33 

32 

32 

32 

32 

3.0 

29 

T 

29 

29 

1.0 

30 

30 

1.0 

31 

0,2 

31 

30 

28 

T 

27 

26 

26 

T 

26 

26 

T 

26 

26 

26 

26 

26 

26 

arronrock  dam 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.3 

26 

26 

26 

29 

29 

29 

» 

2S 

29 

26 

26 

0.7 
26 

26 

0.6 
26 

0,9 

2^ 

T 

26 

26 

T 

26 

26 

26 

T 

26 

23 

T 

23 

23 

22 

22 

21 

21 

ATLANTA  3 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.3 

39 

0.3 

38 

38 

37 

36 

3» 

36 

36 

33 

32 

32 

0.7 

32 

1.3 

33 

33 

33 

1.0 

H 

0.9 
36 

H 

32 

3? 

32 

32 

32 

31 

31 

31 

31 

SI 

}| 

Avery  ranger  station 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

27 

26 

26 

29 

29 

29 

29 

25 

26 

25 

26 

28 

26 

26 

28 

28 

27 

26 

25 

25 

26 

26 

29 

26 

23 

22 

22 

27 

BIG  CREEK  I  S 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.0 

29 

1.0 

30 

28 

26 

26 

26 

26 

26 

26 

22 

1.0 

23 

23 

1.0 

26 

1.0 

23 

T 

23 

1.0 

23 

23 

22 

1.0 

23 

23 

22 

22 

22 

2.0 
26 

22 

22 

22 

22 

22 

CASCADE  1  NH 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

32 

32 

31 

31 

31 

30 

30 

28 

28 

T 

28 

26 

0.6 

28 

28 

0.6 

29 

°2e 

28 

27 

27 

27 

27 

26 

T 

26 

26 

26 

26 

26 

T 

26 

centerville  arbaug  rch 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.» 

*T 

♦7 

»7 

66 

66 

66 

66 

62 

60 

0.1 

38 

37 

37 

1.2 

38 

38 

38 

T 

38 

37 

37 

3* 

35 

36 

T 

33 

32 

32 

31 

31 

31 

30 

30 

COBALT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

30 

26 

23 

- 

23 

- 

18 

W 

19 

- 

19 

19 

" 

16 

19 

>j 

l« 

18 

- 

: 

I' 

. 

- 

23 

de'd<«ood  dam 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

4.0 

SO 

6a 

*7 

♦9 

69 

63 

62 

62 

61 

39 

l.O 

39 

39 

1.0 
60 

39 

1.9 
61 

61 

0.2 

61 

60 

39 

38 

37 

37 

36 

T 

36 

36 

36 

36 

36 

T 

3* 

Elk  city 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

1.2 

36 

6.9 

61 

38 

36 

0.9 
36 

T 

36 

36 

32 

32 

T 

32 

0.9 

32 

2.0 

36 

2.9 

36 

2.0 

36 

36 

5.5 

36 

1.0 

36 

0.9 
36 

T 

33 

T 

32 

32 

32 

32 

0.8 

32 

0.3 

32 

32 

31 

31 

SI 

FAIRFIELD  RANGER  STA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 

31 

31 

30 

29 

29 

29 

28 

28 

26 

26 

26 

T 

26 

26 

26 

25 

26 

26 

26 

26 

26 

26 

26 

26 

26 

26 

26 

26 

26 

GARDEN  VALLEY  R5 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

27 

26 

26 

29 

26 

23 

23 

22 

22 

22 

2L 

21 

18 

16 

T 

16 

T 

16 

15 

16 

16 

16 

13 

12 

11 

11 

10 

10 

9 

9 

HAIlEY  ranger  STATION 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

21 

21 

21 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

T 

19 

T 

19 

0.3 

19 

19 

T 

19 

19 

19 

19 

0.2 

19 

18 

18 

18 

18 

18 

0.2 

18 

IS 

18 

18 

18 

IDAHO  CITY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3a 

38 

36 

36 

36 

36 

36 

32 

32 

30 

30 

28 

28 

28 

28 

28 

28 

28 

26 

26 

26 

26 

26 

26 

26 

26 

26 

26 

26 

LOhMAN  3  E 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.2 

1.0 

0.8 

1.0 

0.5 

T 

T 

MC  CALL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.3 

56 

- 

90 

♦9 

62 

- 

60 

60 

60 

60 

60 

60 

2.0 
62 

62 

2.0 
66 

2.0 
66 

• 

62 

- 

- 

- 

- 

60 

- 

- 

- 

IB 

38 

MULLAN  FAA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.3 
hi 

«6 

63 

1.3 
63 

0.6 

60 

T 

61 

60 

0.1 

60 

39 

2.9 

36 

1.9 

36 

T 

3a 

0.6 

38 

T 

38 

0.6 

37 

2.6 

3a 

2.3 
62 

0.2 
60 

T 

39 

38 

37 

37 

T 

36 

0.1 

36 

36 

36 

39 

9.a 

3» 

1.1 

37 

Sun  valley 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 

2a 

28 

2' 

26 

26 

26 

26 

26 

29 

26 

T 

26 

T 

26 

T 

26 

26 

T 

23 

23 

23 

23 

T 

22 

22 

22 

22 

T 

22 

22 

22 

22 

22 

22 

MARREN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.7 

39 

3.2 

39 

38 

36 

36 

39 

39 

36 

1..0 
39 

36 

36 

36 

2.1 

39 

36 

36 

3.0 

37 

1.0 

37 

T 

36 

36 

35 

35 

39 

36 

3.3 

37 

36 

36 

35 

39 

35 

SOUTHWESTERN  VALLEYS 
0! 

BOISE  xB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 
WTR  EQUIV 

a.« 

:  2 

1 

1  •* 

2 

2 
.4 

T 

2 

1 

;  2 

1 

1 

1 

1 

0,1 
1 

T 

1 

T 

1 

0.6 
1 

1 

o.a 

1 

0.2 

I 

T 

1 

T 

T 
T 

T 

T 

T 
T 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

CALDi<ELL 

SNOWFALL 

SN  ON  GNC 

GLENNS  FERRY 

SNOWFALL 
SN  ON  GNI 

^  T 

1 

i 

( 

f 

4 

T 

3 

3 

] 

T 

X 

PAYETTE 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

e 

1  < 

1  1 

1  < 

1  t 

1  6 

< 

1 

'  9 

9 

6 

6 

6 

6 

9 

5 

6 

4 

3 

3 

3 

3 

3 

2 

2 

2 

2 

Shan  falls  pohER  house 

SNOWFALL 
SN  ON  GNL 

1 

1 

1 

1 

1 

0.3 

-  27  - 


Conttnn»d 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


IDAHO 
FEBRUARY  1964 


Day  of  month 


Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

23 

SOUTHWESTERN 
HIGHLANDS  06 

THREE  CREEK 

SNOWFALL 
SN  ON  SND 

12 

12 

11 

10 

10 

10 

10 

9 

9 

9 

1.3 

11 

11 

3.9 

14 

14 

14 

2.0 
16 

16 

16 

T 

16 

16 

19 

2.0 

IT 

16 

2.0 

18 

8.0 

$6 

26 

26 

24 

T 

24 

CENTRAL  PLAINS  07 

BURLEV  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  SND 

T 
T 

T 

2.0 

0.1 

1 

T 

1 

Twin  FALLS  2  NNE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

7 
T 

1.0 

1 

T 

0.1 
T 

T 

"t 

1.5 

1 

T 

NORTHEASTERN  VALLEYS 
08 

MACKAY  RANOER  STATION 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

MAY  BAN6ER  STATION 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

UPPER  SNAKE  RIVER 
PLAINS  09 

ABERDEEN  EXP  STATION 

SNOWFALL 
SN  ON  SND 

11 

11 

It 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

ARCO  3  NW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2  0 

A5HT0N  I  S 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

^21 

27 

27 

26 

26 

26 

"26 

26 

26 

25 

3.0 

28 

27 

'28 

27 

27 

I . ' 

28 

T 

28 

T 

28 

T 

27 

27 

T 

27 

26 

29 

27 

27 

27 

27 

26 

T 

26 

BLACKFOOT  2  5SW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

i 

9 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

* 

7 

7 

7 

7 

8 

8 

7 

7 

7 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

5 

CRATERS  OF  THE  MOON  NM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

31 

31 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

29 

29 

29 

29 

0.6 

29 

29 

29 

29 

29 

29 

29 

29 

29 

29 

29 

^29 

29 

28 

28 

28 

28 

HAMER  <•  NW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.9 

IDAHO  FALLS  FAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
17 

16 

T 
16 

16 

T 

16 

T 

16 

16 

16 

16 

16 

1.5 

16 

17 

T 
18 

"it 

T 
19 

19 

18 

17 

17 

16 

16 

16 

T 

16 

16 

T 

16 

16 

16 

T 

16 

IDAHO  FALLS  46  N  WB 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.9 

T 

0.3 

T 

0.7 

T 

POCATELLO  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

T 

6 
.4 

T 

6 
.4 

T 

6 
,4 

6 
.3 

T 

S 
,3 

T 

.3 

5 
.3 

S 
.3 

9 
.3 

4 
•2 

1.3 
4 
.2 

5 
.3 

1.9 
5 
•  3 

T 

6 
.4 

0.7 
6 
.4 

0.2 
7 
.4 

7 
.4 

7 
.4 

T 

7 
,4 

7 
,4 

T 

7 
.4 

T 

7 
.4 

7 
.4 

*7 
.3 

8 
,4 

8 
.4 

8 
.4 

8 
.4 

8 
.4 

EASTERN  HIGHLANDS  10 

ISLAND  PARK  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

^42 

41 

40 

39 

"39 

38 

1 1 0 

39 

1*0 

39 

39 

38 

2.5 

40 

40 

'4! 

40 

1.5 

42 

l.C 
42 

2.0 

43 

42 

1.0 

42 

41 

T 

40 

0. ' 

40 

T 

40 

44 

42 

1.0 

42 

42 

41 

41 

KILGORE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1*S 

33 

32 

T 

0«4 

31 

0.7 

2.6 

33 

T 

0.6 

0.7 

39 

T 

0.9 

33 

2.0 

0.4 

0.4 

32 

30 

MALAD  CITY  FAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

T 

14 

14 

12 

12 

11 

11 

10 

10 

9 

9 

T 

8 

8 

T 

7 

7 

1.0 

7 

1.0 

9 

T 

9 

9 

T 

9 

9 

9 

9 

9 

0.2 

8 

6 

T 

6 

6 

6 

6 

OAKLEY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.5 

1 

T 
T 

0.9 

1 

1.0 

T 

1.0 

1 

SWAN  VALLEY  I  W 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SUPPLEMENTAL  DATA 


Station 

Wind  direction 

Wind  speed 

m.  p. 

Relative  humidity  averages  - 
percer* 

Number  of  days  with  precipitation 

Percent  of 

possible 

sunshine 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  sunset 

Pievailing 

Percent  of 
time  from 
prevailing 

Average 

Fastest 
mile 

Direction 
of 

fastest  mile 

Date  of 
fastest  mile 

5.00  AM 
MST 

11,00  AM 
MST 

5i00  PM 
MST 

z 

Q. 

0  ^- 
0  t/1 
-  S 

0 

u 

H 

01-09 

10-49 

so- 99 

1.00-1.99 

 1 

2.00 
and  over 

Total 

BOISE  WB  AIRPORT 

14 

11 

7.5 

25 

^W 

24+ 

89 

76 

67 

84 

7 

5 

0 

0 

0 

0 

12 

66 

4.9 

IDAHO  FALLS  42  NW  WB 

0 

3 

0 

0 

0 

0 

3 

IDAHO  FALLS  46  M  MB 

3.1 

230 

N 

19 

4 

4 

0 

0 

0 

0 

8 

LEWISTON  WB  AIRPORT 

73 

64 

50 

6 

6 

0 

0 

0 

0 

12 

6.4 

POCATELLO  WB  AIRPORT 

24 

11 

8.6 

35 

SW 

19 

83 

76 

74 

63 

9 

4 

1 

0 

0 

0 

14 

48 

6.7 

DIRECTIONS  ENTERED  IN  FIGURES  ARE  TENS  OF  DEGREES. 
e     MAXIMUM  HOURLY  AVERAGE 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-  28  - 


STATION  INDEX 


1 

STATION 

1 

6 
z 

X 

COUNTY 

M 

o 
< 

1 
1 

s 

U 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

UobLnVLn 

DRAIN 

< 

LONG 

> 

- 

5 

SPECIAL 

0010 

BINGHAM 

12 

112  to 

8* 

EXPERIMENT  STATION 

APTCRThOUCHT  HINE 

00  TO 

OWYHEE 

12 

49  00 

lit  42 

7290 

S 

AMERICAN  FALLS  1  5W 

POWER 

12 

62  47 

ANDERSON  DAM 

2 

69  21 

>68i 

6P 

ARSON  2  NM 

POWER 

i; 

42  30 

112  34 

6R 

ARCO  3  NH 

BUTTE 

49  40 

530( 

6P 

6P 

JOHN  C   T  0OH8  S 

ARROwROCft  DAH 

i 

4)  36 

927; 

7P 

7P 

AShTON  1  s 

OATC 

FREMONT 

12 

44  04 

)P 

GUST  STEINHANN 

ATLANTA  ) 

0491 

ELMORE 

63  48 

BA 

JAMES  E  SAYKO 

ATLANTA  SUMMIT 

0499 

ELMORE 

I 

43  4) 

U  S  WEATHER  BUREAU 

0S2J 

ShOSMONC 

10 

47  1) 

11)  48 

3P 

3P 

H 

U  S  FOREST  SERVICE 

•ALO  MOUNTAIN 

0540 

Blaine 

12]  43  39 

114  24 

BATVIEM  HOOEL  BASIN 

066T 

KOOTENAI 

1 

47  )9 

8A 

BENTON  OAN 

0TB9 

BONNER 

48  21 

U  S  FOREST  SERVICE 

010  CREEK  1  S 

oa95 

VALLEY 

»" 

4)  06 

6P 

ANNESLEY  N  EDWARDS 

'  BLACi^FOOT  2  SSW 

09)9 

BINGHAM 

12 

49  11 

449) 

)P 

TOM  THOMPSON 

BLACKFOOI  DAH 

0920 

CARIBOU 

12 

6200 

«P 

FORT  HALL  IR  PROJ 

BLISS 

1001 

GOOOINC 

12 

:l  H 

NORTH  SIDE  CANAL  CO 

1  BOGUS  BASIN 

1014 

BOISE 

6 

U*  S>  WEATHER  BUREAU 

1  BOISE  LUCKV  PEAK  OAH 

101« 

ADA 

2 

BA 

CORPS  OF  ENGINEERS 

1022 

ADA 

49  34 

116  19 

MID 

HID 

:  Mj 

U  S  WEATHER  BUREAU 

1  BONNERS  FERRY  l  SM 

10T9 

BOUNDARY 

I 

46  41 

116  19 

9P 

9P 

:  H 

ARLO  T  GRUNERUD 

'  BRUNEAU 

ll« 

OWYHEE 

12 

42  )3 

6P 

BUNGALOW  RANGER  STATION 

1244 

CLEARWATER 

3 

46  96 

U  S  FOREST  SERVICE 

BURKE  2  ENE 

1272 

SHOSHONE 

47  92 

4P 

MONTANA  POWER  CO 

euRLEV 

1260  CASSIA 

.5 

42  92 

4180 

6A 

FRANK  0  RCDFIClO 

BURLEV  FACTORY 

129B 

CASSIA 

12 

42  93 

4140 

AMALGAMATED  SUGAR  CO 

BURLEY  FAA  AIRPORT 

no3 

CASSIA 

12 

42  92 

HID 

FED  AVIATION  AGENCY 

CABINET  GORGE 

116)  BONNER 

9 

46  0) 

)P 

WASH  WATER  POWER  CO 

CALDWELL 

IJBO 

CANYON 

2 

43  40 

5P 

CALDWELL  BROADCAST  CO  | 

CMWRIDGE 

|40» 

WASHINGTON 

12 

44  34 

116  41 

6P 

6P 

STUART  OOPF 

CAREY  2  HNW 

1466 

BLAINE 

12 

43  20 

113  )7 

LARRY  PETERSON  i 

CASCADE  t  NH 

1914 

VALLEY 

44  32 

4P 

U  S  BUR  RECLAMATION 

CASTLEFORO  2  N 

IS51 

TWIN  FALLS 

12 

42  39 

)P 

MR  EARL  HEIOEL 

CATUSE  CREEK 

1S77 

CLEARWATER 

9 

46  40 

u  s  WEATHER  Bureau  1 

CENTERVILLC  ARBAUGM  flCH 

1696 

BOISE 

2 

4)  )B 

4300 

6P 

HRS  XINIA  JONES 

CHALLIS 

166) 

CUSTER 

11 

44  90 

)17) 

9P 

U  S  FOREST  SERVICE 

CHILLY  BARTON  FLAT 

1671 

CUSTER 

44  00 

MRS  K  L  ROBINSON 

CLARKIA  RANGER  STATION 

18)1 

SHOSHONE 

lO;  47  01 

U  S  FOREST  SERVICE 

COeALT 

19)2.  LEMHI 

11 

4)  06 

HRS  MERELDA  R  GOUGH 

19^6 

KOOTENAI 

47  41 

116  4) 

SA 

BA 

C  H 

U  S  FOREST  SERVICE 

CONOA 

2071 

CARIBOU 

12 

42  43 

111  93 

»P 

5P| 

J  R  SIHPLOT  Co 

COTTQNWOOO 

2144 

IDAHO 

3 

46  0) 

6P 

LOUIS  KLAPPRICH 

COTTONMXID  2  MSW 

21)9 

IDAHO 

3 

46  02 

^  ** 

SABI  FREI 

COUNCIL 

21ST 

ADAMS 

12 

44  44 

9P 

FRED  M  NOLL 

CRATERS  or  THE  MOON  NM 

2260 

BUTTE 

4)  28 

)»97 

)P 

CRATERS  OF  THE  MOON  N  H 

DEADtfOOO  DAM 

236) 

VALLEY 

t 

44  19 

5375 

U  S  BuR  RECLAHAT 1  ON 

DEADMOOD  SUMMIT 

239) 

VALLEY 

11 

44  32 

?P 

U  S  BUR  RECLAMATION 

DECEPTION  CREEK 

2422 

KOOTENAI 

4 

47  44 

9060 

U  S  FOREST  SERVICE 

DEER  FLAT  DAM 

2444 

CANYON 

12 

4)  35 

7P 

CARL  PADOuR 

DCCR  POINT 

24)1 

BOISE 

2 

43  45 

116  06 

5P 

: 

KBOI-Tv 

DIXIE 

2S7) 

IDAHO 

11 

4)  33 

11)  28 

5P 

ll\ 

MRS  2 1 LPhA  L  WENZEL 

DRIGGS 

2676 

TETON 

12 

43  44 

9R 

DUBOIS  EXP  STATION 

2707 

CLARK 

6 

44  15 

)P 

U  S  FOR EST  SERVICE 

DUBOIS  3A  H 

2722 

CLARK 

6 

44  11 

)P 

MRS  MURIEL  N.  WORTHING 

ELK  CITY 

287) 

IDAHO 

3 

45  49 

4049 

7A 

MRS  DONNA  M  NELSON 

ELK  RIVER  I  S 

2092 

CLEARWATER 

3 

46  46 

2918 

8A 

HRS  HA2EL  V  WHEELER 

EHMETT  2  E 

2942 

OEM 

2 

43  52 

6P 

WAYNE  F  HARPER 

FAIRFIELD  RANGER  STa 

310S 

CAMAS 

12 

4)  21 

)P 

U  S  FOREST  SERVICE 

FENN  RANGER  STATION 

3I4J 

ioamo 

46  06 

**i 

HRS  RUBY  G  COVEY  1 

FORT  HALL  INDIAN  AGENCY 

3297 

BINGHAH 

12 

43  02 

112  26 

9P 

5P1 

FORT  HALL  |R  PROJ 

GALENA 

BLAINE 

12 

43  53 

114  39 

9R 

5P 

MRS  HOWARD  PIATT 

GALENA  SUMMIT 

3«22 

aLAINE 

12 

4)  )3 

US  SOIL  CON  SERVICE 

GARDEN  VALLEY  RS 

3«4B 

BOISE 

6 

44  04 

5P 

U  S  FOREST  SERVICE 

GIBBONSVILLE 

3)5* 

LEMHI 

11 

4)  34 

9P' 

MRS  IDA  B  MAThIS 

GIL-WRE  SUMMIT  Ranch 

3)76 

CUSTER 

11 

44  19 

6600 

u  s  WEATHER  Bureau 

GLENNS  FERRY 

3631 

ELMORE 

12 

42  )7 

2)60 

)R 

HILES  T  MILLER 

GOODING 

3677 

GOODING 

12 

42  )8 

US  SOIL  CON  SERVICE 

GRACE 

3732 

CARIBOU 

1 

42  3) 

9Pl 

■ 

UTAH  PwR  •  LlGHl  CO 

GRAND  VIE*  )  nNM 

)T60i  OWYHEE 

12 

43  00 

"1 

Russell  j  seaouest 

CRANGEVILLE 

377 ll  IDAHO 

116  06 

lOP 

lOP 

U  S  WB  OBSERVER 

gRasmere 

3609 

OWYHEE 

42  2J 

11)  59 

)P 

)P 

GEORGE  F  THOMSON  { 

6RASMERE  8  S 

3611 

OWYHEE 

12 

42  16 

11)  53 

BILL  TINDALL 

GROUSE 

3682 

CUSTER 

6 

43  42 

113  37 

)P 

9t> 

HRS  BRYAN  TAYLOR 

GUNNEL  GUARD  STATION 

3902 

CASSIA 

12 

42  06 

113  12 

S 

U  S  FOREST  SERVICE 

HAILEY  RANGER  STATION 

3942,  BLAINE 

12 

43  31 

114  19 

5928 

8A 

8A, 

U  S  FOREST  SERVICE 

MAKER  *  NW 

3964 

JEFFERSON 

43  58 

112  1) 

4791 

)P 

9P 

U  S  F  +  W  L  SERVICE 

MAZE LT OH 

41401  JEROME 

A 

42  36 

114  06 

9P 

9P 

NORTH  SIDE  CANAL  CO 

HEAOOUARTERS 

41)0'  CLEARWATER 

3 

46  38 

11)  48 

9196 

BA 

POTLATCH  forests  INC  1 

HILL  CITY 

4268 

CAMAS 

12 

43  18 

11)  03 

)000 

)P 

)P 

CARROLL  H  DAHHEN  1 

MOLLISTER 

429) 

TWIN  FALLS 

12 

42  21 

114  9) 

49)0 

)P 

)P 

1 

SALMON  R  CANAL  CO  1 

HONE 

4384 

9UTTE 

6 

43  47 

113  00 

4820 

)P 

)P 

CHARLES  D  COWGILL 

lOAMO  CITY 

4442 

BOISE 

2 

43  50 

115  50 

396) 

9P 

9P 

FREO  A  PROFFER  1 

IDAHO  FALLS  2  ESE 

445) 

BONNEVILLE 

12 

43  29 

112  Ot 

476) 

7P 

7P 

CARROLL  SECRIST 

IDAHO  FALLS  16  SE 

44)6 

BONNEVILLE 

12 

43  21 

111  47 

5712 

7P 

7P 

GEORGE  W  MEYER  i 

IIDAMO  FALLS  FAA  AIRPORT 

44)7 

BONNEVILLE 

12 

43  31 

112  04 

4730 

MID 

HID 

FED  AVIATION  AGENCY  | 

IDAHO  FALLS  42  MM  WB 

4439 

BUTTE 

6 

43  50 

112  41 

4790 

MID 

HID 

U  S  WEATHER  BUREAU  | 

IDAHO  FALLS  At  W  WB 

4460 

BUTTE 

6 

43  32 

112  57 

4933 

MID 

MID 

U  5  WEATHER  BUREAU  ! 

IDA  VAOA 

447) 

OWYHEE 

2 

42  01 

115  19 

6000 

.  MJ^ 

CHRIS  CALLEN 

ISLAND  PARK  DAN 

4)98 

FREMONT 

12 

44  2) 

111  24 

6P 

6P 

U  S  BUR  RECLAMATION 

CT  n  TI^KI 

olnl  IL/n 

INDEX  HO. 

DRAINAGE  1 

r—  

!  LATITODE 

a 

; 
3 

B 

3 

JACKSON  PEAK 

B  44 

467o'  JEROHE 

12  42 

44 

114  91 

4793'  LEWIS 

3  46 

14 

116  02 

4891  SHOSHONE 

4'  47 

32 

116  06 

KETCHUH  17  WSW 

4840  BLAINE 

1, 

43 

37 

4908;  CLARK 

44 

24 

112  07 

5011  IDAHO 

46 

119  99 

9038  ADA 

49 

)1 

116  24 

5169  LEMHI 

li 

44 

41 

113  22 

LEnI STON  WB  A 1 RPORT 

)241  NE2  PERCE 

46 

23 

117  01 

LIFTON  PUMPING  STATION 

927)'  BEAR  LAKE 

42 

07 

18 

lolo  pass 

9356|  IDAHO 

38 

114  33 

LOWMAN  )  E 

5420  BOISE 

0) 

115  34 

MACKAT  Ranger  STATION 

5462  CUSTER 

99 

113  37 

HALAD 

5944  ONEIDA 

12 

112  16 

HALAO  CITY  FAA  AP 

59)9  ONEIDA 

10 

MALTA   1  NE 

556)  CASSIA 

113  21 

MALTA  RANGER  STATION 

5567  CASSIA 

19 

113  22 

MAY  RANGER  STATION 

)689  LEMHI 

36 

119  9) 

HC  CALL 

5708'  VALLEY 

8'  44 

)4 

116  07 

MC  CAMMON 

97161  BANNOCK 

12  42 

MINIOOKA  DAM 

99801  MINIOOKA 

12'  42 

40 

119  30 

MONTPELIER  RANGER  STA 

60)3i  BEAR  LAKE 

19 

HI  18 

MOORE  CREEK  SUMMIT 

6077  BOISE 

96 

MOOSE  CREEK  RANCH 

608);  IDAHO 

3,  46 

10 

114  9) 

HOOSt  CREEK  RANGER  STA 

6067,  IDAHO 

06 

114  95 

MOSCOW  U  OF  1 

61921  LATAH 

117  02 

MOUNTAIN  HOME   t  SE 

6174  ELHORE 

12  43 

07 

11)  41 

MULLAN  FAA 

62  3)  SHOSHONE 

41  47 

28 

119  46 

MULLAN  PASS 

6237  SHOSHONE 

4'  47 

27 

119  40 

NEW  MEADOWS  RANGER  STA 

6968  ADAMS 

HI  44 

98 

116  17 

6424  LEWIS 

9  46 

14 

HLZ  PERCE  PASS 

643oj  IDAHO 

3;  4) 

114  30 

OAKLEY 

6)42;  CASSIA 

12  42 

1) 

113  )9 

OLA  5  S 

1)6  17 

OROFINO 

6681 ' CLEARWATER 

116  19 

PALISADES  0AM 

6764  BONNEVILLE 

12  43 

20 

par.^a  experiment  STa 

6S44  CANYON 

2  43 

PAUL  1  ENE 

12  42 

PAYETTE 

6891  PAYETTE 

09 

116  96 

PICABO 

7040  BLAINE 

12  43 

16 

1)4  04 

PIERCE 

7046  CLEaRwaTER 

30 

PINE  1  N 

7077  ELMORE 

30 

1 19  16 

PLUMMER  3  wsw 

7188'  BENEWAH 

19 

116  97 

POCATELlO  2 

7208  BANNOCK 

12  42 

52 

1 12  28 

POCATELLO  MB  AIRPORT 

12  42 

PORTHILL 

7264  BOUNDARY 

116  90 

POTLATCH 

7  46 

5) 

POWELL 

7320  IDAHO 

9l  46 

91 

PRAIRIE 

7327' ElmoRE 

119  35 

PRESTON  Z  SE 

l|  42 

04 

PRIEST  RIVER  EXP  STA 

7386' BONNER 

9  46 

21 

116  90 

PUTNAM  MOUNTAIN 

7465  BINGHAM 

12;  4) 

112  07 

REYNOLDS 

7b4B  OhYhEE 

12  4) 

12 

116  4) 

RICHFIELD 

7673  LINCOLN 

12  43 

04 

RIGGINS  RANGER  STATION 

77061  IDAHO 

11  49 

2) 

lib  19 

RIRIE  12  ESE 

7727  BONNEVILLE 
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REFERENCE  NOTES 

Additional  Information  regarding  the  climate  of  Idaho  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Climatologist  at  Weather  Bureau  Airport  Station,  Box  1718,  Boise,  Idaho  83701  or  to 
any  Weather  Bureau  Office  near  you.  '  ' 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  In  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

for  the  12  months  ending  with   the  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue  of  this 

Stations  appearing  In  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,   are  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  In  this  issue. 
Divisions,  as  used  in  "Clinatologlcal  Data"  Table,  became  effective  with  data  for  January  1957. 

Unless  otherwise  indicated,   dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperature  in   "F.,   precipitation  and  evaporation  in  inches,    and  wind  movement   in  miles.     Monthly  decree 
day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  dally  temperatures  from  65"?. 

Evaporation  Is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation  and  wind'  Table. 
Normals  for  all  stations  are  cllmatologlcal  standard  normals  based  on  the  period  1931  -  1960. 

Water  equivalent  values  published  In  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table    are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,   or  ice  on  the  ground.     Samples  for  obtaining  measurements  are 
taken  from  different  points  for  successive  observations;     consequently  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability  in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsis- 
tencies In  the  record. 

Entries  of  snowfall  in  the  "Cllmatologlcal  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,   and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  Table  Include  snow  and  sleet      Entries  of  snow 
on  ground  Include  snow,  sleet,   and  ice. 

Data  in  the  "'Monthly  Extremes";     "Daily  Precipitation"  Table;     "Daily  Temperature"  Table;   and  "Evaporation  and  Wind"  Table,    and  snowfall   in  the     "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table 
when  published,   are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.     The  Station  Index  shows  observation  times  In  local  standard  time.     (During  the  summer  months  some  observers 
take  the  observations  on  daylight  saving  time.) 

Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  Stations.      For  these  stations  snow  on  eround  values  are  at 
4;00  a.m.   PST  and  5:00  a.m.   HST,   except   Idaho  Falls  46  W  which  is  8:00  a.m.  MST. 

In  the  Station  Index  the  letters        C,  H,  J,  and  S  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",   indicate  the  following: 

C    Weighing  Bain  Gage  Recording  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  In  "Hourly  Precipitation  Data'  Bulletin. 
H    "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table. 
J    "Supplemental  Data"  Table. 

S     Storage  Precipitation  Station.     Precipitation  measurements,   made  at  Irregular  Intervals,    will  be  published  later  In    'Storage-Gage  Precipitation  Data'  Bulletin. 
No  record  In  the  "Cllraatological  Data"  Table  and  the  "Dally  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry. 
Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

"  Table;      "Dally  Precipitation"  Table;     "Evaporation  and  Wind"  Table;     "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table;     "Daily  Soil  Temperature" 

■f    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++    Fastest  observed  one  minute  wind  speed.     This  station  Is  not  equipped  with  automatic  wind  instruments. 

*  Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  In  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;     however,  the  reference  indicates  that  the  thermometers  are  exnosed  in  a 
shelter  located  on  the  roof  of  a  building.  cApui.eu  in  a 

//     Gage  Is  equipped  with  a  windshield. 

AR    This  entry  In  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 
B    Adjusted  to  a  full  month. 

D    Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  Inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

H     One  or  more  days  of  record  missing;     if  average  value  is  entered,      less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  Table  for  detailed  daily  record  Degree 
day  data,   if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month.  ">=B>ct; 

R  Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  In  Hourly  Precipitation  Data.) 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

T  Trace,    an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

VAR  This  entry  In  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

General  weather  conditions  in  ths  U.S.  for  each  month  are  described  in  the  publlcatio 
which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Offic 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1957  may  be  found  In  the  publication  SUBSTATION  HISTORY  for  this  st 
That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Gevernraent  Printing  Office,  Washington,  D.  C.  for  40  cents.  Similar  information  for  regular  Weather  Bureau 
stations  may  be  found  in  the  latest  annual   issues  of  Local  Cllmatologlcal  Data,   obtained  as  indicated  above,   price  15  cents. 

Subscription  Price:     20  cents  per  copy,   monthly  and  annual;    $2.50  per  year.      (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)     Checks  and  money  orders  should  be  made  payable  to 
the  Superintendent  of  Documents,   Government   Printing  Office,    Washington,   D.   C.  20402. 
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SANOPOINT  EXP  STATION 

40 

4 

24 

8 

32 

6 

- 

3 

4 

59 

30 

9 

24* 

998 

0 

3 

30 

0 

3 

64 

.87 

.77 

1 1 

26 

.2 

29 

14 

10 

3 

0 

TENSED 

46 

0 

26 

3 

36 

2 

81 

31 

14 

24 

884 

0 

0 

29 

0 

2 

33 

.71 

3 

0 

DIVISION 

33 

^ 

2 

9 

2 

88 

.50 

16 

0 

NORTH  CENTRAL 

PRAIRIES  02 

COTTONWOOD 

41, 

7 

24, 

0 

32, 

9 

67 

3U 

12 

24 

989 

0 

0 

27 

0 

1 

10 

.44 

.18 

26 

2 

.5 

2 

10* 

5 

0 

0 

GRAnGEVILLE 

44, 

5 

25, 

7 

35, 

1 

_ 

1 

8 

71 

30 

15 

24 

919 

0 

0 

27 

0 

1 

24 

.61 

.49 

2  1 

18 

.0 

3 

11* 

5 

0 

0 

MOSCOW  U  OF  I 

43, 

9 

28, 

3 

36, 

1 

2 

8 

67 

30 

18 

24* 

891 

0 

0 

24 

0 

1 

38 

.74 

.24 

14 

1 

.0 

2 

10* 

5 

0 

0 

NEZpERCE 

42, 

7 

25, 

5 

34, 

1 

_ 

2 

4 

70 

30 

13 

24 

948 

0 

0 

28 

0 

29 

,49 

.26 

26 

8 

.0 

1 

26* 

5 

0 

0 

potlatch 

44, 

7 

28, 

2 

36, 

5 

1 

9 

70 

31* 

17 

24 

876 

0 

0 

25 

0 

90 

1,38 

.40 

14 

2 

.5 

0 

4 

0 

0 

WINCHESTER   1  SE 

41, 

6 

22, 

1 

31, 

9 

67 

30 

9 

24 

1018 

0 

3 

27 

0 

1 

90 

.50 

1 8 

12 

19 

8 

1 

0 

DIVISION 

34, 

4 

2 

6 

1 

30 

.70 

,4 

NORTH  CENTRAL  CANYONS 
03 

FENN  RANGER  STATION 

45. 

5 

29. 

1 

37. 

3 

67 

31 

19 

25* 

853 

0 

0 

28 

0 

4 

61 

.71 

15 

12 

7* 

14 

3 

0 

KOOSKIA 

52. 

2 

28. 

2 

40, 

2 

2, 

8 

78 

30 

18 

2 

762 

0 

0 

26 

0 

1 

31 

_ 

1.08 

.35 

26 

,5 

T 

3 

0 

0 

lewiston  wb  airport  //R 

51. 

4 

32. 

1 

41. 

8 

8 

76 

30 

23 

7 

713 

0 

0 

18 

0 

55 

_ 

.63 

.20 

it 

,  1 

3 

7* 

2 

0 

0 

OROFINO 

52. 

5 

30. 

7 

41. 

6 

1 , 

6 

81 

30 

21 

24 

717 

0 

0 

20 

0 

2 

55 

.08 

.40 

3 

8 

Q 

RIGGINS  RANGER  STATION 

53. 

2 

33. 

2 

43. 

2 

80 

31 

26 

2 

669 

0 

0 

13 

0 

1, 

44 

- 

.05 

.53 

1 2 

6 

1 

0 

SLATE  CREEK  RS 

53. 

1 

33. 

1 

43. 

1 

80 

31« 

21 

2 

670 

0 

0 

13 

0 

79 

.28 

21 

,  0 

0 

0 

0 

DIVISION 

41. 

2 

2. 

2 

88 

.47 

,9 

CENTRAL  MOUNTAINS  0* 

ANDERSON  DAM 

40. 

2 

21. 

3 

30. 

8 

56 

31 

4 

3 

1054 

0 

0 

30 

0 

1. 

91 

.85 

1 

1 9 

Q 

1 

ARROWROCK  DAM 

41. 

8 

21. 

8 

31. 

8 

_ 

6. 

0 

61 

31 

6 

3 

1022 

0 

0 

30 

0 

1, 

46 

.68 

.40 

2 

14 

,  9 

26 

2 

0 

Q 

ATLANTA  3 

39. 

0 

8. 

1 

23. 

64 

31 

•  8 

8  * 

1277 

0 

8 

31 

4 

06 

54 

3  2 

J  3 

J  2 

AVERY  RANGER  STATION 

41. 

7M 

24. 

4M 

33. 

IM 

_ 

4, 

8 

54 

30 

962 

0 

0 

29 

0 

6, 

67 

3.67 

1.71 

41 

2 

BIG  CREEK   1  S 

39. 

8 

8. 

9 

24. 

4 

64 

31 

-17 

2 

1251 

0 

7 

31 

2. 

63 

.55 

1 2 

46 

.5 

40 

12 

8 

2 

0 

BUNGALOW  RANGER  STA 

BURKE  2  ENE 

34. 

8 

21. 

0 

27. 

9 

56 

31« 

2 

24 

1142 

0 

13 

31 

0 

8. 

07 

•  87 

5 

87 

,  7 

98 

15* 

1 9 

7 

0 

CASCADE   1  NW 

37. 

1 

14. 

3 

25. 

7 

59 

31 

-  6 

3 

1210 

0 

11 

31 

2 

2  5 

.51 

33 

6 

COBALT 

42. 

7 

7, 

7 

25. 

2 

64 

31 

•  4 

14 

1229 

0 

3 

31 

8 

77 

32 

23 

14* 

OEADwOOD  DAM 

38. 

8 

10. 

8 

24. 

8 

- 

2. 

1 

64 

31 

-18 

3 

1240 

0 

10 

31 

5 

06 

.55 

l!06 

59 

.4 

64 

12 

9 

3 

1 

DEER  POINT 
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33, 

9 

9. 

6 

21. 

8 

60 

31 

-  B 

14 

1334 

0 

17 

3  1 

6, 

01 

1.27 

21 

68 

27 

14 

3 

ELK  CITY 

39. 

9M 

13. 

OM 

26. 

5M 

73 

31 

-  2 

3* 

1185 

0 

31 

3  J 

65 

.48 

27 

55 

7 

50 

27 

13 

0 

0 

ELK  RIVER   1  S 

40. 

7 

20. 

6 

30. 

7 

65 

31 

6 

2 

1057 

0 

2 

31 

0 

7, 

14 

1.11 

18 

55 

1 0 

6 1 

15 

FAIRFIELD  RANGER  STA 

35. 

3 

9. 

9 

22. 

6 

50 

30 

-10 

8 

1306 

0 

1 1 

3 1 

5 

90 

,67 

12 

27 

,5 

36 

14* 

6 

1 

0 

GALENA 

GARDEN  VALLEY  RS 

45. 

4 

20. 

3 

32. 

9 

_ 

4. 

6 

63 

29 

6 

3* 

991 

0 

1 

29 

0 

2. 

29 

•  37 

,73 

1 5 

,  5 

2 1 

5 

Q 

GROUSE 

35. 

7 

-  1. 

3 

17. 

2 

53 

31 

-19 

7 

1474 

0 

9 

31 

21 

2  3 

,70 

1 2 

2 

Q 

HAIlEY  RANGER  STATION 

35. 

8 

9, 

5 

22. 

7 

- 

8. 

1 

56 

31 

-  6 

8 

1307 

0 

10 

31 

3 

2, 

43 

1.15 
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24 
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^2 

5 

1 

1 

HEADOUARTERS 
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1 
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9 
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5 

66 

31 

8 
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1062 

0 

1 

31 

0 

62 

.67 

15 

46 

16* 

14 

2 

0 

HILL  CITY 

34. 

I 

'V 

4 

22, 

8 

4. 

0 

43 

31 

-  8 

3 

1303 

0 

11 

31 

5 

2. 

10 

.69 

.68 

12 

37 

0 

44 

13* 

7 

2 

0 

IDAHO  CITY 

40. 

5 

17. 

8 

29. 

2 

- 

5. 

0 

65 

31 

-  1 

8* 

1106 

0 

1 

31 

3 

3. 

16 

.59 

.76 

1 

29 

0 

36 

9 

2 

0 

KELLOGG 

42. 

8 

26, 

8 

34. 

8 

3, 

3 

70 

31 

3 

23 

928 

0 

1 

27 

0 

3 

02 

18 

1 4 

10* 

1 0 

0 

0 

LOWMAN  3  E 
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36. 

0 

12. 

4 

24. 

2 

3. 

4 

58 

3U 

-  8 

3 

1258 

0 

12 

31 

2 

03 
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83 
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59 

0 

69 

12 

g 
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41. 
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3 
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30 

1 

24 

1027 

0 

3 

30 

0 

5. 

98 

84 

52 

58 

15 
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6 

8. 

8 
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2 

- 

6. 
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55 

31 

-11 

3 

1258 

0 

3 
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3 

2. 

33 
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8 

0 

0 
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8 

19. 

7 
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8 

48 

3U 

6 

2 
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0 

6. 

13 

.75 

15 
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4 
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14 

5 

0 
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36, 

8 
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5 

28, 

2 

57 

31 

1 
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^ 
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0 
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.60 

15 

70 

STANLEY 
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4 

2, 

8 
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6 

54 
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-16 

3 
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0 

11 

31 

15 

50 
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S 

2. 

3 
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1 

52 

31 

-18 

7 

1416 

0 

10 

31 

14 

3  3 

.70 

28 

0 

36 

1 2 

5 

1 

0 

WALLACE  WOODLAND  PARK 

40. 

4 
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6 

31, 

0 

3. 

9 

67 

31 

6 

24 

1045 

0 

2 

31 

0 

1.51 

.64 
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35 

2 

34 

10 

13 

2 

0 
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6 

5. 
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IM 
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-18 

2 
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10 
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n 
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0 
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5 

4. 

9 

3. 
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6 
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OS 
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6M 
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4M 
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OM 
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18 

8* 
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0 

19 

0 
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0 
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6 
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5 
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6 

4. 

1 

74 

31 

21 

8* 
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0 

0 

27 

0 

64 

,68 

.24 

1 

2. 

6 

I 

2* 

3 

0 

0 

BRUNEAU 

51, 

4 

26. 

2 

38, 

8 

74 

31 

17 

24 

803 

0 

0 

27 

0 

18 

.11 

1 

8 

1 

1 

1 

0 

0 

CALDWELL 

51, 

9M 

29. 

3M 

40. 

6M 

1. 

9 

75 

31 

22 

8* 

747 

0 

0 

0 

56 

.61 

.27 

21 

1. 

0 

0 

2 

0 

0 
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3M 

15. 

5M 
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4M 

9. 

5 

50 

16 

-  5 

3 
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0 

1 

31 

2 

2. 

47 

.48 

,51 

1 

28 

1 

8 

1 

0 

COUNCIL 
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8m 
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8M 

29. 

3M 

8. 

2 

49 

31 

-  7 

3 

1098 

0 

2 

31 

1 

4. 

08 

1.31 

.93 

21 

27. 

0 

26 

14* 

10 

3 

0 

DEER  FLAT  DAM 

49. 

4 

30. 

0 

39. 

7 

2. 

1 

72 

31 

18 

8 
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0 

0 

23 

0 

1. 

09 
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.30 
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4. 

3 

2 
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EMMETT  2  E 

49.9 

28. 

Om 

39. 

Om 

- 

4. 

1 

3  ^ 

l9 

3 

804 

0 

0 

28 

0 

GLENNS  FERRY 

50.9 

27, 

9 

39. 

4 

74 

31 

18 

7 

785 

0 

Q 

26 

0 

GRAND  ViEw   3  MNW 

53.5 

24, 

6 

39. 

1 

- 

3, 

9 

76 

3 1 

16 

13 

796 

0 

0 

30 

0 

KUNA  2  NNE 

50.2 

27. 

38, 

g 

3  ^ 

0 

75 

31 

19 

2 

607 

0 

0 

27 

0 

MOUNTAIN  HOME  1  SE 

45.5 

24. 

9 

35. 

2 

- 

5, 

2 

68 

31 

18 

8 

912 

0 

0 

30 

0 

OLA  5  S 

PARMA  Experiment  sta 

48.2 

27. 

38 

4 

68 

31 

20 

28 

628 

0 

Q 

27 

0 

PAYETTE 

52. T 

27, 

9 

40. 

3 

2, 

1 

73 

30 

18 

3 

759 

0 

0 

28 

0 

SWAN  FALLS  POWER  HOUSE 

52.4 

31. 

1 

41. 

6 

74 

31 

24 

8 

713 

Q 

20 

Q 

WEIJER  2  SE 

49.5 

26. 

9 

38. 

2 

- 

4, 

6 

69 

31 

14 

3 

823 

0 

0 

27 

0 

DIVISION 

37. 

6 

- 

4, 

1 

SOUTHWESTERN 

HIGHLANDS  06 

GRASMERE 

41.7 

20. 

2 

31. 

0 

68 

31 

9 

14* 

1046 

0 

30 

0 

H0LLI5TER 

41.7 

22. 

6 

32. 

2 

- 

4, 

9 

64 

30 

9 

7 

1008 

0 

3 

30 

0 

REYNOLDS 

THREE  CREEK 

40.4 

15, 

7 

28. 

1 

60 

31 

-  7 

7 

1135 

0 

2 

30 

2 

TRIANGLE  «ANCH 

DIVISION 

30. 

4 

- 

5, 

5 

CENTRAL  PLAINS  01 

BLISS 

44.4 

23, 

1 

33. 

Q 

67 

31 

4 

3 

960 

0 

0 

29 

0 

BURLEY 

25, 

2 

34. 

2 

- 

4, 

9 

64 

31 

13 

7 

952 

0 

0 

30 

0 

BURLEY  FAA  AIRPORT 

4l! 

. 

23, 

3 

32. 

2 

65 

31 

10 

7 

1009 

0 

30 

0 

CASTlEFORO  2  N 

45. 

1 

22. 

7 

33. 

9 

71 

31 

7 

7 

960 

0 

0 

29 

0 

HAZElTON 

41. 

i 

22, 

IM 

31. 

9M 

_ 

7, 

3 

60 

3U 

13 

7* 

1021 

0 

2 

28 

0 

JEROME 

41. 

!> 

23. 

1 

32. 

4 

- 

6, 

6 

63 

3 1 

7 

1004 

0 

2 

30 

0 

MINIDOKA  DAM 

37  « 

19. 

9 

28. 

8 

49 

28 

7 

19 

1112 

0 

5 

31 

0 

PAUL   1  ENE 

39. 

7 

22. 

5 

31, 

1 

56 

3 1 

10 

7 

1041 

0 

5 

30 

0 

PICABO 

37, 

2 

2 

53 

31 

-15 

1363 

0 

7 

31 

10 

RICHFIELD 

34. 

!> 

6 

23! 

6 

45 

31 

-10 

3 

1278 

0 

9 

31 

5 

RUPERT   IJ  NNE 

37. 

5 

26 

55 

30 

3 

1 181 

0 

5 

30 

0 

SHOSHONE   1  WNW 

38  • 

16^ 

9 

27i 

5 

9, 

1 

57 

31 

-  1 

e 

1157 

Q 

30 

TWIN  FALLS  2  NNE 

43. 

5 

25  . 

5 

34  , 

5 

5  ^ 

64 

31 

15 

7 

938 

0 

1 

30 

0 

TWIN  FALLS  3  SE 

24. 

5 

35. 

0 

3, 

9 

65 

31 

14 

7 

923 

0 

1 

30 

0 

TWIN  FALLS  WBASO 

41. 

6 

24. 

4 

33. 

0 

63 

31 

14 

7 

963 

2 

30 

0 

DIVISION 

30. 

6 

_ 

7. 

6 

NORTHEASTERN  VALLEYS 
08 

challis 

CHILLY  BARTON  FLAT 

34, 

3 

3. 

0 

18. 

5 

55 

31 

•  16 

6 

1434 

0 

15 

31 

15 

DUBOIS  3*  W 

29. 

1, 

5. 

6 

17. 

6 

48 

3 1 

*  8 

7 

1461 

0 

22 

31 

7 

GlBBONSVlLLE 

41, 

3 

16. 

3 

28, 

8 

62 

31 

1 

2 

1117 

0 

3 

31 

0 

MACKAY  RANGER  STATION 

34. 

3 

11. 

1 

22. 

7 

- 

7, 

3 

52 

31 

-  6 

12 

1305 

0 

13 

31 

3 

MAY  RANGER  STATION 

SALMON 

41. 

b 

18. 

5 

30, 

1 

_ 

5. 

0 

66 

31 

7 

2 

1076 

0 

4 

31 

0 

DIVISION 

23. 

5 

• 

8. 

6 

UPPER  SNAKE  RIVER 

PLAINS  09 

ABERDEEN  EXP  STATION 

33. 

5 

9. 

8 

21. 

7 

• 

13. 

8 

42 

31 

- 1 1 

3 

1336 

0 

12 

31 

4 

AMERICAN  FALLS   I  SW 

36. 

4 

19. 

5 

28. 

0 

48 

31 

1 

7 

1141 

0 

7 

31 

0 

ARCO  3  NM 

39. 

4 

19. 

49 

31 

•  16 

0 

1 1 

3 1 

1 1 

ASHTON   I  S 

33. 

5 

7, 

0 

20. 

3 

- 

7. 

6 

49 

31 

•  18 

3 

1380 

0 

13 

31 

6 

BLACKFOOT  2  SSW 

CRATERS  OF  THE  MOON  NM 

33. 

1 

10. 

g 

22. 

31 

g 

1327 

0 

13 

3 1 

3 

DUBOIS  Exp  STATION 

28, 

7 

11. 

3 

20. 

0 

8. 

4 

46 

31* 
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8 

1364 

0 

25 

31 

3 
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38. 

3M 

16. 

6M 

27. 

5M 

- 

8, 

6 

62 

31 

-  1 

7 

1154 

0 

3 1 

HAMER  4  NW 

33. 

8 

5. 

2 

19. 

5 

48 

31 

•14 

3 

1403 

0 

14 

31 

10 

HOWE 

37, 

4 

9. 

1 

23. 

3 

56 

31 
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14 
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0 

7 

31 

4 

IDAHO  FALLS  2  ESE 
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28, 

5 

6. 

9 

17. 

7 
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5 

39 

31 

-10 

14 
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0 

24 

31 

5 
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31, 

2 

1. 

9 

16, 

6 

12, 

7 

50 

31 

•14 

8 

1493 

0 

18 

31 

12 

IDAHO  FALLS  46  W  WB  R 

33. 

6 

4. 

5 

19, 

1 

10, 

9 

54 

31 

•  14 

1417 

0 

16 

31 

10 

MALTA   1  NE 

43, 

2M 

17. 

8m 

30, 

5M 

71 

31 

6 

7 

1060 

0 

1 

25 

0 

POCATELLO  we  AIRPORT  //R 

36. 

9 

16. 

7 

27. 

8 

8. 

0 

66 

31 

-  1 

7 

1145 

0 

9 

31 

1 

SAINT  ANTHONY 

33. 

0 

8. 

5 

20. 

8 

45 

31 

•14 

3 

1363 

SUGAR 

35, 

3 

9. 

7 

22. 

5 

7. 

4 

49 

3 1 

•  16 

3 

1308 

0 

11 

31 

7 

DIVISION 

22. 

3 

10, 

3 

EASTERN  HIGHLANDS  10 

ARBCN  2  Nw 

BLACKFOOT  DAM 

CONDA 

32. 

7M 

7, 

IM 

19, 

9M 

53 

31 

•18 

7 

1372 

0 

14 

23 

5 

DRIG6S 

33. 

s 

5. 

8 

19, 

7 

7, 

4 

60 

31 

•  12 

3 

1398 

0 

16 

31 

9 

GRACE 

34. 

6 

10.2 

22, 

4 

7, 

0 

49 

20 

•  15 

7 

1311 

0 

14 

31 

5 

IDAHO  FALLS  16  SE 

Precipilatlon 


Total 

1^ 

|z 
SB 
Ou. 

». 
& 
V 
• 

1 

u 

• 

a 

Snow,  SU«t 

No.  ol  Days 

3 

0 

H 

Max.  Dopth 
on  Ground 

• 

0 

i 
s 

8 

J 

1 

s. 

9Z 

•  39 

2 1 

2.0 

4 

0 

0 

!51 

- 

.51 

.19 

1 

.7 

1 

2* 

1 

0 

0 

.27 

,64 

.27 

I 

.6 

0 

1 

0 

0 

.34 

,86 

.21 

1 

1.2 

T 

13* 

2 

0 

0 

.69 

- 

,41 

0 

.20 

13 

5.4 

0 

4 

0 

0 

1.02 

,11 

.31 

21 

2.0 

1 

9* 

3 

0 

0 

.85 

,25 

.23 

1 

.5 

1 

4* 

4 

0 

0 

,35 

.14 

7 

T 

0 

1 

0 

0 

,84 

- 

.27 

.26 

21 

1 

3» 

5 

0 

0 

,98 

,32 

3.7 

,27 

.13 

12 

2 

0 

0 

1,00 

.01 

0 

.30 

9 

16.3 

6 

8 

3 

0 

0 

.53 

.13 

9 

11.3 

27 

13. 

3 

0 

0 

.60 

- 

.47 

13.8 

.24 

- 

.68 

.10 

1 

5.5 

6 

1 

1 

0 

0 

.66 

.  18 

,18 

22 

12.0 

1 

0 

0 

.  59 

2  0 

9 

7.7 

26. 

2 

0 

0 

.64 

16 

10. 

6.5 

4 

0 

0 

.77 

- 

.21 

.32 

1 

3 

2 

.61 

- 

.32 

.29 

1 

5.1 

4 

4. 

2 

0 

0 

.70 

.21 

1 

7.0 

3 

19 

4 

0 

0 

.62 

.14 

22 

1 

1.68 

1.00 

12 

islo 

24 

16. 

4 

2 

1 

2.02 

1.14 

.71 

1 

18.0 

25 

14. 

5 

2 

0 

2  •  1 2 

1.45 

1 

1 2 

10. 

3 

1 

1 

!78 

- 

.20 

.35 

12 

6.5 

15 

1 

3 

0 

0 

.47 

.37 

.10 

9* 

4.0 

1 

26. 

2 

0 

0 

.44 

.43 

.10 

9 

2.6 

1 

13. 

1 

0 

0 

.53 

.10 

22 

5.3 

1 

26. 

1 

0 

0 

.87 

.00 

.11 

.04 

6 

1.5 

2 

12 

0 

0 

0 

.29 

.16 

5 

1 

0 

0 

1,27 

.24 

4 

4 

0 

0 

,59 

.03 

.45 

12 

4.5 

5 

12 

2 

0 

0 

,27 

- 

.26 

.07 

4 

3 

6. 

0 

0 

0 

,51 

.05 

3.0 

,35 

• 

.35 

.17 

5 

13 

7. 

1 

0 

0 

.17 

.07 

20 

4.0 

4 

9« 

0 

0 

0 

1.21 

12 

17.0 

3 

1 

0 

2,39 

1.00 

.44 

9 

29.0 

40 

12 

10 

0 

0 

2,35 

1.24 

12 

24.3 

40 

13. 

7 

1 

1 

,60 

- 

.09 

.27 

12 

1 

0 

0 

,52 

.21 

.22 

5 

2*0 

6 

1 

0 

0 

,33 

.10 

1 

6.5 

11 

10. 

1 

0 

0 

.64 

.40 

12 

5 

14. 

1 

0 

0 

.54 

- 

.12 

.20 

13 

6.4 

18 

15. 

2 

0 

0 

.46 

.00 

.14 

12* 

2 

0 

0 

.81 

•  19 

.42 

1 

9.9 

12 

16. 

2 

0 

0 

.17 

.10 

1 

1 

0 

0 

.78 

.24 

.19 

23 

9.3 

13 

11. 

2 

0 

0 

1.94 

.54 

9 

32 

9 

6 

1 

0 

1.32 

.43 

.38 

9 

16.0 

6 

0 

0 

.91 

.09 

12.4 

1.62 

.35 

26 

38.5 

6 

0 

0 

.52 

.65 

.13 

1 

3 

0 

0 

1.60 

.47 

.24 

26 

25.7 

22 

27. 

8 

0 

0 

See  Reference  Nolea  Following  Slation  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


Sutton 

Temperature 

Precipitation 

Average 
Maximum 

Average 

Average 

Departure 
From  Nomu] 

■s 

s 

Q 

Lowest 

Dale 

Degree  Days 

No.  oi  Day 

Departure 
From  Normal 

Greatest  Day 

e 

o 

Snow.  Sleet 

No.  of  Days 

Max. 

Mln. 

Total 

Max.  Depth 
on  Ground 

Date 

.10  or  More  | 

.50  or  More  1 

J 

1 
- 

sl 

5. 

hi 

«  • 

•ol 

ISLAND  PARK  DAM 

31.6 

2.0 

16. S 

-23 

3 

1484 

0 

20 

31 

14 

1.20 

1 2 

67.5 

60 

14 

11 

2 

1 

KILGOAE 

29.9 

3.8 

16.9 

54 

31 

-11 

20 

1485 

0 

20 

31 

14 

2,51 

,98 

12 

6 

1 

0 

32.1 

<>.2 

18.2 

-  8.5 

*0 

3U 

-22 

8* 

1447 

.77 

.00 

.22 

22 

13.5 

10 

8* 

3 

0 

0 

MALAD 

38.7 

18.2 

28.5 

-  6.9 

57 

31 

-  1 

7 

1125 

0 

3 

31 

1 

1.58 

.47 

.23 

4 

12,0 

13 

24* 

8 

0 

0 

MALAD  CITY  FAA  AP 

38.6 

12.7 

25.7 

57 

30 

-  6 

7 

1213 

0 

6 

31 

4 

1.41 

.24 

2U 

16.6 

14 

24 

4 

0 

0 

MC  CAMMON 

38.5 

19.3m 

26. 9M 

54 

3 1 

-  6 

7 

1112 

0 

5 

30 

1 

3.53 

.51 

26* 

35 

9 

12 

2 

0 

montpelier  ranger  sta 

3S.1 

3.2 

19.2 

-  8.8 

46 

31 

-18 

7 

1415 

0 

9 

31 

12 

1.62 

.34 

.23 

26 

21.7 

18 

27. 

6 

0 

0 

OAKL  E Y 

<>3.3 

21. <> 

32. '> 

-  6.0 

71 

31 

6 

13 

1007 

0 

4 

30 

0 

.38 

-  ,46 

.12 

21 

3.0 

1 

21 

3 

0 

0 

PALISADES  DAM 

33.6 

11. 

22.5 

54 

31 

-12 

3 

1313 

0 

14 

31 

5 

3.55 

.75 

24 

50.0 

53 

15 

14 

I 

0 

POCATELUO  2 

PRESTON  2  SE 

35.8 

12.5 

2'*. 2 

-10.9 

44 

29* 

-11 

7 

1259 

0 

7 

31 

2 

1.52 

,11 

.34 

2 

21.3 

23 

8e 

7 

0 

0 

STREVELL 

37.3 

16.9 

27,1 

62 

31 

-  3 

7 

1169 

0 

10 

30 

1 

1.21 

.40 

23 

17.0 

9 

23 

3 

0 

0 

SWAN  VALLEY   1  W 

tetonia  Exp  station 

32.6 

5.6 

19.1 

55 

31 

-12 

3 

1414 

0 

19 

31 

8 

1.41 

.31 

23 

5 

0 

0 

MAYAN 

35.1 

8.1M 

21. 6M 

55 

31 

-11 

7* 

1339 

0 

10 

30 

6 

1.78 

.31 

25 

31.0 

33 

26* 

7 

0 

0 

division 

22.7 

-  7,2 

1.85 

,61 

26.5 

TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

Highest  Temperature:       81°  on  the  30th  at  Orofino  and  on  the  31st  at  Tensed 

Lowest  Temperature:     -23"  on  the  3d  at  Island  Park  Dam 

Greatest  Total  Precipitation:    8.  07  inches  at  Burke  2  ENE 
Least  Total  Precipitation:       0.  11  inch  at  ChiUy  Barton  Flat 

Greatest  One-Day  Precipitation:  1.  71  inches  on  the  4th  at  Avery  Ranger  Station 
Greatest  Reported  Total  Snowfall:      87.7  inches  at  Burke  2  ENE 

Greatest  Reported  Depth  of  Snow  on  Ground:      98  inches  on  the  15+  at  Burke  2  ENE 


See  Relerence  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


Station 

Day  of  Month 

I  1 

 L 

3 

4 

 L 

6 

7 

e 

9 

10 

— _ — L 

11 



12 

13 

1 

14 



IS 

PANHANOLE  01 

BAYVIEW  MODEL  BASIN 

1.62 

.22 

10 

02 

18 

•  03 

.13 

BONNE RS  FERRY   1  SM 

T 

'.li 

t" 

!o6 

T 

!ol 

!o6 

Iso 

!oi 

CABINET  COROE 

T 

.1* 

.37 

.38 

•  12 

T 

•  11 

•  22 

•  05 

.70 

•  09 

•  08 

.32 

.12 

COEUR  D  ALENE  RS 

2.T1 

.33 

•  10 

.30 

•  07 

•  26 

7 

.14 

•  36 

•  08 

• 

6 

PORTH I LL 

2.8T|  .07 

.02 

.06 

.03 

1.12 

.04 

•  13 

•  02 

.34 

•  03 

.25 

PRIEST  RIVER  EXP  STA 

3.86 

•  41 

,04 

.11 

.17 

•  92 

.04 

.15 

,40 

•  07 

•  70 

X 

X 

50 

03 

SAINT  MARIES 

5AN0P0INT  EXP  STATION 

3.BA 

•  28 

,04 

.13 

.29 

•  31 

.16 

X 

.15 

•  22 

'02 

TENSED 

2.3; 

•  02 

•  06 

•  71 

•  22 

!l9 

.35 

Isi 

NORTH  CENTRAL 

PRAIRIES  02 

COTTONwOOO 

1.10 

•  04 

.12 

•  10 

.02 

.08 

.02 

•  09 

•  09 

•  05 

.03 

.03 

GRANOEv ILLE 

1.24 

T 

T 

T 

.03 

T 

.13 

.10 

T 

•  17 

X 

.22 

X 

•  03 

X 

MOSCO«  U  OF  I 

1 .31 

•  08 

•  04 

•  02 

.17 

•  08 

•  06 

•  02 

•  12 

.10 

•  01 

.24 

.01 

NE2PERCE 

1.2^ 

T 

10 

02 

.02 

potlatcm 

.90 

.15 

!l5 

iio 

.40 

WINCHESTER   I  5E 

1.90 

.  14 

•  23 

06 

10 

03 

NORTH  CENTRAL  CANYONS 
03 

FENN  RANGER  STATION 

4.61 

.19 

•  03 

•  12 

.16 

•  34 

•  64 

•  21 

T 

.29 

•  19 

•  01 

.18 

•  28 

X 

.71 

1.S2 

•  01 

.02 

.06 

•  37 

.17 

.01 

X 

.13 

.01 

KOOSKIA 

1.31 

T 

•  03 

•  20 

•  13 

.11 

T 

•  09 

.08 

X 

T 

lemiston  hb  airport  //R 

.5! 

X 

•  03 

•  09 

•  03 

,2C 

X 

OROFINO 

2.5! 

•  07 

•  01 

•  28 

•  60 

•  08 

.09 

.03 

•  10 

.12 

isi 

•  12 

RIGGINS  RANGER  STATION 

l.«4 

T 

.12 

•  10 

T 

X 

T 

.53 

•  02 

SLATE  CREEK  RS 

.T9 

•  12 

.13 

CENTRAL  MOUNTAINS  0^ 

ANDERSON  DAM 

1.91 

.05 

•  01 

•  19 

T 

•  26 

T 

•  04 

.36 

•  12 

•  02 

.07 

ARROMROCK  DAM 

l.«6 

•  25 

•  *o 

•  03 

.22 

T 

T 

•  21 

X 

X 

.02 

.04 

X 

.10 

.29 

•  39 

•  11 

.61 

•  56 

•  24 

.01 

X 

.86 

.25 

X 

.29 

AVERY  RANGER  STAT  ION 

6.61 

•  03 

.11 

1.71 

.62 

•  31 

•  09 

.16 

•  23 

.12 

•  05 

.16 

.40 

•  64 

.08 

BIG  CREEK  1  S 

.60 

•  03 

' 

•  05 

.5. 

•  03 

,09 

BUNGALOW  RANGER  STA 

BURKE  2  ENE 

e,07 

•  90 

•  10 

.15 

.67 

.87 

•  26 

.26 

.58 

•  11 

.76 

•  52 

•  26 

.33 

•  14 

.70 

CASCADE  1  NM 

2,25 

•  27 

T 

T 

.02 

•  12 

•  03 

T 

•  07 

X 

•  39 

.37 

.02 

•  03 

.08 

CEhTERVlLLE  ARBAUG  RCH 

3.83 

.93 

T 

•  69 

T 

X 

•  37 

.03 

•  31 

.60 

.16 

•  07 

COBALT 

.77 

•  32 

.16 

•  02 

■ 

DEAOxOOO  DAM 

4,06 

•  66 

T 

T 

•  30 

•  04 

T 

•  25 

.02 

•  66 

1.06 

X 

.10 

•  21 

OEEa  POINT 

6.0] 

,28 

•  09 

.53 

•  25 

•  07 

.21 

.03 

•  19 

.17 

.90 

.16 

.09 

.33 

ELK  CITY 

3.8! 

•  09 

•  04 

.39 

•  10 

.07 

.21 

•  26 

.14 

T 

.«! 

.19 

Elk  fllvER  I  S 

7.  I* 

.85 

•  06 

.55 

•  80 

.62 

.  16 

X 

09 

64 

FAIRFIELD  RANGER  STA 

1.90 

.60 

.02 

•  17 

•  11 

.23 

.67 

.07 

.03 

.19 

GALENA 

GARDEN  VALLEY  RS 

2.29 

.73 

•  39 

T 

.04 

.06 

.62 

.29 

.07 

•  03 

.10 

1,23 

.70 

HAItEY  RANGER  STATION 

2.4> 

.07 

.28 

•  16 

1.67 

07 

HEADQUARTERS 

4.6? 

.50 

T 

.47 

•  '1 

.20 

.09 

.19 

.09 

T 

.35 

.17 

•  02 

.67 

HILL  CITY 

2.10 

•  56 

.11 

•  08 

.10 

.22 

.68 

.10 

•  20 

IDAHO  CITY 

3.16 

.76 

T 

.02 

•  37 

.11 

.31 

.20 

.07 

.61 

.02 

.06 

.17 

KELLOGG 

3*02 

•  06 

.04 

.37 

•  35 

.18 

•  23 

T 

.18 

.02 

.12 

.25 

.09 

.02 

.33 

LOWMAN   3  E 

HC  CALL 

4,01 

.62 

.08 

•  60 

.17 

.24 

.19 

.36 

•  83 

.32 

MOOSE  CREEK  RANCH 

MULLAN  FAA 

Si98 

.97 

•  07 

.28 

•  84 

.22 

.10 

.13 

.08 

•  16 

.32 

.92 

.08 

.91 

.39 

NEta  MEADOmS  ranger  STA 

2.33 

.40 

.09 

.32 

.03 

•  16 

.01 

.13 

•  17 

.29 

PIERCE  //R 

6,13 

.49 

.05 

.30 

.66 

.61 

.31 

•  32 

.19 

.09 

•'1 

.08 

.04 

.79 

4,63 

•  40 

.06 

.07 

.39 

.50 

.12 

.04 

•  29 

.22 

.09 

•  35 

.28 

•  07 

.60 

STANLEY 

.5d 

SUN  VALLEY 

T 

!l6 

T 

X 

T 

X 

•  08 

•M 

T 

!l3 

WALLACE  WOODLAND  PARK 

I4O 

7 

.03 

•  38 

.61 

•  21 

.27 

.18 

.16 

•  14 

.66 

.30 

•  01 

.64 

WARREN 

i.fi 

•  11 

•  21 

.19 

•  05 

T 

T 

.27 

•  79 

T 

T 

•  70 

SOUTHWESTERN  VALLEYS 

BOISE  LUCKY  PEAK  DAM 

.S3 

•  23 

.01 

.18 

.02 

.04 

.01 

.07 

.06 

BOISE  UB  AIRPORT  //R 

.64 

.26 

T 

T 

.11 

T 

T 

X 

.02 

X 

T 

.05 

.02 

•  09 

BRUNEAU 

calohCll 

ill 

T 

T 

.03 

.06 

.02 

::3 

X 

CAMBRIDGE 

.51 

.05 

18 

20 

COUNCIL 

t.oa 

.75 

T 

.60 

.10 

X 

.25 

.07 

•  30 

•  85 

•  18 

.10 

DEER  FLAT  CAM 

1.09 

.29 

.  02 

.28 
•  *o 

X 

•  03 

.0* 

•  01 

•  02 

EMMET T  2  E 

.92 

.23 

.11 

.02 

!06 

:s; 

GLENNS  FERRY 

.91 

.19 

,08 

.09 

.08 

.091 

7 

GRAND  VIEW  3  WNW 

.27 

'  J 

KUNA  2  NNE 

. 

T 

T 

.10 

T 

X 

X 

T 

X 

.03 

T 

X 

X 

MOUNTAIN  HOME  I  SE 

5  '12 

T 

T 

T 

t 

T 

0 

.12 

D  .20 

PARMA  Experiment  sta 

l.Oi 

.16 

.03 

.07 

.09 

•  03 

.03 

.11 

PAYETTE 

02 

SHAN  FALLS  POWER  HOUSE 

05 

.16 

NEISER  2  SE 

T 

!05 

X 

!l2 

t 

T 

X 

.02 

T 

SOUTHWESTERN 

HIGHLANDS  06 

GtA SMERE 

10 

02 

•  05 

.03 

.290 

.30 

6  .15 

.03 

X 

X 

R€VN0LD5 

THDEE  CREEK 

.S3 

T 

•  09 

•  11 

7 

.13 

T 

.11 

.04 

trianglE  ranch 

CENTRA^  Plains  ot 

8LIS5 

.24 

.10 

.02 

.05 

.01 

X 

.02 

X 

SURlET 

.66 

.02 

,08 

T 

.06 

T 

.06 

.08 

.01 

.06 

.03 

BURLEY  FAA  AIRPORT 

.99 

.06 

.07 

•  03 

T 

X 

.20 

.01 

•  01 

7 

.01 

CAJTLEFORD  2  N 

.64 

.16 

T 

.03 

.16 

.06 

.n 

.32 

•  06 

.05 

.05 

X 

•  02 

T 

JEROfE 

•  61 

.29 

T 

•  05 

T 

.11 

.06 

•  02 

X 

HINIOOXA  7AM 

,70 

.21 

•  10 

.02 

X 

•  02 

PAUL  1  ESE 

.62 

.02 

.13 

•  13 

T 

.11 

•  09 

PICABO 

i.ta 

T 

.92 

•  19 

.05 

1.00 

.03 

'0° 

RICHFIELD 

2.02 

.71 

RUPERT  1)  NNE 

>  2.12 

1.49 

•  05 

T 

D 

.30 

.0. 

.02 

SHOSHONE  1  aN» 

.7a 

.29 

T 

•  13 

.02 

X 

T 

.35 

X 

.02 

T 

TRIN  PALLS  2  NNE 

.67 

.10 

.01 

T 

7 

•  05 

T 

X 

X 

.10 

.02 

.0^ 

.06 

T 

T«IN  'ALLS  1  SE 

.64 

.01 

T 

T 

•  06 

T 

T 

X 

•  10 

X 

:l\ 

.01 

.01 

TMIN  FALLS  aBASO 

.S3 

.06 

.07 

T 

•  06 

.01 

.01 

X 

•  06 

.03 

.04 

T 

19  I  20  I  21  I  22  I  23  I  zT 


25    28     27    28    29  30 


.04 
.10 


.39 
.30 


XXX 


.10  .09 

X 

.12  .01 


.09  .05 
.04  ,02 


.02  .04 

X 

.07  7 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


(J 


w 


NORTHEASTERN  VALLEYS 
OS 

CHALLIS 

CHILLY  BARTON  FLAT 

DUBOIS  k 

OIBSONSVILLE 

HACKAY  RANGER  STATION 


ABERDEEN  EXP  STATION 
AMERICAN  FALLS  1  5K 
ARCO  3  NM 
ASHTON  I  S 
BLACkFOOT  2  SSU 

craters  of  the  moon  n» 
Dubois  exp  station 
fort  hall  indian  agncy 

HAMER  A  Nw 
HOwE 

IDAHO  FALLS  2  ESE 
lOAHC  FALLS  FAA  AP 
IDAHO  FALLS  42  NM  MB 
IDAHO  FALLS  A6  w  Mti 
MALTA   I  NE 

POCATELLO  wB  AIRPORT  / 

SAINT  ANTHONY 

SUGAR 

EASTERN  HIGHLANDS  10 

ARBON  2  NW 
BLACKFOOT  DAM 
CONOA 
DRIGGS 
GRACE 

IDAHO  FALLS  U  SE 
ISLAND  PARK  DAM 
KILGORE 

LIFTON  PUMPING  STATION 
MAlAD 

MALAD  CITY  FAA  AP 
HC  CAMMON 

HONTPELIER  RANGER  STA 
OAKLEY 

PALISADES  DAM 

POCATELLO  2 

PRESTON  2  SE 

RIRIE   12  ESE 

STREVELL 

SWAN  VALLEY   1  w 


2.35 


.02 

.10 
.06 


1.321 


2.51 


l.Al 
3.53 
1.62' 


.IS 
.0' 
.1' 


.07     ,03  .OA 


13     14  15 


16     17     18     19     20  21 


25     26  27 


.02     .07  .01 


29     30  31 


( 


S*e  teleience  nolei  following  Slalion  Indvz. 
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DAILY  TEMPERATURES 

MARCH  1904 


Siktlon 

Day  Of  Monlh 

• 

1 

2 

3 

4 

s 

6 



7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

u 

IS 

IB 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

28  1 

27 

28 

29 

30 

31 

• 

> 
< 

PANHANDLE  01 

BAVVIEw  MODEL  BASIN 

MAX 

MIN 

30 

21 

38 
23 

26 

29 

25 

17 

16 

26 

23 

31 

30 

23 

4 1 

27 

46 
32 

28 

31 

29 

41 
20 

39 
25 

42 
31 

45 

26 

33 
13 

26 
12 

27 
12 

38 
23 

43 

20 

48 
24 

42 

22 

47 

26 

51 

28 

40,6 
24,2 

BCNNESS  FERRY  1  Sw 

MAX 
MIN 

48 
32 

39 
26 

37 
22 

40 
27 

39 

31 

38 
26 

14 

35 
22 

40 

32 

39 
22 

33 

43 
32 

4 1 
27 

37 
32 

55 
34 

48 
29 

42 
35 

45 

32 

48 
26 

43 
26 

48 
33 

38 
25 

25 

to 

29 
11 

37 
13 

44 

26 

50 
21 

56 
24 

59 
25 

68 
26 

63 
30 

43,5 
26,0 

CABINET  SORGE 

MAX 
MIN 

30 

38 
19 

36 
25 

38 
26 

35 
29 

34 
28 

36 
22 

33 
16 

40 
28 

35 
24 

36 
31 

39 
28 

41 

25 

35 
26 

48 

32 

49 

26 

41 
31 

39 
31 

44 
24 

45 
25 

44 

30 

40 
26 

26 

10 

32 
7 

32 
9 

41 

27 

47 
16 

53 
28 

56 
24 

64 

27 

60 
30 

41,4 
24,5 

CCEUR  0  AlENE  RS 

MAX 
HIN 

<>0 
32 

46 
23 

37 
25 

37 
30 

40 

30 

37 
26 

35 
26 

39 
22 

38 

30 

41 

23 

40 
32 

40 
31 

40 
27 

40 

28 

42 
34 

54 

33 

48 

31 

42 
33 

46 

21 

44 

26 

49 
34 

48 

31 

37 
16 

31 
10 

34 

15 

37 
26 

44 

27 

51 

28 

56 

27 

66 

30 

72 
34 

43,6 
27,1 

PCRTHILL 

MAX 
HIN 

46 

29 

40 
26 

3  7 
14 

4  1 
22 

40 
29 

41 
23 

35 
17 

35 
11 

41 
27 

39 
24 

38 
31 

42 
30 

42 
30 

40 
27 

51 
29 

5  1 
29 

38 
31 

45 
29 

41 
23 

42 
25 

45 
30 

35 
21 

26 
6 

26 
-  1 

37 
8 

47 
24 

44 

18 

49 
21 

52 
19 

56 

22 

57 
27 

42,0 
22,6 

PRIEST  RIVER  ExP  STA 

HAX 
HIN 

30 

39 
18 

17 

24 

29 

27 

16 

10 

36 
27 

23 

32 

40 
30 

22 

36 
2'. 

52 
29 

23 

49 
31 

42 

30 

43 
16 

44 

24 

45 

32 

37 
25 

28 
10 

30 
-  2 

32 
9 

42 

20 

45 
17 

54 
23 

59 

22 

64 
24 

59 
28 

41,5 
22,3 

SAINT  VARIES 

MAX 
MIN 

SANOPCtNT  EXP  STATION 

MAX 
MIN 

32 

20 

24 

32 

30 

30 

15 

15 

29 

23 

32 

32 

27 

30 

49 
32 

28 

33 

41 
32 

40 

20 

42 
27 

46 
,30 

4  1 

15 

29 
9 

27 
9 

32 
12 

40 
26 

45 
22 

49 

24 

5 1 
22 

59 
25 

55 
30 

40.4 
24,8 

TENSED 

MAX 
MIN 

47 

28 

45 
18 

45 
23 

42 
28 

40 

31 

4 1 
28 

39 
28 

34 

20 

39 
26 

39 
27 

39 
32 

42 
28 

38 
25 

40 
27 

54 
33 

48 

30 

51 
32 

45 
31 

43 
20 

48 
25 

46 
31 

40 
26 

36 
15 

35 

14 

38 
IS 

42 
31 

49 

24 

59 
24 

68 
28 

74 

27 

81 
36 

46,0 
26,3 

NORTH  CENTRAL 
PRAIRIES  02 

CCTTONwOOD 

MAX 
MIN 

39 
26 

40 
14 

35 
22 

28 

36 
24 

24 

35 
14 

33 
13 

35 
24 

39 
22 

29 

22 

20 

35 
20 

34 

45 

28 

53 
35 

39 
30 

40 
18 

48 
24 

40 
28 

41 
21 

33 
17 

33 
12 

34 
15 

36 
28 

43 

27 

43 

23 

61 

28 

67 

36 

67 
37 

41,7 
24.0 

5RAN6EUILLE 

HAX 
HIN 

40 
24 

39 
17 

39 
27 

32 

34 
28 

37 
24 

37 
20 

36 
20 

37 
24 

25 

43 
31 

40 
25 

25 

40 
26 

48 
34 

5  3 
26 

60 
35 

43 
27 

44 
20 

51 
24 

39 
29 

40 

20 

36 
17 

37 
15 

37 
20 

39 
31 

44 

27 

55 
23 

66 
29 

71 
33 

65 
40 

44,9 
25,7 

MCSCOh  U  OF  I 

HAX 
HIN 

43 

31 

46 
24 

37 
27 

32 

29 

27 

36 
25 

38 
26 

4 1 

23 

45 

33 

30 

40 
28 

25 

39 
27 

48 
34 

49 

27 

5 1 
35 

43 

32 

42 
24 

45 
26 

41 
34 

41 

28 

36 

18 

36 
18 

35 
19 

39 
20 

46 

28 

5 1 
29 

61 
35 

67 
39 

64 
42 

43,9 
28,3 

NEZPERCE 

MAX 
MIN 

42 
28 

35 
18 

35 
25 

43 

29 

37 
26 

37 
25 

36 
18 

35 
20 

38 
25 

38 
20 

41 
31 

40 

25 

36 
29 

37 
24 

45 
30 

50 
30 

55 
37 

40 
25 

40 

19 

47 
26 

41 
24 

41 
27 

35 
15 

37 
13 

34 

20 

36 
29 

44 

29 

52 
25 

62 
30 

70 
33 

66 
37 

42,7 
25.5 

PCTLATrH 

HAX 
HIN 

43 

31 

43 
24 

36 
22 

32 

4  1 
29 

39 
29 

37 
26 

37 
21 

39 
27 

38 
29 

33 

40 
29 

40 

25 

39 
29 

51 
34 

SO 
27 

53 
34 

32 

43 
23 

48 

30 

46 

33 

40 
29 

37 
16 

33 
17 

35 
19 

41 
31 

45 

28 

55 
28 

66 
32 

70 
34 

70 
38 

44.7 
26.2 

WINCHESTER  1  SE 

MAX 
MIN 

36 
21 

35 
20 

35 
20 

42 
28 

3  5 
25 

38 
23 

38 
20 

38 
15 

35 
22 

38 
22 

40 
30 

40 
21 

32 
17 

17 

44 

IS 

48 

20 

49 
33 

45 
28 

37 
14 

43 
21 

40 
16 

42 
15 

30 
12 

32 
9 

33 
13 

36 
26 

42 
27 

55 
16 

66 
35 

67 
36 

66 
36 

41.6 
22.1 

NORTH  CENTRAL  CANYONS 
03 

FENN  RANSER  STATION 

MAX 
MIN 

44 
32 

42 
26 

41 
26 

40 
30 

44 

31 

37 
31 

44 

30 

27 

45 
2T 

40 

30 

42 

32 

39 
32 

30 

39 
27 

37 

32 

49 
31 

55 
31 

55 
34 

42 
32 

48 
29 

50 
34 

45 
33 

46 

20 

41 
19 

46 
19 

37 
29 

37 
32 

48 
28 

60 
30 

63 
29 

67 

30 

45.9 
29.1 

KOOSKIl 

MAX 
MIN 

53 

30 

50 
18 

46 
28 

56 
32 

4  I 

27 

45 

30 

42 

2a 

45 
25 

47 

30 

50 
27 

54 

30 

5 1 
32 

45 
28 

40 
23 

54 
33 

60 
26 

6  1 
35 

55 
36 

50 
27 

55 
25 

50 
34 

51 

30 

46 
24 

45 

22 

45 
25 

43 
29 

53 
30 

63 
23 

73 
25 

78 
26 

71 
34 

52.2 
26.2 

LEwISTON  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

51 
32 

47 
25 

46 
27 

51 
34 

40 
32 

46 
28 

43 
23 

42 
29 

48 
32 

SO 
32 

55 
35 

49 
33 

48 
29 

5 1 

34 

58 
38 

58 
31 

56 
39 

5 1 
38 

49 
29 

52 
34 

51 
35 

50 
30 

41 
24 

4  I 
24 

39 
24 

50 
36 

53 
32 

61 
29 

70 
36 

76 
43 

66 
47 

91.4 
32.1 

OROFINO 

MAX 
MIN 

52 
37 

49 
25 

45 
31 

52 
31 

42 
31 

48 

33 

46 
33 

42 
28 

47 
31 

47 
29 

52 
32 

51 
34 

47 
30 

44 

31 

58 
35 

60 
29 

62 
39 

54 
39 

53 
33 

52 
29 

51 
33 

50 

30 

45 
24 

46 
21 

41 
23 

44 

22 

54 
33 

66 
28 

75 
26 

61 
32 

71 
37 

92.5 
30.7 

RIOSIN^  RANGER  STATION 

MAX 
MIN 

44 
36 

53 
26 

49 
28 

48 
34 

47 
35 

44 

30 

40 
28 

42 
28 

48 
34 

47 
38 

43 
36 

48 
33 

46 

28 

44 

28 

58 
34 

59 
28 

65 
44 

60 
35 

5 1 

30 

57 
33 

57 
35 

56 
32 

47 
30 

48 
29 

47 

33 

53 
36 

54 

35 

64 

31 

73 
33 

77 
47 

80 
42 

93.2 
33.2 

SLATE  CREEX  RS 

HAX 
HIN 

46 
39 

48 
21 

51 
25 

53 
34 

48 
36 

44 
33 

40 
30 

41 
26 

48 
36 

49 

32 

48 
40 

49 

34 

47 
31 

44 

32 

56 
41 

63 
30 

67 
42 

6  1 
39 

5  1 
33 

56 
33 

56 
39 

50 
35 

49 

29 

49 
26 

46 

27 

48 
35 

50 
35 

52 
27 

73 
32 

80 
34 

80 
39 

93.1 
33,1 

CENTRAL  MOUNTAINS  0* 

ANDERSON  DAM 

HAX 
HIN 

33 
22 

37 
10 

35 
4 

43 
28 

38 
27 

36 
12 

33 
5 

35 
6 

39 
25 

39 
17 

35 
25 

36 
30 

33 
23 

34 

9 

44 
28 

18 

41 

22 

42 

33 

41 
19 

39 
19 

44 

31 

40 
18 

41 
24 

40 

20 

37 
21 

39 
29 

43 
32 

46 

22 

48 

23 

53 
26 

56 
32 

40.2 
21,3 

ARROWROCX  DAM 

HAX 
HIN 

35 
26 

34 
16 

37 
6 

39 
7 

48 

11 

35 
23 

35 
11 

35 
11 

35 
14 

36 
20 

21 

43 
32 

25 

34 
15 

38 
18 

22 

49 
24 

46 
25 

26 

43 
25 

43 
26 

25 

41 
26 

39 
24 

43 
23 

39 
25 

43 
34 

45 
25 

5 1 
27 

60 
30 

61 
31 

41,8 
21.8 

ATLANTA  3 

MAX 
MIN 

30 
10 

30 
9 

36 
-  7 

39 
2 

37 
17 

32 
7 

34 
-  8 

33 
-  8 

31 
12 

33 
11 

32 
19 

32 
19 

33 
15 

29 
-  7 

29 
8 

42 
3 

45 
10 

50 
15 

40 
2 

43 
5 

46 
12 

4l 
1 

43 

1 

38 
7 

40 
10 

40 
10 

33 
23 

43 
5 

53 

10 

58 
15 

64 
24 

39.0 
8.1 

AVERY  RANGER  STATION 

HAX 
MIN 

44 
15 

37 
21 

35 
21 

40 
30 

35 
29 

39 
29 

37 
25 

35 
12 

36 
27 

37 
25 

37 
29 

38 
30 

37 
16 

36 
27 

43 
34 

47 
34 

45 
30 

38 
22 

44 
29 

47 
24 

48 
9 

34 
12 

47 
22 

44 

21 

50 
26 

52 
28 

54 

29 

92 

32 

41,7 
24,4 

BIG  CREEK  1  S 

HAX 
MIN 

33 
20 

35 
-17 

35 
4 

36 
21 

34 

11 

3 1 
1 

32 
-11 

29 
2 

37 
19 

36 
10 

33 
22 

35 
21 

31 
5 

32 
-  7 

41 
21 

50 
-  5 

52 
14 

45 
24 

41 
5 

46 
8 

43 
25 

39 
4 

32 
4 

36 

0 

32 
11 

33 
14 

39 
22 

52 
-  4 

58 
5 

63 

10 

64 
17 

39,8 
6.9 

BLNGAlox  ranger  STA 

MAX 
MIN 

BURKE  ?  ENE 

MAX 
MIN 

32 
27 

32 
12 

29 
21 

33 
25 

34 
23 

30 
22 

29 
21 

28 
22 

30 
22 

33 
23 

34 
23 

28 
21 

36 
23 

31 
22 

36 
29 

38 
24 

38 
31 

35 
28 

38 
19 

40 
18 

37 
29 

35 
20 

2 1 
3 

25 
2 

26 
9 

31 
23 

34 
U 

45 
19 

50 
23 

56 
24 

56 

30 

34.6 
21.0 

CASCADF   1  NN 

MAX 
MIN 

33 
23 

29 
-  u 

30 
-  6 

38 
23 

37 
18 

29 
18 

29 
4 

27 
1 

32 
23 

31 
12 

30 
24 

32 
22 

30 
12 

29 
16 

39 
26 

39 
4 

49 
14 

50 
22 

36 
14 

41 
12 

40 
28 

38 
9 

34 
5 

35 
11 

34 
11 

33 
22 

39 
25 

45 

7 

49 

10 

52 
16 

59 
21 

37.1 
14,3 

COBALT 

HAX 
MIN 

40 

0 

35 
-  1 

39 
5 

41 
IB 

40 
10 

42 
6 

38 
-  I 

40 
0 

42 
15 

39 
-  3 

42 

11 

41 
10 

35 
-  3 

36 
•  4 

46 
13 

48 
3 

56 
16 

42 

4 

46 
10 

48 
10 

49 
11 

49 
6 

31 
3 

30 
0 

39 
13 

36 
14 

32 
16 

41 
5 

57 
15 

61 
17 

64 
20 

42,7 
7.7 

DEAOHCnO  DAM 

MAX 
MIN 

32 
17 

36 
0 

32 
-18 

38 
19 

3* 
13 

28 
7 

32 
8 

28 
-  8 

34 
18 

28 
13 

32 
21 

34 
22 

32 
8 

27 
•  10 

39 
21 

46 

0 

49 
14 

47 

22 

39 
4 

44 
6 

41 
21 

37 
15 

34 
14 

40 
12 

36 
9 

32 
20 

*2 
24 

49 
4 

54 
8 

62 
11 

64 
20 

36,8 
10.6 

DEER  POINT 

HAX 
MIN 

DIXIE 

HAX 
MIN 

30 
19 

32 

1 

31 
1 

35 
20 

28 
14 

28 
11 

26 
2 

27 
-  3 

30 
18 

28 
9 

33 
18 

30 
19 

25 
11 

28 
-  8 

34 
24 

40 
-  3 

45 
15 

36 
24 

34 
3 

38 
5 

34 
24 

33 
16 

28 
-  3 

27 
-  3 

26 
4 

28 
18 

32 
19 

37 
-  5 

50 
4 

57 
S 

60 
16 

33.9 
9.6 

Elk  CITY 

MAX 
MtN 

35 
-  2 

38 
-  2 

39 
14 

42 
15 

31 
20 

26 
17 

32 
4 

38 
20 

36 
13 

41 
18 

36 
19 

32 
2 

42 

7 

53 
20 

38 
30 

36 
17 

41 

15 

46 
11 

40 
21 

39 
3 

35 
4 

36 
10 

34 
17 

36 
26 

63 
9 

73 
11 

39.9 
13.0 

Elk  RIuER  I  5 

MAX 
MIN 

35 
28 

42 

6 

34 

11 

35 
21 

42 

11 

32 
28 

37 
23 

38 
9 

33 
20 

38 
26 

36 
28 

37 
26 

40 
26 

37 
26 

35 
28 

45 

17 

47 

25 

50 
32 

40 

12 

41 

25 

45 

31 

41 

26 

36 

14 

29 
12 

40 
8 

35 
IS 

37 
18 

46 

15 

53 
19 

61 
22 

65 
26 

39.9 
20,6 

8m  fUlvMM  NolM  raDB«1a«  SuOoo 
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DAILY  TEMPERATURES 


IDAHO 
MARCH  19  6't 


Slallon 

Day  Ot  Month 

rage 

1 

2 

3 

4 

s 

G 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Ave 

Fairfield  ranger  sta 

MAX 
MIN 

3* 
20 

32 
-  1 

28 
-  4 

20 

9 

29 

4 

-  9 

-10 

4 

4 

14 

23 

5 

-  3 

19 

5 

38 
4 

43 
23 

40 
11 

36 
2 

34 
15 

39 
15 

36 
13 

35 

14 

32 
12 

34 
19 

36 
24 

11 

42 
6 

10 

26 

35.3 
9.9 

GALENA 

MAX 

MIN 

GARDEN  VALLEY  R5 

MAX 
MIN 

34 
16 

46 
6 

6 

26 

21 

8 

7 

12 

9 

IB 

29 

31 

23 

7 

14 

16 

53 
24 

18 

19 

52 
30 

47 
32 

46 

26 

42 
17 

46 

18 

28 

42 
28 

31 

IS 

63 

22 

62 
33 

6 1 

35 

45.4 
20,3 

GROUSE 

MAX 
MIN 

32 
-  3 

34 
-  4 

35 
-  3 

-  3 

35 
12 

29 
-12 

25 
-19 

-17 

.  2 

-  2 

12 

17 

-10 

-17 

-  9 

-  5 

3 

16 

15 

3 1 
-10 

5 

-  7 

3  5 
-  5 

-11 

-  9 

-  2 

3  9 
15 

-*4 

-  3 

5 

18 

35,7 
-  1.3 

hailEy  ranger  station 

MAX 
MIN 

32 

35 
7 

35 
6 

2 

6 

2 

-  1 

26 
-  6 

4 

3 

10 

20 

5 

-  1 

2 

40 

11 

39 
9 

15 

17 

10 

17 

12 

34 
14 

10 

6 

3  3 
10 

14 

15 

17 

23 

30 

35.8 
9.5 

HEADQUARTERS 

MAX 
MIN 

36 
26 

39 
8 

35 
14 

22 

27 

27 

38 
24 

11 

20 

25 

27 

39 
27 

24 

23 

25 

19 

30 

31 

15 

21 

28 

42 

26 

10 

30 
9 

8 

20 

15 

19 

18 

23 

27 

40.1 
20.9 

HILL  CiTY 

MAX 
MIN 

33 
12 

30 
3 

27 
-  8 

35 
21 

35 
19 

32 
11 

23 
-  7 

28 
-  4 

32 
17 

3 1 
5 

29 
15 

32 
22 

28 
11 

35 
0 

36 
21 

40 
8 

36 

5 

35 
25 

39 
9 

36 
-  3 

36 
22 

3  7 
13 

15 

3  3 
6 

32 
14 

33 
21 

35 
25 

38 
15 

39 
6 

4  1 

8 

43 
26 

34,1 
11,4 

IDAHO  CITY 

MAX 
MIN 

22 

4 

-  1 

25 

20 

32 
18 

0 

34 
-  1 

33 
24 

17 

23 

36 
30 

3  3 
19 

34 

2 

43 
22 

47 

11 

45 

22 

40 
26 

43 
14 

44 

16 

40 

30 

36 
21 

40 
17 

40 

20 

38 
12 

36 
27 

44 

29 

15 

53 
19 

59 
21 

65 
29 

40,5 
17,8 

KELLOGG 

MAX 
MIN 

30 

45 
24 

35 
26 

37 
29 

42 
30. 

36 
29 

38 
27 

39 
20 

37 
23 

38 
25 

39 
29 

41 
32 

40 
28 

39 
30 

46 
33 

51 
29 

49 
32 

44 
36 

42 
26 

39 
29 

50 
34 

48 
30 

34 
5 

27 
9 

36 
15 

36 
24 

42 
27 

46 
29 

57 
27 

62 
30 

70 
35 

42.8 
26.8 

LOWMAN  3  E 

MAX 
MIN 

MC  CALL 

MAX 
MIN 

31 
20 

3  3 
_  4 

3 1 
-  8 

36 
21 

11 

16 

2 

3 

'2 

14 

19 

23 

9 

2 

20 

10 

15 

26 

9 

12 

18 

14 

10 

11 

4 

22 

21 

9 

14 

15 

24 

36.0 
12.4 

MOOSE  CREEK  RANCH 

MAX 
MIN 

MULLAN  FAA 

MAX 
MIN 

25 

18 

24 

27 

23 

23 

10 

10 

21 

21 

29 

23 

22 

35 
26 

28 

26 

31 

39 
26 

21 

50 
19 

28 

32 
12 

1  9 

2 

35 
1 

9 

36 
26 

17 

23 

26 

71 
30 

34 

41.9 
21.3 

NEW  MEADOWS  RANGER  STA 

MAX 
MIN 

3 

-  3 

-11 

-10 

9 

11 

4 

I 

12 

13 

18 

26 

8 

2 

14 

7 

8 

9 

41 
4 

40 
5 

13 

4  3 
15 

13 

10 

7 

35 
14 

38 
15 

10 

11 

16 

18 

39.6 
6.6 

PIERCE 

MAX 
MIN 

2e 

6 

7 

21 

27 

27 

24 

10 

17 

23 

24 

27 

40 
24 

19 

23 

23 

23 

31 

37 
23 

20 

20 

26 

11 

32 
7 

36 
9 

15 

19 

17 

17 

21 

23 

37,6 
19,7 

POWELL 

MAX 
MIN 

26 

a 

7 

23 

26 

25 

20 

10 

15 

24 

23 

24 

42 

22 

22 

22 

29 

30 

4 1 
31 

25 

20 

21 

24 

2  8 
I 

1 

2 

17 

26 

22 

18 

20 

20 

36,8 
19,5 

STANLEY 

MAX 
MIN 

21 

6 

-18 

38 
18 

32 

5 

29 
-10 

26 
-10 

28 
-12 

33 
14 

34 
-  1 

30 
20 

30 
16 

29 
5 

28 
-14 

37 
19 

40 
-14 

43 
-  5 

40 
20 

42 
-13 

40 

13 

40 
-  6 

38 
-10 

'0 

-  4 

34 
18 

14 

8 

-  7 

50 
2 

15 

''is 

SUN  VALLEY 

MAX 
MIN 

33 
9 

34 
-11 

30 
-13 

41 

6 

35 
9 

30 
-  9 

24 
-18 

28 
-15 

30 
8 

30 
-  8 

31 
16 

34 
25 

31 
-  5 

30 
-10 

40 
4 

40 
-  1 

41 
6 

39 
22 

39 
13 

35 
•  4 

35 
19 

36 
0 

33 

0 

37 
-  5 

32 
-  5 

34 

1 

42 

1 

40 
3 

45 

5 

60 
10 

52 
18 

35.6 
2.3 

wallacp  woodland  park 

MAX 
MIN 

36 
21 

4 1 
14 

3  5 
22 

35 
23 

39 
28 

37 
24 

35 
23 

33 
9 

33 
21 

32 
21 

39 
24 

38 
29 

33 
25 

36 
25 

38 
29 

45 
29 

47 
32 

43 
32 

38 
19 

39 
19 

29 

44 

30 

44 
8 

23 
6 

3  5 
7 

43 
12 

40 
16 

45 
18 

51 
22 

61 
24 

67 
29 

40.4 
21,6 

WARREN 

MAX 
MIN 

17 

-19 

.  3 

17 

7 

29 
-  1 

30 
-  4 

27 
13 

29 
20 

35 
16 

31 
17 

28 

32 

38 

47 
-  5 

9 

21 

36 
-  6 

-  1 

4 1 
22 

0 

35 
-  8 

-14 

-  3 

3 1 
15 

39 
18 

-  7 

2 

9 

63 
15 

38.6 
5.5 

SOUTHWESTERN  VALLEYS 
0! 

BOISE  LUCKY  PEAK  DAM 

MAX 

MIN 

22 

38 
19 

40 
18 

29 

40 
25 

le 

39 
25 

42 

26 

32 

43 
27 

23 

54 
30 

54 
33 

25 

25 

28 

27 

24 

25 

33 

30 

37 

47,6 
26.4 

BOISE  wB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

26 

23 

21 

32 

29 

25 

37 
23 

36 
21 

29 

27 

45 
35 

31 

39 
25 

26 

31 

27 

55 
33 

31 

26 

30 

32 

26 

28 

27 

24 

32 

31 

27 

30 

34 

40 

46.6 
28,5 

BRUNEAij 

MAX 
MIN 

27 

18 

22 

24 

30 

21 

19 

18 

31 

23 

31 

32 

23 

21 

23 

21 

28 

33 

30 

21 

33 

21 

27 

5 1 
17 

5 1 

29 

29 

29 

6 1 
19 

32 

36 

45 

51.4 
26.2 

CAlOwELL 

MAX 
MIN 

29 

30 

22 

30 

30 

26 

26 

22 

31 

42 
25 

32 

32 

25 

26 

23 

27 

33 

30 

29 

35 

29 

30 

30 

27 

35 

25 

32 

36 

43 

51.9 
29.3 

CAMBRIDGE 

MAX 
MIN 

18 

14 

-  5 

15 

13 

15 

2 

3 

16 

0 

23 

2-' 

19 

10 

18 

17 

13 

22 

21 

15 

28 

12 

15 

14 

46 
16 

27 

28 

15 

16 

17 

41.3 
15.5 

COUNCIL 

MAX 
MIN 

25 

10 

30 
-  7 

37 
22 

23 

35 
17 

35 
10 

3  J 
1 

25 

3  5 
6 

42 
30 

29 

36 
11 

8 

22 

20 

29 

20 

18 

32 

28 

16 

15 

13 

27 

30 

IS 

19 

21 

25 

39.8 
18,8 

DEER  FLAT  DAM 

MAX 
MIN 

40 

30 

42 
25 

30 

30 

32 

40 
27 

3  7 
26 

38 
18 

42 
29 

42 
28 

42 
33 

33 

43 

27 

27 

29 

25 

32 

33 

28 

30 

33 

29 

31 

27 

25 

31 

35 

26 

37 

39 

45 

49.4 
30.0 

EMMETT  2  E 

MAX 
MIN 

32 

25 

19 

50 
31 

29 

43 
26 

42 
24 

20 

32 

26 

31 

25 

27 

27 

24 

31 

30 

26 

28 

35 

27 

28 

29 

22 

32 

33 

24 

28 

30 

38 

49.9 
28.0 

GlEnns  ferry 

MAX 
MIN 

28 

4 1 
22 

23 

32 

31 

24 

18 

43 

25 

30 

24 

45 
30 

46 
34 

45 
26 

45 

20 

53 
28 

56 
26 

55 
26 

52 
29 

55 
31 

5 1 
26 

56 
33 

53 
24 

48 
29 

52 
22 

50 
30 

52 
34 

55 
36 

62 
22 

64 
26 

70 
29 

74 
43 

50,9 
27,9 

GRAND  VIEW  3  WNW 

MAX 
MIN 

47 

29 

44 
19 

47 
22 

55 
25 

46 

29 

42 

19 

43 

20 

47 
19 

47 
30 

5 1 
24 

45 
32 

52 
32 

46 

16 

52 
18 

57 
22 

59 
21 

63 
24 

55 
31 

53 
29 

55 
21 

53 
30 

52 
23 

47 
24 

53 
17 

54 
25 

56 
25 

57 
27 

63 
20 

68 
24 

73 
28 

76 
38 

53.5 
24,6 

KUNA  2  NNE 

MAX 
MIN 

29 

19 

22 

32 

30 

25 

27 

21 

32 

25 

34 

31 

24 

23 

52 
28 

22 

30 

33 

50 
26 

54 
25 

55 
33 

50 
27 

24 

50 
24 

50 
20 

32 

30 

63 
20 

30 

32 

39 

50.2 
27.4 

MOUNTAIN  HOME  1  SE 

MAX 
MIN 

24 

20 

21 

29 

26 

19 

20 

18 

28 

22 

25 

30 

19 

21 

45 
20 

25 

27 

30 

27 

23 

47 
32 

20 

25 

20 

25 

45 
30 

31 

20 

60 
27 

26 

41 

45.5 
24.9 

OLA  5  « 

MAX 
MIN 

PARMA  FXPERIMENT  STA 

MAX 

46 
26 

34 
23 

43 
27 

43 
28 

42 

27 

42 

28 

41 
25 

-.1 
23 

40 
27 

42 
27 

44 
29 

43 
32 

49 
25 

43 
26 

45 
26 

51 
24 

57 
28 

59 
33 

52 
29 

49 
25 

55 
31 

51 
29 

46 

29 

44 
26 

47 
22 

46 
30 

53 
34 

52 
20 

60 
30 

65 
34 

68 
41 

46.2 

27.9 

PAYETTE 

MAX 
MIN 

43 

32 

44 

22 

42 

18 

41 
24 

48 
28 

50 
24 

47 

23 

46 
22 

47 

30 

45 
23 

46 

32 

50 
31 

47 
27 

44 
24 

56 
26 

59 
23 

64 
28 

54 
34 

55 
30 

56 
31 

54 
32 

53 
30 

49 
28 

52 
30 

51 
28 

55 
32 

58 
39 

65 
22 

68 
28 

73 
30 

71 
34 

52.7 
27.9 

SWAN  FALLS  POWER  HOUSE 

MAX 
MIN 

47 

32 

43 
25 

45 

25 

53 
32 

48 
33 

44 

27 

40 
27 

45 
24 

44 

33 

47 
29 

48 
36 

49 

33 

47 
29 

50 
26 

53 
31 

62 
29 

63 
31 

58 
37 

52 
33 

55 
31 

52 
32 

51 
30 

47 

30 

51 
27 

49 
29 

53 
34 

53 
36 

65 
28 

67 
33 

70 
36 

74 
45 

52,4 
31,1 

wEISER  2  SE 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

39 
30 

41 
26 

39 
14 

41 
24 

44 

26 

43 

20 

42 

17 

37 
18 

44 

30 

47 
21 

48 

35 

48 
32 

45 
26 

42 
25 

54 
26 

53 
25 

56 
30 

54 
33 

51 
27 

57 
24 

52 
32 

48 
28 

45 
28 

50 
29 

48 
26 

53 
31 

56 
38 

60 
23 

62 
26 

67 
28 

69 
35 

49.5 
26.9 
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DAILY  TEMPERATURES 


IDAHO 
MARCH  ;96'i 


StaUon 

Day  Ol  Month 

• 

m 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

• 

> 
< 

SOUTHWESTERN 
►•I0H1.4NDS  06 

SPASHEsE 

MAX 

MIN 

39 
2'. 

20 

12 

24 

19 

14 

9 

10 

23 

13 

19 

23 

U 

38 
9 

40 
21 

46 

22 

50 
31 

45 
24 

38 
21 

46 

18 

44 
29 

3S 
19 

34 
20 

38 
16 

38 
20 

40 
25 

41 

24 

55 
20 

60 
23 

67 
29 

68 
35 

41.7 
20,2 

HCLLISTE9 

MIN 

<>l 
20 

33 
12 

35 
18 

45 
27 

40 
22 

32 
18 

35 
9 

32 
12 

32 
26 

37 
11 

38 
19 

37 
26 

35 
21 

35 
12 

41 

30 

47 
24 

50 
27 

49 

29 

40 
25 

43 

22 

41 
32 

44 

23 

37 
IS 

38 
19 

40 
24 

40 

29 

43 
29 

50 
25 

57 
25 

64 

30 

63 
38 

41.7 
22.6 

peynolos 

MAX 
MIN 

THREE  CREEK 

MAX 
MIN 

41 

20 

11 

34 

16 

19 

35 

20 

16 

30 
-  7 

3 

16 

36 

3 

38 
12 

40 

23 

-  I 

43 

18 

39 
24 

15 

54 
15 

45 
24 

36 
18 

40 
8 

42 

29 

38 
15 

37 
16 

38 

3 

36 
19 

35 
26 

39 
25 

51 
14 

54 
15 

98 
18 

60 
33 

40.4 

15.7 

trianslE  ranch 

MIN 

CENTRAL  PLAINS  07 

Bl  ISS 

MIN 

35 
20 

36 
6 

4 

28 

4 1 

27 

17 

8 

38 
6 

38 
25 

12 

18 

4  1 

32 

38 
26 

36 
15 

48 

22 

22 

27 

49 
32 

49 
27 

42 
22 

48 
32 

46 
25 

42 
24 

48 
24 

46 

2e 

47 
32 

51 
33 

52 
25 

57 
28 

63 
30 

67 
40 

44.4 
23.1 

BURLEY 

MIN 

41 
24 

41 
24 

33 
21 

34 
24 

38 
23 

35 
24 

37 
13 

35 
21 

37 

25 

36 
21 

40 

26 

42 

30 

24 

36 
20 

44 

32 

46 

25 

51 
24 

55 
31 

46 

26 

48 

22 

50 
29 

40 

28 

42 

16 

35 
23 

42 
24 

42 

28 

42 
31 

48 

28 

59 
27 

60 
30 

64 
36 

43.1 
25.2 

BLRLEV  FAA  AIRPORT 

MIN 

39 
23 

32 
20 

33 
21 

43 
30 

36 
23 

34 
16 

30 
10 

32 
19 

3  3 
23 

36 
19 

25 

41 

24 

33 
23 

38 
20 

43 
32 

45 

21 

49 
22 

43 

30 

42 
21 

47 
18 

41 
27 

37 
25 

31 
12 

38 
21 

39 
27 

40 
29 

46 
30 

53 
25 

54 

25 

61 
26 

65 

33 

41.1 
23.3 

CASTlEFORD  2  N 

MIN 

40 

24 

40 
14 

40 
14 

29 

42 
25 

36 
21 

3  7 
7 

36 
12 

36 
18 

38 
17 

4 1 
21 

40 

23 

38 
22 

41 

20 

42 
23 

53 
29 

49 
23 

45 

20 

48 

27 

94 

26 

46 
23 

42 
24 

38 
24 

44 

22 

46 

20 

45 
23 

48 

30 

56 
26 

58 
28 

60 
34 

71 
34 

45.  1 
22.7 

HAZElTON 

MIN 

42 
19 

34 

13 

32 
17 

28 

43 
26 

3  3 
24 

32 
13 

33 
17 

33 
27 

37 
18 

40 
20 

40 
15 

33 
16 

41 
21 

42 
23 

45 
23 

45 

23 

43 

43 
24 

49 

19 

45 
29 

40 
26 

33 
17 

37 
25 

\l 

41 

45 
31 

55 
26 

99 
29 

60 
28 

60 
34 

41.6 
22.1 

JEROME 

MIN 

41 

21 

36 
15 

3  3 
15 

43 
27 

4 1 
25 

32 
21 

32 
9 

16 

36 
26 

36 
U 

39 
18 

39 
28 

35 
25 

34 
17 

44 
26 

4 1 
16 

40 
21 

44 
30 

43 
22 

38 
17 

45 
26 

44 
28 

38 
20 

42 
22 

43 
26 

44 
29 

49 
31 

51 
23 

52 
28 

99 
32 

63 
38 

41.6 
23.1 

MINIDOKA  0AM 

MIN 

40 
16 

35 
12 

30 
19 

39 
29 

38 
24 

32 
21 

27 

8 

3 1 
U 

33 
24 

35 
12 

36 
21 

39 

25 

31 
17 

38 
17 

40 

26 

43 
16 

35 
IS 

41 
28 

40 
7 

40 
13 

40 
25 

38 
23 

37 
12 

33 
18 

37 
18 

39 
26 

43 
29 

49 
21 

44 
24 

39 
26 

47 
31 

37.7 
19.9 

PAUL   1  ENE 

MIN 

37 
23 

41 
16 

3 1 
16 

32 
23 

42 
27 

34 
23 

33 
10 

30 
17 

33 
21 

35 
17 

37 
19 

41 
30 

24 

3 1 
19 

37 
23 

41 

20 

44 

20 

46 
26 

41 
24 

42 
19 

48 
24 

37 
27 

41 

17 

3 1 
18 

40 
22 

39 
28 

42 
31 

47 
29 

53 

27 

93 

30 

96 

33 

39.7 
22.5 

PtCABO 

MIN 

31 
4 

39 
-  2 

35 
-15 

26 
-15 

43 
4 

34 
-  5 

28 
-  7 

28 
-13 

28 
•  13 

35 

0 

36 
1 

36 
17 

33 
5 

27 
-  4 

31 
•  2 

41 
2 

40 
4 

46 

9 

42 
7 

42 
8 

39 
12 

40 
15 

40 
14 

38 
8 

38 
10 

34 
14 

37 
17 

40 
10 

44 

10 

90 
17 

53 
19 

37.2 
4.2 

RICHFIELD 

MAX 
MIN 

32 
12 

30 
2 

2 1 
-10 

38 
12 

34 
18 

29 
-  3 

30 
-  I 

23 
-  8 

33 
12 

36 
8 

32 

14 

33 
25 

29 
9 

28 
-  2 

39 
21 

38 
9 

35 
15 

38 
27 

38 
12 

33 
6 

37 
21 

38 
14 

36 
14 

36 
13 

35 
15 

37 
26 

4 1 

21 

37 
11 

39 
22 

42 

23 

45 

32 

34.6 
12.6 

RUPERT   13  NNE 

MIN 

38 
12 

35 

10 

28 
9 

3  7 
15 

36 
21 

3 1 
13 

32 
3 

33 
U 

3  3 
20 

37 

10 

38 
13 

39 
20 

2  8 
1 

34 

1 

36 
18 

38 
10 

42 
8 

36 
25 

35 
13 

36 
6 

39 
23 

40 
19 

31 
13 

35 
15 

39 
13 

37 
31 

43 
33 

43 
21 

48 

23 

55 

31 

50 
32 

37.5 

IS. 9 

SHOSHONE  I  WNW 

MIN 

35 
12 

36 
16 

32 
15 

38 
17 

36 
18 

28 
8 

4 

-  1 

3  5 
14 

39 
12 

36 
14 

38 
24 

17 

30 
3 

38 
18 

10 

38 
16 

25 

9 

U 

43 
25 

39 
27 

3  8 
16 

4 1 
15 

37 
16 

39 
27 

24 

43 
16 

44 

22 

49 
26 

57 
34 

38.5 
16.5 

TtaIN  FALLS  2  NNE 

MIN 

39 
21 

43 
22 

32 
21 

36 
24 

47 

27 

37 
25 

36 
15 

34 
21 

37 
24 

37 
22 

42 

28 

44 

30 

38 
26 

36 
22 

44 

26 

45 
28 

49 

25 

52 
28 

45 
25 

45 
22 

51 
28 

44 

27 

43 
21 

36 
22 

44 
27 

43 
30 

45 
32 

48 
29 

56 
28 

98 
30 

64 
37 

43.5 
25.5 

Twin  FALLS  3  SE 

MAX 
MIN 

42 

20 

44 

22 

32 
22 

39 
23 

50 
26 

37 
23 

36 
14 

35 
16 

38 
21 

38 
20 

44 

20 

44 

32 

39 
26 

48 
22 

48 
25 

48 

30 

54 
24 

53 
28 

48 
25 

48 
21 

51 
28 

44 
27 

44 

20 

36 
21 

46 
26 

45 
29 

47 
29 

91 
26 

56 
29 

98 

30 

65 
36 

49,9 
24,9 

ThlN  FALLS  W8A50 

MAX 
MIN 

39 
21 

42 
21 

30 
20 

35 
23 

47 
26 

33 
23 

33 
14 

31 
18 

34 

22 

35 
19 

39 
23 

42 

29 

36 
25 

34 
21 

47 
27 

44 
28 

48 

25 

49 

28 

44 

25 

42 

22 

48 
28 

40 
27 

40 
19 

33 
20 

41 
25 

41 
29 

42 

30 

46 
29 

55 

28 

97 
30 

63 
36 

41.6 
24.4 

NORTHEASTERN  VALLEYS 
08 

CHALLH 

MAX 
MIN 

CHILLY  BARTON  FLAT 

MAX 
MIN 

33 
-  1 

27 
5 

30 
-  9 

37 
16 

30 
U 

27 
-16 

27 
-11 

29 
-  4 

30 
0 

29 
-  2 

29 
14 

33 
20 

-10 

29 
-  5 

37 
1 

39 
3 

36 
9 

37 
7 

38 
-  6 

35 
-10 

30 
14 

35 
-  2 

30 
0 

33 
-  5 

32 
15 

32 
-  I 

37 
20 

41 
4 

45 
5 

90 
10 

55 

20 

34.0 
3.0 

DUBOIS  34  N 

MIN 

22 
0 

24 
9 

29 
7 

26 
9 

28 
10 

23 
2 

24 
-  8 

24 
-  1 

24 
4 

27 
-  4 

29 
17 

35 
9 

25 
-  2 

19 
2 

38 
4 

33 
8 

30 
10 

33 
16 

30 
12 

27 
-  4 

25 
8 

29 
15 

20 
-  3 

29 
6 

32 
8 

37 
6 

35 

4 

28 
6 

36 
8 

42 
3 

48 

20 

29.4 
5.8 

GIBBONItvlLLE 

MAX 

MIN 

35 
19 

36 
I 

35 
13 

43 
23 

43 

20 

38 
16 

3 1 
15 

33 
10 

40 
19 

40 
8 

39 
16 

39 
27 

7 

30 
12 

46 

23 

14 

52 
24 

"t 

IS 

45 
15 

48 
25 

38 
22 

28 
2 

35 
3 

34 
10 

38 
22 

42 
23 

90 
14 

53 
15 

99 
18 

62 
22 

41,3 
16,3 

mackay  ranger  station 

MIN 

29 
10 

25 
7 

3 1 
10 

38 
U 

30 
12 

25 
6 

29 
-  5 

30 
6 

32 
7 

30 
8 

2  7 
16 

35 
-  6 

-  1 

32 
8 

39 
16 

8 

12 

17 

11 

3 1 
7 

3  3 
15 

3  7 

to 

14 

34 
8 

33 
13 

35 
18 

37 
17 

41 
17 

43 
16 

48 

26 

52 
30 

34,3 
11,1 

MAY   RANGER  station 

MIN 

salmon 

MAX 
MIN 

3S 
21 

32 
7 

34 

10 

39 

20 

37 
19 

33 
16 

32 
14 

34 
14 

38 
19 

35 
11 

44 

22 

38 
22 

35 
14 

35 
12 

49 
22 

42 

20 

51 
29 

47 
28 

43 
24 

46 

20 

47 
27 

39 
19 

29 

8 

31 
10 

41 
17 

44 

22 

45 
26 

90 
20 

55 

20 

60 
20 

66 
26 

41.6 
18,9 

UPPER  SNAKE  RIVER 
PLAINS  09 

ABERDEEN  EXP  STATION 

MAX 
MIN 

30 
14 

33 
13 

30 
-11 

28 
-  3 

37 
20 

29 
7 

30 
-  4 

27 
0 

26 
9 

3 1 
8 

3 1 
12 

41 
19 

14 

28 
6 

33 
7 

6 

8 

12 

15 

35 
1 

39 
5 

36 
21 

9 

2  5 
9 

30 
7 

33 
18 

35 
22 

39 
12 

37 
13 

40 
15 

42 

21 

33.5 
9,6 

AMERICAN  FALLS  1  SM 

MAX 
MIN 

33 
22 

36 
19 

31 
12 

38 
26 

38 
25 

32 
7 

30 
1 

29 
15 

32 
25 

34 
17 

35 
25 

43 
28 

29 
19 

34 
14 

39 
29 

35 
14 

36 
14 

42 
29 

36 
21 

39 
13 

41 
23 

37 
25 

35 
11 

29 
17 

35 
10 

38 
28 

41 
29 

41 

21 

40 

20 

42 

20 

48 

27 

36,4 
19,5 

ARCO  3  NM 

MAX 
MIN 

34 
-  5 

32 
11 

32 
2 

34 
-  7 

34 
14 

22 
-  7 

29 
-  5 

28 
-16 

28 
1 

32 
6 

29 
12 

36 
20 

33 
-  8 

25 
-  5 

44 

7 

39 
3 

35 
8 

43 
15 

37 
15 

32 
-  1 

36 
8 

48 

7 

30 
-  5 

34 
-  9 

38 
-  3 

39 
2 

40 
19 

40 

13 

41 

6 

44 

15 

49 

23 

35,4 
4.4 

AShTON  '.  S 

MAX 
MIN 

30 
8 

32 
13 

24 
-18 

28 
12 

29 
5 

30 
2 

23 
-  4 

23 
-  3 

31 
10 

30 
0 

33 
10 

34 
19 

26 
I 

26 
-  8 

34 
12 

35 
1 

39 
11 

38 
24 

38 
7 

36 
0 

37 
6 

37 
15 

33 
1 

37 
8 

29 
4 

34 
16 

35 
U 

38 
9 

49 

9 

47 
14 

49 

22 

33,5 
7,0 

BlACKFOOT  2  SSw 

MAX 
MIN 

CRATERS  OF  THE  MOON  NM 

MIN 

30 
10 

35 
7 

25 
5 

33 
5 

35 
15 

27 
2 

21 
-  2 

22 
-  t. 

29 
7 

25 
3 

26 
13 

30 
23 

34 

7 

30 

0 

39 
14 

40 

10 

37 
13 

44 

21 

36 
17 

28 
8 

37 
14 

39 
13 

29 

4 

33 
7 

30 
7 

39 

17 

36 
17 

41 
13 

39 
18 

40 

21 

46 

30 

33,  1 
10.6 

DUBOIS  EXP  STATION 

MAX 
MIN 

25 
10 

30 
17 

25 
6 

21 
7 

28 
15 

20 
17 

27 
10 

21 

.  4 

22 
9 

22 
I 

27 
14 

31 

24 

26 
2 

18 
3 

29 
15 

28 
9 

34 
17 

36 
23 

34 
17 

30 
8 

30 
14 

32 
19 

19 
-  1 

27 
-  2 

26 
6 

27 
9 

32 
15 

32 
7 

38 

16 

46 
19 

46 

29 

28.7 
11.3 

FORT  HALL   INDIAN  ASNCY 

MAX 
MIN 

34 
18 

36 
21 

34 
5 

38 
19 

37 
23 

35 
12 

33 
-  1 

32 
4 

34 

U 

37 
22 

41 
28 

33 
12 

31 
11 

40 
27 

43 
12 

41 
22 

38 
6 

39 
22 

37 
10 

33 
18 

35 

20 

36 
22 

40 

23 

42 

20 

43 

17 

49 

20 

62 
25 

38.3 
16.6 

-  41  - 


ConUnuad 


DAILY  TEMPERATURES 


IDAHO 
MARCH  19 64 


Station 

Day  Of  Month 

rage 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

IG 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

2B 

27 

28 

29 

30 

31 

Avei 

HAMER  «  NW 

MAX 
MIN 

2  I 
-  7 

3  3 
5 

-14 

I 

16 

-'2 

-  7 

-  2 

12 

-  6 

8 

27 

0 

-  7 

14 

3  3 
1 

10 

45 
20 

40 
11 

34 
-  3 

9 

40 
18 

28 
4 

32 
4 

39 
5 

30 
0 

38 
3 

7 

5 

45 
11 

19 

33.8 
5.2 

HOWE 

MAX 
MIN 

26 
1 

21 

3 

-  3 

14 

^1 

-  7 

-  7 

10 

14 

28 

2 

-11 

2 

38 
3 

8 

22 

43 
24 

3  5 
3 

3  3 
17 

42 

20 

35 
4 

35 
8 

40 
8 

46 

9 

45 
16 

40 
14 

13 

17 

21 

37.4 
9.1 

IDAHO  FALLS  2  ESE 

MAX 
MIN 

IDAHO  FALLS  FAA  AP 

MAX 
HIN 

31 
6 

25 
3 

22 
-  2 

31 
6 

2  5 
14 

2 1 
4 

1 6 
-  6 

-  3 

13 

4 

34 

15 

14 

^2 

-10 

10 

3 

'7 

20 

8 

.^2 

10 

12 

4 

5 

3 

10 

9 

6 

11 

15 

24 

28.5 
6.9 

IDAHO  FALLS  ^2  NM  MB 

MAX 
MIN 

-  6 

-  u 

-10 

-  9 

4 

-  4 

2 

-14 

12 

-  5 

4 

1 

2  7 
-11 

-  7 

-  5 

3 

34 
2 

37 
17 

35 
3 

26 
-  2 

13 

10 

27 
4 

4 

2 

35 

0 

4 

6 

39 
10 

14 

50 
21 

31.2 
1.9 

IDAHO  FALLS  «6  W  NB 

MAX 
MIN 

32 
-  2 

3  7 
-  8 

2  3 
-14 

2  9 
-  4 

'3 

-  9 

-  3 

-u 

9 

^0 

11 

11 

5 

-  9 

7 

3 

6 

18 

15 

-'l 

12 

12 

3 

'2 

'5 

10 

13 

8 

10 

15 

22 

33.6 
4.5 

MALTA  1  NE 

MAX 
MIN 

16 

9 

11 

40 
10 

32 
6 

34 
17 

3  7 
26 

41 
16 

42 
27 

33 
8 

43 
11 

25 

49 

15 

51 
20 

43 

39 
13 

46 
13 

43 
30 

40 
27 

34 
15 

37 
20 

40 
22 

41 
30 

52 
18 

64 
18 

71 
22 

I7!e 

POCATELLO  wB  AIRPORT 

MAX 
HIN 

37 

le 

29 
1 1 

29 

10 

37 
27 

35 
22 

29 
9 

24 
-  1 

28 
12 

34 

20 

32 
16 

42 
27 

41 
23 

28 
15 

34 
12 

37 
27 

40 
15 

42 
15 

40 
28 

35 
19 

38 
11 

40 
25 

38 
21 

26 
12 

30 
17 

33 
19 

36 
29 

39 
29 

45 
24 

46 

20 

53 
22 

66 
27 

36.9 
18.7 

SAINT  ANTHONY 

MAX 
MIN 

33 
13 

41 
17 

23 
-14 

24 
5 

3 1 
17 

25 
-  1 

28 
-  3 

2 1 
-  1 

25 
-  1 

26 
5 

35 
15 

34 
24 

-  1 

26 
-  9 

32 
19 

1 

12 

25 

5 

0 

37 
7 

18 

0 

35 
11 

3  1 
8 

10 

14 

15 

43 
12 

17 

45 
23 

33.0 
8.5 

SUSAR 

MAX 
HIN 

32 
10 

35 
20 

27 
-16 

27 
8 

32 
19 

2S 
10 

28 
12 

28 
-  I 

29 
13 

29 
10 

36 
19 

36 
20 

29 
16 

34 
-  6 

34 
12 

37 

0 

37 
10 

41 
15 

44 
-  3 

40 
-  4 

40 
16 

41 
18 

35 

0 

37 
10 

32 
3 

37 
7 

37 
18 

40 
4 

40 
16 

44 
16 

49 
20 

35.3 
9.7 

EASTERN  HIGHLANDS  10 

ArBON  }  NW 

MAX 
MIN 

BLACKFOOT  DAM 

MAX 
MIN 

CCNOA 

MAX 
MIN 

30 
7 

-13 

32 

26 
11 

28 
3 

22 
-18 

23 
-13 

29 
4 

27 
8 

34 
11 

35 
25 

26 
4 

30 
-  1 

38 
•  6 

32 
21 

35 
5 

34 
19 

27 
6 

29 
20 

32 
17 

43 
18 

42 
7 

43 
8 

5? 
20 

32.7 
7.1 

ORISGS 

MAX 
MIN 

30 
5 

30 
12 

29 
-12 

-  4 

15 

4 

-11 

-  5 

10 

0 

17 

20 

5 

-  6 

-  5 

-  3 

4 

20 

10 

-  1 

3 

13 

12 

5 

29 
3 

10 

10 

10 

6 

11 

20 

33.5 
5.8 

GRACE 

MAX 
MIN 

10 

13 

-  4 

10 

16 

0 

-15 

-  6 

12 

7 

9 

24 

2  8 
1 

4 

21 

3 

42 
7 

25 

15 

-  4 

15 

23 

9 

18 

5 

23 

l6 

20 

9 

11 

21 

34,6 
10.2 

IDAHO  FALLS  U  SE 

MAX 
MIN 

ISLAND  PARK  DAM 

MAX 
MIN 

-12 

12 

-23 

5 

13 

4 

-13 

-  7 

7 

5 

11 

18 

e 

-  6 

'3 

8 

11 

20 

10 

-18 

-  4 

'0 

-  4 

'0 

-  7 

12 

5 

-  4 

*o 

0 

9 

31.6 
2.0 

kilgore 

MAX 
MIN 

5 

15 

3 

0 

14 

2  3 
-  5 

2  3 
5 

1  9 
-10 

2  5 
0 

1 9 
-  8 

2  5 
12 

21 

27 
-  1 

1 9 
-  1 

13 

3  3 
-  3 

8 

33 
18 

3 1 
14 

32 
-11 

32 
-  1 

15 

1 8 
-  2 

'l 

-  9 

28 
2 

13 

-  7 

0 

4 

13 

29.9 
3.8 

LIFTON  PUMPING  STATION 

MAX 
MIN 

-  3 

13 

-10 

0 

16 

30 
-  7 

-22 

2  1 
-22 

6 

30 
10 

32 
8 

16 

26 
-  8 

2  8 
-  7 

15 

3 1 
-  1 

34 
-  1 

12 

30 
9 

30 
-  5 

2 

22 

8 

16 

-  2 

20 

22 

8 

0 

3 

12 

32.1 
4.2 

MALAD 

MAX 
MIN 

13 

20 

13 

19 

21 

15 

-  1 

3 

20 

14 

8 

29 

6 

11 

23 

14 

15 

25 

22 

8 

22 

27 

28 

27 

14 

28 

31 

19 

20 

23 

28 

38.7 
18.2 

MALAD  CITY  FAA  Ap 

MAX 
MIN 

6 

16 

10 

20 

13 

4 

-  6 

2  7 
-  3 

18 

11 

0 

4 

0 

2 

18 

8 

9 

21 

17 

5 

20 

26 

26 

14 

10 

29 

24 

14 

15 

19 

24 

38.6 
12.7 

MAX 
MIN 

22 

1<. 

20 

11 

20 

19 

3  I 
-  6 

2  8 
16 

40 
22 

4 1 
19 

39 
27 

32 

3  7 

37 
21 

24 

43 
19 

42 
12 

20 

36 
16 

8 

23 

16 

14 

32 
17 

29 

39 
30 

29 

24 

27 

50 
19 

16 

38,5 
19.3 

montpelier  ranger  sta 

MAX 
MIN 

3* 
-  5 

38 
12 

30 
-  7 

26 
-  5 

34 
IS 

30 
2 

34 
-18 

25 
-17 

22 
•  7 

38 
-  6 

30 
-  5 

40 
10 

39 
-  1 

30 
-  2 

35 
7 

38 
4 

38 
2 

38 

0 

37 
12 

32 

0 

36 
1 

44 

11 

35 
12 

35 
16 

32 
1 

33 
6 

33 
15 

38 
18 

45 
6 

42 
9 

46 
12 

35,1 
3.2 

OAKLEY 

MAX 
MIN 

U 

10 

20 

23 

23 

20 

3 

13 

24 

17 

17 

25 

6 

15 

22 

21 

26 

22 

21 

le 

32 

25 

16 

18 

40 
25 

29 

29 

25 

30 

27 

41 

43.3 
21.4 

MAX 
MIN 

9 

23 

-12 

9 

21 

26 
6 

20 
-  5 

2  3 
-  5 

5 

30 
3 

3 1 
19 

28 

30 
13 

27 
-  5 

20 

3 

42 
12 

4  1 
26 

33 
12 

-  2 

15 

20 

4 

20 

14 

22 

18 

13 

10 

13 

23 

11)4 

POCATElLO  2 

MAX 

PRESTON  2  SE 

MAX 

17 

3 1 
3 

2  7 
4 

21 

3  3 
11 

29 
-11 

25 
-  8 

2  5 
2 

3 1 
14 

3 1 
5 

13 

33 

7 

15 

42 
10 

10 

15 

22 

6 

11 

20 

26 

25 

16 

26 

24 

19 

15 

16 

24 

35.8 
12.5 

STREVEi  L 

MAX 
MIN 

36 
13 

30 
16 

3 1 
10 

40 
20 

37 
19 

30 
7 

27 
-  3 

28 
2 

3 1 

20 

31 
13 

33 
17 

39 
27 

31 
3 

34 
4 

39 
25 

45 

9 

39 
21 

39 
27 

3  5 
16 

36 

9 

26 

36 
25 

3 1 
15 

32 
16 

9 

36 
25 

40 
28 

15 

5 1 
24 

56 
23 

62 
37 

37.3 
16.9 

ShAN  VALLEY   1  M 

MAX 
MIN 

tetonia  Exp  station 

MAX 
MIN 

32 
5 

30 
3 

21 
-12 

30 
9 

29 
12 

26 
-  5 

25 

0 

26 
5 

26 
5 

30 
7 

32 
3 

30 
3 

32 
1 

34 
-  5 

28 
-  8 

34 

2 

40 
9 

33 
20 

34 
10 

36 
-  2 

36 
12 

33 
8 

32 
-  7 

30 
2 

30 

0 

30 
2 

28 
14 

39 
7 

43 
18 

46 
26 

55 
29 

32.6 
5.6 

MAYAN 

MAX 
MIN 

30 
-  3 

30 
-10 

30 
-11 

30 
5 

28 

10 

30 
6 

24 
-11 

29 

0 

34 

5 

34 
8 

35 
10 

33 
18 

34 

18 

36 
24 

36 

22 

38 
23 

43 
-  4 

34 
10 

33 

8 

40 
15 

36 
15 

38 
4 

34 
10 

38 
13 

33 
10 

27 

28 
8 

44 
14 

46 

10 

48 
16 

55 

36.1 

e.i 

S««  R*l*iooc«  NotM  Following  SuUoo  Index 
-   42  - 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


MARCH  1964 


Station 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

U 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

'  ' 

22 

1  

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

I— 

3. 

31 

PANHANDLE  01 

BONNERS  FERRY  1  SN 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

1.0 

1.0 

T 

1.0 

T 

1.0 

1.0 

1.0 

COEUR  0  alene  RS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

2.0 

2 

- 

- 

T 

1 

T 

1 

7 

2.0 

PORTHILL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3 

3 

2 

11 

11 

8 

7 

4 

4 

3 

3 

2 

2 

1 

1 

1 

PRIEST  RIVER  EXP  STA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.9 

26 

0.7 

26 

3.0 

29 

0.6 

28 

4.0 

31 

T 

31 

30 

1,8 

32 

3.9 

39 

0,4 
39 

0.7 
34 

33 

T 

32 

3.7 

39 

31 

30 

1.9 

31 

0,2 

30 

28 

27 

T 

26 

26 

26 

29 

0.9 

29 

29 

24 

22 

20 

18 

16 

SANOPOINT  EXP  STATION 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

3.4 

20 

0.9 

20 

4.0 

29 

1.7 
23 

3,0 
24 

1.2 

29 

29 

2.3 

26 

1.9 

26 

0.8 

26 

2.9 

27 

27 

26 

3.0 

29 

29 

24 

23 

0,9 
22 

20 

19 

19 

19 

19 

19 

1.9 

20 

le 

T 

17 

19 

14 

12 

9 

NORTH  CENTRAL 
PRAIRIES  02 

] 

COTTONWOOD 

SNOmPALL 
5N  ON  GND 

2 

2 

2 

1 

T 

1 

1 

1 

0.3 

1 

1.9 

2 

0.9 

2 

1 

1 

1 

0.2 
1 

1 

1 

T 

SN  ON  GND 

T 
T 

T 
T 

T 

T 

1.0 

T 

T 
T 

2.0 

T 

1.0 

1 

T 
T 

0.9 

T 

T 
T 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 
7 

T 

T 

T 
T 

T 
T 

T 

2.0 

T 

T 

T 

7 

T 
T 

1.9 

I 

? 

T 

T 

potlatch 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

1.9 

1.0 

NORTH  CENTRAL  CANYONS 
OJ 

lEwiston  uB  airport 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.3 

3.4 

T 

2 
2 

7 

T 

0.3 

T 

0.1 

RIGGINS  RANGER  STATION 

snomfall 

CENTRAL  MOUNTAINS  04 

ANDERSON  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

10.0 
36 

39 

39 

0.6 

39 

0.9 

33 

T 

33 

33 

32 

1.9 

34 

T 

34 

0.6 

34 

1.2 
34 

0.9 

34 

1.1 

39 

1.9 

33 

31 

T 

30 

29 

29 

7 

26 

27 

26 

29 

29 

0.7 

24 

22 

20 

18 

16 

11 

ARRONROCK  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

2.7 

23 

i.g 

26 

29 

0.3 

29 

0.6 

23 

T 

22 

T 

22 

22 

2.9 
24 

T 

22 

T 

21 

0.2 

20 

0.9 

20 

T 

20 

1.2 

21 

20 

19 

T 
IS 

U 

17 

0.3 
16 

T 
19 

T 

14 

14 

T 

2.8 

19 

T 
13 

13 

12 

12 

11 

ATLANTA  3 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4.9 

36 

3.0 

39 

37 

1.0 

7.0 
41 

3.0 

41 

40 

38 

4.4 

42 

".4 

40 

0.1 

39 

10.9 
49 

4.3 

92 

T 

49 

2.9 

90 

44 

42 

1,9 

43 

40 

40 

1.0 

1.0 

41 

0.9 

41 

1.9 

42 

40 

4.9 

49 

3,9 
48 

40 

37 

39 

33 

AVERY  RANGER  STATION 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

2T 

27 

29 

34 

37 

36 

36 

37 

9.0 

41 

1.9 

41 

0.9 

39 

38 

36 

39 

39 

34 

33 

32 

0.3 

31 

31 

- 

- 

29 

29 

29 

29 

29 

29 

29 

- 

BIG  CREEK  1  S 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

'IS 

24 

24 

1.0 
29 

10.0 
39 

2.0 

37 

39 

39 

39 

T 

34 

1.0 

34 

6.0 

40 

39 

0.9 
38 

1.0 

38 

34 

30 

3.0 

30 

1.0 

27 

10.0 
39 

3^ 

1.0 
39 

33 

^2 

1.0 

32 

6,0 
34 

" 

30 

27 

26 

CASCADE  1  NW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

*;3 

T 

30 

Jo 

0.1 

30 

1.0 

30 

0,9 

30 

30 

T 

30 

1.3 

31 

T 

31 

9,1 

34 

4.9 

36 

0.2 
39 

0.3 

39 

1,9 

33 

33 

31 

1.9 

31 

1.6 

31 

30 

6.8 

36 

0.9 

36 

1.6 

34 

T 

33 

Js 

3.4 
34 

T 

31 

2, 

28 

27 

26 

centerville  ARBAUG  RCH 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

11.9 
40 

40 

39 

T 

39 

1.2 
40 

T 

39 

38 

T 

38 

9.0 

42 

T 

42 

8,3 

47 

9.6 

48 

2.1 

48 

0.4 

47 

49 

43 

41 

40 

T 

40 

39 

2.8 

39 

38 

37 

36 

34 

2.7 

39 

34 

32 

30 

29 

27 

COBALT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

• 

20 

16 

. 

17 

- 

- 

20 

- 

21 

23 

- 

23 

21 

20 

18 

H 

16 

16 

16 

- 

- 

19 

- 

. 

14 

12 

11 

10 

DEADWOOD  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

12.0 
48 

T 

46 

49 

T 

43 

3.0 
46 

1.0 
46 

T 

44 

44 

4.0 
48 

0.3 
49 

12,014,0 
99  64 

T 

62 

1.0 

60 

3,0 

98 

96 

93 

3.0 

5^ 

SO 

9.0 
94 

T 

92 

T 
52 

0.9 

91 

u 

0.6 

90 

7 

49 

46 

44 

42 

40 

ELK  CITY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

1.0 

32 

1.9 

32 

4.9 

39 

0.9 

36 

1,0 
36 

9.8 

41 

9.0 
43 

2.0 
43 

T 

40 

3.9 

42 

2.0 
** 

42 

. 

3.0 

38 

3.7 

40 

2.0 

39 

37 

0.9 

36 

4.0 

36 

1.0 
37 

7 

36 

0.7 

36 

9.0 
49 

9.0 

90 

_ 

. 

37 

34 

FAIRFIELD  RANGER  STA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

7.9 

31 

2.0 

32 

31 

28 

3.0 

31 

30 

29 

26 

1.0 

29 

29 

9.0 
34 

6.0 

36 

1.0 
39 

1.0 

36 

1.0 
34 

32 

31 

30 

29 

29 

T 

29 

29 

29 

28 

27 

26 

24 

23 

22 

20 

16 

GARDEN  VALLEY  RS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

9.9 

18 

18 

IB 

n 

17 

16 

16 

16 

9,9 

21 

20 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

0.9 

HAILEY  RANGER  STATION 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

19 

3.2 

21 

20 

20 

1.9 

21 

T 

20 

20 

20 

19 

19 

2.0 

21 

L3.0 

33 

31 

30 

1,0 

30 

28 

27 

T 

29 

23 

22 

2.9 

24 

23 

0.9 

23 

22 

21 

20 

17 

14 

12 

- 

IDAHO  CITY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.0 

36 

34 

32 

1.0 

32 

1.0 

32 

1,0 

32 

32 

32 

4.0 

36 

1,0 
34 

3.0 

32 

4.0 

36 

1.0 
34 

2.0 
36 

2,0 
34 

30 

30 

l.O 

30 

29 

28 

2,0 

28 

1.0 

28 

26 

26 

26 

2.0 
28 

2^ 

26 

24 

21 

20 

MC  CALL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

9.0 
44 

- 

- 

2.0 
49 

4.0 
46 

2.9 

49 

- 

3.0 
49 

- 

3.0 

90 

6.9 

96 

14.9 
69 

68 

3.9 
68 

60 

9^ 

. 

.3.(^ 
92 

1.0 
92 

SO 

8.0 
99 

99 

- 

99 

9^ 

2.0 
94 

1.0 
94 

- 

- 

49 

42 

MULLAN  FAA 

SnOHr ALL 

5N  ON  GND 

4.1 

40 

0,7 
41 

9.2 

40 

6.0 
46 

3.0 

92 

1,0 
92 

1.3 
94 

0,7 

93 

1.9 

94 

3.0 
93 

4.3 

93 

2.0 

92 

0.8 
94 

9.0 

52 

3,9 

98 

94 

0.9 

90 

1.6 

48 

T 

49l 

T 

46 

7 

42 

9.6 

46 

T 

48 

7 

47 

1.7 
46 

1.2 
46 

J 

43 

42 

37 

Sun  vallEy 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.0 
29 

T 

29 

24 

23 

4.0 

26 

T 

26 

26 

26 

T 

29 

29 

2.0 

26 

12.0 
36 

T 

34 

34 

3.0 

32 

31 

T 
31 

31 

31 

3.0 

32 

30 

1,0 

30 

7 

30 

29 

29 

28 

26 

29 

22 

20 

warrcn 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.9 
36 

36 

39 

2.0 

37 

1.9 

39 

1.0 
39 

38 

1,0 

39 

38 

1.9 

39 

10. 0 
49 

46 

46 

2.0 
46 

44 

43 

40 

2,0 

41 

2.0 
42 

40 

3.9 
44 

43 

1.0 
44 

43 

43 

9.9 
48 

4.9 

48 

".5 

39 

36 

9UU 'MwtSlCKn  VALLCT9 

BOISE  HB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

1.0 

T 

7 

1 

7 

0.6 

X 
T 

7 

T 

0.2 

T 

T 

T 
T 

0.4 

T 

T 

T 

T 
T 

T 

0.4 

7 

T 

CALOMELL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

T 

T 

GLENNS  FERRY 

SNOWFALL 
9N  ON  SND 

0.2 

1 

1 

0.9 

T 
T 

T 
T 

PAYETTE 

SNOWFALL 

SN  ON  GNO 

0.9 

I 

1 

1 

1 

T 

T 

T 

T 

SHAN  FALLS  POWER  HOUSE 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

T 

Conttnaed 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


IDAHO 
MARCH  1964 


Day  of  month 


Station 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

28 

27 

28 

29 

30 

31 

SOUTHWESTERN 
HIGHLANDS  06 

THREE  CREEK 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

1.0 
24 

24 

22 

2.0 
24 

23 

T 

23 

23 

3.9 

26 

T 

26 

29 

2.0 

27 

27 

26 

0.9 

25 

23 

20 

T 
19 

18 

16 

0.5 

15 

T 
14 

T 

13 

12 

1.0 

13 

0.8 

12 

12 

10 

9 

7 

4 

CENTRAL  PLAINS  07 

BURLEY  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.2 

T 

T 

T 

T 

2.0 

T 

2 

1 

T 

1.0 

1 

T 

T 
T 

2.0 

T 

1 

T 

0.7 

0.8 

2 

TWIN  FALLS  2  NNE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

1 

T 

T 

T 

T 
T 

T 

T 

t 

1.0 

1 

T 

0.5 
1 

0.9 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

1.0 

1 

NORTHEASTERN  VALLEYS 
08 

MACKAY  RANOER  STATION 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4.5 
5 

UPPER  SNAKE  RIVER 
PLAINS  09 

ABERDEEN  EXP  STATION 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

11 

12 

12 

12 

13 

13 

13 

12 

12 

12 

11 

10 

10 

10 

10 

10 

9 

9 

9 

8 

7 

7 

6 

5 

3 

ARCO  3  NW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.5 

1.0 

1.0 

2.0 

8.0 

0.^ 

4.0 

ASHTON  I  S 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

9.0 

31 

3.0 

34 

33 

1.9 

33 

'  0.9 
39 

T 
34 

0.9 

34 

6.0 

3, 

1.0 

39 

1.9 

39 

1.0 

40 

T 

39 

38 

1.0 

38 

37 

35 

1.0 

34 

33 

1.5 

33 

0.9 

33 

T 

33 

32 

2.0 

34 

T 

34 

33 

32 

30 

28 

25 

CRATERS  OF  THE  MOON  NM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.7 

32 

2.9 

33 

32 

32 

2.9 

32 

32 

32 

32 

1.3 

32 

32 

2.3 

34 

10.2 

40 

0.3 

40 

38 

T 
38 

37 

37 

L 

35 

35 

2.5 

36 

36 

T 

36 

T 

36 

36 

36 

36 

35 

34 

33 

30 

HAMER  <•  NW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 

11 

11 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

2.0 

11 

10 

8 

1.0 

8 

8 

8 

1.5 

8 

8 

8 

8 

7 

7 

7 

7 

6 

5 

3 

IDAHO  FALLS  FAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.7 
19 

0.2 

17 

T 

17 

1.0 

17 

0.3 

18 

T 
18 

It 

T 
17 

0.7 

17 

T 

T 
17 

0.3 

16 

2.0 

16 

T 
18 

I, 

15 

14 

0.2 

12 

12 

12 

T 

12 

T 
12 

T 
12 

T 

T 

13 

13 

11 

T 

9 

8 

7 

5 

IDAHO  FALLS  46  W  WB 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4,9 

7 

0.1 

12 

12 

0.9 

11 

a'.9 

12 

T 
12 

11 

T 
11 

0.9 

11 

11 

0.6 

10 

1.6 

12 

T 

12 

12 

12 

12 

10 

0.3 

9 

6 

9 

0.9 

5 

5 

•  T 

9 

5 

5 

9 

5 

4 

3 

3 

3 

POCATELLO  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

2.6 
8 
.4 

0.1 
11 
.9 

T 

11 
.5 

0.9 
11 
.9 

1.0 
12 
.6 

T 

12 

.6 

12 
.6 

T 

12 
.6 

0.6 
12 
.5 

0.1 
13 
.6 

T 

13 

.9 

0.4 
8 
.4 

0.1 
8 
.4 

T 

8 
.3 

0.4 
7 
.3 

6 
.3 

5 
.3 

0.4 
5 
.3 

0.4 
5 
.3 

5 
.3 

0.4 
4 
.3 

0.3 
4 
.3 

1.9 
3 
.3 

0.1 
9 
.5 

T 

4 
.3 

T 

4 
.3 

3 
.2 

1 

T 

T 

T 

EASTERN  HISHLANDS  10 

ISLAND  PARK  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

10.0 

90 

2.9 

49 

47 

2.0 

48 

3.0 

48 

1.9 

49 

48 

T 

47 

11.0 
56 

1  n 
1.0 

52 

2.0 

52 

14.0 

58 

2.0 

57 

4.0 

60 

1.0 

59 

56 

52 

3.5 

54 

92 

51 

6.C 

56 

l.C 

54 

54 

l.C 

54 

0. ! 

53 

l.C 

93 

0.9 

53 

51 

50 

48 

46 

KILGORE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.9 

33 

0.9 

1.8 

1.9 

34 

1.2 

0.4 

6.9 

42 

0.4 

0.7 

0.2 
42 

0.1 

0.3 

38 

3.0 
41 

38 

3.0 
41 

0.2 

0.5 

40 

T 

0.9 

40 

38 

36 

34 

MALAD  CITY  FAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

2.0 
S 

1.0 

a 

8 

3.0 

8 

1.0 
12 

0.1 

12 

12 

T 
12 

0.3 

12 

T 
12 

12 

0.6 

12 

13 

13 

0.4 

13 

12 

T 
12 

0.1 

10 

10 

10 

3.1 

10 

1.0 

12 

l.O 

13 

2.0 
14 

T 
11 

1.0 

12 

11 

10 

9 

7 

5 

OAKLEY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

t 

T 

T 

T 

1.0 

1 

0.5 

T 

T 
T 

T 
T 

1.9 

SUPPLEMENTAL  DATA 


Station 

Wind  direction 

Wind  speed 
m.  p.  h. 

Relative   humidity  averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

Percent  of 

possible 

sunshine 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  sunset 

Prevailing 

Percent  of 
time  from 
prevailing 

Average 

Fastest 
mile 

Direction 
of 

fastest  mile 

Date  of 
fastest  mile 

< 

o  t- 
o  i/i 

11  lOO  AM 

MST 

Z 

Q. 

O  V- 

O  lA 

tn 

11 .00  PM 
MST 

Trace 

60-10' 

.10-.49 

,S0-,99 

1.00-1.99 

2.00 
and  over 

■3 

e2 

BOISE  WB  AIRPORT 

14 

11 

8.3 

30 

SE 

20 

86 

53 

79 

13 

6 

3 

0 

0 

0 

22 

60 

7.5 

IDAHO  FALLS  42  NW  WB 

4 

2 

0 

0 

0 

IDAHO  FALLS  46W  WB 

5.8 

368 

SW 

12 

4 

7 

2 

0 

0 

0 

13 

LEWISTON  WB  AIRPORT 

67 

54 

46 

7 

6 

2 

0 

0 

0 

15 

8.2 

POCATELLO  WB  AIRPORT 

25 

11 

12.0 

37 

SW 

5 

83 

74 

68 

78 

7 

13 

2 

0 

0 

0 

22 

52 

7.5 

DIRECTIONS  ENTERED  IN  FIGURES  AKE  TENS  OF  DEGREES. 
3    MAXIMUM  HOURLY  AVERAGE 
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STATION  INDEX 


COUNTY 


ABf^OCEN  C»P  STATION 
AFTERThOUGmT  H|NC 
AMERICAN   FALLS   I  SW 
ANOCRSON  DAM 
AHftON   2  NH 
AftCO  >  NM 

araowrocil  OAM 

ASHION  1  S 
ATLANTA  } 
I  ATLANTA  SUMMIT 

AVEAV  RANCCR  STATION 

SALO  MOUNT AIM 

BATVtE)'  HODCL  BASIN 
'  BENTON  OAM 
i  BIG  CREEK  1  S 
I  BLACKPOOI  2  SSV 

SLACKFOOT  OAM 

BLISS 
. BO«US  BASIN 
,  BOISE   LIKK*   PEAK  DAM 

BOISE  VB  AIRPORT  i 
aONNEBS  FERRr  1  SW  ' 
BRUNEAi; 

BUNGALOW  RANGER  STATION 
BURKE  2  CNE 
SURLE* 

BURlET  FACTORY 
euRLEV  r*A  AIRPORT 

I  CABINET  GORGE 

'  CALDMELL 

CAMBRIDGE 

CAREY   2  NNM 

;  CASCADE  I  NW  I 
I  CASTLEFORO  2  N 
CAVUSE  CREEl 

CENTERVILLE  ARBAUCH  RCn 
CMALLIS 

chilly  barton  flat 
clarkia  Ranger  station 

COBALT 

COC^JR  D  ALENE  AS 
CONDA 

COTTONNOOD 
COTTONHOOO  2  WSM 
COUNCIL 

CRATERS  OF  THE  MOON  i 
DEAOiK^OO  OAM 
OEaomOOo  Summit 
DECEPTION  C«Ee« 
OEER  FLAT  OAM 


DEER  POINT 

OUIC 

ORIGGS 

DUBOIS  EXP  STa' 
DUBOIS  )A  H 


EHHETT  2  E 

FAIRFIELD  RANGE"  STA 
FENH  RANGER  STATION 

FORT  MALL  INDIAN  AGENCY 
GALENA 

GALENA  SUMMIT 

GARDEN  VALLEY  RS 

CISBONSVILLE 

GIL-^ORE    SUMMIT  RANCH 

GLCNNS  FERRY 

GOODING 

GRACE 

CRAW  VIE*  J  MNW 

6RANGEVILLE 
, GRASMCRE 
GRASMERE  a  S 
GROUSE 

GUNNEL  GUARD  STATION 
HAILEY  RANGER  STATION 
HAMER  *  NW 
HA2EL10N 

HEADOUARTERS 
MILL  CITY 

MOLLISTER 

NONE 

IDAHO  C|Ty 

IDAHO  FALLS  2  £S£ 

IDAHO  FALLS  16  SE 

IVIDAHO  FALLS  FAA  AIRP0R1 

IDAHO  FALLS  *2  NM  MB 

I  IDAHO  FALLS  «6  M  WB 
>  IDA  VAO* 

ISLAND  PARK  OAM 


0010'  aiNGMAM 
0070  OMThEE 
I  022T  POMER 

02a3|  ELMOttE 
.  0}at'  poher 
,  0)74;  BUTTE 

0441  ELMORE 
I  0*701  FREMONT 
j  OAfll  ELMORE 
0*9«  ELMORE 

I  D»2»|  SMOSHONE 
0940;  BLAINE 
0»67  KOOTENAI 
'  07 BONNER 
;  OB»l  VALLEY 
09191  BINGHAM 
0920  CARIBOU 
1002:  GOODING 
BOISE 

101«  ADA 

1022  ADA 
i079i  BOUNDARY 
19)  OMVMCE 
24*  CLEARWATER 
,272  SmOShONE 
208  CASSIA 
29B  CASSIA 
101'  CASSIA 
)6)  BONNER 
)I0,  CANYON 

*0>: WASHINGTON 
146»|  BLAINE 
VALLEY 
IS»ll  TWIN  FALLS 
15TT  CLEARWATER 
>6  BOISE 
a  CUSTER 
UTl  CUSTER 
1*31  SHOSHONE 
19II  LEMHI 

199«  KOOTENAI 
2071  CARIBOU 

IDAHO 
21S9  IDAHO 
21 S7  ADAMS 
22«0  8UTTE 
2iti  VALLEY 
2595  VALLEY 
422  KOOTENAI 

4*4  CANYON 

4»l  BOISE 
297S  IDAHO 
2*74  lETON 

1707  CLARK 
2722  CLARK 
:S7S  IDAHO 
2B92  CLEARtaATEfl 
2942,  GEM 
310S  CAMAS 
3141  IDAHO 


3297  BINGHAM 
417  BLAINE 
)422  BLAINE 
40  BOISE 

54  LEMHI 
357fc  CUSTER 
31  ELMORE 
77  GOODING 
712  CARIBOU 
1760,  OWYHEE 
3771  IDAHO 

'  OWYHEE 

3811  OWYHEE 
18*2  CUSTER 
3902  CASSIA 
9*2,  BLAINE 
964  JEFFERSON 
140  JEROME 
4150,  CLEARw, 
426SI  CAMAS 


TEB 


4295  TWIN  FALLS 
4384  BUTTE 
442  BOISE 

I  BONNEVILLE 
,456'  BONNEVILLE 
'  BONNEVILLE 

459  BUTTE 

460  BUTTE 


OBSEBVATION 

TIME  AND 

TABLES 

!i 

112  3* 

113  10 
115  59 


I;  *T  19  I  119  *8 
:  43  99  I  II*  24 
*7  99  !  116  34 


I  116  90 
119  20 
112  2} 


18B2 

9170 
9)00, 
1279 
9220 
9*70 
7990 

2*91 
B7O0 
2070 
26*0 
9616 


I  43  >«  116  13 
k  *•  41      11*  19  I 


*3  58     115  51 


*146l  HID  HIO 
I297I  9P  9P 
2)70  HID  9P 

2690    6P  6P 


3S29    9P  9P 


5I79i    )Pj  iP 


!  43  44     111  07 


I  49  99  116  08 
t  42  2)  115  93 
16  I  115  93 


9379 
7000 
1060 


6180  9P  9P 

4049  7A  7*' 

291 B  8A  8Ai 

2500  6P  «P. 

5065  5P  9P' 


7300;    9P  »P; 


3355  lOP  1 
5126, 
5200 
6IO0I 
9B80, 
93281 
4791     9P  9P 

4060| 

1138, 
90D0;  9P 


42  21  ,  114  39 
>  43  47     11)  00 


115  50       3969  9P 


43  32  I  112  57 
I  42  01  I  115  19 


ION 


exPCRlMENI  STATION 
U  S  WEATHER  BUREAU 
U  S  BUR  t 
U  S  BUR  I 
MRS  GENA  NEwPOAT 
JOHN  C  TOOMDS 
U  S  BUR  RECLAMAllOI 
GUST  STEINMANN 
JAMES  E  SATKO 
U  S  WEATHER  BUREAU 


SUN  I 
U  S  NAVY 

U  S  FOREST  SERVICE 
ANNESLEV  N  EDWARDS 

TOM  Thompson 
FORT  HALL  IR  PROJ 
NORTH  SIDE  CANAL  CO 
U.  S.  WEATHER  BUREAU 
CORPS  OF  ENGINEERS 


FRED  UH4. 

U  S  FOREST  SERVICE 
MONTANA  POWER  CO 
FRANK  0  REDFIELD 
AMALSAMATED  sugar  CO 
FED  AVIATION  AGENCY 
WASH  WATER  POWER  CO 
CALDWELL  BROADCAST  CO 

STUART  DOPF 

LARRY  PETERSON 

U  5  BUR  RECLAMATION 

MR  EARL  HEIDEL 

U  S  WEATHER  BUREAU 

MRS  XINIA  JONES 

U  S  FOREST  SERVICE 

MRS  K  L  ROBINSON 

U  S  FOREST  SERVICE 

MRS  MERELDA  R  COUGH 

U  S  FOREST  SERVICE 
J  R  SIMPLOT  CO 
LOUIS  KLAPPRICM 
SAB I  FREI 
FRED  M  NOLL 
CRATERS  OF  THE  MOON  N 
U  S  BUR  RECLAMATION 
U  S  BUR  RECLAMATION 
U  S  FOREST  SERVICE 
CARL  PAOOUR 


'  MRS  IlLPHA  L  WENIEL 
EDITH  STEVENS 
U  S  FOREST  SERVICE 
MRS  MuRIEL  N.  wORTmP 
MRS  DONNA  M  NELSON 
MRS  HAZEL  V  WHEELER 
WAYNE  F  HARPER 
U  S  FOREST  SERVICE 
MRS   Rue*    G  COVEY 

FORT  MALL  |R  PROJ 
MRS  HOWARD  PIATT 

i  US  SOIL  CON  SERVICE 
U  S  FOREST  SERVICE 
MRS   lOA  B  MATmIS 

ii  U  S  WEATHER  BUREAU 
MILES  T  HILLER 

US  SOIL  CON  SERVICE 
UTAH  PwR  •  LIGHT  CO 
RUSSELL  J  SEAOUEST 


BILL  TINDALL 
KENNETH  W.  TAYLOR 
S  U  S  FOREST  SERVICE 
U  S  FOREST  SERVICE 
U  S  F  ♦  w  L  SERVICE 
!  NORTH  SIDE  CANAL  CO 
1  POTlATCH  FORESTS 
I  CARROLL  M  OAMMEN 

I  SALMON  R  CANAL  CO 
CHARLES  D  COWGILL 
H       FRED  A  PROFFER 
CARROLL  SECRISI 
C        I  GEORGE  w  MEYER 
;    M       FED  AVIATION  AGENC 
t     J     U  S  WEATHER  BUREAU 
t  MJ  '  U  S  WEATHER  BUREAU 
I        Si  CHRIS  CALLEN 
H    I  U  S  BuR  RECL' 


NC 


ION 


STATION 

0 

z  I 

H  POIINTY 

5 

0 
< 

Q 

1  LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSEnVui 

i 
g 

SPBOAlJ 

JACKSON  PCAK 

**12]  50ISE 

44  09 

119  27 

TOM 

S 

us  SOIL  CON  SERVICC 

JEROME 

4670^  JEROME 

♦2  44 

9( 

N0R7H  SIDE  CANAL  CO 

9  *ft  1* 

116  01 

1212 

•A 

CWART  L  BRUCM 

4'  47  32 

116  OB 

2309 

fA 

IRVING  H  LASKCT 

12  4)  3T 

114  41 

•421 

s 

U  S  wEATmCR  Bi^tAU 

6'  4*  2* 

112  07 

6190 

9P 

9P 

HITS  ROY   MC  OOvtRN 

)  *6  09 

115  99 

1261 

4P 

*P 

*3  31 

116  24 

26B5 

6P 

*P 

44  *1 

113  22 

6119 

DONALD  B  NOBLE 

*6  23 

117  01 

1419 

HID;  mo 

:  Hj 

u  s  wcathcr  Bureau 

LIFTON  PUMPING  STATION 

9275'  BEAR  LAKE 

42  07 

111  18 

9936 

9P 

»r 

UTAH  PwR  •  LIGHT  CO 

LOLO  PASS 

9)96,  IDAHO 

46  38 

i 

U  S  FOREST  SERVICE 

4*  09 

119  34 

3B70 

9P 

9P 

MRS  NARvEL  B  CASTlC 

MACKAV  RANGER  STATION 

43  99 

113  17 

9897 

9P 

9P 

U  S  FOREST  SERviCC 

42  12 

112  16 

4420 
4*76 

TP 

TP 

JOtlUS  L  CROwThER 

42  10 

112  19 

HID 

MID: 

FED  AVIATION  AGENCY 

42  19 

11)  11 

4940 

«P 

MRS  ROSELLA  N  NEDOO 

MALTA  Ranger  station 

4]  19 

113  22 

4940 

•'1 

: 

U  S  FOREST  SERVICE 

MAY  RANGER  STATION 

44  M 

113  59 

9110 

•P 

«p! 

U  S  FOREST  SERVICE 

*4  5* 

116  07 

9029 

H 

U  S  FOREST  SERVICE 

MC  CAMHON 

9716'  BANNOCK 

II 

*2  39 

112  12 

4774 

6P 

::! 

R  F  LINOENSCrMI  IT 

MINIDOKA  DAM 

9960  MINIDUKA 

11  *2  *0 

»P 

9P 

U  S  BUR  RECLAMATION 

montpelieR  Ranger  STa 

111  18 

9960 

8A 

**, 

U  S  FOREST  SERVICE 

115  40 

9990 

s 

U  S  WEATHER  BUREAU 

)  «6  10 

114  93 

2*50 

8A 

•A 

c 

DAVID  w  CHRIsTCNSEN 

3{  46  08 

11*  95 

2*80 

s 

U  S  FOREST  SERVICE 

117  02 

2660 

9P 

»P 

UNIVERSITY  OF  IDAHO 

11  43  07 

115  41 

3180 

9P 

5P 

_ 

C 1 1 Y  OF   MOUN IAIN  HOME 

41  47  28 

115  46 

3986 

HID 

MID 

■  M 

FED  Aviation  agency 

4,  47  27 

119  40 

9962 

s 

u  s  WEATHER  Bureau 

NEW  MEADOWS  RANGER  STA 

6 3 88  ADAMS 

11  **  9B 

11«  17 

3870 

•A 

•A 

U  S  FOREST  SERVICE 

1 NEZPCflCE 

6*24  LEWIS 

3  46  14 

116  1* 

3220 

TP 

JOHN  KOEPL 

3  49  *3 

114  30 

6979 

s 

U  S  FOREST  SERVICE 

12  42  19 

113  93 

4600 

6P 

*P 

HERBERT  J  HARDY 

116  17 

2960 

9P 

9P 

c 

MRS  DOROTHY  NALLV 

■681  CLEARWATER 

3  44  29 

9P 

9», 

U  S  FOREST  SERVICE  1 

476*  BONNEVILLE 

12  4)  10 

5)97 

5P 

5P 

5P 

c 

U  S  BUR  RECLAMATION 

2  43  4B 

116  57 

1219 

8A 

BA 

12  42  37 

US  45 

BA 

BA 

AMALGAMATED  SUGAR  CO 

6  44  05 

116  96 

21  90 

6P 

6P 

JOSEPH  T  LOWE 

1 PICABO 

70*0  BLAINE 

11   4)  1* 

114  04 

4S75 

BA 

$» 

LEONARD  N  PURDT 

PIERCE 

70*6  CLEARWATER 

119  4B 

3189 

•A 

: 

MRS  KATHLEEN  H  SWENSEN 

PINE  1  N 

7077  ELMORE 

2  4)  30 

4210 

» 

US  GEOLOGICAL  SURVEY 

PLUMMER  3  wSw 

7188  BENEWAH 

4,  47  19 

116  57 

2970 

POCATELLO  2 

720S  BANNOCK 

112  20 

4440 

SS 

ERNEST  B  CHASE 

POCATELLO  riB  AIRPORT 

7211  POWER 

112  16 

4*9* 

MID 

HID 

u  s  weathcr  bureau 

■  PORTMUL 

7264  BOUNDARY 

6P 

»P 

DONALD   A  wRIGHT 

1  POTLATCH 

7301  LATAH 

7  46  59 

114  54 

1520 

*P 

CITY  Of  POTLATCh 

POWELL 

7320  IDAHO 

3  46  31 

114  41 

3412 

7A 

j  PRAIRIE 

7327  ELMORE 

2  41  30 

115  19 

*6T0 

: 

ORA  L  ENGELMAN 

PRESTON  2  SE 

7393  FRANKLIN 

1    42  04 

lit  51 

*718 

8A 

AMALGAMATED  SUGAR  CO. 

PRIEST  RIVER  EXP  STA 

7386,  BONNER 

9  48  21 

9P 

9P| 

U  S  FOREST  SERVICE 

12  41  03 

112  07 

9667 

s 

fORT  MALL   IR  PROJ 

7648  OWYmEE 

12  41  12 

116  45 

1910 

9P 

9P' 

AGR  RESEARCH  SERVICE 

111  41  0* 

114  09 

*306 

4P 

*'l 

LESLIE  F  BUSh«y 

RIGGINS  RANGER  STATION 

7706  IDAHO 

11  *9  29 

116  19 

1801 

4P 

4P 

12  41  3* 

III  33 

5590 

9P 

JO>*H  L  JOLLEY 

79711  HI N IDOKA 

12  42  48 

113  3* 

4)47 

4P 

*p; 

IDAHO  VOUTH  ranch 

B022,  FREMONT 

12  4)  98 

111  40 

4960 

7P 

TPi 

CLI  M  JERGENJEN 

B062^  BENEWAH 

10  47  19 

116  34 

2005 

4P 

U  S  FOREST  SERVICE 

SALMON 

B076  LEMHI 

11  49  12 

113  92 

9961 

MID 

HID 

U  S  wS  OBSERVER 

SANDPOINT  EKP  STATION 

ai37|  BONNER 

9  48  17 

STATE  r.XP  STATION 

SHAKE  CREEK  Ranger  STa 

830)  ELMORE 

2  *)  37 

115  10 

4730 

:^ 

s 

U  S  FOREST  SERVICE 

8380l  LINCOLN 

I2I  42  5* 

114  26 

2  *9  38 

116  17 

1568 

3P 

3P, 

0  S  FOREST  SERVICE 

SOLDIER  CREEK  ADM  SITE 

11  43  10 

114  50 

5755 

U  S  FOREST  SERVICE 

4  4*  21 

112  11 

5B83 

s 

U  S  FOREST  SERVICE 

11   4*  13 

114  96 

6P 

6P 

ANDREW  CRlTCnFILLO 

12:  42  01 

113  1) 

9280 

9P 

»P 

U  S  WB  OBSERVER 

t2i  42  22 

112  9S 

9800 

s 

U  S  FOREST  SERVICE 

SUGAR 

8618  MADISON 

11  43  93 

111  45 

4890 

9P 

.'i 

ELMER  TIMOTHY 

SUN  VALLEY 

8906;  BLAINE 

"  "  " 

114  21 

9821 

5P 

9P 

EDWARD  F  SEAGLE 

SWAN  Falls  power  mouse 

114  29 

2)29 

9P 

'"1 

'  H 

IDAHO  POWER  COMPANY 

893T|  BONNEVILLE 

12  4S  27 

7P! 

MRS  MARY  J  FLEMING 

9029| BENEWAH 

*  47  to 

116  99 

1960 

9P 

9P| 

ARTHUR   H  JOHNSON 

12  43  91 

111  14 

590* 

6P 

«P 

EXPERIMENT   STAT  ION 

9119  OWYhEE 

12  42  09 

115  09 

9*10 

9P 

»P 

MRS  CEOR&E  CLARk  JR 

TRIANGLE  RANCH 

9197  OwVhEE 

13  42  47 

116  37 

5190 

9P 

9P 

EARl  BAC**un 

TRINITY  LAKE  GUARD  STA 

9202  ELMORE 

119  26 

7*00 

US  SOIL  CON  SERVICE 

troutdale  guard  station 

9233'  ELMORE 

2  43  43 

119  38 

3*79 

\ 

US  SOIL  CON  SERVICE 

Twin  falls  2  NNE 

9294'  TWIN  FALLS 

12  42  35 

114  10 

3770 

7A 

TA 

ENTOMOLOGY  RES  DIV 

TWIN  FALLS  3  SE 

9299'  TWIN  FALLS 

12  42  32 

114  25 

3765, 

BA 

•A 

AMALGAMATED  SUGAR  CO 

TWIN   FALLS  -BASO 

9301    TWIN  FALLS 

12  *2  33 

114  21 

1971 

BA 

•A 

«A 

U  5  WEATHER  BUREAU 

VIENNA  MINE 

9422  BLAINE 

11    43  49 

114  51 

8800 

i 

U  S  wCAlHER  BUREAU 

■WALLACE  WOODLAND  PARK 

9*98  SHOSHONE 

4  47  30 

115  53 

2950 

7A 

TA 

ELMER  H  SHERMAN 

WARREN 

9960  IDAHO 

11  *9  16 

115  40 

9899 

9P 

9P 

H 

JACK  W  PICKELL 

9401  CARIBOU 

12  *1  98 

111  12 

6440 

6P 

BP 

ROY  0  STOOR 

WEI  SEP  2  SE 

96)8  WASHINGTON 

**  1* 

116  97 

2120 

ip 

RADIO  KWEI 

WILLOW  FLAT 

9830  FRANKLIN 

*1  09 

111  38 

6100 

:: 

US  SOIL  CON  SERVICE 

WINCHESTER  1  SE 

9840  LEWIS 

*4  1* 

116  37 

3990 

4P 

BOISE  CASCADE  CORP 

,  BEAR,     2  BOISE,     3  CLEARWATER.     4  COEUR  D-ALEME.     5  KOOTENAI,     6  LOST,     7  PALOUSE,     8  < 


to  SI.  JCE, 
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REFERENCE  NOTES 

Additional  Information  regarding  the  climate  ot  Idaho  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Cllmatologlst  at  Weather  Bureau  Airport  Station,  Box  1718,  Boise,  Idaho  83701  or  to 
any  Weather  Bureau  Office  near  you.  '  ' 

Figures  and  letters  following  t^e  station  name,  such  as  12  SSW,   Indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  In  the  June  and  December  Issues  of , this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days,  also  seasonal  total  precipitation,   for  the  12  months  ending  with  the  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue  of  this 
bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  In  the  tables,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  In  this  Issue. 
Divisions,  as  used  in  "Cllmatological  Data"  Table,  became  effective  with  data  for  January  1957. 

Unless  otherwise  Indicated,  dimensional  units  used  In  this  bulletin  are:     Temperature  in  "F.,  precipitation  and  evaporation  in  inches,   and  wind  movement  In  miles.     Monthly  degree 
day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  dally  temperatures  from  6S^F. 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  ■'Evaporation  and  Wind"  Table. 
Normals  for  all  stations  are  cllmatological  standard  normals  based  on  the  period  1931  -  1960. 

Water  equivalent  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table    are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  Ice  on  the  ground.     Samples  for  obtaining  measurements  are 
taken  from  different  points  for  successive  observations;     consequently  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability  in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsis- 
tencies in  the  record. 

Entries  of  snowfall  in  the  "Cllmatological  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,   and  In  the  "Seasonal  Snowfall"  Table  Include  snow  and  sleet.     Entries  of  snow 
on  ground  Include  snow,  sleet,  and  Ice. 

Data  in  the  "Monthly  Extremes";  "Daily  Precipitation"  Table;  "Daily  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table,  and  snowfall  In  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table 
when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.  The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.  (During  the  summer  months  some  observers  ' 
take  the  observations  on  daylight  saving  time.) 

Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  Is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  Stations,     For  these  stations  snow  on  eround  values  are  at 
4:00  a.m.   PST  and  5;00  a.m.   HST,    except   Idaho  Falls  46  W  which  is  8:00  a.m.  MST. 

In  the  Station  Index  the  letters        C,  H,   J,  and  S  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",   indicate  the  following: 

C    Weighing  Rftln  Gage  Recording  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  in  "Hourly  Precipitation  Data"  Bulletin. 
H    "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table. 
J    "Supplemental  Data"  Table. 

S    Storage  Precipitation  Station.     Precipitation  measurements,  made  at  irregular  intervals,  will  be  published  later  in  "Storage-Gage  Precipitation  Data"  Bulletin. 

No  record  In  the  "Climatologlcal  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  is  Indicated  by  no  entry. 

Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  Issue  of  this  publication. 

-     No  record  in  .the  "Supplemental  Data"  Table;      "Daily  Precipitation"  Table;     "Evaporation  and  Wind"  Table;     "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table-     "Dally  Soil  Temoerature" 
Table;  and  the  Station  Index. 

■f    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

++    Fastest  observed  one  minute  wind  speed.     This  station  is  not  equipped  with  automatic  wind  Instruments. 

*    Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 

o    Thermometers  are  generally  exposed  In  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;     however,   the  reference  indicates  that  the  thermometers  are  exoosed  in  a 
shelter  located  on  the  roof  of  a  building.  *^ 

//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AH    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 
B    Adjusted  to  a  full  month. 

D    Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  Inches  of  new  snowfall. 

M    One  or  more  days  ot  record  missing;     if  average  value  Is  entered,     less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  Table  for  detailed  dally  record.  Decree 
day  data,  if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R  Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly  Precipitation  Data.) 

SS  ITils  entry  in  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

VAR  This  entry  In  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  variable. 

General  weather  conditions  In  ths  U.S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA-NATIONAL  SUMMARY,  and  STORM  DATA,  all  of 
which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,   Washington,  D.C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,   elevations,   exposure,  etc.,   of  substations  through  1957  may  be  found  in  the  publication  SUBSTATION  HISTORY  for  this  state. 
That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Gevernment  Printing  Office,   Washington,  D.  C.   for  40  cents.     Similar  information  for  regular  Weather  Bureau 
stations  may  be  found  in  the  latest  annual   issues  of  Local  Cllmatological  Data,   obtained  as  Indicated  above,   price  15  cents. 


monthly  and  annual;  $2.50  per  year.  (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)  Checks  and  money  orders  should  be  made  payable  to 
ent  Printing  Office.    Washington,   D.   C.  20402. 

USCOMM-WB-Ashevi.i  le,   N.   C.  -5/8/64-800 
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IDAHO  -  APRIL  1964 


TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 


Highest  Temperature:       83°  on  the  15th  at  Grand  View  3  WNW 


Lowest  Temperature:        -1°  on  the  17th  at  Warren 


Greatest  Total  Precipitation:        5.36  Inches  at  Pierce 
Least  Total  Precipitation:         0.37  inch  at  Reynolds 

Greatest  One-Day  Precipitation:        1.01  inches  on  the  23d  at  Wallace  Woodland  Park 

and  on  the  9th  at  Grangevllle 

Greatest  Reported  Total  Snowfall:        33.0  inches  at  Island  Park  Dam 

Greatest  Reported  Depth  of  Snow  on  Ground:      72  inches  on  the  1st  at  Burke  2  ] 


PREPARATION  AND  PUBLICATION  OF  THIS  BULLETIN 


Much  of  the  data  presented  in  this  publication  comes  from 
observations  taken  by  volunteer  cooperative  observers.  These 
observations  are  mailed  after  the  close  of  the  month  to  the 
National  Weather  Records  Center  at  Asheville,  North  Carolina, 
where  they  are  checked  for  accuracy  and  placed  on  punched 
cards.     These  cards  are  used  to  prepare  copy  for  the  various 
tables.     Printing  and  mailing  is  done  at  the  Asheville  Center. 

The  various  steps  all  take  time.     Records  for  any  state  can 
not  be  checked  by  machine  until  nearly  all  of  them  for  that 
state  have  been  received.     Printing  can  not  be  done  until  all 
tables  and  the  text  for  an  issue  are  completed  and  assembled. 

Constant  effort  is  made  to  speed  up  publication  and  still  main- 
tain high  quality  of  the  data.     A  realistic  deadline  for  mail- 
ing the  printed  CI imatological  Data  has  been  set  as  the  15th  of 
the  second  following  month  (45  days  after  the  end  of  the  month 
for  which  data  are  published).      If  any  recipient's  copy  is  un- 
duly delayed,   the  Director,  National  Weather  Records  Center, 
Asheville,  North  Carolina  should  be  advised. 
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54.8 

32.5 

43,7 

74 

29 

26 

19* 

631 

0 

0 

16 

0 

I. 01 

.31 

10 

T 

13 

1 

6 

0 

0 

MONTPELIER  RANGER  STA 

48.1 

24.6 

36.4 

4.4 

68 

30 

13 

12 

852 

0 

1 

28 

0 

1.82 

.44 

.39 

10 

5.5 

6 

1 

7 

0 

0 

OAKLEY 

57.6 

30.2 

43,9 

3.3 

76 

15 

18 

17 

627 

0 

0 

19 

0 

l.*7 

.39 

.90 

23 

8.2 

6 

23 

4 

1 

0 

PALISADES  DAM 

48.1 

27. 9M 

38,  OM 

58 

30« 

16 

12 

802 

0 

0 

0 

1.36 

.42 

26 

9.0 

39 

2 

4 

0 

0 

PRESTON  2  SE 

52.7 

31.7 

42.2 

4.0 

72 

30 

22 

17 

675 

0 

0 

22 

0 

1.60 

-  .13 

.36 

10 

l.O 

* 

1 

5 

0 

0 

STREvELL 

54.9 

28.3 

41.6 

71 

15 

15 

17 

696 

0 

0 

22 

0 

1.58 

23 

5.0 

4 

24. 

5 

0 

e 

SWAN  VALLEY   1  M 

TETONIA  ExP  STATION 

48,1 

2*. 3 

36.2 

65 

29 

10 

17 

854 

0 

0 

28 

0 

.86 

.27 

25 

4.0 

4 

26* 

3 

0 

0 

WAYAN 

47. 2M 

24. IM 

35. 7M 

61 

30 

10 

17* 

676 

0 

1 

23 

0 

1.33 

.52 

2* 

5,0 

22 

2* 

5 

1 

0 

DIVISION 

38.7 

2.9 

1.41 

.14 

6.5 

See  Rcierence  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


panhandle  01 
bayviem  model  basin 

60NNE«S  fERPT   I  S« 
CABINET  GORSE 
COEUR  D  ALENE  RS 
PORTHILL 

PRIEST  RIVER  EXP  STA 
SAINT  MARIES 
SANOPQINT  EXP  STATION 
TENSED 


1.91  132 


Day  of  Month 
13  I  14  I  15 


16     17  18 


22     23  24 


COTTONKOOD 
CRANGEVILLE 
MOSCOt^  U  OF  I 
NEZPERCE 
POTLATCH 

HINCHESTER   1  SE 

NORTH  CENTRAL  CANTONS 
03 

FENN  RANGER  STATION 

KAMIAH 

KOOSKIA 

LEWISTON  WB  AIRPORT  //R 
OROFINO 


.0!     .36     .36  ,03 


CENTRAL  MOUNTAINS  0* 

ANDERSON  0AM  1.34 
ARROWROCK  DAM  1.13 
ATLANTA  3  1.84 
AVERY  RANGER  STATION 
BIG  CREEK   1  S 

BUNGALOW  RANGER  STA 
BURKE  2  ENE 
CASCADE   1  N« 
CENTERVILLE  AR8AUG  RCH 
COBALT 

DEADWOOO  DAM 
DEER  POINT 
DIXIE 
ELK  CITY 
ELK  RIVER  1  S 

FAIRFIELD  RANGER  STA 
GALENA 

GARDEN  VALLEY  RS 
GROUSE  1.34 
HAIlEY  ranger  STATION  1.52 

HEADQUARTERS 
HILL  CITY 
IDAHO  CITY 
KELLOGG 
LOWMAN  3  £ 

MC  CALL 

MOOSE  CREEK  RANCH 
MULLAN  FAA 

NEM  MEAOOMS  RANGER  STA 
PIERCE  //R 

POtlELL 

STANLEY  .TS 

SUN  VALLEY  1,83 

WALLACE  WOODLAND  PARK  3,04 

WARREN  2,3C 

SOUTHWESTERN  VALLEYS 
05 

BOISE  LUCKY  PEAK  DAM 
BOISE  WB  AIRPORT  / 
BRUNEAU 
CALDWELL 
CAMBRIDGE 

COUNCIL 
DEER  FLAT  DAM 
EMMETT  2  E 
GLENNS  FERRY 
GRAND  VIEW  3  WNW 

KUNA  2  NNE 
MOUNTAIN  HOME   I  SE 
OLA  5  S 

PARMA  EXPERIMENT  STA 
PAYETTE 


,36     .33  .01 


,2S     ,22  .11 


,07  T 
,28  ,22 
,76  .06 


.20  .11 


,32 
.11 

,ie 


.02 
,03 
•  Oi 
.32 
,12 


.20  ,29 

.05 


.03  ,44 
,05 


GRASMERE 
MOLLISTEfl 
REYNOLDS 
THREE  CREEK 
TRIANGLE  RANCH 

CENTRAL  PLAINS  07 

BLISS 
BURLEY 

BURLEY  FAA  AIRPORT 
CA5TLEF0RD  2  N 
HA2ELT0N 

JEROME 

MINIDOKA  DAM 
PAUL  1  ENE 
PICABO 

richfield 

rupert  13  nne 
shoshone  1  wnw 
twin  falls  2  nne 
twin  falls  3  se 
Twin  falls  wbaso 


1,3C 
.7i 
1.0! 


.04 
.20 


Sm  i.laiBDca  Dot.,  following  Si.iion 
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DAILY  PRECIPITA  TION 

IDAHO 

Continued  """'l-  >»»♦ 


Station 

Total 

Day  of  Month 

1   1  2  1  3 

4   1   5  1 

6 

7  1  8 

1  3 

10  1 

11  1 

12 

13  1  14  {  15 

16  1  17  1  IB 

19  1 

20  1 

21 

22  1 

23  1 

24 

25  1 

26  1 

27 

28  1 

29  I 

31 

NORTHEASTERN  VALLEYS 
08 

CHALLtS 

CMILL*  BARTON  Ft.*T 

1.04 

•  22 

.09 

T 

T 

• 

DUBOIS  J*  W 

1*18 

■ 

T 

t 

.81 

.11 

G 1 BSCNSV 1 LLE 

2,0' 

•  25 

T 

T 

.1« 

•  16 

.02 

•  29 

T 

•  29 

.33 

•  03 

.11 

•  66 

m*cka Y  Range r  stat i on 

•  86 

J 

,0T 

.79 

• 

HAY  RANGER  STATION 

1,21 

.15 

T 

•  30 

,0T 

•  1* 

.06 

J 

01 

-  , 

SALMO** 

1,19 

.29 

•  05 

T 

•  01 

•  02 

*20 

*  19 

19 

T 

*06 

■ 

UPPER  SNAKE  RIVcR 

Plains  o' 

ABERDEEN  ExP  STATION 

l.U 

T 

•  38 

.06 

AMERICAN  FALLS  1  Sw 

1,29 

•  26 

•  03 

.83 

ARCO   )  Nw 

1,  1  L 

•  09 

•  to 

.05 

•  12 

T 

.18 

.56 

!o< 

ashton  1  S 

1,6] 

•  04 

T 

«03 

•  13 

•  11 

.09 

.Tt 

.32 

.13 

BLACkFOOT  Z  SSw 

1.3< 

.0* 

•OS  .03 

■  02 

T 

,«3 

.08 

• 

CRATERS  OF   THE  MOON  NM 

1.12 

•  23 

T 

.06 

.07 

•  04 

.01 

.01 

.15 

.66 

T 

•  02 

Dubois  exr  station 

use 

•  02 

•  03 

.0* 

.11 

.79 

.24 

T 

I 

•  01 

FORT  HALL    INDl AN  AQNCY 

l,Al 

T 

•  3T 

■  06 

I  . 

T 

.39 

.19 

.14 

•  10 

•  la 

HAHER  h  NM 

1.2< 

•  1( 

.78 

.3( 

•oa 

MOwE 

.06 

•  10 

•  05 

T 

•  69 

.0; 

T 

•  06 

lOAHC  FALLS  2  ESE 

^ 

X 

•  20 

.oe 

•  26 

.21 

X 

•  03 

I DAHO  FALLS  f AA  AP 

1.07 

■  04 

T 

T 

,3T 

T 

•  0< 

.16 

.11 

T 

•  29 

.06 

T 

IOAho  FAllS  ^2  NtN  MB  R 

1 .  1< 

T 

•  16 

T 

T 

T 

•  01 

.66 

.39 

•  01 

•02 

I 

•  09 

IDAHO  FALLS  ^6  w  MB  R 

1 .  n 

•  11 

T 

.0} 

T 

•  i: 

•  27 

•  39 

T 

•  02 

.09 

•  09 

MALTA    I  NE 

POCATELLO  n8  AIRPORT  //H 

,02 

T 

•  02 

T 

,42 

•  06 

T 

•  18 

•  55 

•  03 

.05 

.16 

SAINT  ANThONy 

2.1( 

,02 

.05 

•  06 

•  06 

,41 

•  5i 

.55 

•  39 

•  06 

SU&AR 

,62 

T 

T 

T 

T 

T 

.20 

•  29 

•  19 

•  02 

T 

EASTERN  HIGHLANDS  10 

AR60N   2  NM 

0  1.4S 

T 

■  T 

•  2« 

•  13 

0 

.20 

.08 

•  OS 

Blackfoot  dam 

1,16 

T 

T 

.01 

T 

.01 

.Oli 

T 

T 

•  63 

DRIGGS 

.01 

T 

.02 

.12 

•  30 

.0) 

GRACE 

IDAHO  FALLS  16  SE 

I slano  park  dam 

3.3C 

,02 

T 

.09 

•  10 

•  29 

•  0! 

T 

.34 

.25 

.29 

.91 

■  60 

.  37 

T 

.03 

K ilgore 

2,31 

.05 

.02 

•  01 

•  02 

•  23 

•  09 

•  06 

•  01 

t 

.2! 

.09 

.70 

:o3 

.01 

•  06 

lIFTon  Pulping  station 

T 

.02 

T 

.32 

.09 

•  01 

•  01 

•  16 

•  17 

T 

.2] 

T 

.02 

halao 

•83 

l06 

.03 

.19 

t 

.0! 

•  06 

•  0^ 

T 

.2( 

•  OB 

.06 

•  OS 

MALAD  CITY  FAA  AP 

,8* 

•  06 

.06 

•  29 

.01 

•  0! 

•  0! 

.03 

.08 

.10 

.11 

T 

T 

MC  CAMMON 

1.01 

•  31 

•  11 

•  02 

.16 

.19 

•  16 

MONTPELUR  RANGECt  STA 

l.Bi 

T 

T 

•  OS 

•  06 

•  3< 

T 

.21 

•  02 

•  06 

•  13 

.16 

■M 

.10 

.31 

.03 

oaklev 

l.*T 

.01 

•  le 

•  10 

.02 

.90 

T 

•  26 

PALISADES  DAM 

1,3« 

T 

.06 

.01 

•  01 

•  06 

•  11 

•  03 

T 

T 

.38 

.26 

.62 

.06 

PRESTON  2  SE 

1,6( 

.01 

.01 

•  08 

•  36 

•  03 

•  It 

•  02 

•  21 

.91 

.06 

.26 

.02 

RIRIE   12  ESE 

1,01 

•  2' 

•  06 

•  02 

ii] 

.36 

STBEvElL 

use 

•  01 

.01 

•  26 

•  30 

•  0! 

.63 

.06 

.01 

•  2a 

• 

Sman  valley  1  M 

TETONIA  EXP  STATION 

,8e 

T 

.02 

•  03 

T 

T 

T 

T 

.06 

.2» 

.22 

.02 

MAYAN 

1.33 

•  22 

•  21 

.10, 

•  Ot 

.0) 

I 


I 


DAILY  TEMPERATURES 


IDAHO 
APRIL  196't 


Day  Of  Month 

•rage 

StadoD 

I 

2 

3 

4 

a 

6 

7 

e 

9 

10 

11 

12 

13 

U 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

PANHANDLE  01 

BAYVlEw  MODEL  BASIN 

MAX 
MIN 

iZ 
39 

48 
27 

49 

20 

46 
24 

46 
30 

46 
36 

53 
23 

53 
36 

62 
30 

69 
40 

55 
37 

51 
30 

49 
29 

54 
28 

60 
44 

57 
28 

40 
19 

46 
17 

50 
20 

61 
27 

60 
30 

59 
36 

47 
30 

53 
34 

54 
35 

59 
42 

46 
28 

43 
29 

52 
36 

68 
35 

62  «  3 
30,6 

BONNERS  FERRY   1  SU 

MAX 
MIN 

60 
39 

54 
35 

59 
24 

47 
26 

51 
32 

58 
35 

60 
25 

63 
34 

61 
39 

55 
43 

51 
40 

51 
33 

55 
32 

59 
36 

56 
36 

45 

27 

49 

23 

66 
20 

6  3 
23 

60 
32 

59 
32 

59 
36 

61 
41 

64 

33 

62 
38 

55 
43 

50 
34 

63 
27 

66 
34 

68 
41 

57,0 
33.0 

CABINET  GORGE 

MAX 
MIN 

51 
3* 

48 

29 

55 
20 

49 
24 

47 

30 

56 
35 

58 
24 

60 
34 

59 
33 

53 
35 

49 
36 

44 

30 

46 

30 

52 
28 

53 
37 

46 
30 

50 
26 

53 
21 

6  1 
23 

56 
30 

56 
37 

51 
35 

58 
32 

59 
33 

54 
34 

51 
39 

45 
29 

63 
33 

60 
35 

64 
38 

53,3 
31,1 

COEUR  0  alene  RS 

MAX 
HIN 

6« 

iO 

50 
33 

49 
24 

59 
27 

51 
34 

47 
35 

59 
26 

59 
37 

61 
35 

60 
39 

50 
39 

52 
34 

48 
32 

54 

33 

68 
40 

57 
27 

45 
23 

48 

23 

55 
26 

62 
28 

60 
31 

57 
36 

44 
32 

53 
35 

57 
38 

56 
42 

52 
32 

46 
36 

63 
36 

60 
37 

54,5 
33,0 

porthill 

MAX 
MIN 

52 
33 

50 
34 

56 
23 

56 
26 

48 
29 

58 
33 

59 
24 

65 
30 

64 

35 

60 
34 

52 
31 

46 
26 

56 
26 

52 
32 

61 
34 

44 

27 

49 
24 

54 
22 

62 
23 

55 
29 

59 
31 

50 
35 

61 
36 

65 

30 

62 
35 

55 
40 

54 

30 

63 

28 

61 
32 

56 
40 

55,9 
30,4 

Priest  river  exp  sta 

MAX 
MIN 

*5 

33 

47 

28 

55 

20 

46 
24 

49 

30 

55 
31 

56 
22 

57 
32 

57 
30 

53 
34 

52 
37 

49 

26 

5 1 

22 

28 

56 
34 

27 

22 

19 

19 

56 
26 

56 
26 

50 
34 

57 
32 

60 
32 

58 
31 

50 
38 

48 
27 

6 1 
27 

30 

56 
36 

28!6 

SAINT  MARIES 

MAX 
MIN 

i>9 
37 

47 
27 

57 
21 

5 1 
25 

48 
31 

55 
30 

59 
23 

58 
29 

60 
30 

58 
37 

54 
40 

46 
31 

30 

29 

43 

27 

49 
24 

22 

24 

63 
28 

66 
34 

53 
32 

52 
31 

56 
38 

53 
39 

62 
40 

51 
31 

37 

40 

55 
36 

31)5 

SANDPOINT  EXP  STATION 

MAX 
MIN 

47 
3B 

49 

31 

50 
23 

46 
25 

46 

33 

52 
40 

53 
27 

62 
35 

60 
35 

55 
41 

52 
38 

45 
32 

52 

29 

55 
30 

67 
39 

29 

46 

23 

50 
22 

60 
23 

58 
28 

57 
37 

50 
34 

58 
33 

55 
32 

56 

33 

53 
42 

45 

29 

57 
30 

56 
36 

57 
37 

5  3,0 
32,1 

TENSED 

MAX 
MIN 

61 
♦0 

50 
27 

57 
20 

56 
23 

50 
30 

54 

33 

60 
22 

62 
27 

61 
33 

54 
39 

52 
37 

50 
37 

54 
33 

62 
30 

55 
43 

46 
25 

49 
21 

64 
12 

62 
19 

61 
26 

56 
27 

47 
36 

49 
31 

51 
34 

54 

32 

52 
36 

47 
33 

66 
39 

64 
37 

54 
34 

65,0 
30,6 

NORTH  CENTRAL 
PRAIRIES  OZ 

COTTONKOOO 

MAX 
MIN 

54 

33 

45 

29 

51 
26 

51 
28 

44 

29 

46 

30 

54 

22 

57 

27 

63 
31 

61 
37 

57 
32 

44 

32 

54 

32 

63 
30 

56 
39 

46 

27 

46 

16 

48 
19 

55 
22 

59 
30 

51 

35 

45 

30 

37 
28 

42 

32 

45 

37 

48 

36 

46 

33 

64 

31 

62 
31 

45 

34 

61,3 
29.9 

GRAnGEVILLE 

MAX 
HIN 

50 
34 

42 
28 

52 
23 

53 
27 

44 

29 

46 
30 

55 
24 

59 
29 

65 
34 

52 
37 

47 
33 

46 

32 

55 
34 

66 
32 

56 
39 

41 
27 

46 

19 

50 
20 

57 
22 

61 
28 

53 
36 

47 
29 

38 
29 

43 
32 

47 
37 

48 
35 

50 
35 

64 

32 

53 
41 

47 
34 

51,1 
30.7 

MOSCOW  U  OF  I 

MAX 
MIN 

54 
38 

47 
27 

54 
25 

52 
30 

49 
31 

54 
30 

56 
30 

60 
33 

67 
35 

54 
39 

50 
37 

50 
26 

53 
32 

63 
29 

63 
42 

48 
26 

49 
25 

53 
22 

60 
23 

61 
23 

53 
32 

47 
34 

40 
32 

47 
35 

54 
34 

51 
33 

51 
37 

63 
35 

61 
47 

5 1 
34 

53.5 
31.9 

NEZPERCE 

MAX 
MIN 

51 
35 

44 

28 

53 
25 

50 
26 

45 

30 

47 

31 

55 
24 

59 
26 

63 
33 

51 
37 

46 

33 

45 

30 

51 
30 

65 
29 

67 
40 

42 

23 

46 

20 

50 
19 

57 
22 

60 
28 

51 
34 

45 
31 

37 
30 

43 
33 

47 
38 

47 
35 

46 
36 

63 
30 

55 
42 

46 
33 

50.6 
30.6 

potlatch 

MAX 
MIN 

64 
40 

46 
29 

56 
29 

55 
27 

51 
32 

56 
34 

59 
26 

60 
31 

60 
33 

57 
40 

52 
39 

52 
33 

53 
32 

63 
30 

59 
43 

50 
27 

48 
25 

55 
21 

62 
23 

59 
29 

51 
34 

51 
28 

43 
32 

48 
33 

65 
36 

54 
35 

51 
37 

64 
38 

65 
42 

55 
35 

55.2 
32.4 

WINCHESTER  1  SE 

MAX 
MIN 

60 
33 

40 
27 

49 
20 

47 
27 

42 
25 

50 
24 

52 
24 

57 
26 

59 
32 

52 
35 

50 
35 

45 

35 

56 
29 

61 
28 

60 
36 

42 
23 

44 

19 

47 
19 

49 

25 

50 
31 

50 

32 

49 
28 

37 
27 

40 

30 

40 
32 

49 
31 

46 
32 

61 
29 

62 
39 

44 

30 

49.  7 
28.8 

NORTH  CENTRAL  CANYONS 
03 

FENN  RANGER  STATION 

MAX 
MIN 

67 
32 

43 

34 

50 
30 

62 

30 

69 
31 

67 
32 

55 
26 

62 
28 

65 
30 

67 
32 

56 
36 

50 
35 

48 
35 

56 
34 

72 
34 

53 
33 

45 
28 

54 

27 

59 
26 

66 
30 

67 
31 

58 
39 

41 
34 

40 
34 

52 
36 

53 
41 

51 
39 

53 
39 

73 
40 

61 
42 

57.2 
33.4 

KOOSKIA 

MAX 
MIN 

65 
41 

59 
32 

63 
25 

60 
26 

55 
35 

57 
34 

64 
24 

70 
26 

62 
33 

71 
29 

65 
38 

47 
31 

56 
28 

61 
22 

67 
24 

68 
27 

62 
40 

54 
36 

46 
33 

55 
35 

56 
40 

56 
40 

65 
38 

74 
35 

66 
43 

58 
41 

60.6 
32.9 

LEWISTON  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

57 
38 

54 

32 

60 
28 

58 
32 

46 
38 

58 
35 

63 
31 

65 
35 

66 
40 

62 
47 

55 
39 

60 
38 

61 
38 

72 
35 

60 
39 

63 
29 

54 
25 

59 
26 

65 
30 

68 
36 

60 
44 

48 
38 

46 

36 

52 
40 

62 
41 

58 
44 

66 
40 

70 
36 

56 
49 

54 
39 

58.7 
36.6 

OROFINO 

MAX 
MIN 

71 
44 

56 
30 

64 
27 

60 
29 

54 
37 

61 
40 

65 
26 

68 
30 

70 
29 

64 
42 

61 
43 

53 
36 

63 
34 

72 
32 

66 
45 

55 
33 

59 

33 

64 
27 

68 
28 

67 
31 

64 
40 

59 
40 

46 

35 

53 
40 

58 
44 

57 
43 

65 
42 

76 
38 

76 
46 

69 
43 

62.5 
36.3 

RIGOINS  RANGER  STATION 

MAX 
HIN 

78 
43 

52 
31 

59 
32 

60 
34 

53 
36 

66 
35 

65 
31 

69 
35 

70 
40 

71 
44 

6  1 
37 

54 
36 

63 
35 

75 
38 

74 
38 

69 
36 

55 
26 

58 
26 

66 
29 

70 
34 

65 
41 

60 
37 

50 
40 

58 
36 

57 
46 

60 
44 

57 
47 

78 
42 

78 
41 

57 
45 

63,6 
37,1 

SLATE  CREEK  RS 

MAX 
MIN 

74 
42 

55 
33 

61 
27 

60 
32 

59 
38 

62 
40 

66 
27 

70 
32 

73 
32 

75 
42 

60 
44 

53 
40 

64 
40 

77 
34 

77 
38 

70 
36 

69 
24 

68 
27 

66 
26 

73 
25 

68 
42 

64 

38 

48 
35 

54 
38 

58 
42 

56 
45 

64 
42 

72 
39 

76 
46 

60 
44 

64,4 
36,3 

CENTRAL  MOUNTAINS  0<. 

ANDERSON  DAM 

MAX 
HIN 

51 
36 

45 
27 

54 
25 

55 
28 

50 
33 

44 
31 

52 
33 

60 
29 

58 
32 

52 
39 

50 
32 

46 
26 

57 
31 

68 
32 

67 
33 

65 
35 

51 
23 

57 
26 

62 
29 

62 
31 

58 
36 

50 
35 

40 
21 

47 
31 

47 

32 

48 
39 

61 
30 

74 
39 

73 
40 

65 
42 

55,6 
32.2 

ARROWROCK  DAM 

MAX 
MIN 

64 
38 

47 
31 

45 

30 

56 
30 

57 
32 

46 
31 

55 
33 

55 
30 

62 
32 

65 
36 

55 
35 

44 
27 

50 
30 

56 
34 

71 
37 

71 
36 

44 

25 

60 
28 

56 
30 

61 
31 

62 
36 

56 
38 

45 
29 

42 
30 

49 
34 

51 
36 

48 
34 

63 
39 

74 
44 

7X 
43 

55.8 
33.2 

ATLANTA  3 

MAX 
NIN 

64 

29 

38 
20 

45 
15 

55 
15 

53 
25 

43 
24 

45 
19 

48 
11 

53 
20 

58 
30 

58 
21 

35 
15 

41 
14 

51 
22 

68 
22 

60 
26 

36 
6 

46 
11 

60 
15 

64 
27 

57 
24 

47 
25 

37 
25 

33 
25 

37 
24 

43 
29 

47 
21 

47 

27 

63 
27 

65 
30 

48.9 
21.5 

AVERY  RANGER  STATION 

MAX 
HIN 

48 
34 

47 
28 

54 

22 

54 
32 

55 
24 

56 
27 

61 
29 

51 
31 

48 

60 
22 

62 
35 

45 

31 

47 
23 

53 
24 

58 
25 

61 
29 

51 
34 

52 
32 

45 
33 

50 
37 

48 
38 

50 
37 

47 
32 

65 
34 

60 
36 

56 
38 

52.8 
30.7 

Big  CREEK  1  S 

HAX 
HIN 

50 
29 

35 
23 

48 
21 

56 
13 

47 
30 

39 
27 

50 
8 

52 
13 

55 
17 

47 
31 

43 
24 

34 
17 

46 
16 

58 
17 

68 
19 

48 
21 

42 

2 

46 

6 

54 
8 

54 
13 

48 
29 

43 
27 

37 
22 

42 
25 

41 
29 

43 
29 

47 
26 

61 
25 

6  1 
26 

53 
34 

47.9 
20.9 

BLNGALOm  ranger  STA 

HAX 
HIN 

BLRKE  2  ENE 

HAX 
HIN 

45 
32 

36 
20 

47 
18 

45 
23 

40 
29 

41 
27 

46 

20 

47 

30 

49 

29 

42 

28 

51 

32 

40 

22 

38 
22 

45 
23 

53 
37 

39 
23 

37 
14 

43 
14 

48 

19 

48 
24 

41 

31 

41 

31 

39 
26 

44 

32 

40 

33 

40 
32 

38 
24 

51 
31 

50 
31 

45 
31 

43.6 
26.3 

CASCADE  1  NW 

MAX 
MIN 

59 
34 

36 
20 

46 
23 

49 
19 

45 
26 

44 
28 

45 
20 

50 
20 

53 
24 

53 
32 

43 
29 

38 
17 

46 
20 

56 
21 

58 
25 

53 
23 

40 
13 

43 

20 

50 
21 

54 
21 

53 
29 

46 
31 

37 
24 

42 
27 

42 
30 

42 
32 

49 
26 

61 
28 

62 
33 

56 
34 

48.4 
25.0 

CCBALT 

MAX 
HIN 

51 
26 

55 
19 

59 
22 

59 
15 

55 
27 

36 
19 

60 
15 

55 
8 

59 
16 

49 

20 

48 
14 

60 
22 

58 
20 

63 
25 

64 

20 

60 
22 

63 

5 

58 
15 

59 
13 

62 
17 

58 
26 

50 
28 

52 
20 

50 
28 

47 

23 

53 
19 

56 
24 

67 
25 

70 
26 

63 
24 

56.6 
20.1 

DEAOHOOD  DAM 

HAX 
HIN 

60 
30 

42 
15 

55 
23 

54 
16 

44 

23 

47 
25 

46 
14 

53 
14 

56 
17 

51 
29 

45 
22 

38 
11 

48 
9 

59 
14 

58 
18 

48 
23 

41 
6 

47 
10 

54 
12 

51 
15 

49 
24 

43 
27 

36 
23 

44 

26 

43 
25 

42 
30 

47 
19 

61 
26 

64 
26 

69 
31 

49.5 
20.0 

DEER  POINT 

MAX 
MIN 

41 
25 

32 
13 

41 

29 

40 
29 

56 
17 

39 
20 

37 
32 

42 
29 

45 
36 

40 
24 

35 
19 

28 
15 

39 
21 

49 
27 

50 
35 

46 
13 

38 
15 

37 
19 

43 
29 

42 
30 

42 
25 

36 
17 

25 
14 

30 
19 

33 
23 

31 
23 

42 
23 

55 
37 

54 
37 

46 
31 

40.5 
24.2 

dixie 

MAX 
MIN 

39 
30 

35 
17 

46 
7 

50 
10 

37 
25 

39 
25 

47 

5 

50 
12 

53 
11 

44 

30 

39 
22 

33 
16 

46 

9 

54 
14 

50 
16 

43 

19 

40 

0 

45 
3 

52 
5 

1 1 

29 

25 

21 

23 

30 

30 

26 

57 
26 

57 
24 

47 
31 

44.6 
16.4 

Elk  city 

HAX 
MIN 

66 

21 

38 
27 

39 
19 

51 
19 

58 
21 

45 
14 

55 
13 

55 
21 

59 
23 

48 

28 

39 
26 

46 
23 

59 

20 

52 
21 

37 
12 

55 
10 

56 
19 

45 

30 

36 
27 

37 
28 

48 

30 

42 
31 

44 

32 

63 

27 

54 
33 

49.2 
23.0 

Elk  river  1  S 

HAX 
MIN 

62 
32 

41 
19 

45 
17 

57 
19 

47 
19 

40 
19 

50 

r 

62 
21 

57 
27 

61 
32 

48 
33 

44 

30 

41 
31 

49 
26 

60 
34 

48 
26 

34 
15 

44 
17 

53 
1, 

60 
24 

58 
30 

51 
33 

37 
31 

38 
33 

42 

34 

46 
34 

49 
31 

43 
33 

64 
35 

50 
35 

49.3 
26.9 

3—  HaUnacm  NotM  FoUowtng  Sutloa  ladmx 
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DAILY  TEMPERATURES 


IDAHO 
APRIL  196<> 


Slallon 

Day  Ol  Month 

• 

m 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7   1  8 

9 

10 

11 

12 

13 

U 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

m 

> 
< 

MIN 

28 

41 
l« 

46 
22 

56 
16 

40 
24 

40 
22 

17 

15 

52 
22 

61 
31 

39 
28 

40 
19 

45 

28 

57 
26 

60 
22 

53 
36 

45 
18 

59 
20 

56 
23 

59 
28 

53 
34 

47 
31 

35 
26 

41 
27 

48 
28 

47 
29 

58 
27 

67 
32 

72 
38 

62 
37 

50,4 
25,6 

MIN 

MIN 

S9 
36 

55 
29 

66 
28 

58 

22 

48 

26 

48 

27 

23 

22 

58 
24 

58 
32 

56 
26 

51 

27 

60 

26 

72 
25 

64 
24 

57 

30 

52 
2 

58 

17 

64 
18 

62 
21 

57 
28 

48 
34 

42 

28 

46 
31 

52 
32 

50 
29 

S3 
31 

56.1 
25.9 

GROUSE 

MIN 

A3 
31 

37 
24 

52 
25 

48 

10 

42 
24 

37 
18 

5 

10 

51 

17 

50 
25 

42 
21 

40 
15 

53 
23 

56 
21 

53 
23 

49 
21 

44 
10 

47 
15 

54 

16 

57 
18 

52 
27 

44 

23 

41 

26 

42 
24 

50 
15 

47 

32 

55 
24 

63 
23 

65 
25 

46.4 

20,4 

MAIL^V  RANGER  STATION 

MIN 

52 
30 

39 
23 

41 
29 

43 
24 

40 
25 

39 
25 

42 
20 

44 

23 

51 
26 

56 
31 

53 
25 

44 
18 

42 
20 

54 

26 

57 
27 

57 
29 

43 
16 

43 
18 

47 
23 

57 
25 

63 
31 

54 
32 

40 
26 

38 
26 

49 

22 

49 
29 

40 
27 

59 
30 

67 
35 

72 
37 

49.2 
25.9 

HEADQUARTERS 

MIN 

6h 

32 

39 
22 

44 

18 

56 

21 

50 
27 

37 
29 

19 

21 

55 
25 

60 
34 

49 
31 

44 

30 

40 
32 

50 
24 

60 
31 

48 
25 

35 
14 

43 
17 

51 
18 

58 
22 

56 
28 

50 
32 

36 
30 

40 

32 

40 
33 

45 
34 

45 

32 

48 

32 

64 

30 

50 
34 

46.6 

27.0 

HILL  CITY 

MIN 

AA 

32 

39 
22 

46 
16 

44 
14 

42 
27 

39 
25 

16 

50 
13 

48 

18 

44 
34 

41 
17 

43 

20 

47 
24 

61 
23 

60 
24 

55 

30 

44 

9 

49 
15 

55 
18 

56 
28 

52 
30 

47 

30 

35 
24 

43 

27 

41 
27 

44 

33 

56 
30 

68 
33 

71 
36 

60 
38 

46.9 
24.4 

IDAHO  City 

MAX 
MIN 

57 
33 

44 

20 

55 

20 

55 
22 

51 

28 

50 
26 

51 
24 

57 
26 

62 
25 

62 
25 

49 
26 

46 
22 

33 

21 

65 
26 

65 
21 

60 
28 

48 
14 

54 

8 

60 
21 

60 
23 

57 
27 

49 
31 

38 
26 

45 
31 

46 

32 

47 
35 

55 
29 

68 
34 

69 
33 

64 

37 

54.7 
25.8 

tCELLOGG 

MAX 
MIN 

66 
AO 

47 
30 

49 
26 

58 
29 

50 
36 

46 

37 

56 
29 

66 
36 

60 
34 

63 
39 

50 
39 

50 
32 

40 
33 

51 
31 

59 
36 

53 
29 

42 
24 

49 

25 

55 
27 

61 

30 

59 
37 

55 
38 

44 

32 

49 

35 

55 
41 

52 
41 

50 
33 

46 

38 

64 
40 

54 

38 

53.3 
33,8 

LPWMAN  3  E 

MAX 
MIN 

A3 

23 

52 
26 

62 
23 

62 
24 

50 
28 

52 
26 

58 
23 

23 

71 
25 

64 

35 

40 
17 

43 
24 

56 
23 

60 
25 

70 
26 

55 
29 

51 
25 

58 
U 

64 
21 

62 
23 

60 
28 

54 

33 

39 
29 

36 
32 

46 

32 

51 
36 

65 
29 

73 
31 

65 
31 

62 
40 

56,4 
26,9 

He  CALL 

HIN 

57 
22 

36 

le 

46 
26 

48 

22 

40 
26 

60 
25 

16 

20 

54 

20 

55 
22 

43 

28 

38 
20 

47 
15 

53 
28 

54 

23 

53 
20 

42 
17 

44 

22 

51 
20 

53 
19 

53 

27 

45 

28 

36 
25 

41 

28 

42 
33 

42 
33 

45 
23 

60 
26 

60 
31 

50 
35 

48.5 
23.9 

HCOSE  Creek  RANCH 

MIN 

MLLLAN  FAA 

HIN 

39 

30 

47 

23 

58 
18 

53 
23 

39 
29 

45 
26 

26 

58 
30 

61 
29 

45 
29 

46 
27 

38 
26 

44 

26 

53 
26 

49 
31 

38 

20 

45 
15 

51 
17 

57 
21 

57 
26 

49 

31 

40 

30 

44 

28 

47 
34 

46 
34 

46 

30 

41 
27 

62 
33 

49 

37 

51 
30 

46.5 
27.1 

NEU  HEADOwS  ranger  STA 

MAX 
MIN 

5» 

23 

40 
13 

38 
18 

45 

18 

49 

27 

37 

29 

42 
16 

49 

u 

55 

20 

58 
23 

52 
24 

43 

20 

42 

19 

53 
20 

62 
21 

58 
24 

47 

12 

48 

16 

50 
18 

57 
22 

62 
23 

52 
33 

37 
27 

40 
29 

47 

32 

49 
35 

50 
29 

52 
26 

68 
28 

57 
37 

49,8 
23.3 

PIERCE 

MAX 
MIN 

*9 
2S 

37 
25 

41 

17 

50 
19 

48 
28 

36 
29 

19 

50 
21 

50 
21 

56 
31 

42 
32 

43 
29 

38 
30 

45 
24 

54 
30 

44 
25 

35 
14 

44 

15 

49 
17 

53 
22 

55 
27 

49 

31 

35 
30 

38 
31 

39 
32 

42 
32 

43 
31 

40 
30 

56 
29 

43 

33 

45.0 
26.1 

POWELL 

MAX 
MIN 

50 
2* 

42 
27 

42 

24 

55 
21 

53 
22 

43 

27 

43 

18 

52 
19 

55 

23 

57 
26 

48 

32 

38 
28 

40 

29 

36 

30 

55 

28 

38 
27 

35 
25 

44 

16 

50 
18 

55 
19 

57 
22 

47 

32 

42 

30 

42 
31 

48 
32 

40 
33 

43 
31 

44 
32 

60 
28 

61 
31 

47.2 
26.2 

STANLEY 

MAX 

MIN 

47 
32 

44 

19 

53 
12 

52 
12 

46 
14 

50 
10 

52 
19 

46 

31 

37 
17 

34 
12 

45 

16 

53 
19 

52 
18 

49 
24 

53 
2 

47 
4 

52 
6 

52 
10 

45 

29 

40 
26 

42 
18 

40 
19 

42 
14 

44 

20 

47 
21 

60 
26 

61 

22 

50 
26 

♦  7.7 
17,8 

SLN  VALLEY 

MAX 
HIN 

52 
32 

38 
20 

47 
27 

44 
11 

42 

29 

39 
18 

41 

12 

4  7 

12 

50 
18 

51 
27 

49 

20 

40 
13 

52 
20 

61 
17 

60 
19 

56 
32 

43 

7 

48 
1  I 

56 
15 

60 
15 

60 
27 

51 

26 

34 

25 

36 
26 

47 

11 

48 

27 

56 

20 

65 

30 

67 
24 

60 
31 

50.0 
20,7 

WALLACE  WOODLAND  PARK 

HAX 
HIN 

53 
3A 

40 
26 

47 

20 

55 
23 

52 
28 

40 

28 

24 

25 

57 
30 

60 
32 

48 
35 

46 
30 

40 
29 

47 
28 

56 
39 

48 

27 

36 
21 

45 

21 

51 
24 

58 
27 

56 
35 

50 
34 

41 
31 

48 
33 

50 
36 

48 
29 

38 
24 

51 
31 

61 
34 

52 
36 

49.4 
29.1 

WARREN 

MAX 
MIN 

36 
26 

34 
8 

46 
8 

53 

11 

42 
24 

40 
21 

49 
5 

50 
11 

54 
15 

47 
28 

40 
23 

35 
11 

45 
12 

55 
15 

54 

18 

44 

11 

38 
-  1 

44 

1 

49 
4 

52 
9 

46 
25 

40 
24 

34 
19 

45 

21 

42 
26 

40 

27 

46 

22 

58 
22 

58 
24 

51 
30 

45,6 
16,7 

SOUTHWESTERN  VAllEYS 
05 

BCISE  LUCKY  PEAK  DAM 

MAX 

MIN 

73 
42 

51 

30 

49 

28 

60 
31 

47 

30 

58 

32 

59 

36 

66 
39 

70 
37 

59 
38 

47 

28 

53 

32 

60 
34 

74 
39 

74 

36 

48 

27 

54 

34 

57 
34 

64 

33 

65 
34 

57 
38 

51 
28 

46 
29 

44 

34 

53 
37 

53 
36 

67 
39 

76 
46 

75 
43 

59.0 
34,7 

6CISE  WB  AIRPORT 

MAX 
HIN 

54 

33 

48 
28 

59 
29 

59 
30 

46 
31 

58 
31 

57 
35 

65 
36 

70 
37 

58 

37 

48 

31 

53 
27 

60 
28 

'1 
36 

73 
40 

48 
27 

51 
21 

57 
22 

64 
26 

64 
28 

58 
34 

52 
32 

45 

26 

49 

32 

52 
36 

54 
38 

64 

33 

73 
39 

72 
48 

63 
42 

58.2 
32.4 

BRUNEAU 

MAX 
HIN 

65 
42 

50 
33 

62 
32 

64 

29 

58 

30 

53 
37 

60 
38 

69 
28 

70 
40 

61 
39 

56 
36 

58 
26 

65 
29 

77 
30 

78 
35 

73 
36 

54 

17 

59 
24 

65 
26 

68 
31 

65 
40 

60 
34 

50 
29 

51 
35 

56 
32 

59 
43 

69 
30 

78 
37 

76 
46 

46 

63.1 
33.6 

CAlOWELL 

MAX 
MIN 

70 
43 

54 

32 

64 

32 

58 
31 

58 
32 

60 
38 

62 
33 

67 
38 

66 
38 

66 
38 

64 
40 

58 
26 

66 
34 

76 
34 

74 
34 

70 
36 

57 
24 

60 
29 

68 
31 

72 
34 

70 
38 

50 
35 

52 
27 

54 

35 

57 
38 

57 
40 

67 
34 

78 
39 

66 
49 

68 
45 

63.6 
35.2 

CAMBRIDGE 

HAX 
HIN 

50 
34 

48 

28 

55 
33 

54 
25 

46 
24 

55 
34 

57 
24 

62 
25 

64 
26 

60 
36 

54 
36 

53 
25 

60 
24 

70 
25 

75 
26 

67 
28 

54 
15 

59 
27 

65 
31 

67 
27 

60 
34 

48 

32 

48 

26 

48 
28 

53 
34 

56 
38 

62 
25 

73 
28 

69 
39 

62 
34 

58.5 
29.0 

Council 

HAX 

HIN 

46 
37 

45 
25 

52 
33 

52 
27 

48 

29 

54 

35 

55 
24 

59 
26 

61 
29 

58 
34 

57 
33 

53 
26 

58 
26 

68 
28 

68 
28 

67 
31 

53 
25 

57 
31 

65 
35 

66 
34 

64 
37 

55 
34 

47 
31 

52 
32 

53 
38 

56 
39 

58 
29 

71 
30 

71 
43 

62 
42 

57.7 
31,7 

DEER  FLAT  DAM 

MAX 
MIN 

72 
43 

50 
33 

60 
33 

61 
30 

55 
31 

60 
37 

60 
31 

64 

33 

66 
37 

63 
38 

62 
38 

58 
27 

62 
30 

70 
33 

72 
36 

68 
35 

52 
25 

57 
31 

66 
32 

69 
36 

66 
39 

56 
34 

51 
27 

48 

36 

56 
38 

57 
42 

63 
33 

72 

40 

71 
48 

63 
44 

61.7 
35,1 

EMMETT  2  E 

HAX 

MIN 

51 
42 

52 
28 

61 
33 

61 
28 

54 
32 

62 
32 

6  1 
29 

66 

30 

71 
32 

61 
37 

61 
37 

55 
28 

62 
27 

74 

32 

74 
36 

68 
34 

55 
22 

60 
24 

67 
25 

68 
28 

68 
34 

56 
33 

50 
29 

54 

35 

55 
37 

57 
37 

65 
30 

76 
35 

74 
47 

64 
42 

62,1 
32,3 

GLENNS  FERRY 

HAX 
HIN 

6S 
42 

54 

32 

65 

30 

67 
28 

64 

36 

50 
37 

60 
33 

71 
27 

73 
37 

62 
41 

60 
30 

56 
27 

64 

35 

77 
29 

78 
32 

72 
37 

56 

20 

60 
25 

67 
23 

70 
37 

67 
38 

59 

36 

54 

30 

55 
34 

55 
33 

58 
43 

69 
30 

78 
39 

82 
47 

71 
47 

64,7 
33.8 

GRAND  VIEW  3  WNW 

MAX 
MIN 

69 
41 

52 
30 

63 
33 

66 
26 

59 
31 

60 
36 

62 
30 

70 
25 

76 
31 

71 
39 

61 
30 

62 
22 

68 
23 

78 
30 

83 
34 

70 
36 

56 
20 

60 
20 

69 
30 

67 
35 

67 
38 

59 
34 

51 
29 

55 
36 

59 
32 

61 
42 

71 
29 

79 
37 

75 
44 

67 
46 

65,5 
32.3 

KlNA  2  NNE 

MAX 

HIN 

66 
42 

51 
30 

62 
29 

63 
23 

54 

31 

62 
33 

61 
27 

68 
29 

71 
33 

61 
36 

60 
34 

57 
23 

62 
26 

72 
30 

75 
33 

70 
34 

55 
14 

58 

20 

66 
23 

67 
28 

65 
36 

56 

32 

48 

26 

50 
34 

55 
37 

58 
36 

64 

28 

74 
34 

72 
43 

64 
43 

62.2 
30.9 

MOUNTAIN   HOME    1  SE 

HAX 
MIN 

68 
32 

48 
28 

57 
25 

59 
27 

58 

30 

47 

30 

58 
32 

55 

30 

67 
28 

61 
35 

58 
32 

55 

21 

59 
24 

74 
32 

74 
34 

76 
37 

56 
15 

57 
23 

63 
21 

66 
32 

64 

33 

57 
32 

44 

25 

48 

32 

52 

25 

50 
42 

64 

25 

75 
40 

76 
44 

71 
43 

60.6 
30,3 

OlA   S  S 

MAX 
HIN 

PARMA  Experiment  sta 

MAX 
HIN 

PAYETTE 

MAX 
MIN 

67 
43 

53 
31 

63 
28 

57 
32 

65 
40 

64 

29 

7» 
28 

71 
32 

65 
42 

63 
40 

60 
28 

70 
27 

77 
32 

67 
33 

59 

le 

63 
24 

70 
26 

74 

30 

7  1 
40 

59 
35 

52 
27 

57 

37 

60 
40 

6  1 
42 

70 
32 

75 
40 

68 
40 

67 
44 

65.4 
33.6 

Swan  falls  power  hOUSE 

MAX 
HIN 

74 
43 

52 
34 

66 
36 

60 
33 

61 
38 

65 
35 

72 
36 

74 
40 

69 
43 

63 
39 

59 

30 

65 
36 

81 
43 

76 
36 

57 
27 

60 
34 

70 
44 

70 
43 

70 
43 

58 
34 

51 
32 

55 
36 

57 
39 

58 
45 

74 

82 

42 

81 
49 

68 
46 

66.3 

3B.3 

wEISEB  2  SE 

MAX 
MIN 

60 
44 

50 
33 

59 
30 

56 
34 

62 
38 

60 
29 

66 
29 

67 
32 

65 
40 

60 
41 

57 
27 

65 
27 

74 

32 

71 
30 

57 
26 

61 
23 

67 
26 

72 
27 

68 
40 

58 
39 

51 
29 

54 

37 

57 
41 

58 
44 

66 
31 

74 

35 

72 
48 

65 
45 

62.9 
34,2 

8*«  Ral*r*nc«  NolM 
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DAILY  TEMPERATURES 


Continued 


Station 

Day  Ot  Monlh 

rage 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

IS 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

29 

27 

28 

29 

30 

31 

A»e 

SOUTHWESTERN 
HIGHLANDS  06 

MIN 

63 
33 

50 
25 

55 
23 

52 
25 

41 
27 

51 
29 

58 
27 

63 
36 

58 
31 

53 
28 

48 
21 

56 
25 

69 
32 

72 
34 

66 
12 

46 
15 

55 
17 

60 
28 

60 
30 

54 

26 

47 
18 

44 

25 

46 
27 

48 
35 

62 
27 

72 
30 

72 
39 

62 
40 

56.5 
27.3 

HCLLlSTER 

max 

MIN 

62 
30 

42 
25 

51 
26 

58 
26 

51 

30 

43 
24 

50 
24 

59 
27 

65 
40 

60 
34 

53 
32 

46 
24 

55 
20 

'0 
34 

72 
40 

68 
30 

48 
16 

50 
25 

58 
20 

6  1 
33 

59 
36 

56 
31 

35 
26 

43 
24 

41 
26 

60 
33 

6  1 
28 

71 
37 

72 
40 

64 
43 

55.9 
29.5 

REYNOLDS 

MIN 

46 
38 

41 
27 

52 
28 

57 
24 

52 
30 

50 
33 

54 
23 

62 
24 

64 
32 

63 
30 

60 
26 

64 
31 

60 
31 

72 
32 

70 
36 

66 
28 

46 
14 

50 
20 

58 
25 

64 
31 

53 
32 

50 
32 

46 
23 

47 
32 

50 
30 

51 
40 

66 
28 

71 
32 

71 
46 

54 
41 

56.7 
30.0 

MIN 

36 
34 

40 
24 

45 

22 

55 
20 

46 
26 

36 
26 

45 
17 

55 
22 

60 
29 

54 
26 

49 
26 

46 
20 

56 
24 

65 
25 

60 
24 

53 
19 

45 
13 

46 
19 

62 
17 

58 
25 

53 
28 

48 
25 

34 

21 

41 
6 

46 
10 

44 

18 

60 
27 

69 
28 

64 
29 

60 
32 

50.8 
22.8 

Triangle  ranch 

MAX 
MIN 

52 
32 

40 
16 

50 
20 

52 
18 

45 

20 

46 
27 

50 
22 

68 
20 

62 
24 

55 
30 

46 
23 

46 
17 

65 
22 

67 
23 

66 

20 

60 
18 

50 

48 

55 

CENTRAL  PL A  INS  07 

Bl  iss 

MIN 

60 
40 

50 
29 

62 
27 

62 
27 

55 
33 

43 
32 

56 
26 

67 
28 

69 
35 

56 
39 

55 
30 

60 
27 

72 
30 

75 
34 

67 
36 

52 
19 

66 
20 

64 
25 

65 
24 

61 
37 

66 
31 

45 
29 

52 
32 

50 
29 

55 
42 

64 
34 

76 
36 

78 
45 

68 
44 

60,6 
31.7 

MIN 

46 
37 

48 

29 

60 
29 

62 
29 

45 
34 

49 
31 

56 
29 

64 
29 

67 
35 

55 
38 

58 
35 

50 
29 

58 
34 

72 
35 

70 
37 

49 

37 

57 
18 

57 
24 

67 
25 

63 
39 

56 
39 

57 
36 

56 
27 

45 

27 

48 
30 

63 
36 

62 
35 

76 
37 

79 
41 

65 
48 

68.4 
33,0 

RiiDI  PV    E&A  AIODnOT 

MIN 

49 
35 

45 
29 

56 
28 

59 
23 

45 
31 

44 

30 

52 
26 

61 
28 

65 
32 

54 
36 

57 
30 

46 

26 

56 
32 

70 
30 

76 
43 

43 
21 

51 
12 

51 
27 

6l 
20 

62 
36 

54 
37 

57 
29 

33 
26 

42 
28 

46 
28 

52 
39 

60 
35 

70 
37 

76 
36 

61 
42 

55,2 
30,5 

^**3TLCrUKU    C  IN 

MAX 
MIN 

hazelton 

MAX 
MIN 

59 
35 

46 
23 

56 
27 

58 
26 

56 
27 

46 

28 

52 
25 

61 
26 

67 

30 

63 
29 

62 
27 

50 
26 

56 

29 

69 
29 

74 
40 

69 
39 

63 
18 

51 
29 

63 
24 

62 
16 

59 
36 

57 
31 

42 

27 

41 
28 

47 
26 

51 
35 

60 
31 

72 
34 

72 

37 

67 
43 

58,0 
29,4 

MAX 
MIN 

57 

37 

48 
27 

58 
28 

61 
30 

57 
32 

47 
31 

55 
25 

64 
25 

68 
31 

60 
36 

55 
30 

51 
26 

59 
33 

72 
32 

73 
38 

69 
33 

62 
18 

53 
29 

63 
23 

65 
35 

60 
36 

56 
31 

42 
28 

49 
29 

46 
30 

55 
39 

64 
33 

74 
37 

80 
41 

65 
45 

59.2 
31,6 

MiNlOOKA  DAM 

MAX 
MIN 

49 
33 

44 
27 

54 
27 

57 
26 

54 
32 

43 
26 

51 
23 

57 
25 

61 
34 

57 
35 

54 
29 

46 
26 

54 
31 

66 
31 

70 
35 

70 
32 

51 
20 

52 
32 

60 
26 

56 
35 

60 
26 

54 
34 

49 

26 

39 
26 

44 

27 

48 

37 

57 
33 

71 
35 

72 
39 

68 
42 

55.6 
30,5 

MAX 
MIN 

66 
37 

47 
29 

46 
29 

56 
27 

69 
33 

45 
28 

46 
24 

54 

26 

61 

30 

66 
37 

53 
31 

57 
27 

49 
32 

57 
31 

70 
36 

75 
36 

45 

20 

53 
29 

55 
22 

64 
29 

63 
38 

56 
34 

57 
27 

34 
27 

45 
26 

46 
32 

43 
31 

61 
38 

72 
39 

76 
43 

55.9 
31.1 

MAX 
MIN 

36 
29 

43 
24 

45 
22 

49 

22 

41 
24 

42 
25 

45 
22 

53 
23 

60 
25 

55 
31 

44 

28 

44 

22 

56 
24 

63 
27 

66 
28 

44 
31 

47 
15 

51 
20 

61 
23 

64 
27 

53 
30 

47 
29 

47 
25 

44 

26 

46 
24 

51 
27 

60 
25 

68 
30 

72 
34 

63 
39 

52,1 
26,0 

R I  CHF I ElD 

MAX 
MIN 

45 
34 

42 
25 

52 
26 

56 
26 

51 
32 

46 
30 

51 
23 

59 
24 

64 
30 

57 
33 

50 
27 

46 
23 

56 
25 

67 
29 

66 
26 

64 
26 

49 
18 

52 
23 

62 
22 

62 
25 

58 
30 

52 
30 

37 
25 

48 

30 

44 

25 

52 
32 

60 
30 

70 
33 

74 
40 

66 
41 

55.3 
28,2 

RLiPERT   13  NNE 

MAX 
MIN 

49 
34 

45 
25 

54 

26 

57 
23 

52 
32 

44 

28 

52 
20 

59 
24 

64 

30 

55 
29 

54 
24 

46 

22 

56 
31 

68 
26 

70 
34 

65 
28 

52 

54 
27 

61 
20 

63 
19 

59 

51 
25 

35 
25 

40 

25 

46 
25 

52 

61 

71 
31 

74 

37 

63 
39 

55,7 
27,3 

Shoshone  i  wnw 

MAX 
MIN 

53 
34 

48 
21 

57 
23 

56 
24 

54 
29 

45 
28 

54 
23 

61 
25 

67 
31 

60 
35 

52 
27 

47 
22 

57 
26 

68 
28 

71 
32 

65 
32 

52 
16 

56 
22 

63 
22 

63 
32 

61 
31 

54 
29 

40 
24 

49 
26 

46 
18 

62 
44 

62 
29 

75 
34 

76 
40 

66 
40 

57,7 
28,3 

MAX 
MIN 

66 
40 

47 
28 

47 
29 

56 
33 

60 
33 

43 

32 

46 
23 

54 
27 

63 
33 

70 
38 

56 
31 

68 
29 

60 
36 

66 
31 

70 
45 

73 
35 

46 
21 

53 
31 

62 
25 

61 
37 

63 
38 

55 
36 

57 
29 

39 
29 

47 
31 

47 
36 

53 
35 

62 
36 

73 
39 

46 

56,7 
33,1 

Twin  falls  3  se 

MAX 
MIN 

68 
38 

48 
28 

49 
26 

56 
33 

60 
33 

43 
32 

48 
23 

56 
28 

65 
33 

70 
38 

58 
33 

59 
26 

52 
26 

60 
32 

74 
46 

77 
35 

47 
18 

53 
31 

56 
34 

64 
35 

65 
38 

58 
36 

58 
26 

40 
26 

48 
32 

46 

35 

54 
34 

66 
36 

75 
38 

76 
47 

58,3 
32.9 

Twin  falls  wbaso 

MAX 
MIN 

65 
39 

44 

27 

46 
28 

54 
29 

59 
33 

42 

26 

46 
24 

52 
27 

61 
32 

66 
37 

54 

32 

57 
28 

49 
32 

67 
32 

70 
44 

73 
34 

4* 

17 

51 
29 

51 
23 

61 
34 

63 
37 

54 
35 

67 
28 

37 
26 

46 
30 

46 
35 

53 
34 

62 
35 

72 
39 

76 
45 

55,6 
31,8 

NORTHEASTERN  VAlLEyS 
OS 

CHALL I S 

MIN 

chillv  barton  flat 

MAX 
MIN 

52 
28 

42 
IS 

50 
19 

54 
19 

51 
26 

42 
22 

46 
14 

54 
18 

55 
21 

52 
47 

50 
13 

50 
14 

62 
21 

62 
23 

59 
20 

62 
17 

59 
8 

61 
13 

65 
14 

58 
14 

51 
28 

47 
22 

42 
25 

39 
28 

42 
23 

49 

28 

57 
22 

64 

27 

66 
23 

62 
31 

52,5 
21.5 

Dubois  34  w 

MAX 
MIN 

46 

30 

34 
30 

40 
25 

46 
16 

40 
19 

41 
19 

41 
14 

49 
19 

63 
24 

50 
35 

47 
26 

38 
29 

48 
23 

72 
22 

61 

25 

56 
30 

4* 

15 

52 
21 

55 
28 

54 
25 

55 
30 

39 
26 

38 
26 

37 
25 

38 
20 

46 

30 

51 
19 

60 
25 

66 

30 

30 

24|6 

GIBBONSvILLE 

MAX 
MIN 

51 
31 

44 

22 

54 
29 

59 
20 

50 
32 

40 
27 

50 
13 

56 
20 

62 
26 

56 
33 

50 
30 

40 
26 

50 
27 

65 
22 

65 
2d 

57 
27 

46 
13 

54 
19 

62 
16 

62 
22 

56 
34 

45 
29 

41 
30 

45 
31 

44 

32 

49 
33 

51 
28 

67 
34 

74 
28 

37 

26^6 

mackay  ranger  station 

MAX 
MIN 

42 
33 

39 
27 

48 
29 

49 
27 

44 
26 

42 
29 

44 

22 

52 
26 

56 
27 

54 
26 

48 
32 

41 
27 

51 
26 

64 

29 

62 
26 

59 
27 

60 
16 

56 
16 

54 
30 

59 
22 

50 
26 

41 

27 

36 
26 

36 
26 

42 
24 

48 
21 

58 
25 

61 
28 

62 
34 

50 
38 

50.0 
26,7 

MAY  ranger  station 

MAX 
MIN 

61 
32 

44 
23 

52 
24 

62 
20 

66 
30 

39 
27 

50 
17 

57 
23 

61 
25 

58 
34 

52 
27 

64 
28 

53 
19 

66 
23 

65 
24 

62 
32 

46 

12 

50 
16 

61 
19 

63 
15 

61 
34 

52 
29 

43 

28 

45 
26 

47 
26 

49 
26 

59 
27 

72 
30 

70 
31 

7  \ 
32 

56.1 
25,3 

SALMON 

MAX 
MIN 

46 
35 

46 
28 

53 
33 

61 
24 

50 
35 

42 
29 

54 
20 

58 
23 

63 
26 

59 
28 

46 
31 

46 
26 

55 
29 

70 
24 

70 
30 

67 
24 

46 
16 

55 
19 

62 
2  3 

65 
24 

55 
38 

48 
32 

41 
32 

46 
35 

49 

35 

53 
37 

65 
32 

69 
36 

72 
32 

62 
43 

55,3 
29,4 

UPPER  SNAKE  RIVER 
PLAINS  09 

ABERDEEN  EXP  STATION 

MAX 
MIN 

48 
29 

47 
26 

45 
26 

54 
21 

55 
26 

47 
28 

41 
24 

50 
21 

57 
27 

63 
36 

54 
31 

49 
24 

45 
26 

56 
29 

67 
32 

70 
35 

44 
15 

51 
26 

52 
22 

61 

23  . 

63 
35 

65 
30 

59 
24 

32 
25 

35 
21 

39 
26 

50 
29 

68 
31 

66 
32 

73 
41 

52,9 
27,4 

AMERICAN  FALLS  1  SM 

MAX 
MIN 

50 
34 

43 
29 

47 
32 

56 
27 

55 
36 

42 
35 

48 
26 

56 
28 

61 
36 

59 
36 

56 
35 

44 
26 

54 
29 

64 

30 

70 
43 

66 
34 

48 
16 

50 
35 

63 
23 

60 
33 

65 
39 

58 
38 

57 
33 

39 
26 

40 

23 

49 
35 

57 
31 

69 
36 

69 
36 

65 
42 

54  ,  6 
32,1 

ARCO  3  Nw 

MAX 
MIN, 

44 

27 

40 
23 

49 

27 

50 
27 

46 
27 

38 
23 

45 
23 

52 
21 

57 
25 

57 
33 

61 
25 

46 
19 

56 
22 

63 
26 

64 
27 

54 
31 

45 
14 

53 
20 

59 
22 

64 
27 

58 
34 

46 

22 

38 
25 

39 
26 

48 
25 

55 
28 

59 
22 

69 
27 

70 
32 

40 

52  6 
25^7 

ASHTON  1  S 

MAX 
MIN 

45 
28 

43 

30 

48 
30 

50 
15 

44 
24 

36 
22 

43 
14 

44 
16 

45 
21 

43 
ii 

44 
16 

40 
13 

46 
14 

50 
17 

54 
24 

49 
33 

46 
14 

47 
22 

59 
26 

60 
26 

51 
27 

49 

26 

43 
26 

41 
25 

34 
21 

43 
26 

44 
17 

56 
30 

68 
32 

69 
34 

47,6 
23.5 

BlACKFOOT  2  SSW 

MAX 
MIN 

51 
36 

47 
27 

53 
31 

55 
23 

54 
35 

45 
29 

52 
22 

58 
23 

65 
26 

58 
32 

56 
30 

46 
24 

58 
26 

68 
34 

72 
31 

66 
37 

52 
18 

59 
30 

62 
25 

63 
29 

57 
38 

59 
36 

66 
27 

43 
29 

38 
26 

53 
33 

60 
30 

70 
31 

74 
35 

70 
39 

57.1 
29.7 

CRATERS  OF  THE  MOON  NM 

MAX 
MIN 

45 

30 

37 

20 

46 
26 

44 
24 

43 

26 

42 

26 

42 

19 

46 
21 

52 

26 

50 
31 

47 
31 

49 
24 

50 
24 

57 
21 

57 
31 

54 
29 

41 
15 

46 
21 

55 
24 

56 
28 

57 
33 

36 
27 

35 
23 

36 
23 

42 
23 

49 
26 

54 
23 

63 
31 

69 
33 

66 
41 

48.9 
26.1 

DUBOIS  EXP  STATION 

MAX 
MIN 

42 

33 

37 
25 

41 

30 

40 
26 

39 
27 

36 
23 

39 
17 

43 
23 

52 
29 

49 
36 

45 

28 

42 
19 

47 
23 

61 
26 

64 
31 

59 
31 

43 
16 

48 
25 

54 
28 

60 
33 

66 
33 

43 
29 

43 
28 

43 

26 

40 
24 

42 

32 

61 
22 

60 
31 

67 
36 

65 
36 

46.4 
27.6 

Fort  hall  Indian  agncy 

MAX 
MIN 

60 
37 

45 
28 

53 
33 

55 
25 

53 
36 

52 
21 

57 
25 

62 
30 

58 
32 

54 
33 

45 
24 

65 
26 

70 
40 

68 
14 

52 
32 

62 
22 

61 
27 

57 
34 

56 
26 

39 
28 

35 
26 

52 
34 

58 
29 

69 
30 

75 
33 

71 
39 

57.1 
29.5 

Sm  R«l*r*BC*  NotM  Following  SIaUoq  Ind*x 
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DAILY  TEMPERATURES 


IDAHO 
.  196'. 


Station 

Day  01  Month 

30 

31 

• 

2 

3 

g 

g 

7 

3 

g 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

IB 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

> 
< 

HAMEP  *  NW 

MAX 

«8 

44 

48 

49 

47 

37 

47 

55 

59 

58 

57 

52 

52 

62 

67 

65 

61 

53 

59 

66 

64 

90 

49 

36 

43 

95 

60 

66 

73 

71 

59,1 

HIN 

26 

29 

3 1 

22 

26 

27 

20 

1  e 

24 

35 

27 

l9 

15 

19 

25 

31 

14 

21 

22 

30 

30 

29 

29 

26 

22 

29 

22 

26 

34 

35 

25.5 

HOWE 

MAX 

58 

56 

52 

42 

50 

58 

66 

60 

58 

49 

57 

70 

69 

62 

48 

55 

61 

66 

60 

54 

46 

43 

47 

60 

62 

69 

72 

70 

57.8 

HIN 

" 

30 

2  6 

30 

30 

28 

20 

25 

37 

24 

22 

3  1 

27 

26 

25 

16 

26 

22 

41 

40 

30 

28 

30 

31 

37 

26 

30 

33 

40 

29.2 

IDAHO  FALLS  2  ESC 

MAX 

'.6 

42 

49 

50 

42 

41 

48 

55 

59 

52 

51 

42 

56 

66 

69 

64 

52 

53 

61 

62 

58 

54 

92 

39 

37 

50 

97 

66 

72 

70 

53.8 

MIN 

29 

24 

28 

30 

20 

26 

34 

1  7 

28 

24 

25 

36 

34 

26 

29 

29 

31 

29 

30 

33 

43 

29.9 

idahC  falls  faa  ap 

MAX 

37 

41 

46 

39 

35 

44 

62 

59 

52 

51 

44 

57 

66 

69 

45 

49 

52 

60 

61 

46 

54 

39 

39 

39 

92 

99 

69 

73 

60 

90,9 

HIN 

29 

28 

20 

32 

^' 

25 

26 

34 

26 

22 

26 

33 

33 

25 

l9 

26 

26 

26 

36 

32 

28 

29 

30 

32 

29 

33 

34 

41 

29.0 

IDAHO  FALLS  *2  Nw  WB 

MAX 

42 

54 

54 

37 

39 

♦  9 

55 

63 

59 

49 

47 

56 

67 

67 

61 

48 

53 

59 

64 

50 

50 

36 

40 

49 

99 

60 

67 

73 

60 

93,1 

HIN 

29 

29 

3 1 

22 

24 

27 

23 

20 

24 

30 

2 1 

20 

1  7 

20 

29 

26 

1 1 

23 

20 

37 

27 

26 

26 

29 

30 

27 

23 

23 

30 

34 

29,3 

IDAHO  Falls      h  wb 

MAX 

45 

54 

50 

45 

39 

47 

54 

62 

57 

49 

45 

55 

65 

66 

49 

49 

52 

56 

63 

46 

52 

37 

39 

44 

91 

97 

67 

72 

56 

52.4 

HIN 

30 

23 

32 

22 

28 

29 

2  2 

20 

24 

35 

27 

1  9 

26 

29 

3  I 

26 

16 

21 

1  7 

23 

30 

29 

26 

27 

26 

29 

25 

30 

33 

42 

26,6 

MALTA   1  NE 

MAX 

MIN 

PCCATELLO  wB  AIRPORT 

HAX 

54 

46 

56 

55 

46 

42 

52 

57 

62 

53 

54 

45 

55 

66 

71 

50 

50 

62 

63 

62 

55 

60 

31 

36 

36 

51 

58 

68 

74 

60 

94,0 

MIN 

37 

29 

32 

28 

33 

30 

26 

27 

35 

37 

30 

27 

30 

31 

43 

27 

19 

33 

24 

31 

40 

30 

27 

27 

26 

'* 

31 

35 

37 

41 

31.3 

SAINT  akThONV 

MAX 

42 

43 

43 

40 

40 

33 

42 

45 

48 

49 

48 

43 

51 

63 

65 

65 

48 

62 

60 

62 

55 

50 

49 

39 

38 

47 

91 

69 

71 

71 

90,3 

MIN 

30 

3  1 

32 

2  3 

2  7 

20 

35 

32 

2  5 

2  5 

23 

29 

35 

16 

23 

2 1 

24 

31 

27 

26 

27 

29 

23 

30 

35 

37 

27.1 

Sugar 

MAX 

47 

40 

40 

43 

45 

42 

47 

53 

57 

52 

50 

50 

52 

65 

66 

62 

60 

53 

62 

62 

61 

52 

SO 

49 

43 

44 

48 

65 

71 

69 

53.2 

MIN 

29 

26 

30 

18 

32 

2  7 

30 

27 

22 

34 

19 

20 

22 

22 

26 

2  5 

15 

32 

22 

33 

29 

28 

26 

27 

26 

24 

31 

23 

31 

36 

26.6 

EASTERN  HIGHLANDS  10 

ARRON  2  NW 

HAX 

48 

40 

48 

47 

45 

37 

44 

51 

56 

58 

50 

41 

52 

64 

68 

60 

52 

50 

58 

56 

52 

57 

94 

39 

39 

48 

55 

66 

72 

64 

92.2 

HIN 

36 

18 

30 

26 

34 

26 

29 

2 1 

2  I 

35 

35 

32 

42 

29.1 

Blackfoot  dam 

HAX 

HIN 

CCNDA 

MAX 

51 

35 

42 

39 

42 

35 

40 

45 

49 

47 

41 

53 

59 

56 

43 

44 

49 

52 

52 

52 

91 

40 

40 

47 

98 

67 

64 

48.0 

MIN 

30 

24 

23 

24 

22 

22 

21 

23 

23 

31 

5 

1 5 

26 

36 

32 

12 

29 

27 

27 

32 

27 

28 

23 

23 

19 

27 

28 

30 

24.6 

driggs 

HAX 

50 

38 

48 

48 

35 

41 

45 

46 

53 

49 

45 

44 

44 

60 

61 

46 

43 

60 

60 

59 

45 

49 

40 

39 

46 

42 

45 

59 

69 

61 

48.9 

MIN 

31 

30 

22 

12 

25 

20 

1 0 

1  1 

30 

33 

29 

20 

22 

24 

30 

33 

1  3 

24 

26 

35 

35 

36 

25 

27 

21 

30 

14 

34 

29 

33 

25.4 

GRACE 

HAX 

HIN 

IDAHO  FALLS  16  SE 

MAX 

MIN 

ISLAND  PARK  DAM 

47 

40 

47 

45 

41 

36 

38 

42 

47 

45 

35 

37 

43 

51 

57 

52 

41 

45 

50 

52 

40 

37 

48 

39 

34 

39 

43 

53 

62 

59 

44.8 

MIN 

2 1 

22 

23 

1 5 

2i 

1  5 

1 2 

1 5 

19 

30 

26 

5 

1  9 

1  6 

19 

23 

8 

19 

1 3 

16 

27 

23 

27 

23 

22 

26 

4 

21 

20 

26 

19,5 

ICILGORE 

MAX 

50 

34 

40 

40 

38 

32 

37 

41 

45 

45 

40 

36 

42 

45 

50 

46 

40 

42 

50 

53 

49 

36 

42 

42 

43 

43 

41 

51 

59 

57 

43,6 

MIN 

26 

24 

26 

16 

25 

I  7 

I  I 

1 1 

20 

32 

29 

1 5 

1  3 

14 

19 

20 

4 

16 

l2 

22 

30 

25 

29 

24 

19 

30 

10 

28 

24 

26 

20,6 

LIFTON  PUMPING  STATION 

HAX 

44 

39 

44 

41 

41 

36 

3B 

46 

46 

40 

46 

36 

46 

63 

59 

59 

45 

44 

46 

51 

50 

49 

54 

45 

36 

43 

52 

57 

66 

61 

47,1 

MIN 

25 

29 

22 

2  3 

I  6 

20 

I  7 

1  7 

19 

30 

24 

16 

20 

24 

24 

35 

18 

30 

3 1 

32 

32 

27 

34 

29 

25 

30 

2  7 

28 

30 

36 

29,7 

MALAD 

MAX 

5* 

45 

55 

53 

51 

42 

50 

57 

61 

52 

56 

47 

67 

66 

71 

60 

54 

62 

57 

63 

54 

59 

59 

41 

39 

52 

61 

68 

74 

61 

59,7 

MIN 

34 

30 

31 

25 

3  3 

29 

28 

27 

29 

36 

31 

16 

29 

29 

33 

36 

26 

34 

3 1 

36 

35 

30 

3 1 

26 

27 

33 

33 

33 

35 

46 

31,2 

MALAD  CITY  FAA  AP 

HAX 

54 

40 

52 

52 

54 

43 

50 

»9 

63 

53 

56 

48 

66 

69 

74 

57 

55 

53 

56 

63 

56 

61 

47 

40 

39 

52 

62 

68 

73 

61 

99,7 

32 

32 

29 

22 

32 

31 

28 

28 

28 

36 

30 

29 

27 

27 

26 

28 

20 

36 

30 

36 

33 

2  7 

30 

28 

26 

36 

33 

30 

34 

43 

30,4 

MC  CAMMON 

HAX 

58 

50 

56 

52 

51 

45 

50 

50 

60 

51 

56 

48 

65 

71 

64 

52 

50 

50 

60 

61 

60 

50 

36 

36 

36 

52 

60 

69 

74 

68 

94,8 

39 

36 

30 

36 

39 

30 

27 

26 

33 

36 

30 

27 

32 

34 

33 

39 

27 

33 

26 

33 

31 

26 

27 

30 

31 

33 

32 

32 

33 

91 

32.9 

MCNTPELIER  HANGER  STA 

HAX 

50 

50 

36 

46 

41 

43 

32 

40 

46 

53 

39 

49 

37 

48 

57 

64 

57 

52 

44 

48 

95 

42 

59 

59 

43 

39 

43 

49 

63 

68 

46,1 

HIN 

24 

26 

25 

19 

21 

22 

18 

20 

21 

26 

25 

13 

17 

23 

26 

32 

15 

23 

31 

31 

29 

23 

34 

26 

29 

28 

25 

27 

29 

34 

24.6 

OAK LEV 

MAX 

60 

44 

54 

61 

48 

46 

55 

60 

61 

56 

57 

49 

66 

70 

76 

67 

52 

54 

59 

62 

57 

60 

42 

45 

47 

92 

62 

73 

75 

65 

97,6 

HIN 

39 

22 

2  2 

2  5 

34 

26 

30 

34 

36 

30 

24 

26 

36 

41 

^' 

16 

28 

26 

26 

" 

39 

40 

44 

30,2 

PALISADES  DAM 

MAX 

52 

45 

49 

49 

47 

36 

43 

48 

49 

50 

45 

39 

43 

65 

58 

65 

45 

48 

54 

54 

54 

46 

47 

39 

35 

42 

49 

51 

56 

98 

46,1 

MIN 

33 

26 

29 

29 

26 

21 

26 

28 

34 

34 

16 

23 

25 

32 

35 

18 

31 

25 

26 

32 

31 

30 

26 

26 

31 

20 

30 

30 

34 

27,9 

rn  t  3  1  «J       £  at 

49 

50 

40 

52 

48 

49 

41 

49 

53 

59 

44 

56 

45 

55 

64 

70 

59 

57 

42 

57 

57 

49 

60 

90 

44 

39 

50 

56 

67 

72 

52,7 

HIN 

30 

32 

31 

29 

31 

29 

27 

32 

29 

34 

32 

27 

3  1 

3  1 

32 

41 

22 

31 

30 

36 

38 

31 

33 

29 

26 

32 

3 1 

36 

36 

43 

31,7 

STREVELL 

MAX 

60 

42 

51 

55 

49 

40 

48 

55 

59 

54 

55 

45 

55 

66 

71 

69 

52 

91 

57 

60 

53 

59 

57 

39 

40 

49 

58 

65 

70 

68 

54,9 

MIN 

38 

27 

28 

25 

34 

27 

26 

23 

29 

33 

29 

23 

25 

27 

33 

29 

15 

30 

25 

26 

35 

27 

23 

24 

20 

31 

32 

33 

33 

40 

28,3 

SkAN   VALLEY    1  W 

HAX 

MIN 

TtTONIA  EXP  STATION 

MAX 

51 

45 

50 

42 

43 

37 

42 

45 

53 

49 

45 

44 

46 

69 

59 

59 

41 

46 

55 

53 

50 

49 

44 

37 

40 

39 

43 

55 

65 

57 

48,1 

MIN 

30 

30 

28 

18 

24 

20 

12 

21 

30 

33 

26 

21 

24 

28 

31 

30 

10 

23 

20 

22 

23 

22 

27 

24 

23 

24 

17 

27 

27 

39 

24.3 

WAYAN 

MAX 

50 

36 

48 

48 

46 

47 

45 

39 

33 

41 

63 

56 

54 

41 

42 

46 

50 

50 

48 

49 

38 

31 

90 

58 

58 

60 

61 

47.2 

MIN 

32 

IS 

20 

24 

34 

12 

10 

10 

27 

34 

10 

26 

26 

23 

30 

20 

28 

23 

29 

18 

38 

30 

30 

32 

24.1 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


IDAHO 
APRIL  1964 


Day  of  montli 


StaUon 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

u 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

PANHANDLE  01 

COEUR  D  ALENE  RS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

2.S 

PRIEST  RIVER  EXP  STA 

SNOWFALL 
SN  ON  SNO 

U 

12 

11 

10 

8 

6 

4 

2 

T 

T 

T 
T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

sandpoint  Exp  station 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

7 

6 

3 

I 

T 

T 
T 

T 
T 

1.0 

1.2 

T 

NORTH  CENTRAL 
PRAIRIES  02 

COTTONWOOD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.3 

NEZPERCE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

0.1 

T 

T 

POTLATCH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.0 

3 

NORTH  CENTRAL  CANYONS 
03 

lemiston  wb  airport 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

T 

CENTRAL  MOUNTAINS  0* 

ANDERSON  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

U 

8 

5 

4 

4 

T 

3 

2 

T 

T 

T 

T 

T 

ARROMROCK  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

9 

5 

4 

3 

T 

2 

1 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

ATLANTA  3 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

30 

30 

29 

26 

26 

24 

23 

23 

22 

20 

2.0 

20 

1.0 

20 

T 

20 

19 

16 

14 

12 

11 

10 

8 

5 

4 

1.0 
5 

2.0 

T 

1.0 

7 

5 

1.0 
4 

3 

AVERY  RANGER  STATION 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

- 

24 

- 

- 

19 

17 

16 

14 

13 

- 

- 

- 

BIS  CREEK  1  S 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

24 

22 

22 

20 

20 

20 

IS 

17 

17 

16 

3.0 

19 

18 

17 

16 

15 

1.0 

IS 

14 

13 

12 

10 

T 

8 

1.0 
9 

10 

10 

T 

9 

T 

9 

S 

6 

4 

2 

CASCADE  1  NW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

24 

22 

21 

20 

1.9 

20 

19 

18 

17 

16 

13 

2.7 

14 

T 
13 

T 

12 

10 

5 

T 

2 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

2.4 

2 

T 
T 

1.5 

T 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

CENTERVILLE  arbaug  RCH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.2 

25 

23 

21 

19 

T 
18 

17 

15 

13 

12 

9 

2.7 

10 

T 

10 

9 

T 

6 

5 

4 

3 

2 

T 

T 

l.i 

T 

T 
T 

3.2 

3.1 

T 

COBALT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

10 

9 

8 

7 

6 

6 

5 

4 

3 

5 

4 

3 

DEAOWOOO  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

39 

37 

36 

34 

T 

34 

33 

31 

30 

2, 

28 

5.0 

33 

1.0 

32 

29 

27 

26 

25 

25 

24 

22 

21 

T 

19 

3.0 

22 

1.0 

23 

2.0 

22 

2.5 

21 

T 

20 

0.6 

19 

18 

15 

T 

14 

ELK  CITY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

32 

32 

32 

28 

- 

T 

28 

27 

26 

25 

23 

3.8 

25 

- 

1.5 

25 

22 

22 

3.0 

24 

19 

n 

14 

9 

T 

8 

6.5 

15 

l.S 

16 

T 
11 

- 

11 

9 

6 

2 

FAIRFIELD  RANGER  STA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

14 

13 

12 

10 

9 

6 

3 

T 
T 

2.0 

GARDEN  VALLEY  RS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

• 

* 

• 

HAILEY  RANGER  STATION 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

0.5 

1 

3.0 

3 

T 
T 

IDAHO  CITY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

IS 

18 

16 

16 

12 

12 

10 

10 

8 

6 

6 

6 

6 

6 

LOWMAN  3  E 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

8 

6 

3 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

T 

MC  CALL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

35 

3.0 

37 

33 

30 

24 

22 

5.0 

24 

12 

10 

a 

9.C 

4 

4 

2.0 
4 

T 

T 

MULLAN  FAA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

34 

31 

30 

29 

T 

28 

27 

26 

23 

21 

18 

T 

17 

1.6 

17 

19 

18 

0.1 

12 

0.7 

10 

T 

10 

a 

7 

6 

0.6 

2 

7.9 

3 

4.4 

9 

7 

6 

0,7 
4 

0.1 

2 

1 

T 

SUN  VALLEY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

19 

18 

16 

14 

12 

1.0 

12 

11 

S 

7 

1.0 

5 

5 

4 

3 

2 

1 

T 

T 

l.< 
1 

3.0 

3 

J 
T 

MARREN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.5 

39 

37 

36 

34 

34 

34 

33 

33 

30 

1.0 

30 

3.5 

33 

1.0 

35 

31 

29 

28 

27 

27 

2« 

29 

23 

22 

21 

2.( 
23 

22 

22 

1.0 

21 

1.0 

21 

18 

17 

14 

SOUTHWESTERN  VALLEYS 
05 

BOISE  WB  airport 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

0.4 

T 

■ 

J 

y 

CALDWELL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

PAYETTE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

SOUTHWESTERN 
HIGHLANDS  06 

THREE  CREEK 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

0.5 

2.5 

3 

0.5 

T 

T 

0.5 

T 

2.5 

3 

0.5 

T 

T 

T 

3.C 

3.0 
4 

T 
T 

1.0 

T 

CENTRAL  PLAINS  07 

BURLEY  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 
T 

T 

3.0 

1 

T 

3 

TWIN  Falls  i  nne 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

2.5 

2 

T 
T 

See  Reference  Notes  Followmg  Station  Index 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


Continued 


StaUon 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

IB 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

27 

28 

29 

30 

31 

N0BTHEA5TERN  VALLEYS 
06 

HACKAV   RANGES  STATION 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

9.0 

MAY  RANGER  STATION 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

UPPER  SNAKE  RIVER 
PLAINS  09 

ABERDEEN  ExP  STATION 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

7 

7 

3 

AShTON  1  S 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

11 

la 

IT 

T 
16 

19 

lA 

13 

11 

10 

10 

9 

T 

6 

A 

3 

2 

2 

1 

T 

T 

l.O 

I 

a.o 

4 

3.9 

7 

9 

2 

T 

T 

T 

BLACKFOOT  2  SSW 

SNOWFALL 

SN  ON  GND 

CRATERS  OF  THE  MOON  NM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

30 

T 

29 

26 

24 

1.0 

22 

1.2 

22 

20 

la 

l.A 

T 

»♦ 

13 

12 

a 

A 

1.3 

1 

2.C 

2 

6.2 
4 

2 

T 

HAMER  <■  Nta 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.9 

IDAHO   FALLS   FAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3 

2 

2 

T 

1 

1 

1 

T 

T 

T- 

0.1 

T 

T 

T 

1.0 

1.0 

2 

1.0 

I 

IDAHO   FALLS   '•6    K  we 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

2 

T 

0.9 

T 

T 

0.4 

2.t 

3.9 
9 

T 

1 

0.2 

T 

0.2 

POCATELLO  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

T 

T 

0.2 

T 

\ 

T 

3.0 

6. a 

4 
.2 

0.2 
4 
.4 

T 

1 

T 

EASTERN  HIGHLANDS  10 

ISLAND  PARK  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.9 
♦A 

A3 

A2 

♦  1 

T 

♦0 

0.9 

AO 

3, 

3a 

36 

0.9 

39 

3.9 

3a 

0.9 

36 

39 

33 

30 

T 

29 

2a 

2^ 

29 

24 

4.0 

26 

2.9 

27 

3.0 
26 

a. 9 

32 

6.9 

36 

3.0 

37 

T 

34 

30 

26 

23 

KILGORE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
33 

T 

31 

T 

0.3 

2a 

29 

23 

T 

T 

22 

19 

17 

16 

lA 

12 

T 

9 

T 

T 

7.0 

12 

7.2 

la 

T 

T 

16 

10 

7 

2 

MALAO  CITY  FAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

3 

2 

2 

T 

0.9 

1.0 

0.9 

OAKLEY 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

T 
T 

T 

T 
T 

a. 2 

6 

T 

2 

T 

EVAPORATION  AND  WIND 


Station 

Da;  OI  Month 

"3 

1 

2 

3 

4 

5 

e 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

18 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

28 

27 

28 

29 

30 

31 

NORTH  CENTRAL 
PRAIRIES  02 

MOSCOW  U  OF   I  (B) 

EVAP 
WIND 

.10 
90 

.09 
S3 

.01 
39 

.la 

37 

.06 

191 

.09 

89 

.04 

94 

.26 

95 

.11 

61 

.20 

134 

.la 

169 

.10 
187 

.09 

140 

.20 
97 

.08 
143 

.11 

181 

.01 
46 

.33 
44 

.08 
92 

.32 

109 

.09 

117 

. 

.01 
49 

.09 
34 

.03 
79 

.08 

160 

.11 

109 

.11 
31 

.03 
61 

.18 
84 

9.33 
2716 

CENTRAL  Plains  ot 

Twin  falls  wbasc 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

213 

262 

223 

101 

169 

213 

76 

6a 

73 

189 

203 

297 

233 

194 

126 

.37 

160 
72 
37 

.29 

220 
471 
32 

.22 

117 
97 
32 

.29 

79 
98 
34 

.29 

13» 
69 
36 

.J 

249 

60 
36 

.39 

244 

57 
35 

.14 

221 
50 
31 

.09 

181 
*2 

31 

.08 

122 
9* 
33 

.12 
281 
AB 

36 

.29 

246 
95 
J7 

.27 

127 
66 
38 

.29 

69 
76 
41 

.29 

119 
79 
49 

9198 

MAX  AND  MIN  IN  ABOVE  TABLE  REFER  TO  EXTREMES  OF  TEMPERATURE  OF  WATER  IN  PAN  AS  RECORDED  DURING  THE  24  HOURS  ENDING  AT  TIME  Of  OBSERVATION. 
(B)     PAN  IS  OF  STAINLESS  STEEL. 


SUPPLEMENTAL  DATA 


Statioo 

Wind  dixectioo 

Wind  speed 

m.  p.  h. 

Relative   humidity  averagea  - 
percent 

Number  of  day*  with  pracipitatioD 

-J!  S 

£  U 

M 

la 

PtavaiUng 

Percent  oi 
bme  from 
prevailing 

Average 

b.  B 

Direction 
ol 

luteal  mile 

Date  of 
iaateat  nula 

i 

o 

o  ui 
-  z 

lliOO  AM 
MST 

X 

a. 

O  h- 
O  VI 
-I 

m 

X 

ft. 

O  1- 
O  V) 

-  z 

« 

.01-.09 

.10-.49 

66 -OS 

1.00-1.99 

2  00 
and  over 

1 

BOISE  WB  AIRPORT 

32 

10 

8.3 

30 

SW 

29+ 

77 

92 

42 

67 

0 

6 

0 

0 

0 

12 

73 

6.4 

IDAHO  FALLS  42  NW  WB 

9.0 

380 

SSW 

16 

9 

3 

0 

0 

0 

12 

IDAHO  FALLS  A6  W  WB 

9.9 

380 

wsw 

16 

3 

4 

0 

0 

0 

12 

LEWISTON  WB  AIRPORT 

71 

56 

3a 

7 

9 

0 

0 

0 

18 

7.5 

POCATELIO  WB  AIRPORT 

24 

16 

12.7 

42 

SW 

26 

76 

55 

46 

68 

3 

3 

1 

0 

0 

99 

6.9 

DIRECTIONS  ENTERED  IN  FIGURES  ARE  TENS  OF  DEGREES. 
I  MAXIMUM  HOURLY  AVERAGE 


See  Relarance  Nolea  Following  Station  Index 
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STATION  INDEX 


STAnON 

INDEX  NO.  1 

COUNTY 

U 

■c 

LATITUDE 

LONGITUDE  j 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

PHECIP. 

ABCOEEH  EXP  STATION 

0010 

BINGHAM 

42 

ST 

112  SO 

4400 

8A 

«A 

BA 

EXPER I  WENT   STAT  ION 

AFTERTHOUGHT  MINE 

OWYHEE 

i; 

4? 

S 

U  S  WEATHER  BUREAU 

AMERICAN  FALLS  1  SW 

0227 

POWER 

12 

42 

112  52 

43ie 

5P 

SP 

U  S  BUR  RECLAMATION 

ANDERSON  DAM 

02S2 

ELMORE 

2 

43 

21 

lis  2e 

3BB2 

6P 

6P 

U  S  BUR  RECLAMATION 

ARBON  2  NH 

POWER 

12 

42 

30 

112  34 

5170 

6P 

6P 

MRS  GENA  NEWPORT 

ARCO  3  NH 

BUTTE 

6 

43 

40 

113  20 

5300 

6P 

6P 

M 

JOHN  C  TOOMBS 

arrowrock  OAH 

ELMORE 

2 

43 

115  55 

3275 

BA 

6A 

U  S  BUR  RECLAMATION 

AShTON  t  s 

047C 

FREMONT 

12 

44 

04 

111  27 

S220 

*P 

SP 

GUST  SIEINMANN 

ATLANTA  ) 

0A91 

ELMORE 

2 

43 

46 

115  07 

5470 

8A 

8A 

JAMES  E  SAYKO 

ATLANTA  SUMMIT 

0*99 

ELMORE 

2 

43 

4S 

115  14 

7690 

s 

U  S  HEATHER  BUREAU 

AVfBT  Ranger  station 

0529 

SHOSHONE 

47 

15 

115  46 

2492 

3P 

3P 

U  S  FOREST  SERVICE 

0ALO  MOUNTAtfil 

BLAINE 

M 

SUN  VALLEYS  OlR  REC  FAC 

BATVIEH  MODEL  BASIN 

0667 

KOOTENAI 

47 

59 

116  34 

2070 

6A 

BA 

BENTON  t>*M 

07B9 

BONNER 

9 

46 

21 

116  50 

2640 

U  S  FOREST  SERVICE 

BIG  CREEK   1  S 

0635 

VALLEY 

11 

45 

06 

115  20 

6P 

6P 

ANNESLEY  N  EDWARDS 

BLACKFOOI   2  SSW 

0915 

BINGHAM 

i; 

43 

11 

112  23 

4499 

SP 

H 

TOM  THOMPSON 

BLACKFOOT  DAM 

0920 

CARIBOU 

00 

111  43 

6200 

6P 

FORT  HALL  IR  PRO J 

BLISS 

1002 

GOODING 

12 

56 

114  57 

3269 

6P 

«P 

NORTH  SIDE  CANAL  CO 

BOGUS  BASIN 

1014 

BOISE 

6 

46 

6196 

S 

U.  S.  WEATHER  BUREAU 

BOISE  LUCKY  PEAK  DAM 

loie 

ADA 

2 

33 

116  04 

2640 

BA 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BOISE  HB  AIRPORT 

1022 

43 

34 

116  13 

2642 

MID 

MID 

:  Hj 

U  S  WEATHER  BUREAU 

bonners  ferry  1  SU 

BOUNDARY 

• 

6P 

SP 

ARLO  t  grunerud 

BRUNEAU 

1195 

OWYHEE 

42 

53 

IIS  46 

2526 

6P 

6P 

FRED  UML 

BUNGALOW  RANGER  STA 

%Zh<t 

CLEARWATER 

3 

36 

lis  30 

2265 

3P 

3P 

U  S  FOREST  SERVICE 

BURKE  2  ENE 

1272 

ShOShONE 

47 

32 

115  46 

4093 

4P 

MONTANA  POWER  CO 

BURLEY 

1208 

CASSIA 

i; 

42 

32 

4180 

8A 

BA 

FRANK  0  REDFIELD 

BURLEY  FACTORY 

1298 

CASSIA 

12 

42 

33 

113  46 

4140 

AMALGAMATED  SUGAR  CO 

eURLEY  FAA  AIRPORT 

130B 

CASSIA 

12 

42 

32 

113  46 

4146 

MlO 

MlO 

■  ^ 

FED  AVIATION  AGENCY 

CABINET  GORGE 

BONNER 

9 

46 

05 

116  04 

2257 

5P 

6P 

HASH  WATER  POWER  CO 

CALDWELL 

I3S0 

CANTON 

2 

43 

40 

116  41 

2370 

MID 

SP 

CALDWELL  BROADCAST  CO 

CAMBRIDGE 

1406 

mashington 

44 

34 

lib  41 

2650 

6P 

6P 

CAREY  2  NNW 

BLAINE 

\\ 

HALTER  T  ARMS 

CASCADE  1  N« 

1514 

VALLEY 

6 

44 

32 

116  03 

4665 

4P 

U  S  BUR  RECLAMATION 

CASTlEFORO  2  N 

1551 

TWIN  FALLS 

12 

42 

33 

114  52 

3825 

5P 

9P 

MR  EARL  MEIDEL 

CAYUSE  CREEK 

1577 

CLEARWATER 

46 

40 

IIS  04 

3714 

s 

U  S  WEATHER  BUREAU 

CENTERVILLE  ARBAUG  fiCH 

1636 

801  SE 

: 

43 

58 

115  51 

4300 

6P 

MRS  XINIA  JONES 

CHALLIS 

CUSTER 

44 

30 

114  14 

5175 

3P 

U  S  FOREST  SERVICE 

CHILLY  BARTON  FLAT 

CUSTER 

00 

113  50 

6140 

5P 

9P 

MRS  K  L  ROBINSON 

CLaRKIA  ranger  STATION 

1831 

SHOSHONE 

K 

47 

116  15 

2610 

U  S  FOREST  SERVICE 

COBALT 

1912 

LEMHI 

11 

06 

114  14 

4910 

5P 

9P 

MRS  MERELDA  R  GOUGH 

COEUR  D  ALENE  RS 

195( 

47 

41 

116  45 

2156 

6A 

tk 

U  S  FOREST  SERVICE 

CARIBOU 

12 

SP 

J  R  SIMPLOT  CO 

COTTONWOOD 

215*1 

IDAHO 

J 

46 

03 

116  21 

3411 

6P 

6P 

LOUIS  KLAPPRICH 

COTTONWOOD  2  WSW 

2159 

IDAHO 

3 

46 

02 

116  23 

3610 

SABI  FREI 

COUNCIL 

216V 

ADAMS 

12 

2935 

6P 

9P 

FRED  M  NOLL 

CRATERS  OF  THE  MOON  NM 

2260 

euTTE 

6 

28 

113  34 

5897 

5P 

'  H 

CRATERS  OF  THE  MOON  N  V 

DEAOWOOD  DAM 

2385 

VALLFY 

8 

44 

19 

116  38 

5375 

SP 

9P 

U  S  euR  RECLAMATION 

DEADWOOO  SUMMIT 

2395 

VALLEY 

11 

44 

32 

115  34 

7000 

S 

U  S  WEATHER  BUREAU 

DECEPTION  CREEK 

2422 

KOOTENAI 

47 

116  29 

3060 

U  S  FOREST  SERVICE 

DEER  FLAT  DAM 

12 

36 

7P 

7P 

CARL  PADOUR 

2451 

43 

45 

116  06 

71  SO 

SP 

VL 

DIXIE 

IDAHO 

11 

SP 

9P 

MRs'ziLPHA  L  WENZEL 

ORIGGS 

2676 

TETON 

12 

43 

44 

111  07 

6097 

5P 

9P 

EDITH  STEVENS 

DUBOIS  e«P  STATION 

2707 

CLARK 

6 

15 

112  12 

5452 

9P 

U  S  FOREST  SERVICE 

DUBOIS  3*  W 

2722 

CLARK 

44 

11 

112  56 

6160 

5P 

9P 

MRS.  MURIEL  N.  WORTHING 

ELK  CITY 

2875 

3 

45 

115  26 

4049 

7A 

7A 

H 

MRS  DONNA  J  HESS 

ELK  RIVEP  1  S 

2692 

CLEARWATER 

3 

46 

116  11 

2918 

BA 

MRS  HAZEL  V  WHEELER 

EMMETT  2  E 

2942 

GEM 

43 

52 

1  16  26 

2500 

6P 

6P 

WAYNE  F  HARPER 

FAIRFIELD  RANGER  STA 

3108 

ji 

43 

21 

5065 

5P 

9P 

U  S  FOREST  SERVICE 

FENN  RANGER  STATION 

31*3 

IDAHO 

3 

116  33 

1580 

6A 

8A 

MRS  RUBY  G  COVEY 

FORT  HALL    INDIAN  AGNCY 

3297 

S 1 NGHAH 

43 

02 

112  26 

4460 

SP 

6P 

FORT  HALL   I R  PROJ 

GALENA 

BLAINE 

i: 

5P 

SP 

MRS  HOWARD  PIATT 

GALENA  SUMMIT 

3422 

BLAINE 

12 

43 

53 

114  42 

6600 

S 

US  SOIL  CON  SERVICE 

GARDEN  VALLEY  RS 

344S 

BOISE 

04 

115  55 

3212 

SP 

5P 

U  S  FOREST  SERVICE 

GieeONSVILLE 

3554 

LEMHI 

n 

45 

34 

113  65 

4610 

SP 

9P 

MRS   IDA  8  MATHIS 

GILMORE  SUMMIT  RANCH 

3576 

CUSTER 

19 

113  31 

6600 

s 

U  S  WEATHER  BUREAU 

glenns  ferry 

GOODING 

3677 

ELMORE 
GOODING 

i: 

12 

42 

58 

US  18 
114  43 

2680 
3564 

5P 

9P 

MILES  T  MILLER^  _ 
US  SOIL  CON  SERVICE 

GRACE 

3732 

CARIBOU 

1 

42 

35 

III  44 

5400 

SP 

5P 

UTAH  PWR  *  LIGHT  CO 

GRAND  VIEM  3  WNW 

3760 

OWYHEE 

12 

43 

00 

116  10 

2375 

6P 

6P 

RUSSELL  J  SEAOUEST 

granceville 

3771 

45 

55 

116  08 

33S9 

lOP 

lOP 

U  S  WB  OBSERVER 

grasmere 

3609 

OWYHEE 

li 

42 

115  53 

5126 

SP 

9P 

GEORGE   F  THOMSON 

gRasmere  a  s 

3811 

OWYHEE 

12 

115  53 

5200 

: 

BILL  TINDALL 

GROUSE 

3662 

CUSTER 

6 

43 

42 

113  37 

6100 

5P 

SP 

KENNETH  W.  TAYLOR 

GUNNEL  GUARD  STATION 

390; 

CASSIA 

12 

42 

06 

113  12 

5880 

s 

U  S  FOREST  SERVICE 

MAILEY  RANGER  STATION 

8LA1NE 

12 

31 

114  19 

5328 

BA 

BA 

U  S  FOREST  SERVICE 

HAMER  <>  NH 

JEFFERSON 

6 

43 

58 

112  15 

5P 

U  S  F  *  W  L  SERVICE 

haielton 

414C 

JEROME 

12 

42 

114  06 

4060 

SP 

NORTH  SIDE  CANAL  CO 

MEAOOUARTERS 

41  50 

CLEARWATER 

115  48 

3136 

BA 

POTLATCH  FORESTS  INC 

HILL  CITY 

4268 

CAMAS 

12 

18 

115  03 

5000 

5P 

CARROLL  M  DAMMEN 

MOLLISTER 

4295 

TWIN  FALLS 

21 

114  35 

4550 

5P 

SALMON  fl  CANAL  CO 

4364 

BUTTE 

43 

113  00 

4820 

SP 

CHARLES  0  COWGILL 

IDAHO  CITY 

4442 

BOISE 

2 

50 

lis  50 

3966 

6P 

SP 

FRED  A  PROFFER 

IDAHO  FALLS  2  ESE 

4455 

BONNEVILLE 

43 

112  01 

4765 

CARROLL  SECfllST 

IDAHO  FALLS  16  SE 

4456 

BONNEVILLE 

12 

43 

21 

111  47 

5712 

: 

GEORGE  W  MEYER 

fflDAHO  FALLS  FAA  AP 

4457 

BONNEVILLE 

12 

31 

112  04 

4730 

MID 

MID 

FED  AVIATION  AGENCY 

IDAHO  FALLS  b2  NH  M8 

BUTTE 

50 

112  41 

4790 

HID 

MID 

U  S  WEATHER  BUREAU 

IDAHO  Falls  a6  h  ws 

446( 

BUTTE 

( 

112  ST 

4933 

HID 

MID 

C  HJ 

U  S  WEATHER  BUREAU 

IDA  VADA 

OHYHEE 

01 

115  19 

6000 

S 

CHRIS  CALLEN 

ISLAND  PARK  DAM 

4591 

FREMONT 

25 

111  24 

6300 

6P 

6P 

U  S  BUR  RECLAMATION 

STATION 

INDEX  NO. 

COUNTY 

i  DRAINAGE  X 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

:  TEMP. 

PRECIP. 

SPECIAL 

4612 

{ 

44  03 

lis  27 

70S0 

5 

us  SOIL  CON  SERVICE 

JEROME 

JEROME 

SP 

NORTH  SIDE  CANAL  CO 

KAHIAH 

479! 

LEWIS 

46  U 

116  02 

1212 

BA 

EWART  L  BRUGH 

KELLOGG 

4831 

SHOSHONE 

47  32 

116  08 

2305 

IRVING  H  LASKEY 

KETChUM  17  WSW 

BLAINE 

\< 

43  J7 

114  41 

8421 

U  S  WEATHER  BUREAU 

KILGORE 

4906 

44  24 

112  07 

6150 

5P 

SP 

MRS  ROY  MC  GOVERN 

KOOSKIA 

5011 

IDAHO 

46  09 

116  59 

1261 

4P 

E  T  GILRoy 

KUNA  2  NNE 

6036 

ADA 

43  31 

116  24 

6P 

6P 

MARRY  U  GIBSON 

LEAOORE 

6169 

LEMHI 

11 

44  41 

113  22 

6119 

DONALD  B  NOBLE 

LEHISTON  H8  AIRPORT 

5241 

NE2  PERCE 

46  23 

117  01 

1413 

MID 

MID 

:  HJ 

U  S  WEATHER  BUREAU 

LIFTON  PUMPING  STATION 

52  76 

BEAR  LAKE 

42  07 

111  18 

5926 

SP 

9P 

SP 

LOLO  PASS 

IDAHO 

U  S  FOREST  SERVICE 

LOWMAN  3  E 

542C 

BOISE 

44  05 

116  34 

3670 

5P 

SP 

MRS  MARVEL  B  CASTLE 

MACKAY  Ranger  station 

5462 

CUSTER 

43  55 

113  37 

6897 

6P 

U  S  FOREST  SERVICE 

MALAD 

6944 

ONEIDA 

42  12 

112  16 

4420 

7P 

JUNIUS  L  CROWIHER 

MALAD  CITY  FAA  AP 

S559 

ONEIDA 

42  10 

112  19 

4476 

MID 

MID 

FED  AVIATION  AGENCY 

MALTA  I  NE 

6663 

CASSIA 

li 

42  19 

113  21 

4540 

6P 

MRS  ROSELLA  M  NEDDO 

MALTA  RANGER  STATION 

5567 

CASSIA 

12 

42  19 

113  22 

4540 

U  S  FOREST  SERVICE 

MAY  RANGER  STATION 

5665 

LEMHI 

44  36 

113  65 

5110 

6P 

6P 

U  S  FOREST  SERVICE 

MC  CALL 

5708 

VALLEY 

8 

44  64 

116  07 

6026 

U  S  FOREST  SERVICE 

MINIDOKA  DAM 

5716 

12 

112  12 

6P 

6P 

R  F  LINDENSCHMI TT 

MINIDOKA 

42  40 

42BC 

U  S  BUR  RECLAMATION 

MONTPELIER  RANGER  STA 

605; 

BEAR  LAKE 

1 

42  19 

111  16 

S960 

8A 

BA 

U  S  FOREST  SERVICE 

MOORE  CREEK  SUMMIT 

6077 

BOI  SE 

2 

43  66 

115  40 

5990 

s 

U  S  WEATHER  BUREAU 

MOOSE  CREEK  RANCH 

6065 

IDAHO 

3 

46  10 

114  53 

2450 

BA 

BA 

DAVID  W  CHRISTENSEN 

MOOSE  CREEK  RANGER  STA 

6087 

IDAHO 

46  08 

114  55 

2480 

s 

U  S  FOREST  SERVICE 

MOSCOH  U  OF  I 

LATaH 

46  44 

2660 

5P 

5P 

5P 

UNIVERSITY  OF  IDAHO 

MOUNTAIN  HOME   1  SE 

ELMORE 

i; 

3180 

SP 

CITY  OF  MOUNTAIN  HOME 

MULLAN  FAA 

6236 

SHOSHONE 

4 

116  46 

3586 

MID 

MID 

FED  AVIATION  AGENCY 

MULL AN  PASS 

6237 

SHOSHONE 

4 

47  27 

115  40 

s 

U  S  WEATHER  BUREAU 

NEW  MEADOWS  RANGER  STA 

6366 

ADAMS 

11 

44  S6 

116  17 

3670 

BA 

BA 

U  S  FOREST  SERVICE 

NEZPERCE 

LEWIS 

7P 

7P 

JOHN  KOEPL 

NEZ  PERCE  PASS 

6430 

: 

45  43 

114  30 

657! 

s 

U  S  FOREST  SERVICE 

OAKLEY 

6542 

CASSIA 

12 

42  15 

113  63 

4600 

6P 

6P 

HERBERT  J  HARDY 

OLA  5  S 

6590 

GEM 

8 

44  07 

116  17 

2960 

9P 

SP 

MRS  DOROTHY  NALLY 

OROFINO 

6661 

CLEARWATER 

3 

46  29 

116  16 

1027 

SP 

5P 

U  S  FOREST  SERVICE 

PALISADES  DAM 

BONNEVILLE 

12 

43  20 

111  12 

5397 

5P 

5P 

9P 

: 

U  S  BUR  RECLAMATION 

PARMA  EXPERIMENT  STA 

6  644 

43  46 

116  57 

2216 

8A 

BA 

STATE    EXP  STATION 

PAUL  1  ENE 

6877 

MINIDOKA 

i: 

42  37 

113  46 

4210 

eA 

eA 

AMALGAMATED  SUGAR  CO 

PAYETTE 

6891 

PAYETTE 

8 

44  OS 

116  S6 

21  SO 

6P 

6P 

JOSEPH  T  LOWE 

PICABO 

7040 

12 

43  18 

114  04 

487S 

BA 

BA 

LEONARD  N  PURDY 

PIERCE 

CLEARWATER 

6A 

8A 

MRS  KATHLEEN  M  SWENSEN 

PINE  1  N 

TOT. 

ELMORE 

2 

43  30 

116  18 

4220 

s 

US  GEOLOGICAL  SURVEY 

PLUMMER  3  HSH 

7188 

BENEWAH 

47  19 

116  57 

2970 

: 

FRED  0  SMILL 

POCATELLO  2 

7208 

BANNOCK 

12 

42  52 

112  28 

4440 

SS 

ERNEST  B  CHASE 

POCATELLO  HB  AIRPORT 

7211 

POWER 

12 

42  66 

112  36 

446* 

MID 

MID 

:  HJ 

U  S  WEATHER  BUREAU 

PORTHILL 

BOUNDARY 

5 

49  00 

116  30 

1800 

6P 

6P 

DONALD  A  WRIGHT 

POTLATCH 

LATAH 

46  55 

116  54 

2620 

4P 

CITY  OF  POTLATCH 

POHELL 

732t 

IDAHO 

3 

46  31 

114  41 

3632 

7A 

7A 

IDAHO  DEPT  OF  HWYS 

PRAIRIE 

2 

43  30 

115  36 

4670 

: 

ORA  L  EN6ELMAN 

PRESTON  2  SE 

7353 

FRANKL  N 

42  04 

111  61 

4718 

8A 

BA 

AMALGAMATED  SUGAR  COs 

PRIEST  RIVER  EXP  STA 

73e( 

BONNER 

5P 

5P 

U  S  FOREST  SERVICE 

PUTNAM  MOUNTAIN 

BINGHAM 

12 

43  03 

112  07 

5667 

s 

FORT  HALL    IR  PROJ 

REYNOLDS 

OWYHEE 

12 

43  12 

3910 

5P 

AGR  RESEARCH  SERVICE 

RICHFIELD 

767: 

LINCOLN 

12 

43  04 

114  09 

4306 

5P 

LESLIE   F  BUSHBT 

RIGGINS  RANGER  STATION 

IDAHO 

11 

45  26 

1801 

4P 

U  S  FOREST  SERVICE 

RIRIE  12  ESE 

772: 

BONNEVILLE 

12 

43  34 

111  33 

5590 

5P 

JOHN  L  JOLLEY 

RUPERT   13  NNE 

7971 

MINIDOKA 

12 

42  48 

113  34 

4347 

6P 

IDAHO  YOUTh  RANCH 

SAINT  ANTHONY 

802; 

FREMONT 

12 

43  56 

111  40 

4966 

7P 

7F 

ELI  M  JERGENSEN 

SAINT  MARIES 

BENEWAH 

10 

47  19 

116  34 

208S 

U  S  FOREST  SERVICE 

SALMON 

8076 

LEMHI 

i: 

45  12 

113  52 

3961 

MID 

MID 

U  S  WB  OBSERVER 

SANDPOINT  EXP  STATION 

6137 

BONNER 

5P 

STATE  EXP  STATION 

SHAKE  CREEK  RANGER  STA 

8303 

ELMORE 

2 

43  37 

115  10 

4730 

s 

U  S  FOREST  SERVICE 

SHOSHONE   1  WNW 

8380 

LINCOLN 

12 

42  58 

114  26 

3960 

5P 

SP 

STATE  DIV  OF  HWYS 

SLATE  CREEK  RS 

84  75;  IDAHO 

2 

45  38 

116  17 

1666 

3P 

3P 

U  S  FOREST  SERVICE 

SOLDIER  CREEK  ADM  SITE 

camas 

12 

114  50 

5756 

s 

U  S  FOREST  SERVICE 

SPENCER  RANGER  STATION 

86041  CLARK 

6 

44  21 

112  11 

U  S  FOREST  SERVICE 

STANLEY 

8676 

CUSTER 

11 

44  13 

114  56 

6240 

6P 

6P 

ANDREW  CRITCHFIELO 

STREVELL 

6766 

CASSIA 

12 

42  01 

113  13 

6P 

SP 

U  S  we  OBSERVER 

sublett  guard  station 

8802 

POWER 

12 

42  22 

112  58 

6600 

s 

U  S  FOREST  SERVICE 

SUGAR 

8818 

MADISON 

12 

43  S3 

111  45 

4890 

5P 

SP 

SUN  VALLEY 

BLAINE 

43  41 

EDWARD  F  SEAGLE 

SHAN  FALLS  POWER  HOUSE 

ADA 

12 

43  15 

116  23 

2326 

5P 

5P 

IDAHO  POWER  COMPANY 

SHAN  VALLEY   1  H 

BONNEVILLE 

12 

43  27 

111  22 

S240 

TP 

7P 

MRS  MARY  J  FLEMING 

tensed 

9029 

BENEWAH 

47  10 

116  55 

2660 

5P 

5P 

ARTHUR  H  JOHNSON 

TETONIA  EXP  STATION 

9065  TETON 

12 

43  51 

111  16 

5904 

6P 

6P 

: 

EXPERIMENT  STATION 

Three  creek 

91 1 W  OWYHEE 

12 

42  05 

116  09 

5410 

5P 

5P 

MRS  GEORGE  CLARK  JR 

TRIANGLE  RANCH 

9197 

OWYHEE 

42  47 

116  37 

5290 

6P 

SP 

EARL  BACHHAN 

TRINITY  LAKE  GUARD  STA 

9202 

ELMORE 

2 

43  36 

lis  26 

7400 

US  SOIL  CON  SERVICE 

troutdale  guard  ST* 

9233;  ELMORE 

2 

43  43 

115  36 

3475 

: 

US  SOIL  CON  SERVICE 

THIN  FALLS  2  NNE 

9294 

12 

42  35 

114  28 

3770 

7A 

TWIN' FALLS   3  SE 

9299 

12 

42  32 

1  14  26 

3766 

Bi 

BA 

AMALGAMATED  SUGAR^CO 

TWIN  FALLS  HBASO 

9303 

12 

42  33 

114  21 

3971 

8A 

BA 

U  S  WEATHER  BUREAU 

VIENNA  MINE 

9422 

BLAINE 

U 

43  49 

114  61 

8800 

U  S  WEATHER  BUREAU 

WALLACE  WOODLAND  PARK 

9498 

SHOSHONE 

115  63 

2950 

7A 

7A 

ELMER  H  SHERMAN 

WARREN 

IDAHO 

11 

46  16 

US  40 

5899 

6P 

SP 

JACK    W  PICKELL 

9601 

CAR I80U 

12 

42  58 

HI  22 

6440 

6P 

6P 

ROY  0  STOOR 

WEISER  2  SE 

9638 

WASHINGTON 

12 

44  14 

116  67 

2120 

5P 

6P 

RADIO  KHEI 

WILLOW  FLAT 

9830 

FRANKLIN 

1 

42  09 

111  38 

610( 

s 

US  SOIL  CON  SERVICE 

WINCHESTER  1  SE 

9840 

LEWIS 

3 

46  14 

BOISE  CASCADE  CORP 

.  COEUR  O'ALENE.     5  KOOTENAI,     6  LOST.     7  PALOUSE,     8  PAYETTE,     9  PEND  OREILLE,     10  ST.  JOE. 
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RBPEREXCE  NOTES 

InformatloD  ragftrdiog  the  climate  of   Idaho  aav  be  obtalnad  bv  ■ritinir  t 

ADy  Weathe 

riipire.  .nd  l.tt.rB  following  the  st.tlon  nu«.  .uch  .<  12  SS«.  Indlc.t*  dl.t.nce  In  milt,  .nd  dlr.ctlon  trc  the  po«t  offlc. 
Delayed  d«tn  nnd  correctlona  will  be  carried  only  In  the  June  and  Deceaber  laauea  of , tbla  bulletin. 

J.nthl,__.„d  .eaaonal  .no.f.ll  and  heatln.  degree  da,.,  al.o  aeaeonal  total  precipitation,   for  the  12  .onth.  endln.  with  the  June  data  .111  be  carried  1.  the  Jul,  l.eu.  of  thl. 

Statlonn  appearing  In  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  In  the  tablee,  are  either  alaalng  or  received  too  late  to  be  Included  In  thla  la.ue. 
Dlvlslona,  as  used  In   "Cllmatologlcal  Data"  Table,  becaae  effective  with  data  for  January  1857. 

Unless  otherwise  Indicated,  dimensional  units  used  In  this  bulletin  are:     Teaperature  in  precipitation  and  evaooratloi.  ii,  in^h..    .„H      .h  -  „•      .  .  „ 

day  totals  are  the  suas  of  the  negative  departures  of  average  dally  teaperatures  froa  SST.  ""o"         ••aporatlon  In  Inchea,  and  wind  aoveaent  In  allea.     Ilonthly  degree 

Evaporation  la  ..asured  In  the  standard  »e.ther  Bureau  type  pan  of  «-foot  dlaa.ter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation  and  wind"  Table. 
Koraals  for  all  stations  are  cllaatologlcal  standard  normals  based  on  the  period  1931  -  1960. 

later  equivalent  values  published  In  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table    are  the  water  aaulv>lent  nf  ann.    .1,..*  .  —  »w 

\T.'jsT.  conse,uenti,  1.^,0^.1 5^rf "^rariih'irj ajie:""" i^irfia^iaijii?;  i'n*.h':°:s2:pac'r:irr:::if i':':ipfr::rr^rn:j:-*" 

I  Ground"  Table,  and  In  the  "Seasonal  Snowfall"  Table  include  snow  and  aleet.     Entrlea  of  snow 

iTo  :v.T^\\.°,  T:ioiT::^x.i;r,TJt'^'A:  iri\iLVi:Toi'i':'  'js: *"  """>»•  —  - •« 

in  the  station  Index  the  letters        C,  H,  J,  and  S  In  the  "Special"  coluan  under  the  heading  "Obaervatlon  Tlae  and  Tables",   Indicate  the  following; 

C    lelghlng  Bain  Gage  Recording  Station.    Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  pubU.hod  later  In  "Hourly  Precipitation  Data"  Bulletin. 
H    "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table. 
J    "Supplemental  Data"  Table. 

S    Storage  Precipitation  Station.     Precipitation  aeasureaente,  aade  at  Irregular  Intervals,  win  be  published  later  In  "Storage-Gage  Precipitation  Data"  Bulletin. 
Ho  record  In  the  "Cllaatologlcal  Data"  Table  and  the  "Dally  Temperature"  Table  Is  Indicated  by  no  entry. 
Interpolated  values  for  aonthly  precipitation  totals  aay  be  found  In  the  annual  Issue  of  this  publication. 
"    ?JbI""nd'?hf  ItiinSf  Z:"'  ""'='■'"*"<>■'■■  "Evaporation  and  wind"  Table:     "Snowfall  and  Sno.  on  Ground"  Table;     "Dally  Soil  T.aperature" 

+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++    Fastest  observed  one  minute  wind  speed.    This  station  Is  not  equipped  with  automatic  wind  Instruments. 

*  AnoURt  Included  lo  following  measurenent ,  time  distribution  unknown. 

*  ™°uri":teTor?r"jf"rr2u;;dl*„r'""'  '  """"  ^'"""-^  "■°  '»<""••■  ther.o.et.r.  am  exposed  In  a 
//    Gage  Is  equipped  with  a  windshield. 

B    Adjusted  to  a  full  month. 

D    Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  Inch  water  equivalent  to  every  10  Inches  of  new  snowfall. 

"    Z  "if'l'^rtUr^^^^^^^  irjA  i^ntJ"^'*'-  ""'^^^  Temperature"  Table  for  detailed  dally  record.  I>egree 

R    Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  bo  publlHhed  later  in  Hourly  Precipitation  Data.) 
S3    Tills  entry  In  tine  of  observation  column  In  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 
T    Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 
V    Includes  total  for  previous  month. 

General  weather  conditions  in  ths  U.S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  OATA-HATIONAL  SUMMARY,  and  STORM  DATA  all  of 
which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.C.  ' 

information  concerning  the  history  of  changes  In  locations,   elevations,   exposure,   etc..   of  substations  through  1957  may  be  found  In  the  publication  SUBSTATION  HISTORY  for  this  state. 
That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,   Gevernment  Printing  Office,    Washington,   D.   C.   for  40  cents.     Similar  Information  for  regular  Weather  Bureau 
stations  may  be  found  In  the  latest  annual    Issues  of  Local  Cllmatologlcal  Data,   obtained  as  Indicated  above,   price  15  cents. 


eludes  the  Annual  Summary.)     Checks  and  money  orders  should  be  made  payable  to 


USCOMM-WD-Ashevllle,   H.  C.  -  -800 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 

IDAHO 


ASKKVUXI:  1964 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


IDAHO 
MAY  1964 


StaUoD 

Temperature 

Precipitation 

Average 
Maximum 

•  § 
S  M 

*  J 

Average 

<  I  :i.  Normal 

Higheal 

Dale 

i 
J 

* 

Degree  Daye 

No.  ol  Daye 

Tola! 

Departure 
From  NormaJ 

Grealeal  Day 

e 

Snow.  Sleet 

No.  of  Day. 

Max. 

Mln. 

3 

Max.  Depth 
OD  Ground 

o 

.10  or  More 

j    .SO  or  More  1 

1.00  or  More 

•°l 

si 

0  * 

"* 

.°i 

oa 

PANHANDLE  01 

BAYVIEW  MODEL  BASIN 

61.6 

37.1 

49.4 

75 

21 

25 

14 

478 

0 

0 

7 

0 

1,35 

,46 

3 

,0 

0 

0 

0 

BONNERS  FERRY   1  SH 

65. T 

38.6 

52.2 

80 

19 

26 

25 

392 

0 

0 

7 

0 

,98 

• 

,39 

,53 

2 

,0 

0 

1 

0 

CABINET  GORGE 

63.7 

38.2 

51.0 

82 

16 

28 

14 

426 

0 

0 

7 

0 

1,84 

,58 

3 

T 

0 

I 

Q 

COELR  0  AlENE  RS 

66.8 

40.4 

53.6 

- 

1.8 

86 

17. 

30 

14 

349 

0 

0 

2 

0 

,98 

- 

1,46 

,18 

23 

.0 

0 

0 

0 

PCRTHILL 

6S.9 

38.1 

52.0 

2,7 

80 

31 

27 

14 

394 

0 

0 

5 

0 

1,69 

,31 

,70 

2 

.0 

0 

I 

0 

PRIEST  RIVER  EXP  STA 

64. S 

36.5 

50.5 

2,0 

81 

It 

25 

14 

441 

0 

0 

10 

0 

1,17 

,81 

,53 

3 

T 

0 

I 

0 

SAINT  MARIES 

66,3 

38.5 

52.4 

2,8 

85 

16 

30 

25. 

386 

0 

0 

3 

0 

.79 

1,20 

.23 

i 

.0 

0 

0 

0 

5ANDP0INT  EXP  STATION 

63. S 

39.9 

51.7 

2,1 

79 

16 

28 

25. 

405 

0 

0 

6 

0 

1,26 

,79 

,55 

3 

T 

0 

1 

0 

TENSED 

65.0 

36.3 

50.7 

80 

31-1- 

26 

25. 

433 

0 

0 

10 

0 

1,26 

,61 

3 

4.0 

0 

1 

0 

DIVISION 

51.5 

• 

2,7 

1,24 

- 

.61 

.4 

NORTH  CENTRAL 

PRAIRIES  o: 

COTTONWOOD 

61.0 

37.7 

49.4 

79 

16 

25 

23 

477 

0 

0 

11 

0 

1,87 

- 

,78 

,58 

1 

T 

0 

5 

2 

0 

GRANGEV I LLE 

60.8 

37,4 

49.  1 

3,1 

83 

16 

27 

23 

483 

0 

0 

8 

0 

2,20 

1,10 

,71 

1 

5,0 

2 

2 

2 

0 

MOSCOW  U  OF  I 

63.7 

39.5 

51.6 

- 

2,8 

83 

16 

28 

14 

407 

0 

0 

6 

0 

1,27 

- 

,36 

,32 

1 

,0 

0 

6 

0 

0 

NEZPERCE 

60.5 

37,0 

48.8 

3,3 

83 

16 

28 

23 

494 

0 

0 

10 

0 

1,55 

1,20 

,36 

1 

,1 

X 

22. 

0 

0 

potlatch 

66. SM 

36, 8M 

51. 7M 

- 

1,8 

86 

16 

29 

13 

407 

0 

0 

6 

0 

,25 

- 

1.69 

,10 

10 

1 

0 

0 

WINCHESTER  I  SE 

61.0 

34,4 

47.7 

79 

U 

26 

25 

529 

0 

0 

14 

0 

1,21 

,20 

1 

T 

0 

8 

0 

0 

DIVISION 

49,7 

• 

2.7 

1,39 

1.11 

1,0 

NORTH  CENTRAL  CANYONS 
03 

FENN  RANGER  STATION 

65.9 

38,9 

52,4 

91 

17 

34 

26. 

384 

1 

0 

0 

0 

3,33 

,63 

28 

,0 

0 

2 

0 

KOOSKIA 

70,2 

39,1 

54,7 

• 

3,8 

91 

16 

30 

25 

312 

1 

0 

3 

0 

2.1« 

m 

.86 

,67 

2 

•  0 

0 

2 

0 

LEWISTON  WB  AIRPORT 

//R 

69.6 

45,2 

57,4 

- 

1,0 

90 

16 

34 

23 

247 

1 

0 

0 

0 

,27 

• 

1.28 

,10 

22 

,0 

0 

0 

0 

OROFINO 

74.0 

43,3 

58,7 

,9 

98 

16 

33 

25 

221 

4 

0 

0 

0 

1,42 

■ 

,85 

,51 

3 

,0 

0 

1 

0 

RIGCINS  RANGER  STATION 

71.7 

44,7 

58.2 

87 

19* 

32 

23 

225 

0 

0 

1 

0 

1,85 

,23 

,53 

28 

,0 

0 

I 

0 

SLATE  CREEK  RS 

73.3 

41,6 

57.5 

88 

19 

28 

23 

238 

0 

0 

2 

0 

1,28 

,63 

3 

,0 

0 

2 

1 

0 

DIVISION 

56,5 

• 

2,8 

1,72 

• 

,59 

.0 

CENTRAL  MOUNTAINS  0* 

ANDERSON  DAM 

69.2 

40,8 

55,0 

90 

16 

25 

6 

313 

1 

0 

4 

0 

,77 

,20 

7 

,7 

0 

4 

0 

0 

ARROWROCK  DAM 

66.3 

41,5 

53,9 

■ 

2,8 

88 

17 

29 

6 

348 

0 

0 

4 

0 

,88 

• 

,54 

,65 

28 

T 

T 

4. 

2 

1 

0 

ATLANTA  3 

59. 4M 

29. OM 

44. 2M 

79 

20 

19 

6. 

637 

0 

0 

0 

,77 

,20 

28. 

,0 

0 

3 

0 

0 

AVERY  RANGER  STATION 

M 

M 

M 

86 

16 

26 

25 

0 

0 

0 

1.37 

• 

1,04 

,47 

10 

T 

0 

4 

0 

0 

BIG  CREEK  1.  S 

58.2 

ZT.6 

42.9 

79 

16 

19 

23 

677 

0 

0 

27 

0 

1,99 

•  33 

2 

9,0 

Q 

Q 

BUNGALOW  RANGER  STA 

69.  4M 

M 

M 

87 

18 

28 

13 

0 

0 

0 

1,49 

,50 

7 

.0 

0 

5 

1 

0 

BuRKE  2  EnE 

52.1 

30,9 

41.5 

68 

16 

23 

14 

720 

0 

0 

22 

0 

2,17 

,45 

3 

8,0 

56 

3 

8 

0 

0 

CASCADE   1  NW 

61.8 

32,7 

47.3 

83 

16 

25 

23 

543 

0 

0 

18 

0 

.47 

.10 

1 

2.0 

T 

3* 

1 

0 

0 

COBALT 

DEADWOOD  DAM 

61,5 

26,6 

44.  1 

1,2 

81 

16 

19 

6. 

641 

0 

0 

25 

0 

,67 

1,44 

la 

28 

2,0 

13 

3. 

^ 

Q 

Q 

DEER  POINT 

51.9 

33,0 

42.5 

69 

19» 

16 

3. 

692 

0 

2 

14 

0 

3,13 

1.35 

14,5 

50 

2 

5 

2 

1 

DIXIE 

55.2 

25,9 

40,6 

74 

19* 

17 

23 

750 

0 

0 

28 

0 

2,32 

,43 

28 

4,0 

29 

3 

9 

0 

0 

ELK  CITY 

58,4 

31,6 

45,0 

(3 

17 

25 

26 

♦  12 

0 

Q 

22 

0 

2.77 

1.12 

28 

6,0 

7 

4 

8 

1 

I 

ELK  RIVER  1  S 

59,4 

34,6 

47,0 

83 

17 

25 

25 

551 

0 

0 

14 

0 

1,84 

.40 

4 

4,0 

0 

8 

0 

0 

FAIRFIELD  RANGER  STA 

66.8 

34.6 

50.7 

63 

19 

21 

6 

435 

0 

0 

10 

0 

,28 

,12 

28 

,0 

" 

2 

° 

0 

GALENA 

GARDEN  VAtLEY  RS 

71. IM 

35, OM 

53, IM 

- 

1,9 

91 

16 

24 

6 

366 

1 

0 

0 

,53 

• 

1,22 

,24 

28 

T 

0 

2 

0 

0 

GROUSE 

61.3 

28.1 

44,7 

77 

19 

17 

6 

620 

0 

0 

24 

0 

1.79 

,61 

28 

.0 

0 

5 

1 

0 

HAIlEY  RANGER  STATION 

65,  1 

35,5 

49,3 

3,0 

82 

20 

20 

6 

479 

0 

0 

8 

0 

1,12 

,21 

34 

29 

.0 

Q 

3 

Q 

Q 

HEADQUARTERS 

58,3 

32,2 

45,3 

83 

17 

26 

25 

604 

0 

0 

19 

0 

2.52 

,36 

3 

4 

10 

0 

0 

HILL  CITY 

65.6 

34.1 

49.9 

.1 

84 

19 

21 

6 

4'=1 

0 

0 

12 

0 

,77 

- 

,49 

.22 

30. 

.0 

0 

4 

0 

0 

IDAHO  CITY 

66.9 

32.3 

49.6 

2,6 

87 

16 

21 

6 

471 

0 

0 

17 

0 

,86 

1,00 

.27 

2 

.0 

0 

4 

0 

0 

KELLOGG 

62.7 

40.4 

51.6 

* 

3,9 

86 

17 

30 

14 

419 

0 

0 

2 

0 

1,04 

1,37 

.23 

23 

,0 

5 

0 

0 

LOWMAN  3  E 

68.3 

32.5 

50.4 

,0 

88 

16 

24 

6 

444 

0 

0 

15 

0 

,40 

1,51 

.15 

28 

T 

I 

2 

0 

0 

mC  CALL 

59,8 

32.  1 

46.0 

1,1 

78 

16 

21 

2* 

585 

0 

0 

19 

0 

1.02 

m 

1.33 

.52 

5 

5,0 

9 

5 

5 

1 

0 

MOOSE  CREEK  RANCH 

MULLAN  FAA 

58.8 

33.5 

46.2 

78 

19» 

24 

25 

578 

0 

0 

16 

0 

1,79 

.61 

2 

9,9 

2 

3 

7 

1 

0 

NEW  MEADOWS  RANGER  STA 

61  .5M 

32, 2M 

46,9M 

2,6 

85 

17 

20 

23 

560 

0 

0 

20 

0 

1,18 

,  89 

42 

5 

T 

y 

5. 

3 

Q 

Q 

PIERCE 

//R 

56.9 

31,4 

44.2 

77 

19 

25 

25 

640 

0 

0 

21 

0 

2,64 

,45 

4. 

8,5 

15 

4 

9 

0 

0 

POWELL 

57.6 

31.6 

44,6 

78 

21 

28 

26. 

624 

0 

0 

20 

0 

2,23 

,43 

5 

5.0 

4 

3 

9 

0 

0 

STANLEY 

5T.8 

25,9 

41,7 

75 

15 

17 

25 

716 

0 

0 

29 

0 

,77 

,35 

27 

.0 

0 

3 

0 

0 

SUN  VALLEY 

63.0 

28,6 

45,8 

79 

16 

21 

24. 

588 

0 

0 

25 

0 

1,70 

,68 

28 

T 

0 

4 

1 

0 

WALLACE  WOODLAND  PARK 

59,6 

36,1 

47,9 

3,5 

82 

17 

27 

25. 

523 

0 

0 

6 

0 

1.46 

,99 

,35 

3 

.5 

1 

3 

8 

0 

0 

WARREN 

56,1 

24,4 

40,3 

75 

17 

15 

23. 

764 

0 

0 

29 

0 

2,97 

.42 

28. 

17,0 

21 

5 

8 

0 

0 

DIVISION 

46,6 

3,4 

1,47 

,59 

3,2 

SOUTHWESTERN  VALLEYS 
OS 

BOISE  LUCKY  PEAK  DAM 

68.8 

41.5 

55,2 

92 

17 

28 

6 

317 

1 

0 

4 

0 

1,77 

.99 

28 

,0 

0 

3 

2 

0 

BOISE  WB  AIRPORT 

//R 

68.7 

41.4 

55,1 

3,1 

93 

16 

27 

6 

323 

1 

0 

6 

0 

1,76 

,47 

1.03 

27 

4,0 

4 

2 

3 

1 

1 

BRUNEAU 

78. 7M 

41. 3M 

60, OM 

95 

16 

26 

6 

133 

2 

0 

4 

0 

,86 

,49 

27 

,0 

0 

2 

0 

0 

CALDWELL 

73.1 

43.3 

58,2 

,6 

89 

19 

30 

7. 

234 

0 

0 

4 

0 

,60 

,48 

,30 

27 

T 

0 

2 

0 

0 

CAMBRIDGE 

70.0 

15,5 

52.8 

4,9 

86 

16 

22 

5 

374 

0 

0 

13 

0 

,87 

.58 

.35 

1 

,0 

0 

3 

0 

0 

COUNCIL 

69.3 

37. 5M 

S3.4M 

3,2 

86 

17. 

27 

31 

361 

0 

0 

10 

0 

1,40 

,62 

.92 

1 

,0 

0 

4 

1 

0 

DEER  FLAT  DAM 

69.7 

41.9 

55.8 

2,4 

83 

20. 

29 

4. 

281 

0 

0 

4 

0 

,78 

.28 

,35 

27 

,0 

0 

2 

0 

0 

See  Relerence  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 
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j 
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3,7 
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27 

6 
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7 
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2 
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0 
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1 

0 
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59.7 
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28 

6 
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4 
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2 

.0 

0 

3 
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0 
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7*. 8 
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95 

16 

26 

3 
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3 

0 

3 

0 
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.36 

28 

.0 

0 

3 

0 

0 
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88 

16 

2* 

6 
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0 

0 

0 
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- 
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.37 

28 

T 

0 

4 

1 

0 
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39,9 

56.6 

,8 

91 

16 

27 

*. 
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2 

0 

9 

0 

,39 
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.33 

28 

T 

0 

2 

0 

0 
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69.9 
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- 
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88 

20 

23 

* 
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0 

0 

9 

0 

1.08 
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.71 

28 

.3 

T 

2 

3 

1 

0 

75.  1 
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92 

19 

26 

6 

236 

2 

0 

7 

0 
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T 

2 

4 

0 

0 
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93 

16 

31 

3 
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4 
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.0 
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0 
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6 
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.3 
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20 

6 

275 
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1 

I 
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20 
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.0 
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2 

1 
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89 

19 
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0 
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.0 
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1 

1 
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0 
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u  A  f  Ci  TrthJ 
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0 
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I 
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0 

0 

3 

0 
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1 

.0 

0 

5 

2 

0 
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68.1 

*o.o 
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88 

20 
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0 

5 

0 
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29 

.0 

0 

4 

2 

1 
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85 

20 

19 
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0 
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0 

16 

0 

1.54 

•  93 

28 

.0 

0 

9 

1 

0 

MACKAY  RANGER  STATION 

MAY  RANGER   STAT  ION 

67.* 

3*.  3 

51.0 

87 

19 

26 

} 

427 

0 

12 

0 

1.23 

•  36 

3 

•  0 

0 

9 

0 

0 

SALMON 

67.0 

38,7 

52.9 

■ 

1,0 

87 

19 

30 

3 

368 

0 

0 

2 

0 

1.60 

•  22 

•  32 

2* 

•  0 

0 

7 

0 

0 

DIVISION 

50 . 0 

1.6 

1 . 39 

.  14 

•  9 

PLAINS  09 

ABERDEEN  EXP  STATION 

6S.* 

36.3 

50.9 

* 

3,5 

8* 

17 

21 

432 

li 

^ 

1.83 

.92 

•  63 

29 

.0 

Q 

0 

AMERICAN  FALLS   I  5m 

67.1 

*0.6 

53.9 

8* 

19* 

2* 

341 

0 

0 

3 

0 

2.2  7 

.71 

*s 

2 

0 

ARCO  3  NW 

66.2 

33.0 

50.6 

6  3 

1 9 

2' 

1* 

4ll 

0 

0 

12 

0 

1  .4% 
1  .  9  > 

•'J 

28 

.0 

Q 

1 

ashton  I  s 

66.2 

35.7 

50.0 

1,7 

8* 

19 

J* 

0 

12 

2  29 

.80 

.68 

29 

7.9 

6 

3 

0 

0 

69.6 

39,6 

5*. 6 

89 

16 

3«1 

0 

Q 

1  .51 
l9€l 

.09 

.99 

1 

•  0 

0 

1 

0 

tHWTtRa  Or   THt  WQUN  rim 

62.8 

36.* 

*9.6 

80 

19. 

6* 

468 

0 

0 

9 

0 

l.*9 

.y 

28 

- 
•  w 

Q 

1 

0 

DUBOIS  Exp  STATION 

62. S 

37.2 

*9,9 

• 

2,3 

79 

19 

459 

0 

0 

8 

0 

2.99 

1. 11 

.67 

28 

•  0 

0 

2 

0 

FORT   HALL    INDIAN  AQNCY 

63. 9M 

37.  *M 

5 1 ,  7M 

• 

3,* 

89 

16 

0 

0 

0 

1.31 

.17 

1 

T 

0 

I 

1 

0 

MAMER   *  Nw 

67. 6M 

33.3 

51, 5M 

8* 

16 

23 

419 

0 

0 

12 

0 

1.62 

^31 

1 

•0 

0 

1 

0 

MQWE 

69. 7M 

38. 6M 

5*,2M 

88 

19. 

" 

331 

0 

0 

0 

1,31 

.41 

2* 

•  0 

0 

0 

0 

IDAHO  FALLS  2  ESE 

66. 6M 

38, 2M 

52. *M 

83 

19. 

7« 

38* 

0 

0 

0 

1.33 

.*4 

2* 

T 

0 

t 

0 

IDAHO  FALLS  FAA  AP 

66.8 

39.6 

33.2 

^7 

93 

16 

29 

7e 

363 

1 

0 

8 

0 

1.21 

.23 

.60 

I 

•  1 

T 

3 

0 

0 

IDAhc  falls  *2  NN  WB  R 

66. « 

35,5 

51.0 

1.7 

87 

16 

23 

* 

*29 

Q 

Q 

,8* 

.0* 

.24 

2 

* 

0 

0 

IDAHO  FALLS   46   H   WB  R 

63.0 

36.2 

50.6 

2,0 

8* 

19* 

23 

*36 

0 

0 

10 

0 

1,05 

.05 

.65 

28 

T 

T 

3* 

1 

0 

MALTA   I  NE 

68.1 

3*.6 

51.* 

8* 

16 

19 

* 

*15 

0 

0 

12 

0 

2.35 

1.10 

29 

1  .4 

Q 

3 

^ 

POCATELLO  HB  AIRPORT  //R 

67.3 

39.8 

53.6 

1.3 

86 

19. 

- 

3*9 

0 

0 

3 

0 

1.41 

.28 

.61 

1.3 

T 

1 

10 

1 

0 

SAINT  ANTHONY 

63.8 

36,7 

31.3 

8* 

16 

27 

419 

0 

0 

10 

0 

2.10 

.20 

.31 

27 

.0 

0 

2 

0 

SUGAR 

67.1 

33.8 

31.3 

Ul 

8* 

19* 

" 

*• 

414 

0 

e 

11 

0 

1.33 

.38 

31 

T 

0 

0 

0 

DIVISION 

51.8 

1,7 

1.64 

.48 

•  6 

EASTERN  HIGHLANDS  10 

ARBON  2  Nm 

63.3 

35,9 

50.6 

83 

19 

2* 

6 

439 

0 

0 

9 

0 

2.*1 

1.10 

1 

.0 

0 

9 

1 

1 

blackfoot  dam 

61. )M 

31, IM 

*6.2M 

78 

19 

19 

6 

572 

0 

0 

16 

0 

.87 

.** 

1 

1.0 

1 

1 

2 

0 

0 

CONDA 

61. 7M 

32.  9M 

*7.3M 

80 

19. 

18 

6 

540 

0 

0 

0 

l.*2 

.97 

31 

.0 

0 

3 

1 

0 

DRIGGS 

60.* 

35,3 

*7.9 

,0 

79 

19 

21 

3 

523 

0 

0 

7 

0 

1.3* 

.38 

.23 

28* 

T 

0 

8 

0 

0 

GRACE 

IDAHO  FALLS  16  SE 

61.9 

35.3 

*8.6 

81 

19 

23 

7 

901 

0 

0 

1* 

0 

I. 3* 

.48 

1 

9.4 

2 

3* 

4 

0 

0 

Sm  R«l*r«nc«  NotM  FoUowIng  StaUon  Indax 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


IDAHO 
MAY  1964 


SUUon 

Temperature 

Precipitation 

Average 
Maxim  im 

|i 

>■  a 
<2 

Average 

Departure 
From  Norma] 

Wghesl 

o 

a 

S. 

Q 
S 
* 

o 

No.  of  Days 

3 
1- 

Departure 
From  Normal 

Greateal  Day 

e 

a 

Snow.  Sleet 

No.  ol  Days 

Max. 

Mm. 

Total 

Max.  Depth 
on  Ground 

Date 

.10  or  More 

o 

° 

1.00  or  More 

^  , 

si 

OB 

PANHANDLE  01 

BAYviEw  Model  basin 

61«6 

3T.I 

49,4 

75 

25 

14 

478 

0 

0 

7 

0 

1.35 

.46 

3 

.0 

0 

_ 

0 

Q 

BONNERS  FERRY   I  SW 

65.7 

36.6 

52.2 

80 

19 

26 

25 

392 

0 

Q 

7 

0 

.98 

.39 

.53 

2 

.0 

0 

J 

1 

0 

CABINET  00R6E 

63.7 

36a  2 

51.0 

82 

16 

28 

1^ 

426 

0 

0 

7 

0 

1.84 

.58 

3 

T 

0 

1 

0 

COEUR  0  ALENE  RS 

66. e 

40.4 

S3.6 

1*6 

86 

17« 

30 

14 

349 

0 

Q 

2 

0 

.58 

1.46 

.18 

23 

.0 

0 

3 

0 

0 

PORTHILL 

6S.9 

36.1 

52.0 

- 

2.7 

80 

31 

27 

14 

394 

0 

Q 

5 

0 

1.69 

.31 

.70 

2 

.0 

0 

* 

1 

0 

PRIEST  RIVER  EXP  STA 

64. S 

_  _ 

50.5 

2.D 

81 

16 

25 

14 

441 

0 

0 

10 

0 

1,37 

.81 

.53 

3 

T 

0 

I 

0 

SAINT  MARIES 

66.3 

52.4 

2,8 

85 

16 

30 

25* 

386 

0 

0 

3 

0 

.  79 

1.20 

.23 

3 

.0 

0 

0 

0 

5ANDP0INT  Exp  STATION 

63. S 

39»  9 

5 1 »  7 

2.1 

79 

16 

28 

0 

0 

6 

0 

1.26 

3 

T 

Q 

1 

TENSED 

65.0 

36,3 

50.7 

80 

3H- 

26 

25* 

433 

0 

0 

10 

0 

1.26 

!61 

3 

4.0 

0 

5 

1 

0 

DIVISION 

51.5 

• 

2.7 

1.24 

.61 

• 

NORTH  CENTRAL 

PRAIRIES  02 

COTTONWOOD 

61.0 

49.4 

79 

16 

25 

23 

477 

0 

0 

1 1 

0 

1.87 

.78 

.58 

1 

T 

0 

5 

2 

0 

grangeville 

60.8 

49.1 

3,1 

83 

16 

27 

23 

483 

0 

Q 

g 

0 

2.20 

1.10 

.71 

1 

5.0 

2 

2 

6 

2 

0 

MOSCOW  U  Of  I 

63.7 

39 1 S 

51.6 

2.8 

83 

16 

28 

407 

0 

0 

6 

0 

1 .  27 

.36 

.32 

.0 

0 

6 

0 

0 

NEZPERCE 

60.5 

37  »  0 

46.8 

3.3 

83 

16 

28 

23 

0 

0 

10 

0 

1 .  55 

1.20 

.36 

1 

.1 

T 

22* 

6 

0 

0 

POTLATCH 

66. 5M 

36»BM 

51. 7M 

1.8 

86 

16 

29 

j3 

407 

0 

0 

6 

0 

.25 

1.69 

.10 

10 

1 

0 

0 

WINCHESTER  1  SE 

61.0 

3«,« 

47,7 

79 

16 

26 

25 

529 

0 

0 

14 

0 

1.21 

.20 

1 

7 

Q 

0 

0 

Q 

DIVISION 

49«  7 

* 

• 

1.39 

1.11 
i  .  i  & 

t  .  n 

lev 

NORTH  CENTRAL  CANYONS 
03 

FENN  RANGER  STATION 

65.9 

36.9 

_  _ 

. 

3^ 

26* 

384 

1 

0 

0 

0 

3.33 

.63 

28 

0 

Q 

2 

g 

KOOSK I A 

70.2 

39«  I 

* 

_  . 

91 

16 

25 

312 

1 

0 

3 

0 

2.19 

86 

,67 

2 

Q 

2 

LEWI5T0N  MB  AIRPORT 

//R 

69.6 

♦5  •  2 

57*4 

1 .0 

90 

34 

23 

247 

1 

0 

0 

0 

.27 

1.28 

.10 

22 

0 

Q 

0 

Q 

OROFINO 

74.0 

43  3 

58,7 

.9 

98 

16 

33 

23 

221 

^ 

Q 

0 

Q 

1 .42 

.85 

.51 

3 

.0 

0 

1 

0 

RI6GINS  RANGER  STATION 

71.7 

44»  7 

58,2 

87 

19* 

32 

2  3 

225 

Q 

1 

0 

1.85 

• 

.23 

.53 

28 

.0 

0 

1 

0 

SLATE  CREEK  RS 

7  3.3 

AU6 

57,5 

_ 

19 

yn 

23 

238 

0 

Q 

2 

0 

1.28 

.63 

3 

.0 

- 

1 

0 

DIVISION 

56,5 

2  8 
* 

59 

* 

eO 

CENTRAL  MOUNTAINS  0* 

ANDERSON  DAM 

69.2 

40*8 

00 

1  6 

6 

313 

I 

Q 

0 

.77 

20 

7 

• 

* 

0 

- 

ARROwROCK  DAM 

66.3 

4 1 »  5 

• 

* 

_  - 

2.0 

25 

* 

0 

0 

4 

0 

«88 

54 

28 

T 

T 

4* 

1 

ATLANTA  3 

59. 4M 

29*0M 

44,  2M 

79 

20 

19 

6* 

0 

0 

0 

.20 

.  0 

0 

3 

0 

0 

AVERY  RANGER  STATION 

M 

M 

86 

16 

26 

23 

0 

Q 

Q 

1.  37 

1.04 

.47 

10 

T 

0 

4 

0 

0 

BIG  CREEK  I  S 

58.2 

27*6 

42,9 

79 

16 

19 

23 

677 

Q 

Q 

27 

0 

1.99 

.33 

2 

8.0 

8 

3 

8 

0 

0 

BUNGALOW  RANGER  STA 

69.4M 

M 

M 

87 

1 8 

28 

13 

0 

g 

1.49 

.50 

7 

*0 

0 

5 

1 

0 

burke  z  ene 

52.1 

30  ■  9 

41.5 

68 

16 

23 

14 

720 

0 

0 

22 

0 

2.17 

.45 

3 

8.0 

56 

8 

0 

0 

CASCADE  1  NW 

61.8 

32  7 

47,3 

83 

16 

25 

23 

543 

0 

0 

18 

0 

.47 

.  10 

1 

2.0 

T 

3* 

1 

0 

0 

COBALT 

DEADMOOD  DAM 

61.5 

26 

• 

44,1 

- 

1.2 

81 

16 

19 

6* 

641 

0 

25 

Q 

67 

* 

- 

1.44 

.19 

28 

2.0 

13 

3* 

4 

0 

0 

DEER  POINT 

51.9 

33.0 

42,5 

69 

19* 

16 

3* 

692 

Q 

2 

Q 

3.13 

1.35 

I 

14,5 

50 

2 

5 

2 

1 

DIXIE 

55.2 

25  •  9 

40,6 

74 

19e 

17 

23 

750 

0 

0 

28 

0 

2  «  32 

.43 

4.0 

29 

3 

9 

0 

0 

Elk  CITY 

58.4 

31*6 

48.0 

63 

IT 

25 

612 

0 

0 

22 

0 

2.77 

1.12 

6.0 

7 

4 

8 

1 

1 

ELK  RIVER  I  5 

59.4 

34.6 

47.0 

83 

IT 

25 

23 

551 

Q 

i* 

Q 

1.84 

.40 

4.0 

0 

8 

0 

0 

FAIRFIELD  RANGER  STA 

66.8 

34 . 6 

50.7 

83 

19 

21 

6 

435 

0 

0 

10 

0 

.28 

.12 

28 

.0 

0 

2 

0 

0 

GALENA 

GARDEN  vAlLEY  RS 

71.  IM 

35  aOM 

53.  IM 

1.9 

91 

16 

24 

6 

366 

1 

0 

0 

.93 

1.22 

.24 

28 

T 

0 

2 

Q 

0 

GROUSE 

61.3 

26t  1 

44.7 

77 

19 

17 

6 

620 

0 

0 

24 

0 

1.79 

.61 

28 

.0 

0 

5 

0 

HAILEY  RANGER  STATION 

63.1 

35  «  5 

49.3 

- 

3,0 

82 

20 

20 

6 

479 

0 

6 

0 

1*12 

• 

.21 

.34 

29 

.0 

0 

3 

0 

0 

HEADQUARTERS 

58.3 

32.2 

45.3 

83 

17 

26 

25 

604 

Q 

Q 

19 

2.52 

.36 

3 

4 

4 

10 

0 

0 

HILL  CITY 

65.6 

34.1 

49.9 

- 

.1 

84 

19 

21 

6 

451 

0 

0 

12 

0 

.77 

.49 

.22 

30* 

.0 

0 

4 

0 

0 

IDAHO  CITY 

66.9 

32.3 

49.6 

2,6 

87 

16 

21 

6 

47  1 

0 

0 

17 

0 

•  86 

1.00 

.  27 

2 

.0 

0 

4 

0 

0 

KELLOGG 

62.7 

51.6 

3.5 

86 

17 

30 

14 

419 

0 

0 

2 

0 

1 .04 

• 

1.37 

.23 

23 

.0 

0 

5 

0 

0 

LOWMAN  3  E 

68.3 

32.5 

50.4 

.  0 

68 

16 

24 

6 

0 

0 

15 

0 

.40 

• 

1.51 

.15 

26 

T 

0 

2 

0 

0 

mc  call 

59.8 

32.1 

46  .  0 

• 

1.1 

78 

16 

21 

2* 

585 

0 

0 

19 

0 

1.02 

• 

1.33 

.52 

5 

5.0 

5 

5 

5 

1 

0 

unAcc  roPtw  DAM^u 
nuubc    ^KCt^.  HAn^M 

MULLAN  FAA 

58.8 

33,5 

46.2 

78 

19* 

24 

25 

578 

Q 

g 

16 

1.79 

.61 

2 

9.9 

2 

3 

7 

1 

0 

NEW  MEADOWS  RANGER  STA 

61. 5M 

32. 2M 

46. 9M 

• 

2.6 

85 

IT 

20 

23 

560 

Q 

Q 

1.18 

• 

.89 

.42 

5 

T 

T 

5* 

3 

0 

0 

PIERCE 

//R 

56.9 

44.  2 

77 

19 

25 

Q 

2 1 

Q 

2  .64 

.45 

4* 

8.5 

15 

4 

9 

Q 

0 

POWELL 

57.6 

3U6 

44.6 

78 

21 

28 

26* 

624 

Q 

20 

Q 

2.23 

.43 

5 

5.0 

4 

3 

9 

Q 

0 

STANLEY 

57. 8 

25.5 

41.7 

75 

15 

17 

25 

716 

0 

0 

29 

0 

•  77 

.35 

27 

.0 

0 

3 

0 

0 

SUN  VALLEY 

63.0 

28  6 

45.8 

79 

16 

21 

588 

0 

0 

25 

0 

1.70 

.68 

28 

T 

0 

4 

1 

0 

WALLACE  WOODLAND  PARK 

59.6 

47,9 

3.5 

82 

17 

27 

25* 

0 

0 

6 

0 

1 .46 

.99 

.35 

.5 

1 

3 

8 

0 

0 

WARREN 

56.1 

24^4 

40,3 

75 

17 

15 

23* 

764 

0 

0 

29 

0 

2.97 

.42 

28* 

IT.O 

21 

5 

8 

g 

0 

DIVISION 

46,6 

3.4 

1.47 

.59 

3.2 

SOUTHWESTERN  VALLEYS 
OS 

BOISE  LUCKY  PEAK  DAM 

68.6 

41.5 

55,2 

92 

17 

28 

6 

317 

1 

0 

4 

0 

1.77 

.99 

28 

.0 

0 

3 

2 

0 

BOISE  WB  AIRPORT 

//R 

68.7 

41.4 

65.1 

3.1 

93 

16 

27 

6 

323 

1 

0 

6 

0 

1.76 

.47 

1.03 

27 

4.0 

4 

2 

3 

1 

1 

BRUNEAU 

78. 7M 

41. 3M 

60. OM 

95 

16 

26 

6 

133 

2 

0 

4 

0 

.86 

.49 

27 

.0 

0 

2 

0 

0 

CALDWELL 

73.1 

43.3 

58.2 

.6 

89 

19 

30 

7* 

234 

0 

0 

4 

0 

.60 

.48 

.30 

27 

T 

0 

2 

0 

0 

CAMBRIDGE 

70.0 

35.5 

52.8 

4.5 

86 

16 

22 

5 

374 

0 

0 

13 

0 

.87 

.58 

.35 

1 

.0 

0 

3 

0 

0 

COUNCIL 

69.3 

37. 5M 

53. 4M 

3.2 

86 

17* 

27 

31 

361 

0 

0 

10 

0 

1.40 

.62 

.92 

1 

.0 

0 

4 

1 

0 

DEER  FLAT  DAM 

69.7 

41,9 

55.8 

2.4 

83 

20* 

29 

4* 

281 

0 

0 

4 

0 

.78 

.28 

.35 

27 

.0 

0 

2 

0 

0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


Continued 


SUIlOD 

Temperature 

PredpilaUon 

.  a 

i| 
<s 

Aver.go 

• 

> 
< 

|z 

ll 

1 

ji 

s 

a 
•I 

a 

• 

ft 

SI 

• 

Q 

{ 

& 
& 

No.  ol  D*y« 

1 

!^ 
II 

a 
1 

J 

* 

& 

Saow,  Sl**1 

No.  of  Day* 

Mu. 

Mln. 

1 
H 

If 
Z  3 

• 

a 

J 

z 

8 

J 

i 

8 

IXOorMon 

s : 

S3 

n 

si 

'1 

«i 

.'1 

emmett  z  e 

T3.0 

38,5 

55. 

8 

3,7 

88 

19« 

27 

6 

291 

0 

0 

7 

0 

1,69 

•  17 

.68 

2 

.0 

0 

9 

1 

0 

slEnns  ferry 

TT.l 

62,2 

59, 

7 

95 

20« 

28 

6 

193 

* 

0 

3 

0 

.96 

• 

.1* 

.19 

2 

.0 

0 

3 

0 

0 

GRAND  VIEm   3  WNN 

7*. 8 

62.1 

58. 

5 

2,3 

95 

16 

26 

3 

221 

3 

0 

3 

0 

.79 

.30 

.36 

28 

.0 

0 

3 

0 

0 

HUN*  2  NNE 

70»9M 

38, SM 

5*. 

7M 

2,9 

88 

16 

26 

6 

315 

0 

0 

0 

.  99 

- 

.*2 

•  57 

28 

T 

0 

* 

1 

0 

MOUNTAIN  HOME   1  SE 

73. 3 

39,9 

56, 

6 

,8 

91 

16 

27 

276 

2 

0 

9 

0 

.59 

.*3 

.33 

28 

T 

0 

2 

0 

0 

OLA  »  S 

PARMA  EXPERIMENT  STA 

69.9 

38,6 

56, 

2 

- 

6,6 

88 

20 

29 

4 

339 

0 

0 

9 

0 

1.08 

.0* 

•  71 

28 

.9 

T 

2 

1 

1 

0 

PAYETTE 

7S.  I 

60,  3 

57, 

7 

• 

1,8 

92 

19 

26 

6 

238 

2 

0 

7 

0 

.99 

.09 

.68 

28 

1.0 

T 

2 

* 

0 

0 

SWAN  FALLS  POWER  MOUSE 

76.S 

66,9 

61 . 

7 

99 

16 

31 

3 

196 

* 

0 

1 

0 

1,16 

.9* 

28 

.0 

0 

* 

1 

0 

wEISER  2  SE 

72. S 

60,  3 

56, 

* 

• 

3,7 

88 

19 

29 

6 

270 

0 

0 

* 

0 

.99 

.0* 

.3* 

27 

.0 

0 

1 

0 

0 

CIVISION 

56, 

6 

2.2 

1.03 

.19 

.3 

SOUTHWESTERN 

HIGHLANDS  06 

SRASMERE 

65.7M 

36, OM 

*9, 

9M 

89 

19 

20 

6 

662 

0 

0 

10 

0 

1 139 

.*1 

2 

.0 

0 

9 

0 

0 

HOLL I  STEP 

6t.2 

38,5 

53, 

6 

,9 

87 

19 

22 

6 

366 

0 

6 

0 

lt91 

,28 

.65 

29 

•  0 

0 

* 

1 

0 

REYNOLDS 

66.6 

36,5 

51, 

5 

85 

16 

22 

3 

*19 

0 

0 

10 

0 

•  T7 

.  5* 

27 

•  0 

0 

2 

1 

0 

THREE  CREEH 

6S.4 

31,5 

*8, 

5 

86 

19 

17 

* 

909 

0 

0 

17 

0 

2.07 

l.*2 

28 

1^0 

0 

3 

1 

1 

TRIANGLE  RANCH 

DIVISION 

50, 

8 

1.8 

l»*3 

■ 

,01 

•  3 

CENTRAL  PLAINS  0' 

BLISS 

72. S 

60.3 

56, 

* 

91 

19 

20 

279 

2 

0 

9 

0 

U31 

.*3 

1.1* 

10 

T 

0 

1 

1 

burley 

70.1 

62.6 

56, 

* 

,5 

89 

20 

2T 

289 

0 

0 

9 

0 

2*08 

1.21 

1.07 

29 

.0 

0 

2 

1 

BURlEY  FAA  AIRPORT 

67.3 

39,* 

53, 

* 

89 

19 

22 

399 

0 

0 

6 

0 

1«79 

1.21 

29 

.0 

0 

1 

1 

CASTlEFORD  2  N 

71,6 

38.  3 

5*. 

9 

99 

19. 

327 

3 

0 

9 

0 

•  84 

.10 

28 

.2 

0 

0 

0 

MA2ELT0N 

70.7 

38,7 

56, 

7 

2,3 

89 

19 

318 

0 

0 

5 

0 

1«39 

.26 

.67 

30 

T 

0 

1 

0 

JEROME 

72.0 

60,6 

56. 

3 

1,1 

91 

19 

I 

280 

2 

0 

5 

0 

.70 

• 

.17 

.68 

29 

1.0 

0 

I 

0 

0 

MINIDOKA  0AM 

67.1 

*0,* 

8 

82 

20* 

3*6 

0 

0 

3 

0 

2.44 

.82 

1 

.0 

0 

2 

0 

PAUL    I  ENE 

68.1 

*0,0 

5*1 

1 

88 

20 

3*3 

0 

0 

5 

0 

2.92 

1.29 

29 

•  0 

0 

2 

1 

PICABO 

66.1 

3*. 5 

50, 

3 

89 

20 

19 

6* 

♦  90 

0 

0 

9 

0 

1.28 

.38 

30 

.9 

0 

9 

0 

0 

RICHFIELD 

68. B 

36,0 

52, 

* 

86 

19 

0 

0 

9 

0 

.49 

,20 

.  39 

30 

•  0 

0 

0 

0 

RUPERT   13  NNE 

67.7 

36.2 

52. 

0 

87 

19 

0 

0 

8 

0 

1 .69 

•J' 

•  0 

1 

0 

SHOSHONE   1  WNW 

72.6M 

37. 7M 

55, 

2M 

,7 

93 

16 

1 

* 

315 

6 

0 

0 

* '3 

,62 

•  16 

»n 

.0 

Q 

Q 

0 

TWiN  FALLS  2  NNE 

68.3 

*1.7 

65. 

0 

• 

2,* 

91 

20 

1 

*• 

317 

1 

0 

♦ 

0 

1 .29 

,29 

•  76 

29 

T 

0 

3 

1 

0 

Twin  FALLS  3  SE 

69.  S 

2 

1,3 

20 

J* 

311 

1 

0 

9 

0 

1  .  Jo 

,28 

29 

T 

0 

3 

1 

Q 

TWIN  FALLS  WBASO 

67,6 

60,5 

5*! 

1 

89 

20 

29 

1*6 

0 

0 

4 

0 

1.06 

1*0 

29 

T 

T 

2 

' 

1 

0 

DIVISION 

56, 

3 

• 

1,9 

1*16 

,61 

•  1 

NORTHEASTERN  VALLEYS 

oe 

CHALLIS 

67.2 

39,2 

53. 

2 

,3 

1  a 

398 

0 

0 

1 

0 

1.23 

,12 

. 

28 

.0 

0 

9 

1 

0 

CHILLY  BARTON  FLAT 

63.3 

29,2 

*6, 

3 

78 

19 

17 

9 

976 

0 

0 

29 

0 

1.69 

.44 

9 

1.8 

T 

11* 

9 

0 

0 

DUBOIS  3^  W 

60.9 

32.8 

*6. 

9 

T8 

19 

22 

6* 

999 

0 

1 

IB 

0 

1.10 

•  94 

28 

•  0 

0 

6 

I 

0 

GIBeONSVlLLE 

66.8 

33,9 

*9. 

* 

86 

19 

28 

23* 

♦79 

0 

0 

16 

0 

1,9* 

.'9 

28 

•  0 

c 

1 

1 

0 

MACKAY  RANGER  STATION 

MAY  RANGER  STATION 

67.* 

3*, 5 

51. 

0 

87 

19 

26 

3 

♦  27 

^ 

0 

12 

0 

1.23 

•  34 

9 

•  0 

0 

9 

0 

0 

SALMON 

67.0 

38,7 

52. 

9 

■ 

1,0 

87 

19 

30 

3 

368 

0 

0 

2 

0 

1.60 

,22 

.92 

26 

•  0 

0 

7 

0 

0 

DIVISION 

50 

0 

1.6 

1 . 39 

.  1* 

.9 

UPPER  SNAKE  RIVER 

PLAINS  09 

ABERDEEN  EXP  STATION 

6S.6 

36,3 

50, 

9 

• 

3,9 

86 

17 

21 

6 

632 

0 

0 

1 1 

0 

1.83 

,92 

•  43 

29 

*n 

Q 

6 

Q 

0 

AMERICAN  FALLS   1  SW 

67,  1 

60,6 

53. 

9 

86 

19* 

•* 

361 

0 

0 

9 

0 

2.27 

•  71 

26 

*A 

' 

2 

0 

ARCO  3  NW 

66.2 

35,0 

50. 

6 

83 

19 

1' 

*• 

■ 

0 

0 

12 

0 

1*91 

* 

28 

.0 

Q 

9 

1 

0 

ASHTON   I  S 

66.2 

35,7 

50, 

0 

1,7 

•6 

19 

•* 

* 

698 

0 

0 

12 

0 

2.29 

,80 

•  48 

^? 

7,9 

6 

1 

7 

0 

0 

BLACKFOOT  2  SSW 

69,6 

39,6 

5*, 

6 

89 

16 

26 

* 

321 

0 

0 

4 

0 

1*21 

.09 

.99 

1 

•  0 

0 

I 

1 

0 

CRATERS  OF   THE  MOON  NM 

62.8 

36,* 

*9. 

6 

80 

19* 

22 

6* 

*68 

0 

0 

9 

0 

1.68 

.T8 

28 

.0 

^ 

1 

0 

DUBOIS  EXP  STATION 

62. S 

37,2 

*9, 

9 

2,3 

79 

19 

2* 

699 

0 

0 

8 

0 

2.91 

1.11 

.67 

28 

.0 

0 

7 

2 

0 

FORT  HALL   INDIA*!  AGNCY 

65. 9M 

37,  *M 

51. 

7M 

• 

3.* 

89 

16 

*07 

0 

0 

0 

1.31 

.17 

•  67 

1 

T 

0 

9 

1 

0 

HAMER  *  Nw 

67. 6M 

35,3 

51. 

5M 

86 

16 

23 

*19 

0 

0 

12 

0 

1,62 

.51 

1 

•  0 

0 

9 

1 

0 

HOWE 

69.  7M 

38, 6M 

5*. 

2M 

88 

19. 

" 

* 

391 

0 

0 

0 

1,11 

.61 

26 

•  0 

0 

9 

0 

Q 

IDAHO  FALLS  2  ESE 

66. 6M 

38. 2M 

52, 

6M 

89 

19. 

7* 

986 

0 

0 

0 

1.19 

.6* 

29 

T 

0 

1 

I 

0 

IDAHO  FALLS  FAA  AP 

66,8 

39,6 

53, 

2 

,7 

93 

16 

29 

7* 

369 

1 

0 

8 

0 

1.21 

.21 

.♦0 

1 

.  1 

T 

1 

3 

0 

0 

IDAHO  FALLS  42  NW  WB  R 

66.4 

35,5 

51, 

0 

1,7 

87 

16 

29 

* 

*29 

1 1 

Q 

.86 

•  0* 

•  2* 

2 

* 

0 

0 

IDAHO  FALLS  <>6  W  WB  R 

6S.0 

36,2 

50. 

6 

2,0 

86 

19* 

23 

*36 

0 

0 

10 

0 

1.09 

.09 

•  65 

28 

T 

T 

1* 

2 

1 

0 

MALTA   I  NE 

68.1 

3*, 6 

51. 

* 

86 

16 

19 

*19 

0 

0 

12 

0 

2.99 

1^10 

29 

I  •  ' 

Q 

3 

3 

1 

POCATELLO  WB  AIRPORT  //R 

67.3 

39,8 

53, 

6 

1,9 

86 

19* 

3*9 

0 

0 

9 

0 

1  .♦I 

.28 

•  61 

1.9 

T 

1 

* 

1 

0 

SAINT  ANTHONY 

6B,8 

36.7 

51. 

3 

8* 

16 

} 

♦  19 

0 

0 

10 

0 

2.90 

.91 

27 

.0 

0 

10 

2 

0 

SUGAR 

67,1 

35.8 

51, 

5 

1.1 

86 

19* 

6* 

*1* 

0 

0 

11 

0 

1.19 

.20 

.18 

11 

T 

0 

6 

0 

0 

DIVISION 

51, 

8 

1.7 

1,6* 

.68 

.6 
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ARBON  2  Nw 

6S,] 

3J.9 

50, 

6 

(3 

19 

26 

6 

619 

0 

0 

9 

0 

2.61 

1.10 

1 

.0 

0 

9 

1 

1 

BLACKFOOT  DAM 

61, 3M 

31, IM 

*6, 

2M 

78 

It 

19 

6 

572 

0 

0 

16 

0 

.87 

.69 

1 

1.0 

1 

1 

2 

0 

0 

CONDA 

61, 7M 

32.  9M 

*7, 

SM 

80 

19. 

18 

6 

9*0 

0 

0 

0 

1.62 

.*7 

II 

.0 

0 

1 

1 

0 

DRIGGS 

60,* 

35,3 

*7, 

9 

,0 

79 

19 

21 

9 

529 

0 

0 

7 

0 

l.M 

.38 

.23 

28* 

T 

0 

8 

0 

0 

GRACE 

IDAHO  FALLS  16  SE 

61,9 

35,3 

68, 

* 

81 

19 

23 

7 

901 

0 

0 

16 

0 

1.16 

.*8 

1 

9.6 

2 

1* 

♦ 

0 

0 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


MAY  1964 

Conttnued  


StatloQ 

Temperature 

Precipitation 

Average 

a 
» 1 

<s 

Average 

Departure 

1 

§ 

1 

s 

a 

Lowest 

Dale 

Degree  Days 

No.  of  Day 

Total 

Departure 
From  NonnaJ 

Greatest  Day 

e 

a 

Snow.  Sleet 

No.  of  Days 

Max. 

MIn. 

1 

Max.  Depth 
oo  Ground 

Date 

.10  or  More 

1    .50  or  More  1 

1.00  ot  More 

SS 

s5 

I SLAND  PARK  0AM 

57.9 

27.9 

<>2.9 

78 

19 

16 

5 

677 

0 

0 

23 

0 

2.96 

.74 

3 

11,0 

30 

3 

8 

2 

0 

KILGORE 

S8.2 

30.6 

75 

19 

17 

5 

631 

0 

0 

19 

0 

1.90 

.43 

28 

3.0 

9 

3 

6 

0 

0 

LIFTON  PUMPING  STATION 

62. <> 

36.3 

!><),'> 

I  •B 

78 

20* 

20 

4 

476 

0 

0 

9 

0 

1.11 

.  .05 

.47 

27 

.0 

0 

2 

0 

0 

MALAO 

67.* 

39. B 

53.6 

U  1 

84 

16 

25 

4 

350 

Q 

Q 

if 

0 

2,35 

.97 

.89 

1 

,0 

0 

5 

2 

0 

MALAD  CITy  FAA  Ap 

68. S 

38.* 

53.5 

85 

20 

23 

4 

3S4 

0 

0 

6 

0 

1,99 

.80 

1 

T 

T 

5 

4 

2 

0 

MC  CAMMON 

68. 6M 

36. 9M 

52. 8M 

84 

19 

28 

4 

371 

0 

0 

5 

0 

2.92 

1.33 

4 

T 

0 

6 

2 

1 

montpelier  ranger  sta 

64.0 

33  S 

<i8.8 

17 

82 

2  J 

18 

4 

496 

0 

0 

12 

0 

1,78 

,34 

.41 

3^ 

T 

T 

5* 

6 

0 

0 

OAKLEY 

«8.8 

39.6 

54.2 

.8 

86 

19 

23 

6 

332 

0 

0 

6 

0 

2.91 

1,54 

1,40 

29 

T 

0 

7 

1 

I 

rALl3'*wt3  UAM 

6<>.0 

37.* 

50.7 

83 

19 

25 

7« 

435 

0 

0 

7 

0 

2.10 

.58 

27 

6,0 

6 

3 

8 

1 

0 

PRESTON  2  SE 

66.3 

39.7 

53.0 

US 

84 

20» 

25 

4 

367 

0 

0 

5 

0 

2.58 

.83 

.45 

29 

T 

T 

5 

8 

0 

0 

STREVELL 

6S.2M 

36. S 

50, 9M 

83 

20 

19 

4 

433 

0 

0 

7 

0 

2.94 

1.24 

1 

5.0 

4 

1 

5 

2 

1 

SWAN  VALLEY  1  M 

TETONIA  ExP  STATION 

56. m 

31. OM 

78 

21+ 

18 

18 

621 

0 

0 

0 

1.28 

.62 

27 

.0 

0 

5 

1 

0 

WAYAN 

DIVISION 

49.3 

1»4 

2,05 

.41 

1.8 

TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 
Highest  Temperature:         98°  on  the  16th  at  Orof  ino 

Lowest  Temperature:         15°  on  the  6th  at  Blackfoot  Dam  and  on  the  23+  at  Warren 

Greatest  Total  Precipitation:       3.33  inches  at  Fenn  Ranger  Station 
Least  Total  Precipitation:  0.25  Inch  at  Potlatch 

Greatest  One-Day  Precipitation:      1.42  inches  on  the  28th  at  Three  Creek 
Greatest  Reported  Total  Snowfall:       17.0  inches  at  Warren 

Greatest  Reported  Depth  of  Snow  on  Ground:      56  Inches  on  the  3d  at  Burke  2  EST 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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1  I 

^  1 

3 

*  1 

5  1 

6 

^  1 
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9 

10  I 
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12 
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19 

20  I  21 
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23| 

24 

25] 

26| 

27 

28| 

29| 

30 

31 

U39 

•  10 

.66 

•02 

•  U 

T 

.20 

7 

•  09 

7 

.06 

,26 

,01 

•  01 

■  98 

,5J 

•  29 

•  1  1 

.02 

I 

• 

1  tS* 

•  18 

,  JT 

.98 

•  12 

.14 

J 
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T 

,02 
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__ 

• 
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• 

•  9a 

•  09 

T 

.12 

•  02 

.03 

18 

09 

1 ,64 

,T0 

.22 

.21 

.09 

•  18 

.01 

* 

.09 

,09 

.93 

•  0) 

.16 

.18 

.06 

.09 

.02 

7  .12 

.03 

.01 

T 

T 

.06 

,23 

.IT 

•  08 

.01 

.02 

.13 

.09 

T 

1,26 

.09 

.IS 

.59 

.IT 

T 

7 

•  10 

.06 

7  .01 

.09 

.04 

T 

T 

• 

l.2» 

ItST 

.98 

•  19 

•  10 

•  03 

•  03 

•  02 

.07 

•  09 

T 

•  07 

.99 

•  28  • 

2.20 

.71 

,98 

,09 

.04 

.12 

T 

.03 

•  28 

•  1 2 

,0] 

.29 

U2T 

■  32 

.1* 

.21 

•  04 

.06 

.14 

.02 

.13 

.04 

.16 

•  01 

1.59 

.36 

.10 

•  39 

.06 

.06 

•  09 

T 

7 

.06 

T 

.12 

7  7 

.18 

.  16 

•  OT 

• 

•  29 

,03 

•  QT 

•  10 

1.21 

.20 

•  19 

.19 

•  10 

•  09 

.09 

T 

.10 

•  19 

.16 

.03 

7 

•  10 

•01 

T 

^•39 

.12 

•  39 

.23 

.33 

,02 

,03 

.02 

.16 

.90 

7 

.06  .03 

.03 

,97 

.69 

•  02 

■ 

1  .03 

.1* 

,33 

•  29 

•  26 

•  IT 

.06 

T 

X 

.09 

.25 

X 

•09 

2.19 

.19 

,6T 

.5' 

.09 

.19 
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.06 

^08 

7 

!o9 
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•  ZT 

.2T 

.06 

T 

T 

.02 

T 

T 

7 

T 

7 

7 

7 
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• 

1  .*2 

.  39 

,0* 

.91 

.  IT 
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.07 

•02 

1.99 
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.20 

•  33 

•  19 

X 

X 

•  08 

7 

7 

T 

•0* 

•  9> 

1.28 

.06 

.02 

•  63 

•  03 

T 

.06 

T 

7  .08 

.06 

7 

T 

•ot 

T 

.16 

,06 

.02 

.  20 

. 

01 

•  * 

- 

.88 

•  It 

•  01 

T 

.02 

T 

•  DZ 

•  0 

• 

.19 

,0T 

,03 

•  02 

•  03 

•  03 

2C 

*20 

ll3T 

•  19 

.34 

•  09 

.02 

T 

•  4T 

.06 

•  06 

.03 

.22 

T 

1.99 

.16 

•  33 

,1* 

•  09 

.18 

•02 

•  09 

•  06 

.18 

7 

.09 

.03 

T 

.25 

.10 

•  01 

.01 

.10  ! 

l.»9 

.50 

•  *9 

•  11 

.03 

.06 

.08 

.10 

T 

•  19 

• 

2. IT 

.16 

•  *3 

.49 

•  IT 

.09 

T 

,02 

•  20 

.16 

06 

.17 

.21 

•  OT 

•  06 

,67 

.10 

,09 

•  06 

•  01 

.04 

X 

,03 

X 

•  09 

•01  • 

.63 

T 

.12 

.09 

T 

.01 

T 

T 

•  61 

T  • 

.67 

.12 

,  12 

T 

.06 

X 

T 

•  10 

•  04 

T 

X 

.19 

X 

■  04 

X  , 

3.  13 

1.39 

.02 

.03 

•  05 

,20 

T 

.90 

.99 

.29 

X 

2.  32 

,27 

,22 

•  39 

•  06 

T 

.  12 

X 

.19 

T 

•  09 

.41 

•  *9 

.04 

■  10  ■ 

2." 

.03 

.32 

.21 

.07 

.11 

•  03 

.01 

.01 

.08 

.29 

.11 

ill 

.27 

U12 

•  01 

•  03  • 

1.86 

.09 

.10 

.16 

.40 

.11 

T 

T 

.12 

.02 

.39 

.13 

7 

7 

•  39 

T 

•  01 

T 

• 

.28 

7 

T 

•  02 

.11 

•  12 

•  09 

T 

T  , 

.03 

,05 

,12 

,02 

.01 

.0] 

•  09 

.24 

•  02  • 

i!t9 

.09 

■  07 

•  4T 

•  IT 

*61 

•  91 

.11  . 

1.12 

.09 

T 

T 

•  28 

.30 

•  96 

•  08 

•  07  , 

2  92 

1^ 

.20 

36 

•  27 

.  39 

•  03 

X 

.07 

19 

.  30 

7 

.29 

.03 

•  18 

.Oj 

.  10 

'  16 

•  22 

•  IT 

•  22 

* 

*86 

* 

02 

•  01 

08 

X 

T 

•  16 

•  18 

X 

!l3 

!09 

I18 

•  11 

,04 

.02 

•  06 

.02 

.06 

.09 

.02 

.12 

.23 

.01 

.*0 

.12 

.02 

T 

•  02 

•  01 

.01 

.02 

T 

•  02 

•  19 

T 

•  01 

.01 : 

1.02 

.1' 

,10 

.11 

.92 

7 

•  02 

•  10 

T 

T 

• 

.01 

.31 

.01  ,12 

■  19 

^ 

•  01 

• 

I'll 

• 

'ti 

*0* 

*02 

*05 

t 

7 

lot 

04 

2  .66 

.22 

,31 

,45 

•  49 

.20 

,08 

.06 

.22 

.19 

7  .03 

.07 

7 

.29 

•  12 

•  09 

• 

.13 

•  IT 

.09 

•  19 

.49 

•  02 

.13 

.05 

7 

.39 

.28 

7 

.03 

.10 

T 

•  22 

• 

•  10 

7 

•  99 

■  32 

• 

•  02 

.01 

• 

•  68 

•  • 

1*15 

'  12 

,  _ 

*09 

.02 

X 

02 

- 

11  02 

7 

.10 

,19 

X 

X 

X 

2  91 
* 

• 

*20 
• 

•  99 

07 

,02 

•  12 

.09 

*06  * 
• 

T 

.09 

•  09 

•  36 

•  42 

•  06 

.07 

.08  , 

l.TT 

.01 

•  90 

•  to 

.06 

•  01 

T 

•  99 

•OT 

•  09 

.02 

,38 

,06 

7 

•  01 

1.09 

•  22 

•  06 

• 

•  86 

.07 

•06 

,09 

•** 

•  10 

•  06 

.60 

.09 

!oi 

•  03 

•  90 

•  21 

T 

.87 

.39 

.02 

.19 

T 

•  0* 

•  91 

• 

1.60 

.92 

.10 

T 

.12 

T 

7 

T 

•  01 

•  11 

.T» 

.06 

*03 

.04 

•  02 

T 

T 

•  99 

•  26 

l.«9 

.16 

•  13 

■  99 

!o9 

.96 

.09 

!l9 

■  01 

•  09 

•  19 

•  10 

• 

.'9 

.17 

T 

.09 

T 

•  21 

•  96 

T 

.99 

.13 

_ 

X 

.10 

■  9T 

•  12 

X 

.9^ 

'20 

X 

•  99 

•  06 

1.08 

.13 

.06 

.14 

7 

.02 

•  Tl 

•  02 

• 

.99 

.10 

•  02 

,48 

•  16 

l.U 

.16 

•  01 

.13 

.01 

•  09 

.96 

•it 

• 

.99 

.29 

•  96 

•  29 

1.19 

.06 

•  11 

•  99 

•  IT 

•22 

•09 

U9I 

.26 

•  09 

•  2T 

•  69 

•  19 

•  00  • 

7 

' 

•  94 

•?? 

•  1 1 

X  , 

2^07 

.09 

•  OS 

.  10 

09 

1  •62 

1.31 

•02 

T 

.  10 

09 

1.16 

• 

2^08 

.90 

•  06 

•  01 

1 4  09 

UT9 

.02 

T 

•  04 

.01 

•  19 

[  ,n 

.86 

.10 

.11 

T 

.08 

•  90 

•  2T 

7 

1.39 

.02 

•  03 

.03 

T 

.09 

•  05 

.09 

.67 

.67 

.70 

.02 

.04 

.01 

T 

T 

.07 

.48 

.06 

2.6* 

.82 

T 

T 

.49 

7 

.02 

T 

.29 

.60 

.28 

2.32 

.99 

•  04 

.09 

1.29 

.10 

.29  ! 

1.28 

.20 

.17 

.21 

.38 

.30  • 

.69 

•  09 

.21 

•  39 

1.69 

I 

.92 

.09 

•  tl 

•zt 

•  99 

.10 

•  37 

7 

.01 

•  04 

•01 

•  16 

.u 

•01  [ 

1>29 

•  21 

.01 

T 

.02 

.03 

•01 

•  01 

•  96 

.13 

1.29 

•  la 

.01 

.01 

.03 

T 

•  06 

••6 

.16 

t.06 

7 

•  1* 

T 

T 

.01 

T 

•  06 

•60 

•  16 

PANHANDLE  01 

BA7VICK  MOOEL  9ASIN 
BONNEIS  FEBBY   I  i¥ 
CAeiNE7  OORGE 
COEUB  D  AI.ENE  DS 
P0R7MILt 

PRIEST  QIVER  EXP  97A 
SAINT  NARItS 
5ANDP0INT  EXP  STATION 
TEN5E0 


COTICNBOOO 
GRANGEvILLE 

MOSCOW  U  OF  I  I 
NE2PEBCE  I 

potlatcm  j 

KINChESTER  I  SE  j 
NORTH  CENTRAL  CANTONS  j 

03  ; 

FCNN  RANGER  S7A7I0N  ' 
KAMIAH 

KOOSXIA 

LEhlSTON  I.B  AIRPORT  //R 
OROFINO 


CENTRAL  MOUNTAINS  0* 

ANDERSON  DAM 
ARROuROCK  DAM 
ATLANTA  3 

AVERY  RANGER  STATION 
8IG  CREEK   1  S 

8UNGAL0M  RANGER  STA 
BURXE  2  ENE 
CASCADE   1  N» 
CENTERVILLE  ARBAUG  RCM 
COBALT 

DEAOMOOO  DAM 

DEER  POINT 

DIXIE 

ELK  CITY 

ELK  RIVER  I  S 

FAIRFIELD  RANGER  STA 
GALENA  I 
GARDEN  VALLEY  RS 
GROUSE  \ 
MAIlEY  ranger  STATION  j 

HCAOOUARTERS 
HILL  CITY 
IDAHO  CITY 
KELLOGG 
LOwMAN  3  e 

MC  CALL 

MOOSE  CREEK  RANCH 
MULLAN  FAX 

NEh  HEAOOwS  ranger  STA 
PIERCE  //R 

pohEll 

STANLEY 
SUN  VALLEY 

MALLACE  moooland  Park 

WARREN 

SOUTHWESTERN  VALLEYS 
09 

BOISE  LUCKY  PEAK  DAM 
BOISE  »9  AIRPORT  / 
BRUNEAU 
CALDWELL 
CAH8RI0GE 

COUNCIL 
DEER  FLAT  DAM 
EMMETT  2  E 
GLENNS  FERRY 
GRAND  VIEW  1  WNW 

KUNA  2  NNE 
MOUNTAIN  HOME   I  SE 
OLA  9  S 

PARMA  EXPERIMENT  STA 
PAYETTE 


GRAShERE 
H0LLI5TER 
REYNOLDS 
THREE  CREEK 
TRIANGLE  RANCH 

CENTRAL  PLAINS  07 

BLISS 
BURLEY 

BURLEY  FAA  AIRP0R7 
CASTlEFORD  2  N 
HA2ELTCN 

JEROME 

HtMOOKA  DAM 
P«UL    I  ENE 
PICABO 
RICHFIELD 

Rupert   IJ  NNE 
S-CShCNE   I  wHw 
•-IN  FALLS  2  NNE 
'■IN  FALLS  )  SE 
'-IN  FALLS  WBASO 


BMa  loO0«1aO  Stoned  ladM 
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DAILY  PRECIPITATION 


Continued 


DAHO 
196* 


Day  of  Month 


aianon 

i2 

1  1 

2  1 

3 

4  1 

5  1 

6 

7  1 

8  1 

9 

10  1 

11  1  12 

13  1  14  j  15 

16  ]  17  1  18 

in  1   nn   1  n^ 
19      ZO  21 

22  1  23  1  24 

25  1 

26  1 

27 

28  1 

29  { 

30 

31 

NORTHEASTERN  VALLEYS 

oe 

CHALLI S 

2j 

.10 

.20 

T 

.11 

•  02 

T 

•  09 

•  10 

•  08 

•  90 

•  07  . 

CMlLLY  BARTON  FLAT 

1 

»5 

T 

•  05 

T 

.66 

T 

•  16 

•  20 

•  99 

•  21  • 

DUBOIS  )«•  to 

1 

30 

.06 

•  06 

•  22 

.29 

•  96 

•  19  • 

oieeoNsvrLLE 

'* 

,06 

•  26 

.06 

.03 

.05 

.02 

•  13 

•  03 

•  93 

.01 

MACKAY  RANGER  STATION 

MAT  RANCER  STATION 

•  10 

•  21 

.07 

.03 

.36 

.08 

.02 

•  06 

T 

•  >I 

.09 

.06 

•  10 

SALMON 

1 

60 

.19 

.13 

.19 

.06 

.16 

.02 

T 

•  07 

T 

•  92 

•  29 

.19 

7 

7 

T  • 

UPPER  SNAKE  RIvER 

PLAINS  09 

ABERDEEN  EXP  STATION 

gj 

.19 

•  39 

7 

•  06 

T 

.03 

•  99 

.28 

•  63 

•  12 

AMERICAN  FALLS  I  SW 

2 

27 

.63 

•  06 

•  01 

•  10 

.71 

.25 

•  69 

•  06 

AQCO  3  NW 

I 

a 

•  10 

.03 

.19 

.07 

.28 

•  03 

.52 

•  31 

ASNTON   I  5 

.11 

•  30 

.66 

.03 

7 

.06 

7 

7 

•  38 

.23 

•  68 

7 

•  26  ! 

fiLACKFOOT  2  5SW 

^ 

.33 

.10 

•  02 

•  23 

.13 

•  18 

CRATERS  OF  THE  MOON  NM 

I 

»« 

T 

7 

7 

•  01 

•  03 

.26 

•  06 

.78 

.26 

•  11  • 

DUBOIS  EXP  STATION 

2 

S3 

,<•» 

•  23 

.18 

7 

.22 

•  19 

.67 

.90 

•  01 

•  09  . 

FQRT  HALL    INDIAN  AGNCY 

1 

31 

.12 

•  16 

.16 

.Of 

HAmER  4  NW 

tl 

.91 

!l6 

T 

.16 

7 

T 

.16 

•  09 

•  09 

.68 

T  I 

HOWE 

•  26 

.16 

.03 

.61 

•  06 

•  17 

.20 

•  02 

•  06  • 

IDAHO  FALLS  2  £SE 

.66 

•  01 

T 

•  03 

.02 

•  17 

.66 

7 

T  , 

IDAHO  FALLS  FAA  AP 

1 

21 

.60 

T 

.01 

7 

.08 

•  08 

•  99 

.29 

T  , 

IDAHO  FALLS  «2  NM  MB  R 

.05 

•  26 

T 

■  16 

•  13 

•  20 

.06 

IDAHO  FALLS  '•6  W  MB  R 

s« 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

.32 

•  69 

.07 

•  01  ', 

MALTA    I  nE 

.58 

•  72 

•  08 

1.10 

•  07 

pocatello  we  airport  //r 

.61 

T 

.09 

T 

7 

T 

T 

.27 

•  20 

•  08 

•  16 

SAINT  ANTHONY 

2 

50 

.33 

•  11 

.33 

.03 

.13 

•  90 

.91 

•  11 

•  It 

•  1* 

•  11  I 

SUGAR 

I 

33 

.30 

•  07 

.03 

.29 

7 

T 

•  10 

•  It  . 

EASTERN  HIGHLANDS  lO 

ARSON  2  NW 

61 

1.10 

.26 

•  06 

7 

T 

•  16 

•  96 

.69 

7 

•  06  ■ 

blackfoot  dam 

87 

.69 

•  01 

.18 

•  01 

•  09 

7 

•  07 

•  09 

•  09 

CONOA 

1 

62 

•  36 

•  03 

T 

.02 

•  06 

•  02 

•  20 

•  9T  « 

ORIGGS 

36 

•  10 

.23 

7 

.20 

■  19 

.29 

.10 

•  19 

•  10  . 

GRACE 

IDAHO  FALLS  U  SE 

1 

36 

.68 

•  06 

•  20 

.01 

.02 

T 

7 

.29 

•  08 

•  05 

•  21 

7 

T  , 

ISLAND  PARK  DAM 

2 

It 

.12 

•  17 

•  76 

.02 

•  02 

.02 

•  05 

•  23 

•  06 

.01 

■  30 

•  70 

•  32 

•  02 

•  11  • 

KILGORE 

1 

90 

.26 

•  17 

•  36 

7 

7 

•  02 

.16 

■  07 

•  63 

•  62 

•  07  , 

LIFTON  PUMPING  STATION 

1 

U 

•  06 

•  02 

.09 

7 

•  01 

7 

7 

•  02 

■  67 

•  06 

7 

•  39 

•  01  . 

malad 

2 

39 

•  89 

.69 

•  06 

•  09 

.07 

■  13 

•  22 

•  It 

.06 

MALAD  CITY  FAA  AP 

1 

99 

.80 

T 

.95 

7 

•  07 

7 

7 

.09 

■  19 

•  02 

•  28 

.01 

MC  CAMMON 

2 

92 

.76 

T 

1.33 

•  22 

■  18 

•  21 

•  19 

.01 

•ot ! 

MONTPELIER  RANGER  5TA 

1 

T« 

.02 

•  05 

•  06 

T 

•  15 

.16 

•  03 

•  06 

T 

■  13 

•  27 

•  06 

.38 

•tl . 

OAKLEY 

2 

91 

•  66 

•  12 

•  09 

•  36 

.02 

•  09 

■  16 

•  17 

1^60 

.16 

PALISADES  DAM 

2 

10 

•  17 

•  10 

•  16 

•  01 

•  20 

7 

7  7 

■  98 

•  39 

•  11 

7 

•  62  . 

PRESTON  2  SE 

2 

ta 

•  18 

•  66 

.08 

•  09 

•  29 

.27 

T 

.06 

•  03 

7 

•  37 

•  06 

•  19 

•  69 

.IT 

RIRIE   12  ESE 

I 

37 

•  32 

•  28 

•  18 

.90 

•  Ot  ! 

STREVELL 

2 

94 

U26 

.16 

•  26 

•  01 

•  09 

•  28 

•  90 

.02 

SWAN  VALLEY  I  W 

TETONIA  EKP  STATION 

2 

la 

T 

.05 

.09 

•  12 

7 

.12 

•  16 

•  06 

•  26 

•  18 

•  19 

•  69 

•  10  . 

MAYAN 

1. 

26 

.10 

.15 

.30 

.10 

.01 

See  releicnce  noles  I  olio  wing  Slalion  ladmL 
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DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  01  Month 

J 

2 

•J 

g 

10 

12 

13 

IS 

16 

18 

19 

20 

22 

23 

24 

28 

27 

29 

30 

31 

• 

> 
< 

PANHANDLE  01 

B»yvit»  MODEL  BASIS 

MAX 
MIN 

»7 
ZB 

50 
34 

47 
34 

45 
36 

51 
37 

51 
37 

55 
33 

64 
19 

67 
41 

64 
38 

61 
27 

63 
34 

68 
42 

61 
29 

63 
28 

70 
34 

68 
47 

68 
33 

67 
45 

67 
42 

75 
42 

59 
40 

49 

29 

64 

41 

63 
28 

60 
32 

61 
34 

69 
49 

69 
91 

71 
44 

72 
49 

61.6 
37.1 

BCNNERS  FERRY   I  Sw 

MAX 
MIN 

i* 
30 

52 
38 

46 

33 

52 
♦2 

52 
41 

55 
41 

67 
36 

67 
39 

65 
38 

60 
37 

69 

30 

69 
37 

62 
46 

62 
27 

70 
30 

79 
33 

77 
91 

78 
35 

80 
45 

76 
42 

64 
43 

53 
39 

64 

32 

64 
44 

69 
26 

62 
31 

77 
37 

73 
51 

73 
99 

79 
47 

79 
40 

69.7 
38.6 

CABINET  GORGE 

MAX 
MIN 

!2 
31 

52 
3S 

43 
31 

45 

37 

45 
38 

51 
36 

62 
34 

65 
39 

62 
37 

57 
42 

69 
30 

68 

37 

69 
48 

62 
28 

68 

31 

82 
39 

73 

90 

77 
36 

76 
48 

75 

48 

59 
43 

59 

37 

64 

37 

64 
49 

61 
31 

61 
30 

71 
35 

71 
49 

71 
49 

77 
39 

77 
38 

63.7 
38.2 

CCEUR  0  ALENE  RS 

MAX 
MIN 

5* 
3* 

52 
36 

46 

37 

51 
36 

53 
37 

55 
40 

61 
43 

65 
43 

63 
43 

63 
42 

64 

32 

70 
39 

67 
46 

62 

30 

72 
36 

86 
36 

86 
49 

79 
40 

79 
48 

79 
46 

69 
46 

99 
40 

63 
35 

64 

43 

66 

33 

70 
35 

74 

38 

76 
52 

70 
92 

76 
43 

Si 
41 

66.8 
40.4 

PCRTHILL 

MAX 
MIN 

39 

30 

52 
36 

47 
33 

54 
40 

51 

38 

55 

33 

67 

33 

69 
39 

62 
41 

60 
35 

66 
30 

63 
39 

63 
44 

64 

27 

71 
29 

74 

33 

73 
91 

78 

35 

79 
44 

79 
43 

69 
41 

92 
37 

64 

37 

65 
44 

67 
30 

66 
33 

76 
37 

67 
51 

79 

90 

76 
47 

80 
42 

69.9 
38.1 

PRIEST  RIVER  EXP  STA 

MAX 
MIN 

32 
28 

51 
33 

47 
34 

51 
38 

51 
37 

52 
30 

64 

33 

67 
38 

65 
38 

94 
39 

63 
30 

67 
36 

65 
44 

99 
29 

68 
26 

81 

30 

78 
49 

76 
34 

78 
44 

78 
42 

66 
39 

94 

39 

61 
31 

61 
43 

62 
26 

62 
31 

74 
32 

74 
52 

71 
49 

72 
48 

76 
39 

64.5 
36.5 

SAINT  MARIES 

MAX 
MIN 

55 
35 

53 
36 

39 
32 

45 
34 

47 

34 

52 
36 

59 

39 

67 
38 

69 
37 

61 
40 

69 
39 

T3 
39 

70 
45 

64 

30 

73 

41 

89 

37 

82 
90 

83 
41 

80 
42 

77 
45 

69 
42 

99 
40 

67 
33 

64 
34 

64 

30 

71 
35 

77 
35 

71 
51 

72 
48 

74 
38 

80 
43 

66.3 
38.5 

SANDPCINT  EXP  STATION 

MAX 
HIN 

51 
31 

50 
38 

44 

32 

48 

39 

47 
38 

52 
39 

63 
39 

65 
43 

64 
47 

99 
39 

62 
28 

69 
38 

65 
48 

60 
28 

64 

28 

79 
35 

78 

39 

76 
39 

71 
49 

74 
43 

69 
44 

55 
39 

61 
35 

61 
45 

63 
28 

61 
34 

74 
35 

73 
59 

71 
98 

79 
93 

74 
47 

63.5 
39.9 

TENSED 

MAX 
MIN 

52 
35 

47 
34 

47 
31 

54 
34 

50 
33 

54 

32 

60 
37 

66 
40 

62 
40 

98 
36 

65 
28 

72 
36 

62 
41 

62 
26 

72 
37 

80 
32 

70 
46 

80 
39 

79 
45 

79 
40 

62 
40 

55 
37 

64 

30 

60 
30 

64 

26 

68 
31 

76 
30 

74 
50 

67 
90 

74 
40 

80 
39 

65.0 
36.3 

NORTH  CENTRAL 
PRAIRIES  02 

CCTTON«OOD 

MAX 
MIN 

'.6 
36 

37 
31 

35 
30 

52 
32 

48 

48 
34 

50 
39 

57 
39 

63 

38 

99 
40 

60 
32 

73 
39 

60 
43 

61 

32 

68 

38 

79 
37 

77 
46 

77 
41 

74 
48 

76 
53 

98 
38 

54 

30 

63 
25 

61 
28 

53 
28 

64 
31 

70 
43 

63 
48 

66 
90 

69 
40 

73 
90 

61  ,0 
37.7 

GRANGEVILLE 

MAX 
MIN 

»T 

32 

38 
30 

37 
31 

53 
33 

»1 

50 
34 

53 
38 

59 
38 

68 
39 

92 
38 

61 

30 

74 
41 

54 
39 

64 
33 

70 
34 

83 

38 

66 
49 

77 
40 

75 
50 

78 
48 

97 
40 

44 

32 

63 
27 

98 
37 

97 
30 

65 
33 

70 
45 

97 
48 

68 

49 

72 
39 

79 
41 

60.8 

37.4 

"CSCOfc  u  OF  I 

MAX 
MIN 

50 
37 

45 

32 

43 

32 

52 
35 

50 

55 
33 

58 
41 

63 
42 

64 
40 

93 
40 

62 
32 

70 
46 

62 
41 

62 
28 

69 
35 

S3 
40 

82 
47 

77 
45 

76 
90 

72 
42 

61 
43 

53 
37 

62 
30 

62 
36 

60 
29 

66 
38 

73 
96 

68 
92 

69 
38 

74 
47 

78 
49 

63.7 
39.5 

NEZPERCE 

MAX 
MIN 

«8 
33 

40 

30 

36 
31 

45 

32 

" 

50 
34 

49 

38 

61 
38 

62 
35 

96 
42 

60 
31 

72 
40 

95 
43 

69 
29 

71 
32 

83 
35 

64 

47 

77 
42 

75 
48 

75 
44 

97 
42 

49 

60 
28 

97 
35 

•97 
30 

65 
32 

73 
47 

99 
49 

68 

49 

72 
39 

77 
37 

60.5 
37.0 

POTLATCk 

MAX 
MIN 

53 
37 

45 

33 

45 

32 

53 

35 

53 

32 

57 
42 

65 
41 

64 
40 

69 
37 

TO 
31 

71 
34 

68 
29 

69 
34 

71 
34 

86 
38 

80 
48 

79 
49 

80 
43 

79 
41 

63 
40 

65 
53 

61 
32 

63 
30 

67 
36 

79 
39 

72 
39 

74 

38 

76 
39 

81 
41 

66,5 
36.8 

WINCHESTER  1  5E 

MAX 
MIN 

*5 

32 

46 
27 

46 

28 

47 
28 

47 
30 

50 
32 

53 
37 

58 
38 

55 
34 

90 
36 

62 
31 

69 
37 

67 
39 

98 

28 

67 
34 

79 
39 

76 
34 

76 
32 

74 
48 

73 
44 

60 
39 

92 
29 

60 
27 

99 
28 

63 
26 

62 
31 

68 
40 

67 
47 

65 
44 

70 
36 

68 
34 

61,0 
34,4 

NORTH  CENTRAL  CANYON! 
03 

FENN  RANGER  STATION 

MAX 
MIN 

53 
*1 

58 
36 

43 
34 

40 
34 

42 

34 

42 
38 

96 

40 

59 

40 

TO 
39 

71 
40 

60 
39 

68 

38 

81 
40 

63 
40 

71 
36 

80 

38 

91 

40 

74 

40 

84 
49 

84 

44 

89 
41 

62 
39 

47 

36 

69 

37 

64 

39 

66 
34 

70 
37 

78 
46 

62 
46 

79 
41 

76 
42 

69,9 
38.9 

KOOSKIA 

MAX 
MJN 

57 
39 

52 
33 

40 
35 

50 
35 

50 
38 

58 
39 

59 
41 

69 
43 

73 
37 

69 
48 

72 
32 

89 
59 

75 
38 

70 
37 

78 
34 

91 
38 

77 
91 

88 
41 

82 
44 

83 
47 

65 
42 

62 
32 

70 
33 

67 
34 

68 

30 

72 
33 

SO 
»7 

79 
91 

78 
41 

81 
39 

89 
42 

70.2 
39.1 

LEWISTON  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

55 
40 

53 
40 

48 
41 

62 
39 

54 

42 

65 
40 

67 
46 

70 
48 

70 
44 

63 
49 

70 
39 

77 
90 

65 
44 

69 

37 

76 
41 

90 
46 

74 
99 

89 
91 

83 
58 

77 
94 

66 
46 

91 

37 

70 
34 

69 
41 

66 

38 

72 
43 

SO 
»7 

69 
99 

77 
54 

81 
91 

84 
94 

69.6 
49.2 

OROFINO 

MAX 

60 
43 

55 
39 

47 
36 

54 
39 

53 
40 

60 
40 

62 
44 

74 
45 

73 
42 

66 
49 

74 
37 

82 
41 

77 
49 

72 
36 

81 
40 

98 
42 

97 
90 

91 
46 

88 

51 

87 
91 

72 
51 

69 
39 

75 
36 

69 
38 

Tl 
93 

77 
40 

S3 
49 

79 

99 

SO 
92 

83 
44 

90 
49 

74.0 
43.3 

RIGOINS  RANGER  ST«TIO^ 

MAX 

57 
<.2 

48 
41 

45 
40 

»9 
36 

54 

47 

57 
45 

62 

40 

69 
44 

75 
43 

69 
51 

79 
38 

80 
45 

80 
44 

69 
41 

80 
42 

86 
42 

87 

55 

87 
47 

87 
54 

86 
95 

89 

47 

69 

35 

73 
32 

76 
43 

66 
46 

74 

37 

73 
91 

67 
93 

72 
93 

77 
48 

82 

90 

71.7 
44.7 

SLATE  CREEK  RS 

MAX 

60 
<.3 

59 
34 

60 
38 

60 
34 

60 
41 

63 
39 

62 
44 

70 
44 

74 

42 

70 
92 

73 
34 

SO 
39 

78 
49 

70 
39 

76 
38 

89 
38 

86 
49 

87 
40 

88 
50 

86 
92 

77 
91 

64 

36 

70 
28 

74 
40 

78 
31 

74 

39 

74 

90 

72 
90 

78 
40 

82 
43 

82 
44 

79.3 
41.6 

CENTRAL  MOUNTAINS  0* 

ANDERSON  0AM 

MAX 
MIN 

60 
37 

47 
31 

40 
30 

56 

30 

53 
33 

58 
25 

59 
33 

64 
35 

67 
36 

65 
46 

66 
36 

77 
41 

74 
4) 

74 
46 

79 
41 

90 
49 

85 

50 

84 

89 

81 
44 

75 
43 

69 
40 

'I 
38 

72 
42 

70 
47 

69 
44 

76 
49 

61 
48 

63 
49 

72 
46 

79 
49 

69.2 
40,8 

ARROxROCX  DAM 

MAX 

62 
38 

51 
30 

40 
30 

44 
31 

55 
35 

46 
29 

60 
35 

60 
40 

65 
40 

67 
43 

62 
39 

65 
44 

78 
44 

72 
46 

73 
43 

79 
48 

88 

51 

70 

83 

89 
92 

79 
41 

67 
39 

67 
38 

71 
41 

68 
40 

69 
40 

69 
46 

71 
47 

59 
♦9 

62 
48 

71 
47 

66.3 
41.9 

ATLANTA  3 

MAX 

57 

30 

45 

26 

39 

22 

36 
19 

45 

25 

39 
19 

54 

23 

54 

23 

56 

25 

61 
33 

92 
22 

60 
23 

69 
33 

63 
34 

63 
27 

68 

30 

75 
36 

63 

,2 

79 
35 

73 
27 

64 

25 

63 
24 

60 
24 

64 
28 

64 

37 

64 

40 

93 
4j 

62 
39 

66 

30 

99,4 
29,0 

AVERY  RANGER  STATION 

MAX 
MIN 

61 
32 

41 

32 

43 
35 

50 
34 

53 

36 

61 
33 

69 
38 

73 
34 

68 
40 

64 

28 

74 

39 

86 

36 

81 

47 

82 

82 

82 
39 

66 
37 

67 
26 

71 
30 

81 

39 

79 
47 

■IG  CREEK  1  S 

MAX 
MIN 

*7 

28 

36 
26 

34 
23 

42 

25 

43 

29 

40 

26 

47 

30 

52 
26 

60 
23 

94 
29 

58 
23 

67 
26 

96 
29 

69 
24 

69 
24 

79 
29 

62 
35 

„ 

78 

72 
28 

69 
29 

56 

22 

63 
19 

61 
25 

60 
31 

99 
29 

67 
29 

95 
40 

99 
40 

62 
28 

67 
40 

98.2 
27.6 

etNGALOi.  RANGER  STA 

MAX 

55 
48 

59 
48 

62 
36 

63 
39 

62 
42 

64 
40 

75 

40 

74 

28 

66 
31 

73 
38 

87 

82 

80 
40 

74 
40 

58 

29 

66 

65 

62 

69 

80 

76 

67 
40 

74 
34 

80 
43 

69.4 

BLRKE  2  ENE 

MAX 
MIN 

42 
28 

42 
29 

33 
28 

35 
31 

36 
30 

41 

31 

46 
32 

48 
31 

90 
30 

43 

30 

51 
26 

60 
29 

95 
34 

92 
23 

97 
31 

68 
31 

56 
36 

69 

64 

66 
34 

92 
31 

41 
31 

50 
28 

50 
30 

93 
24 

57 
29 

66 
34 

50 
37 

57 
36 

63 
34 

67 
33 

92,1 
30.9 

CASCADE   1  NM 

MAX 
MIN 

53 
31 

42 

27 

35 
26 

44 

27 

44 

32 

48 

27 

50 
33 

95 
28 

99 
29 

98 

33 

98 
26 

69 
33 

69 
40 

66 
30 

68 
32 

83 
33 

82 
42 

76 

„ 

78 
40 

70 
32 

60 
27 

62 
29 

63 
32 

69 
31 

98 

30 

64 
40 

61 
41 

64 
49 

69 
39 

69 
39 

61, t 

>2#7 

COBALT 

MAX 
MIN 

OEADaOOO  DAM 

MAX 
MIN 

50 
30 

37 
26 

36 
21 

45 

19 

41 

19 

51 
19 

52 
21 

96 
23 

60 
22 

92 
27 

98 

21 

68 
29 

67 
30 

66 

29 

72 
29 

81 

26 

76 
33 

76 
26 

80 
32 

74 

30 

71 

29 

61 
24 

69 

21 

63 
29 

62 
33 

61 
29 

62 
34 

60 
35 

66 
40 

64 

31 

72 
33 

61.9 
26.6 

DEER  POINT 

MAX 
MIN 

46 

29 

26 
16 

38 
20 

35 
1 8 

41 

20 

40 

26 

47 
30 

48 

36 

47 
28 

48 

26 

98 

30 

63 
39 

92 
38 

60 
38 

69 
39 

67 
31 

62 
49 

67 
47 

59 
38 

50 
32 

93 
26 

92 
43 

98 
38 

96 
33 

48 

38 

55 
36 

90 
38 

99 
42 

62 
38 

91.9 
33,0 

DIXIE 

MAX 
MIN 

47 

27 

34 
24 

33 
22 

40 
25 

40 
27 

41 

25 

44 

29 

50 
24 

97 
24 

90 
28 

91 
23 

62 
24 

90 
28 

98 
26 

64 

21 

74 
21 

66 
33 

68 
22 

70 
26 

59 
31 

48 

22 

98 
17 

98 
23 

94 

27 

98 

22 

66 
29 

52 
37 

97 
36 

61 
26 

67 
27 

95.2 
25.9 

ELK  CITv 

MAX 
MIN 

51 

30 

42 

29 

34 
28 

34 

30 

52 

32 

36 
31 

41 

31 

47 

30 

51 
29 

63 
34 

93 
31 

99 
28 

71 
31 

98 

39 

63 
26 

68 

27 

83 

32 

63 
29 

81 
35 

76 
32 

55 
27 

91 
27 

61 
26 

97 
28 

99 
29 

62 
33 

70 
43 

94 
41 

71 
42 

72 
44 

98,4 
31.6 

ELK  RIVER  1  S 

MAX 
MIN 

49 

32 

51 

32 

40 

32 

37 
33 

42 

32 

44 

32 

48 

34 

52 
34 

61 
31 

60 
36 

91 
30 

62 
33 

72 
39 

91 

30 

62 
31 

69 
31 

83 
45 

64 

37 

78 
42 

78 

39 

72 
38 

55 
29 

43 
34 

63 
29 

99 

29 

60 
29 

66 
37 

76 
46 

64 
42 

61 
40 

69 
39 

99.4 
34.6 

8m  R«f«r*oc«  No4M  FoOowlag  SuUor  lodm 


DAILY  TEMPERATURES 


IDAHO 
MAY  1964 


Station 

Day  Of  Month 

• 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8  9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

IS 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Ave. 

FAIRFIELD  RANOER  5TA 

MAX 
MIN 

35 

52 
28 

48 

22 

52 
23 

29 

21 

2S 

60 
31 

65 
30 

43 

34 

72 
36 

36 

39 

32 

39 

41 

33 

41 

42 

35 

39 

40 

31 

7  3 
34 

36 

38 

42 

6 1 
44 

36 

73 
35 

66.8 

34.6 

GALENA 

MAX 
MIN 

GARDEN  VALLEY  RS 

MAX 
MIN 

hi 
lb 

62 

40 

4  3 

27 

35 

24 

27 

67 
26 

69 
31 

29 

29 

36 

41 

34 

34 

35 

46 

32 

43 

41 

34 

28 

29 

69 
43 

29 

42 

42 

48 

35 

79 
40 

71,1 
35,0 

GROUSE 

MAX 
MIN 

S6 
31 

4  2 

2  t 

38 
23 

49 
18 

20 

17 

49 
19 

54 
24 

63 
19 

24 

29 

26 

27 

33 

25 

25 

68 
28 

23 

29 

32 

37 

38 

69 
25 

66 

27 

26 

29 

36 

35 

38 

62 
30 

6 1 
50 

61.3 
28.1 

HAILEY  RANGER  STATION 

MAX 
MIN 

6  I 
37 

46 
29 

4  3 
26 

22 

50 
30 

48 

20 

27 

52 
30 

57 
33 

46 

59 
32 

59 
34 

69 
37 

68 
40 

68 
35 

43 

80 
46 

39 

40 

82 
41 

37 

35 

35 

63 
36 

42 

69 
40 

63 
40 

71 
38 

60 
34 

63 
38 

65 
38 

63,1 
35,5 

HEADQUARTERS 

MAX 
MIN 

30 

49 

30 

36 
30 

31 

32 

32 

32 

50 
31 

58 
31 

58 
35 

5 1 
27 

29 

35 

55 
27 

29 

69 
30 

34 

33 

79 
39 

36 

36 

56 
28 

28 

62 
28 

57 
26 

60 
29 

65 
33 

60 
45 

61 
38 

65 
35 

70 
36 

58.3 
32,2 

HILL  CITY 

MAX 
MIN 

59 
33 

4fe 
25 

38 
27 

54 
25 

52 
31 

56 
21 

56 
25 

61 
26 

64 
32 

64 

42 

59 

27 

73 
35 

68 
36 

68 
36 

74 
31 

35 

81 
44 

76 

30 

43 

8 1 
40 

76 
35 

67 
34 

65 

33 

69 

29 

67 
42 

66 
36 

70 
41 

60 
43 

60 
45 

67 
37 

70 
34 

65.6 

34.1 

IDAHO  City 

MAX 
MIN 

6  I 
3<. 

56 

30 

40 
25 

27 

26 

59 

21 

26 

bl 
27 

67 
27 

68 
28 

26 

33 

37 

71 
36 

31 

35 

40 

36 

34 

40 

31 

28 

27 

30 

28 

30 

*1 
41 

63 
41 

64 

47 

69 
42 

36 

66,9 
32,3 

KELLOGG 

MAX 
MIN 

52 
37 

54 

36 

40 
35 

40 
37 

47 

36 

47 

37 

51 
41 

58 
40 

64 

38 

62 
41 

49 
35 

64 

J9 

72 
46 

60 
30 

63 
41 

72 
38 

86 
51 

66 
41 

61 
48 

80 
46 

74 
44 

54 

40 

49 
35 

65 
36 

62 
32 

65 
35 

71 
37 

80 
55 

69 
54 

70 
46 

76 
44 

62,7 
40,4 

LCWMAN  3  E 

MAX 
MIN 

60 
35 

40 
32 

43 

28 

62 
25 

60 
33 

58 
24 

62 
25 

62 

28 

69 
29 

62 
35 

69 
26 

72 
34 

36 

75 
34 

73 
33 

88 

30 

73 
38 

80 
30 

84 
39 

80 
38 

72 
30 

67 
27 

72 
25 

69 
25 

68 
35 

6  7 
26 

71 
38 

69 
44 

71 
47 

71 
39 

78 

39 

61.3 
32.5 

MC  CALL 

MAX 
MIN 

58 
32 

39 
28 

34 
28 

41 

26 

42 

30 

48 

26 

50 
34 

56 
30 

59 
30 

56 
31 

26 

33 

35 

66 
31 

69 
32 

33 

32 

31 

38 

39 

69 
33 

29 

61 
28 

60 
32 

61 
24 

50 
21 

64 
37 

55 
43 

63 
44 

61 
38 

66 

40 

59.8 
32.1 

MC05E  CREEK  RANCH 

MAX 
MIN 

MULLAN  FAA 

MAX 
MIN 

5 1 

30 

38 
30 

3  5 
30 

38 
32 

33 

48 

32 

33 

57 
31 

58 
32 

48 

30 

26 

7 1 
33 

28 

6  1 
25 

68 
33 

78 
34 

35 

34 

78 
44 

40 

35 

32 

59 
30 

60 
32 

60 
24 

29 

39 

60 
44 

61 
41 

66 
44 

71 
41 

56.8 
33.5 

NEW  MEADOWS  RANGER  STA 

MAX 
MIN 

3". 

29 

40 

29 

31 

31 

26 

30 

53 
27 

60 
28 

29 

25 

28 

37 

29 

69 
30 

28 

49 

69 
29 

37 

82 
38 

24 

20 

62 
38 

62 
37 

62 

30 

36 

68 
43 

59 
43 

62 
32 

70 
38 

61,5 
32,2 

PIERCE 

MAX 
MIN 

30 

4  7 

30 

37 

30 

31 

39 
32 

36 
31 

31 

45 

31 

53 
29 

33 

48 

27 

58 
29 

33 

52 

27 

60 
28 

66 
29 

76 
38 

60 
30 

32 

75 
35 

75 
36 

58 
28 

42 
30 

64 

26 

55 
25 

60 
27 

67 
33 

74 
42 

56 
36 

69 

35 

69 
55 

56,9 
31.4 

POWELL 

MAX 
MIN 

30 

49 
33 

30 

30 

31 

32 

32 

44 

32 

54 
29 

35 

33 

59 
29 

31 

29 

28 

69 
29 

36 

30 

32 

35 

78 
33 

58 
29 

31 

60 
28 

60 
28 

28 

34 

76 
39 

59 
36 

62 
33 

70 
33 

57,6 
31,6 

STANLEY 

MIN 

55 
31 

24 

35 
22 

48 

20 

22 

27 

22 

23 

21 

31 

21 

26 

30 

65 
29 

28 

25 

35 

22 

30 

32 

60 
22 

58 

20 

59 
22 

60 
19 

62 
17 

60 
23 

63 
3) 

50 
36 

55 
24 

61 
26 

67 
29 

57,6 
25.5 

SUN  VALLEY 

MAX 
MIN 

54 
32 

43 

29 

42 
25 

47 
21 

46 
21 

52 
21 

49 
25 

55 
26 

65 
27 

65 
45 

58 
26 

66 
26 

67 
23 

67 
32 

72 
23 

79 
34 

78 
43 

73 
23 

76 
27 

78 
30 

72 
29 

65 
28 

64 
27 

69 
21 

67 
33 

67 
28 

68 
30 

58 

33 

62 

39 

63 
29 

63 

30 

63,0 
28,6 

WALLACE  WOODLAND  P4HK 

MAX 
MIN 

33 

34 

33 

33 

35 

35 

37 

53 
36 

59 
35 

38 

30 

35 

42 

27 

37 

35 

48 

38 

41 

41 

39 

37 

31 

6 1 
33 

60 
27 

30 

31 

47 

45 

36 

38 

59,6 
36,1 

WARREN 

MAX 
MIN 

24 

21 

18 

21 

27 

27 

26 

51 
23 

57 
20 

28 

15 

23 

26 

59 

27 

65 
21 

26 

75 
21 

22 

27 

27 

60 
25 

52 

20 

58 
15 

59 
23 

55 

27 

59 
22 

27 

50 
36 

60 
36 

59 
25 

30 

56.1 
24.4 

SOUTHWESTERN  VALLEYS 
05 

BCISE  LUCKY  PEAK  04M 

MAX 
MIN 

39 

30 

30 

34 

37 

28 

33 

62 
36 

68 
42 

44 

35 

42 

44 

72 
42 

45 

42 

49 

48 

55 

87 
54 

63 
42 

38 

7  I 
32 

69 
39 

74 
45 

36 

72 
46 

76 
47 

6 1 
51 

61 
51 

51 

68.8 
41.5 

BOISE  wB  Airport 

MAX 
MIN 

36 

30 

29 

32 

34 

27 

31 

68 
33 

69 
40 

43 

34 

8 1 
48 

44 

42 

8  1 
43 

93 
48 

50 

84 
50 

8  7 
58 

82 
55 

69 
43 

69 
35 

72 
32 

72 
50 

66 
36 

35 

76 
44 

63 
50 

62 
50 

50 

79 
52 

68.7 
41.4 

bruneau 

MAX 
MIN 

38 

34 

27 

27 

36 

26 

34 

73 
37 

75 
37 

47 

37 

83 
42 

8 1 
46 

80 
44 

38 

95 
45 

88 
48 

43 

94 
57 

89 
48 

83 
45 

75 
42 

75 
37 

78 
43 

70 
42 

71 
43 

75 
46 

66 
51 

68 
51 

76 
49 

78.7 
41.3 

CAlOwELL 

MAX 
MIN 

40 

46 
33 

30 

30 

42 

65 
30 

30 

74 
39 

76 
43 

50 

36 

63 
48 

48 

76 
42 

82 
44 

88 
45 

86 
54 

86 
44 

89 
64 

88 
57 

83 
46 

72 
40 

70 
35 

71 
45 

70 
40 

68 
59 

75 
45 

62 
50 

74 
54 

82 
47 

85 
50 

73.1 
43.3 

CAMBRIDGE 

MAX 
MIN 

68 
36 

56 
28 

28 

28 

22 

24 

38 

66 
32 

70 
29 

69 
44 

26 

78 
38 

70 
45 

74 
35 

78 
34 

86 
32 

81 
47 

82 
32 

85 
42 

79 
45 

73 
39 

65 
30 

69 
26 

70 
30 

68 

39 

65 
40 

77 
39 

64 

47 

75 
46 

40 

80 
38 

70.0 
35.5 

COUNCIL 

MAX 
MIN 

38 

33 

32 

32 

36 

31 

38 

66 
34 

69 
36 

39 

31 

35 

46 

41 

40 

42 

53 

8 1 
38 

46 

64 
49 

41 

68 

30 

68 

30 

68 
31 

68 
42 

44 

45 

32 

34 

80 
27 

69.3 
37.5 

DEER  FLAT  DAM 

MAX 
MIN 

40 

32 

29 

29 

40 

32 

40 

70 
35 

71 
43 

45 

38 

45 

42 

7  1 
44 

45 

45 

78 
43 

42 

46 

8  3 
54 

79 
46 

40 

36 

69 
43 

69 
39 

43 

42 

66 
51 

53 

47 

49 

69.7 
41.9 

EI'METT  2  E 

MAX 
MIN 

38 

31 

29 

29 

39 

27 

33 

71 
33 

72 

36 

33 

31 

40 

80 
44 

76 
35 

8  1 
37 

68 
49 

85 
47 

86 
38 

68 
49 

67 
50 

80 
40 

70 
33 

72 
31 

72 
43 

73 
35 

67 
30 

80 
42 

66 
50 

76 
51 

46 

84 
45 

73.0 
38.5 

GLENNS  FERRY 

MAX 
MIN 

40 

34 

30 

30 

43 

28 

33 

72 
40 

75 
37 

50 

38 

85 
44 

8  3 
42 

6 1 
47 

85 
37 

95 
42 

93 
53 

87 
37 

95 
55 

95 
47 

87 
49 

77 
45 

75 
39 

81 
38 

78 
45 

75 
45 

88 
47 

73 
48 

71 
54 

80 
45 

85 
47 

77,1 
42.2 

GRAND  VIEW  3  WNW 

MAX 
MIN 

64 
38 

52 
35 

56 
26 

6  3 
28 

59 
42 

65 
32 

65 
37 

T5 
44 

75 
37 

70 
38 

37 

63 
39 

80 
47 

60 
46 

85 
40 

95 
43 

89 
51 

85 
43 

93 

55 

92 

50 

80 
47 

75 
42 

74 
37 

77 
44 

71 
45 

70 
42 

76 
46 

65 
52 

68 

51 

79 

42 

83 
49 

74,8 
42.1 

KUNA  2  NNE 

MAX 
MIN 

35 

32 

25 

27 

40 

24 

33 

70 
35 

71 
33 

46 

67 
33 

40 

39 

75 
40 

79 
36 

88 
40 

8  1 
46 

83 
41 

85 
52 

83 
50 

73 
40 

69 
34 

72 
31 

70 
37 

67 
34 

7  7 
40 

67 
49 

67 
52 

75 
46 

60 
46 

70,9 
38,5 

MOUNTAIN  HOME   1  SE 

MAX 
MIN 

36 

31 

27 

28 

35 

27 

32 

68 

36 

70 
35 

4'5 

34 

79 
35 

79 
44 

78 
44 

82 
38 

9 1 
45 

88 
40 

39 

90 
53 

89 
55 

84 

53 

81 

38 

79 
33 

75 
43 

75 

41 

69 
41 

43 

68 
47 

44 

46 

8 1 
45 

73,3 
39.9 

OLA  5  S 

MAX 
MIN 

• 

PARMA  Experiment  sta 

MAX 

63 
39 

57 
31 

47 
26 

53 
25 

58 
36 

53 
26 

63 
37 

64 

36 

73 
36 

73 
34 

72 
33 

68 
35 

81 
42 

73 
33 

75 
35 

79 
36 

86 
49 

74 
37 

86 
46 

88 
52 

63 
45 

72 
38 

71 
31 

68 
38 

71 
40 

65 
35 

62 
37 

75 
50 

65 
52 

74 
45 

76 
46 

69.9 
36.4 

PAYETTE 

MAX 
MIN 

64 
40 

54 
32 

53 
28 

64 
29 

59 
41 

68 
26 

67 
32 

75 
36 

77 
37 

73 
48 

72 
32 

85 
39 

80 
49 

78 
36 

83 
39 

86 
38 

86 
52 

90 
38 

92 
50 

65 
52 

76 
46 

74 

37 

72 
28 

78 
38 

73 
43 

68 
37 

80 
42 

70 
52 

80 
54 

80 
49 

85 
48 

75.1 
40,3 

SkAN   FALLS   POWER  hOUSE 

MAX 
MIN 

65 
39 

55 
34 

54 
31 

63 
34 

62 
46 

65 
34 

66 
43 

73 
45 

77 
45 

75 
51 

73 
43 

86 
47 

86 
49 

80 
49 

86 
49 

95 
49 

94 
55 

87 
49 

94 
62 

93 
58 

87 
52 

76 
46 

78 
41 

80 
51 

78 
46 

72 
49 

76 
48 

66 
!2 

66 
54 

79 
50 

85 
53 

76,5 
46,9 

wEISER  2  SE 

MAX 
MIN 

63 
36 

50 
33 

52 
23 

60 
29 

57 
42 

66 
25 

66 
37 

73 
35 

75 
36 

70 
46 

68 
35 

80 
39 

77 
48 

77 
42 

S3 
39 

85 
39 

64 
54 

83 
37 

88 
51 

63 
51 

76 
40 

70 
33 

70 
29 

70 
37 

70 
40 

66 
38 

60 
44 

66 
53 

76 
54 

79 
49 

82 
47 

72.5 
40.3 

Sm  R«lar»nc*  Notes  FoUovrlng  Sution  Index 
-  72  - 


DAILY  TEMPERATURES 

Continued  


Day  Of  Month 

• 

1 

2 

3 

4 

9 

6 

1 
1 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

U 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

* 

< 

SOUTHWESTERN 
I-!OHL«nOS  06 

MAX 

MIN 

30 

22 

23 

11 

30 

20 

52 

32 

33 

41 

29 

35 

42 

54 

79 
39 

42 

8 1 

35 

8 1 
34 

85 
50 

8 1 

96 

73 
34 

70 
25 

70 
34 

72 
39 

63 
38 

69 
39 

54 

39 

91 
42 

67 
44 

72 
96 

69.7 
94.0 

MCLLISTER 

MAX 
MIN 

38 
28 

47 

24 

54 
34 

54 
22 

98 
30 

60 
39 

64 
34 

68 
45 

63 
31 

78 
41 

77 
44 

75 
41 

76 
99 

89 
47 

83 
41 

80 
36 

87 
54 

84 
96 

75 
40 

71 
43 

69 
56 

77 
40 

71 
46 

66 
99 

76 
41 

62 
96 

62 
49 

66 
99 

72 
44 

66.2 
56,9 

REYNOLDS 

MAX 
HIN 

45 

30 

48 

22 

50 
36 

54 
24 

94 
50 

60 
34 

68 
30 

66 
44 

62 
29 

77 
96 

76 
40 

72 
38 

74 
33 

89 
98 

84 
44 

80 
36 

82 
90 

80 
56 

76 
38 

66 
92 

69 
28 

TO 
39 

70 
30 

67 
33 

62 
42 

54 

46 

61 
90 

70 
46 

76 
43 

66.4 
96.9 

THREE  CrEEk 

MAX 
HIN 

25 

20 

18 

30 

17 

53 
26 

56 

27 

59 

25 

28 

34 

30 

78 
28 

8 1 
99 

70 
29 

29 

84 
48 

8 1 
42 

77 
25 

75 
36 

70 

2a 

73 
90 

64 

29 

70 
59 

70 
97 

52 
34 

99 
42 

73 
40 

79 
41 

65,4 
31,9 

TPIAN6LE  RANCH 

MAX 
HIN 

CENTRAi.'  Plains  o^ 

BLISS 

MAX 
HIN 

40 

32 

29 

27 

39 

62 
20 

28 

37 

35 

47 

56 

79 
42 

42 

78 
38 

38 

90 
46 

76 
47 

38 

91 
53 

88 
47 

85 
47 

73 
43 

71 

3e 

76 
41 

73 
45 

69 
41 

80 
49 

69 
47 

66 

90 

74 
44 

60 
47 

72,9 
40.9 

BLRLEV 

MAX 
HIN 

40 

31 

29 

29 

62 
29 

90 
27 

6 1 
5* 

39 

99 

47 

57 

41 

54 

51 

43 

49 

88 

51 

7 1 
41 

44 

89 

61 

87 
49 

50 

75 

40 

72 
41 

6 1 
91 

73 
90 

67 
49 

76 
44 

67 
44 

66 
44 

74 
47 

70.1 
41,6 

BLRLEV  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

36 

30 

as 

29 

22 

31 

38 

59 

45 

35 

76 
58 

90 

79 
43 

80 
38 

41 

69 
40 

8 1 

36 

36 

82 
99 

70 
49 

70 
49 

67 

76 

37 

69 
49 

63 
48 

79 
40 

62 
44 

60 
44 

69 
43 

79 
43 

67.9 
39.4 

CASTLEfCRO  2  N 

HAX 
HIN 

28 

32 

28 

25 

29 

32 

32 

31 

65 
99 

63 
40 

39 

46 

42 

95 

42 

40 

82 
49 

47 

90 
93 

84 

51 

37 

73 

40 

60 

49 

97 

69 
42 

80 
59 

72 
42 

66 
40 

67 
42 

70 
42 

71.4 

38.3 

hazelton 

MAX 
MIN 

62 
38 

24 

21 

26 

36 

62 
27 

60 
23 

41 

33 

46 

34 

38 

41 

48 

40 

37 

48 

36 

89 
41 

86 

53 

80 
46 

40 

69 
37 

78 

40 

73 
47 

68 
45 

76 
39 

70 
41 

62 
46 

70 
43 

79 
44 

70,7 
38.7 

JEROME 

HAX 
HIN 

59 

30 

50 
29 

2' 

38 

27 

62 
31 

39 

35 

44 

33 

39 

46 

49 

38 

48 

49 

40 

41 

89 

56 

84 
»7 

45 

97 

61 
41 

79 
44 

TO 
44 

81 
42 

68 
42 

64 
46 

72 
44 

76 
47 

72.0 
40.6 

MINIDOKA  DAM 

HAX 
HIN 

S6 
38 

29 

SO 

37 

52 
25 

58 
33 

34 

36 

44 

41 

39 

47 

46 

40 

40 

40 

38 

44 

55 

8 1 
48 

47 

39 

70 
98 

47 

49 

49 

67 
44 

96 
42 

67 
41 

41 

67.1 
40,4 

PAUL   I  ENE 

MAX 
MIN 

40 

30 

29 

39 

50 
24 

30 

39 

37 

45 

34 

37 

48 

49 

39 

41 

49 

37 

58 

59 

84 
48 

48 

39 

68 

36 

80 
48 

47 

40 

44 

64 
44 

62 
41 

49 

68,1 
40,0 

PICABC 

HAX 
HIN 

37 

25 

24 

27 

53 

19 

20 

35 

28 

35 

26 

30 

38 

42 

38 

40 

45 

39 

40 

45 

79 
98 

37 

66 

33 

69 

93 

76 
41 

96 

62 
40 

72 
43 

61 
49 

39 

69 
40 

66,1 
94,9 

RICHFIELD 

MAX 
MIN 

35 

19 

21 

53 
26 

17 

28 

39 

30 

65 
44 

6 1 
29 

37 

36 

40 

37 

89 
47 

89 
46 

82 

39 

55 

51 

40 

41 

30 

96 

40 

66 
98 

45 

42 

49 

40 

42 

68,6 

96,0 

RLPERT   13  NNE 

MAX 

HIN 

37 

22 

29 

55 
25 

57 
18 

59 

28 

59 

37 

31 

94 

30 

39 

43 

44 

33 

42 

42 

40 

33 

46 

39 

42 

35 

93 

44 

41 

41 

40 

40 

96 

40 

67,7 
96,2 

SHOSHONE   1  WNW 

HAX 
HIN 

35 

36 

29 

23 

33 

19 

27 

37 

32 

45 

28 

39 

43 

U 

48 

47 

37 

47 

48 

40 

39 

32 

82 
40 

79 
98 

98 

79 
42 

40 

44 

42 

61 
49 

72,6 
97,7 

ThlN  FALLS  2  NNE 

MAX 
MIN 

64 
40 

48 
31 

44 

31 

11 

58 
39 

49 
31 

57 
36 

»9 
41 

64 
39 

70 
47 

64 
35 

64 
37 

80 
52 

77 
50 

76 
59 

81 
42 

89 
50 

68 
37 

85 
40 

9l 
58 

82 
48 

69 
47 

71 
58 

68 

98 

76 
47 

66 
49 

69 
49 

60 
42 

67 
47 

62 
4S 

71 
49 

68,9 
41,7 

TkIN  FALLS  3  SE 

MAX 

MIN 

40 

31 

30 

n 

68 
31 

27 

33 

41 

40 

43 

37 

55 

50 

80 
48 

43 

42 

88 

50 

38 

40 

91 

60 

89 
46 

46 

71 
98 

68 

38 

77 
42 

71 
46 

66 
49 

41 

69 
47 

49 

69 
44 

69,9 
40,8 

ThIN  FALLS  WBASO 

MAX 
MIN 

39 

30 

29 

28 

38 

25 

35 

42 

36 

46 

35 

36 

50 

46 

41 

44 

50 

40 

42 

55 

42 

46 

57 

37 

47 

44 

41 

41 

46 

44 

49 

67,6 
40, S 

NORTHEASTERN  vALLErS 
08 

CHALLI5 

MAX 
MIN 

40 

35 

31 

36 

36 

33 

59 

35 

55 

42 

34 

38 

72 
44 

43 

40 

85 
40 

49 

82 

39 

44 

45 

40 

TO 

35 

94 

38 

37 

72 
37 

43 

43 

47 

41 

72 
47 

67,2 
99,2 

ChILLT  BARTON  FLAT 

MAX 
MIN 

58 
38 

48 

26 

37 
21 

51 
23 

51 
17 

48 
24 

90 
26 

92 
26 

99 
25 

62 
39 

58 

2T 

65 
28 

69 
34 

69 
34 

72 
24 

28 

69 
43 

79 
24 

78 
29 

77 
31 

71 
28 

67 
30 

67 
29 

71 
23 

72 
94 

62 
27 

67 
32 

69 

36 

68 

92 

69 

92 

69 
99 

69,9 
29.2 

DL90IS  )»  u 

HAX 
MIN 

52 
34 

36 
28 

31 
22 

48 
22 

48 
25 

49 

50 

50 
27 

5 1 

50 

64 
28 

60 
36 

57 
27 

64 
26 

40 

68 
40 

72 
32 

34 

73 
40 

71 
92 

78 

55 

79 
39 

66 
98 

65 
54 

69 
99 

69 
26 

69 
47 

69 
40 

65 
99 

96 
93 

96 
94 

61 
99 

60 
41 

60.9 
32.8 

SIBBONSvILLE 

MAX 
MIN 

52 
35 

46 
32 

49 
28 

49 
31 

J4 

52 

50 
34 

60 
52 

28 

54 

28 

29 

39 

69 
32 

90 

92 

41 

31 

35 

37 

96 

29 

28 

30 

37 

92 

96 

45 

49 

96 

70 
49 

64,6 
35,9 

mackay  ranger  station 

HAX 
HIN 

MAY   HANGER  STATION 

MAX 
MIN 

64 
35 

48 

30 

37 
26 

28 

32 

49 

30 

33 

29 

31 

32 

51 

35 

42 

41 

58 

36 

37 

59 

37 

39 

99 

90 

32 

99 

37 

92 

69 
96 

69 
42 

49 

94 

97 

47,4 

94,9 

SALMON 

MAX 
MIN 

52 

40 

46 
33 

39 
30 

49 

33 

58 
37 

50 
35 

56 
39 

61 
56 

68 
39 

69 
42 

36 

76 
36 

43 

79 
43 

78 

36 

89 

97 

70 
47 

36 

87 
40 

89 
41 

42 

33 

92 

68 

53 

7 1 
41 

35 

39 

97 
46 

47 

46 

47 

67,0 

98,7 

LPPER  SNAKE  RIVER 
PLAINS  09 

ABERDEEN  EXP  STATION 

HAX 
HIN 

36 

40 
29 

59 
28 

43 

25 

56 
53 

50 
21 

59 
24 

59 

98 
32 

69 
44 

25 

27 

97 

44 

79 
52 

99 

49 

31 

96 

42 

47 

47 

37 

31 

49 

43 

42 

43 

42 

36 

41 

65,4 
96,9 

AKERICAn  FALLS  I  SI 

HAX 
HIN 

98 

JS 

39 

30 

44 

50 

57 
30 

98 

30 

96 
37 

63 
40 

69 
47 

61 
39 

70 
36 

92 

76 
48 

78 
40 

84 
46 

89 

90 

71 
39 

39 

50 

79 
48 

90 

70 
41 

58 

70 
94 

7 1 
42 

42 

43 

44 

42 

42 

67,1 
40.6 

ARCO  3  NW 

MAX 
MIN 

59 
38 

46 

26 

42 
26 

53 
25 

59 
31 

58 
36 

62 
28 

67 
43 

62 
31 

70 
29 

51 

74 
43 

76 
35 

82 
43 

79 
40 

77 
32 

85 
36 

8  I 
40 

75 
37 

45 

66 
97 

76 
91 

74 
38 

66 

57 

71 
36 

98 
40 

69 
41 

60 
59 

69 
40 

66,2 
99,0 

AShTON  1  S 

HAX 
HIN 

5* 

32 

37 
28 

S3 
24 

46 
28 

59 
27 

96 
29 

61 
32 

99 
59 

58 

29 

66 
30 

7  3 
39 

73 
43 

75 
34 

81 
38 

49 

76 
53 

84 
40 

83 
42 

74 
45 

70 
41 

65 
36 

78 

29 

71 
46 

Tl 
97 

68 

44 

99 
41 

64 
38 

66 
44 

69 
42 

64,2 
99,7 

BLACKFOOT  2  SSk 

HAX 
MIN 

58 
34 

40 
30 

45 

30 

57 
28 

99 
27 

59 
39 

68 

39 

66 
47 

63 
94 

73 
31 

78 
40 

78 
46 

80 
96 

89 
40 

84 

94 

80 
34 

87 
41 

84 
46 

81 
92 

51 

69 
39 

60 
39 

78 

50 

47 

76 
49 

60 
44 

67 
49 

72 
41 

49 

69,6 
39.6 

CRATERS  OF  THE  MOON  NM 

HAX 
HIN 

55 
35 

43 

25 

41 
22 

48 

22 

49 
24 

54 

35 

62 
31 

60 
43 

56 

50 

66 
35 

67 
34 

67 
47 

71 
98 

80 
49 

78 
46 

79 
38 

80 
47 

78 
47 

72 
47 

64 

41 

62 
91 

72 
34 

67 
45 

69 
41 

67 
40 

56 
39 

62 
38 

69 
58 

66 
45 

62.8 
36.4 

DLBOIS  EXP  STATION 

HAX 
HIN 

51 
32 

35 
29 

35 
24 

45 
26 

92 
50 

54 

36 

61 
29 

62 
40 

58 
54 

64 
33 

72 
41 

70 
49 

73 
98 

78 
41 

77 
44 

71 
96 

79 
43 

78 
49 

79 
44 

67 
99 

69 
36 

73 
94 

70 
49 

66 

44 

68 
49 

96 
49 

99 
96 

64 

41 

69 
49 

62,9 

97,2 

FCRT   HALL    INDIAN  AGNCY 

HAX 
MIN 

58 

32 

38 
31 

46 
28 

97 
28 

58 
27 

58 
40 

65 
41 

64 
47 

69 
32 

69 
94 

78 
49 

78 
96 

89 
42 

84 
94 

84 
48 

68 
36 

78 

99 

79 
44 

97 
44 

69 
49 

69 
42 

79 
42 

65,9 
97,4 

Sm  R*l*r«iic*  N0IM  FoUowtng  Suooo  Isdu 


DAILY  TEMPERATURES 


IDAHO 
MAY  1964 


Day  Of  Month 

3) 
« 

Station 

1 

2 

3 

J 

g 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 

< 

HAMER   '•  NW 

MAX 
MIN 

57 
33 

44 
31 

51 
27 

53 
23 

53 
27 

55 
27 

62 
27 

59 
33 

61 
31 

67 
29 

60 
31 

70 
28 

76 
36 

75 
47 

78 
32 

84 

40 

81 
37 

60 
33 

82 
38 

42 

82 
45 

71 
38 

70 
39 

78 
30 

74 
43 

73 
41 

70 
42 

64 
44 

63 
40 

64 

19 

69 
41 

67,6 
35.3 

HCWE 

MAX 
MIN 

A3 
iO 

50 
28 

42 

30 

56 
25 

56 
36 

54 
31 

56 
38 

61 
40 

69 

30 

69 
42 

65 
35 

78 
31 

80 
46 

81 
38 

68 

39 

83 
48 

80 
34 

88 
39 

87 
42 

79 
41 

72 
46 

68 
39 

80 

32 

80 
44 

72 
40 

72 
40 

60 
45 

64 

42 

70 
46 

68 
48 

69.7 
38.6 

tOAHO  fALLS  2  ESE 

MAX 
MIN 

52 
33 

38 
30 

40 
27 

54 
27 

53 
31 

55 
30 

56 
27 

57 
30 

64 
94 

64 
47 

62 
38 

70 
34 

77 
42 

75 
49 

79 
40 

85 
43 

80 
45 

80 
35 

85 
40 

62 
40 

72 

71 
30 

67 
40 

78 
36 

68 
45 

74 
44 

57 
44 

64 
42 

69 
17 

69 
47 

66.6 
18.2 

IDAHO  FALLS  'AA  AP 

MAX 
MIN 

45 
33 

39 
32 

42 
29 

55 
30 

53 

30 

56 
30 

58 

29 

58 
33 

66 
37 

66 
42 

61 
31 

74 
33 

62 
44 

79 
53 

83 
48 

93 
46 

67 
50 

80 
39 

84 
42 

63 
43 

75 
47 

70 
48 

64 

36 

76 
32 

69 
46 

67 
43 

69 
43 

37 
41 

63 
42 

67 
19 

68 
49 

66.8 
19.6 

IDAHO  Falls  '>2  nw  xb 

MAX 
MIN 

42 

31 

40 
30 

42 

27 

55 
25 

52 
26 

55 
29 

55 
28 

59 
38 

68 
28 

66 
39 

61 
34 

71 
28 

75 
34 

75 
43 

78 
30 

87 

35 

72 
45 

79 
35 

65 
36 

63 
40 

73 
44 

71 
39 

66 
35 

79 
26 

TS 
44 

39 
41 

72 

3a 

38 
42 

66 
40 

70 
42 

68 
47 

66.4 
15,5 

IDAHO  Falls  *6  m  h9 

MAX 
MIN 

47 
35 

42 
29 

42 
26 

54 

27 

53 
28 

54 
26 

54 
23 

57 
32 

66 
26 

63 
42 

60 
34 

70 
30 

75 
34 

73 
42 

77 
37 

84 

39 

69 
47 

77 
38 

64 

37 

60 
41 

71 
48 

68 
45 

64 

37 

77 
31 

72 
46 

39 
38 

69 
40 

57 
42 

62 
41 

68 
37 

66 
45 

65.0 
36,2 

MALTA  1  NE 

MAX 
MIN 

67 
36 

42 

30 

49 
29 

58 
23 

54 

22 

56 
19 

61 
24 

57 
32 

66 
32 

63 
34 

63 
37 

68 
31 

62 
41 

74 
40 

80 
34 

84 
38 

77 
34 

80 
32 

81 
29 

62 
41 

74 
39 

72 
47 

68 
39 

79 

33 

71 
46 

70 
40 

72 
32 

61 
36 

62 
41 

69 
41 

78 
40 

68,1 
34,6 

pocatello  we  airport 

MAX 
MIN 

48 
34 

39 
32 

43 
32 

57 
28 

49 
34 

55 
27 

59 
30 

59 
41 

66 
38 

65 
42 

61 
35 

72 
34 

79 
49 

74 
46 

ao 

37 

86 
42 

72 
45 

80 
34 

86 
41 

84 
49 

74 
49 

72 
51 

67 
40 

79 
39 

71 
50 

69 
44 

73 
43 

58 
44 

65 
41 

70 
19 

74 
42 

67,3 
39.8 

SAINT  ANTHONV 

MIN 

55 

33 

39 
33 

36 
27 

53 

29 

50 
29 

55 
31 

59 
29 

58 
30 

63 
34 

62 
41 

60 
31 

66 

31 

74 
37 

74 
38 

77 
35 

64 
40 

78 
44 

78 
34 

83 
44 

81 
43 

73 
42 

66 
47 

62 
40 

76 
31 

77 
40 

71 
32 

70 
44 

53 
44 

63 
38 

68 
42 

69 
45 

65,8 
36,7 

SUGAR 

MAX 
MIN 

56 
30 

55 
30 

50 
26 

51 
26 

45 

35 

53 
29 

37 
27 

57 
29 

60 
35 

64 
35 

60 
32 

69 
26 

75 
36 

76 
50 

77 
34 

64 
36 

73 
31 

77 
37 

64 
38 

81 
44 

74 
52 

69 
48 

64 

39 

76 
29 

76 
43 

76 
SO 

69 
39 

70 
36 

63 
34 

70 
16 

64 
34 

67,1 
33,8 

EASTERN  HIGHLANDS  10 

ARSON  2  NW 

MAX 
MIN 

52 
33 

35 
28 

38 
26 

53 
25 

48 
32 

33 
24 

55 
28 

56 
37 

64 
38 

63 
*1 

66 
32 

66 
30 

76 
41 

76 
41 

78 
34 

82 
38 

80 
36 

78 
30 

83 
36 

62 
45 

76 
45 

7l 
47 

68 
36 

75 
34 

68 
43 

68 
43 

71 
39 

55 
37 

54 
40 

61 
39 

69 
36 

65,3 
35.9 

BLACKfOOT  DAM 

MAX 
MIN 

45 
31 

33 
24 

49 

22 

44 

28 

48 
15 

49 
19 

50 
27 

58 
28 

36 

30 

58 

23 

61 

23 

70 
31 

70 
35 

72 
29 

77 
33 

75 
38 

71 
26 

78 
35 

77 
37 

70 
39 

66 
41 

61 

36 

72 
26 

67 
38 

66 
41 

65 
37 

53 
34 

54 

37 

60 
15 

64 

13 

61.3 
31.1 

CONOA 

MAX 
MIN 

52 
32 

39 
22 

33 
24 

49 
19 

46 
31 

46 
18 

50 
25 

51 
26 

57 
32 

52 
26 

62 
26 

72 
37 

72 
43 

74 
34 

80 
34 

75 
29 

80 
33 

76 
40 

76 
37 

69 
41 

72 
29 

69 
44 

72 
43 

6( 

42 

32 

35 

35 

36 

61 
16 

64 
42 

61.7 
32.9 

DRlSGS 

MAX 
MIN 

51 
39 

39 
33 

33 
22 

46 

27 

46 
21 

47 
24 

42 
29 

50 
30 

55 
35 

56 
35 

33 
33 

61 
39 

70 
39 

70 
40 

70 
35 

78 
37 

65 
35 

73 
31 

79 
39 

78 
42 

72 
43 

66 
40 

60 
40 

65 
40 

TO 
40 

68 
35 

69 
40 

51 
37 

62 
38 

63 
13 

61 
42 

60.4 
35.3 

SPACE 

MAX 
MIN 

IDAHO  FALLS  16  SE 

MAX 
MIN 

45 
34 

35 
27 

36 
24 

48 
27 

44 

30 

50 
25 

32 
23 

54 

27 

60 
31 

31 
29 

36 
26 

66 
26 

73 
40 

70 
44 

74 
36 

80 
40 

63 
46 

76 
32 

81 
38 

80 
46 

70 
48 

67 
48 

63 
37 

T5 
30 

69 
46 

70 
40 

71 
40 

34 
38 

39 
19 

62 
12 

66 
42 

61.9 
19.1 

ISLAND  PARK  DAM 

MAX 
MIN 

46 
27 

35 

26 

34 

20 

39 
22 

46 
16 

45 
24 

48 

20 

49 
19 

52 
21 

47 

29 

30 
27 

59 

20 

66 
26 

66 
35 

69 
26 

73 
29 

65 

2a 

70 
23 

78 
29 

75 
31 

68 
34 

64 
29 

59 
27 

67 

23 

64 
38 

63 
38 

63 
39 

49 
35 

60 
32 

61 
33 

60 
38 

97.9 
27.9 

KIL60RE 

MAX 
MIN 

40 
27 

33 
27 

34 
22 

42 
24 

48 

17 

44 

27 

48 

27 

46 
29 

33 

23 

31 

31 

32 

28 

59 
24 

63 

30 

66 

37 

69 

31 

74 

32 

69 

37 

69 

29 

73 

33 

74 

36 

69 

36 

62 

33 

60 
33 

67 

25 

64 

37 

64 

33 

63 
40 

36 

38 

36 

32 

60 
32 

62 
39 

38.2 
10.6 

lifton  pumping  station 

MAX 
MIN 

52 

sa 

47 

27 

36 
24 

49 

20 

48 
31 

51 
28 

54 

22 

53 
32 

57 
34 

37 
35 

33 
32 

63 
10 

70 
37 

70 
41 

74 

39 

77 
39 

73 
43 

69 
33 

78 
40 

78 
43 

73 
43 

70 
46 

66 
41 

74 

33 

72 
46 

7J 
44 

66 
43 

31 
40 

36 
37 

97 
41 

61 
42 

62.4 
16.3 

MALAD 

MAX 
MIN 

54 

35 

43 
33 

45 

27 

56 
25 

48 

32 

58 
30 

38 
37 

57 
38 

39 
38 

61 
37 

64 

35 

67 
33 

76 
41 

76 
90 

80 
41 

84 
42 

74 

30 

60 
36 

83 
43 

83 
48 

79 
46 

73 
43 

70 
44 

73 
37 

75 
31 

75 
93 

7J 
43 

57 
18 

60 
42 

67 
41 

72 
40 

67.4 

19, a 

malao  City  faa  ap 

MAX 
MIN 

49 
36 

43 

30 

45 

28 

57 

23 

48 

32 

60 
30 

38 
36 

58 
38 

68 
37 

60 
39 

65 
36 

70 
30 

80 
37 

79 
46 

61 

38 

83 

37 

74 

46 

62 

36 

62 
41 

83 
41 

S3 
43 

81 
32 

73 
41 

77 
34 

77 
30 

TJ 
47 

74 
42 

34 
38 

62 
42 

69 
44 

72 

19 

68.5 
38.4 

MC  CAMMoN 

MAX 
MIN 

56 
36 

40 
31 

44 
33 

58 
28 

55 
29 

39 
33 

57 
38 

66 
37 

67 
40 

66 
36 

79 
39 

60 
31 

82 
37 

63 
36 

60 
37 

84 

39 

80 
38 

71 
33 

75 
43 

73 
40 

79 
38 

70 
36 

69 
43 

70 
39 

63 
38 

70 
40 

71 
40 

74 
39 

66,6 
16,9 

mcntpeliEr  ranger  sta 

MAX 
MIN 

64 
35 

55 
26 

37 
25 

35 
18 

55 
29 

39 
26 

53 
23 

54 

23 

55 
33 

58 

33 

59 
29 

56 

26 

67 

35 

75 
40 

74 

37 

77 
36 

80 
41 

70 
31 

75 
39 

79 
36 

82 

37 

76 
43 

73 
40 

66 
32 

75 
27 

73 
42 

74 

42 

70 
39 

55 
35 

58 
40 

62 
35 

64,0 
91,5 

OAKLEY 

MAX 
MIN 

58 
36 

43 

30 

48 

27 

60 
28 

58 

35 

55 
23 

38 

31 

60 
34 

68 
37 

66 
44 

63 
32 

76 
40 

60 
47 

75 
45 

79 
42 

65 

50 

78 
42 

79 
41 

86 
45 

61 

54 

74 

41 

76 
48 

69 
42 

80 
42 

69 
43 

♦  5 
44 

71 
40 

62 

40 

66 

43 

69 

40 

74 
43 

68.8 

39.6 

PALISADES  DAM 

MAX 
MIN 

54 

35 

40 
29 

35 
25 

49 

29 

48 

33 

47 

26 

32 
23 

53 
30 

57 
34 

55 
35 

38 
34 

62 
32 

70 
39 

72 
40 

73 
37 

77 
39 

78 
44 

73 
37 

83 

42 

80 
45 

79 
46 

77 
48 

72 
41 

73 
36 

T* 

49 

6« 
44 

69 
46 

66 
19 

58 
40 

65 
16 

60 
44 

64,0 
17,4 

PRESTON  2  SE 

MAX 
MIN 

63 
4) 

49 
31 

41 

28 

43 

25 

56 

31 

42 

30 

55 
37 

54 
37 

56 
41 

61 
39 

60 
35 

59 
33 

67 
40 

76 
45 

77 
41 

60 

'  1 

64 
49 

72 
36 

78 
41 

84 
48 

63 
42 

60 
49 

78 
49 

70 
36 

78 
49 

78 
48 

76 
44 

75 
41 

34 

41 

59 
43 

66 

39 

66,1 
39.7 

STREVELL 

MAX 
MIN 

50 
32 

38 
26 

43 

27 

52 
19 

51 
32 

52 
23 

55 
29 

55 
33 

61 
33 

65 
37 

59 
34 

70 
36 

42 

76 
38 

77 
34 

60 
44 

79 
36 

75 
33 

81 
43 

83 
47 

81 
44 

74 
46 

70 
41 

75 
36 

70 
43 

71 
42 

69 
40 

59 
41 

31 
18 

63 
43 

66 

37 

65.2 
36.5 

SWAN  VALLEY  I  W 

MAX 
MIN 

TETONIA  EXP  STATION 

MAX 
MIN 

46 

32 

•39 
22 

38 
24 

44 
25 

43 

25 

45 

20 

31 
30 

51 
33 

55 
33 

54 
36 

33 
28 

63 

35 

70 
38 

68 
44 

71 
35 

77 
36 

68 

36 

73 
30 

79 
33 

78 
38 

72 
41 

71 
39 

59 
35 

75 
29 

67 
47 

63 
34 

63 
42 

49 
18 

60 
16 

61 

31 

62 
42 

60,9 
33,8 

WAYAN 

MAX 
MIN 

40 
32 

38 
28 

36 
21 

53 
32 

45 
32 

49 
19 

45 
24 

50 
26 

90 

32 

56 
34 

52 
27 

61 
31 

78 
26 

63 
28 

73 
18 

71 
38 

69 
42 

78 
36 

70 
28 

68 
34 

69 
36 

66 
32 

69 
36 

65 
40 

53 
35 

52 
37 

58. 
31.0 

8m  Il«l«r«nc«  NotM  FoUowtnQ  SuUod  Isdsx 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


MAY  1964 


Day  oi  moDth 


oiaaon 

I 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

PANHANDLE  01 

PRIEST  RIVER  EXP  STA 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

T 

SANDPOINT  EXP  STATION 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

T 

NORTH  CENTRAL 
PRAIRIES  02 

COTTONnOOD 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

T 

T 

NEZPERCE 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

0.) 

T 
T 

T 

POTLATCH 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

CENTRAL  MOUNTAINS  0* 

ANDERSON  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

0.1 

T 

1 

arrohrock  dam 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

AVERY  RANGER  STATION 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

T 

T 

BIG  CREEK  1  S 

SNOWFALL 
SN  ON  SNC 

\ 

A.C 

e 

2.C 

I 

^ 

l.< 

1 

e 

e 

« 

: 

1.0 

2 

CASCADE   1  NH 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

T 

2.C 

T 
T 

T 

T 

T 

CENTERVILLE  ARBAUG  RCH 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

T 

... 

T 
T 

T 

DEADWOOD  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  SNC 

T 

2.C 

1! 

T 
U 

11 

T 
11 

S 

T 

1 

e 

3 

ELK  CITY 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

2.! 

3.C 

e 

O.i 

1 

T 

2 

T 

! 

T 

! 

2 

1 

GARDEN  VALLEY  RS 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

T 

LOMMAN  i  E 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

T 

MC  CALL 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

T 

T 

9.< 

! 

MULLAN  FAA 

SNOWFALL 
SN  ON  6NC 

1.4 

1 

6.1 

T 

1.3 
2 

l.l 

1 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

T 

SUN  VALLEy 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

T 

T 

MAPREN 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

2.( 

6.( 

2.9 

2C 

l.( 

11 

9.9 

21 

11 

la 

1« 

13 

T 
12 

SOUTHWESTERN  VALLEYS 

BOISE  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  SNt 
WTR  EOUIV 

*.( 

T 

T 

CALDWELL 

SNOWFALL 
SN  ON  GNt 

T 

PAYETTE 

SNOWFALL 
SN  ON  6NI 

I. a 

T 

southmestern 

HIGHLANDS  0> 

THREE  CREEK 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

T 

0.9 

0.9 

CENTRAL  PLAINS  07 

TWIN  FALLS  2  NNE 

SNOWFALL 

SN  ON  GNO 

T 

T 

UPPER  SNAKE  RIVER 
PLAINS  09 

ASHTON   I  S 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

2.0 

2 

9. a 

t 

0.9 

2 

T 

1 

IDAHO   FALLS   FAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

T 

T 

0.1 
T 

IDAHO  FALLS  «6  H  NB 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

T 

T 

POCATELLO  MB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 
•TR  EQUIV 

U! 

T 

EASTERN  HIGHLANDS  10 

ISLAND  PARK  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

0  • ' 
i  21 

2J 

9  ■( 

3C 

T 
Zl 

19 

KIL60SE 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

T 

T 

9.0 

3 

1 

MALAO  CITY  FAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

1 

T 

T 
T 

MKLEY 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

i 

T 

1 

1  1 

17     14  Id 


S««  H«t«r*nc*  NotM  Following  Sutlon  Indnc 
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EVAPORATION  AND  WIND 


MAY  196<t 


Station 

Day  Of  Month 

Total 
A°g. 

1 

2 

3 

4 

5 

B 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

NORTH  CENTRAL 
PRAIRIES  02 

MOSCOM  U  OF  KB) 

EVAP 
NINO 

.02 
** 

.00 

It* 

.01 
t2 

.10 

70 

.07 
10* 

.02 

71 

.29 

65 

.0* 
S6 

.2* 

79 

.01 
109 

.25 
*1 

.2t 
69 

.It 
l*t 

.23 
*9 

.20 

60 

.22 

65 

.25 

115 

.29 
*1 

.23 

95 

.31 

100 

.30 

191 

.17 

10* 

.16 

7t 

.It 
t9 

.27 

95 

.27 

50 

.30 

60 

.01 
*2 

.23 

38 

.25 
95 

.23 

60 

2*61 

CENTRAL  MOUNTAINS  0* 

AHMWROCIC  DAN(A> 

EVAP 
MIND 

• 

.It 
67 

.19 
96 

.22 
9* 

.21 
*2 

.22 
*1 

.2t 

50 

.2* 
51 

.22 
** 

.IT 
*1 

.91 
97 

,26 
*3 

.2t 

37 

.29 
** 

.32 
52 

.29 
95 

.31 

66 

.25 
*3 

.13 

*2 

.26 

*6 

.13 
39 

.68 
*7 

.08 

39 

.07 

30 

.21 
39 

7.698 

1555B 

CENTRAL  PLAINS  OT 

Thin  PALLS  mbaso 

EVAP 
HIND 
MAX 
MIN 

.23 

UO 
73 
*1 

.02 
1*9 
SO 
31 

.1* 

2a9 

*A 

S2 

.19 
Itl 
*9 
3* 

.2* 
121 
*« 

3* 

.31 

211 
96 
3S 

.17 

10* 
66 
36 

.39 

160 
66 
39 

.2* 

7* 
71 
*1 

.3* 

156 
72 
*3 

.*1 

221 

70 
37 

.29 

63 
73 
*0 

.*0 

127 
76 
*S 

.37 

103 
79 
*t 

.2t 

7i 
73 
** 

.97 

t2 

to 

*7 

.61 

199 
77 
*« 

.37 

1*3 
72 
*2 

.*6 

133 
76 
*5 

.90 
1*9 

76 
*6 

.** 

127 
79 
** 

.31 

13t 
7* 
*5 

.*1 

16S 
75 
3t 

.2t 

67 
75 
*0 

.36 

137 
74 
*5 

.31 

115 
72 
** 

.20 

100 
66 
*9 

.31 

16* 
71 
** 

.2* 

118 
75 
*8 

.16 

71 
*• 

.25 

56 
(3 
52 

9.65 
<>22JB 
70.* 
*2.0 

UPPER  SNAKE  RIVER 
PLAINS  Of 

AtERDCCN  EXP  STATION 

EVAP 
HIND 

1*S 

.It 
22* 

.16 

317 

.U 

70 

.19 
199 

.1* 

37 

.1* 

56 

.13 
9* 

.30 

120 

.32 
165 

.19 

39 

.23 
*2 

.*0 

115 

.29 

71 

.21 

52 

.90 
15* 

.23 

127 

.23 
31 

.37 

75 

.91 

ISl 

.36 
121 

.39 
160 

.23 
** 

.33 

106 

.26 
S6 

.OS 
69 

.19 

80 

.11 

75 

.17 
65 

.21 

37 

7.78B 

3217B 

EASTERN  HI«MLANOS  10 

LIPTON  PUNPIN«  STATION<B) 

EVAP 
MIND 

.10 

110 

.02 
1ST 

.11 
12* 

.1* 
*2 

.01 

6t 

.11 
61 

.16 
T* 

.0* 
96 

.1* 

97 

.22 

t2 

.27 

110 

.16 
3t 

.27 
t7 

.29 
11 

.25 

*1 

.26 

39 

.36 
tt 

.22 
*2 

.27 
3t 

.2* 

90 

.33 
69 

,30 
92 

.29 
7* 

.2* 

*7 

.32 

79 

.18 

<>6 

.23 

7J 

.16 

78 

.13 

50 

.15 

73 

.21 

90 

6.26 

22*2 

(A)  PAN  PAINTED  INSIDE  AND  OUTSIDE  WITH  ALUMINUM  PAINT. 
(B>     PAN  IS  OF  STAINLESS  STEEL. 


SUPPLEMENTAL  DATA 


Station 

Wind  direction 

Wind 
m. 

speed 

p.  h. 

Relative  humidity  averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

Percent  of 

possible 

sunshine 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  sunset 

Prevailing 

Peicent  of 
time  from  ' 
prevailing 

Average 

S  1 

£  a 

Direction 
of 

fastest  mile 

Date  of 
fastest  mile 

< 

o  t- 
o  to 

in  ^ 

T 
< 

O  1- 
-  Z 

o. 

o  t~ 

o  tn 

S\  ^ 

11  lOO  PM 
MST 

Trace 

01-09 

.10-49 

50-99 

1.00-1.99 

200 
and  over 

0 

BOISE  WB  AIRPORT 

31 

9 

8.6 

39 

SW 

27 

70 

48 

35 

58 

1 

4 

2 

0 

1 

0 

8 

75 

5.8 

IDAHO  FALLS  *2  NW  WB 

9.5 

33» 

SW 

22 

1 

2 

* 

4 

0 

0 

7 

IDAHO  FALLS  *6  W  WB 

10.9 

348 

WSW 

10 

6 

2 

1 

1 

0 

0 

10 

LEWISTON  WB  AIRPORT 

65 

45 

34 

9 

* 

1 

0 

0 

0 

14 

6.9 

POCATELLO  WB  AIRPORT 

18 

8 

12.1 

42 

SW 

2 

69 

44 

34 

56 

5 

2 

3 

I 

0 

0 

H 

54 

6.8 

a  MAXIMUM  HOURLY  AVERAGE 


See  reference  notes  followl  ng  Station  Index. 
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STATION  INDEX 


aserdcen  cxp  station 
aftcmthouoht  mime 
american  falls  1  sk 
andcrson  dam 
arson  j  nw 

ARCO  }  NM 
ARROmR<>CK  OAM 
ASHTON  I  i 
ATlAHTA  ) 
ATLANTA  SUMMIT 

AVERT  RANGER  STATION 
SALD  MOUNTAIN 
BAVView  HOOCL  BASIN 
eEHTON  DAM 
SIC  CREEK  1  S 
■lackfoot  1  SSW 

8LACICF0OT  OAH 
SLISS 

B00U5  BASIN 

BOISE  LUCKY  PEAK  DAM 

BOISE  WS  AIRPORT 
BONNERS  FERRY  i  Sw 
BRUNCAU 

BUNOALOW  RakgCR  STA 
BURSE  I  CNE 
BURLEY 

8URLET  FACTORY 
BURLEY  FAA  AIRPORT 
CABINET  CORSE 
CALDWELL 


0449  OM  ELMORE 
047O  OV,  FREMONT 
0*»l  04i  ELMORE 
049«|  04|  ELMORE 

SHOSHONE 
BLAINE 
KOOTENAI 
BONNER 
VALLEY 
BINGHAM 
CARIBOU 
GOODING 
BOISE 
lOiaj  09j  ADA 

1022  0»  ADA 

01;  BOUNDARY 
I  I19i  0*  OWYHEE 
I  04  CLEARhaTEI 

127?  04^  SmOSmONE 
128ft  O'H  CASSIA 


CAMBttlDGC 

CAREY  4  HNW 

CASCADE  I  NW 
CASTiEFORO  2  N 
CAYUSt  CRECH 
CCNTeRviLLC  AR9AUG  RCi 
CMALLIS  I  156)  0&  CUSTER 

LLY  BARTON  FLAT  1671   OW  CUSTC* 

'  CLARKI*  RANGER  STATION  1811  04!  SHOSHONE 
COBALT  19J2  04.  LCMHI 


l40ft  OSi  WASHINGTON 
I«fr6|  OTj  BLAINE 
1514  0*i  VALLEY 

or  THIN  FALLS 
15771  0*.  CLEARWATER 
BOISE 


COfUR  D  ALENE  I 
CONDA 

COTTONWOOD 
COTTONWOOD  1  m: 
COUNCIL 

CRAtfRS  OF  THE  MOON  NM 
OCAOWOOO  DAM 
OeADWOOO  SUMMIT 
OECePTION  CREEK 
OeER  FLAT  DAM 

OCER  POINT 

DIXIE 

DRIGG5 

DUBOIS  EXP  STATION 

DUBOIS  )*  W 

ELK  CI" 

ELK  RIVER  1  S 

EHHETT  2  E 

FAIRPIELD  RANGER  STa 
FCNN  RANGER  STATION 

FORT  MALL  INDIAN  AGNCY 
GALENA 
I  GALENA  SUMMIT 
GARDEN  VALLEY  RS 
6IBBONSVILLE 
QILMORE  SUMMIT  RANCH 
GLENNS  FERRY 
0000 I NG 
GRACE 

GRAND  view   )  WNW 

ORANCEVILLE 

CRASHERC 

OR A SMC «E  8  S 

GROUSE 

GUNNEL  GUARD  STATION 
NAKCV  RANGER  STATION 
MAKER  A  HW 
MAZCLTON 
MCADOUARTERS 
.  CITY 


JlBTl 
I  2260 
'  238» 
;  25*5 
2422 
2AA4 


!  2451 
2575- 
2676. 

2  7  or 

2722j 

i  2e9r 

2942, 
1  '10*. 


J9S4 
J5T6 
S631 
I  J6TT 

J7)2: 


01|  KOOTENAI 
10  CARIBOU 
02[  IDAHO 
021  IDAHO 
OSj  ADAMS 
0»|  BUTTE 
OaI  valley 

0*  VALLEY 
OM  KOOTENAI 
0*  CANYON 

O*!  BOISE 

04(  IDAHO 

10  TETON 

0«  CLARK 

081  CLARK 

04,  CLEARWATER 


09^  e INGHAM 
04  BLAINE 
0*  BLAINE 

04  BOISt 
08  LEMHI 
0#  CUSTER 

05  ELMORE 
07  GOODING 
10  CARIBOU 
05  OWYHEE 


1771  02  IDAHO 

3809  06  OWYKEE 

1811  05'  OWYHEE 

5882;  04,  CUSTCfi 

3902  10,  CASSIA 

>942  04I  BLAINE 

3964i  0«{  JEFFERSON 

4140  07^  JEROME 

4150  0«  CLEARWATER 

4260  04.  CAMAS 


IDAHO  I 


LS  2  ESE 
LS  16  SE 


MDAHO  FALLS  I 
IDAHO  FALLS  42  NW  WB 
lOAHO  FALLS  46  H  WB 
IDA  VAOA 
ISLAND  PARK  DAM 


KELLOGG 
KETCMUM  17  WSW 
KILGORE 
KOOSKIA 
KUHA  7  NNE 
LEADORE 

LCWISTON  WB  AIRPORT 

LIFTON  PUMPING  STATION 
LOLO  PASS 
LOMMAN  )  E 

MACKAT  RANGER  STATION 
MALAD 

HALAD  CITY  FAA  AP 
MALTA  I  NE  I 
MALTA  RaNGCR  station 

'  RANGER  STATION 
MC  CALL  I 

MC  CAMMON 
MINIDOKA  DAM 
MONTPELIER  RANGER  STA 
MOOAE   CREEK  SUMMIT 

MOOSE  CRECK  RANCH 
MOOSE  CREEK  RANGER  STJi 
:0W  U  OF  I 

mountain  nome  |  se 

mullan  Pass 

new  meadows  ranger  sti 
nezperce 

N€l  PERCE  PASS 

OAKLEY 

Ola  5  s 
ORO^IW] 
PALISADES  DAM 
PARHA  EIPERIMENT  STA 
PAUL  1  ENC 
PAYETTE 

PICABO 

PIERCE 

P|NC  I  N 

PLUWER  >  HStf 

POCAIELLO  2 

POCATELLO  MS  AIRPORT 


4*571  09 
4459|  0^ 
,  4460  09l 

4612  OaI 
I  4670  07, 
I  *79)i  Oil 
48311  04, 


BUTTE 
OWYHEE 
FREMONT 

BOISE 

JEROME 

LEWIS 

SMOSMONE 

BLAINE 


,ARK 

;  IDAHO 


5241.  03  NEZ  PERCe 


10  BEAR  LAKE 
9*i  IDAHO 
04.  BOISE 
0«  CUSTER 
19  ONEIDA 
loj  ONEIDA 
09]  CASSIA 
09  CASSIA 
OK  LfMHl 


I  9S63t 

'  5»«d 

,  605J^ 
6O7V 
60e5i 
6087] 


10  BANNOCK 
07  MINIDOKA 
JOl  BEAR  LAKE 
04]  BOISE 
04:  IDAHO 
04)  IDAHO 
02  LATAm 
OS  ELMORE 
04i  SHOSHONE 
0*(  ShoShOnE 

638ai  O4I  ADAMS 
64I4|  02;  LEWIS 
64)0  04  IDAHO 

.^42;  la  CASSIA 

45901  OV  GEM 
*»81i  OV  CLEARWATER 
6764  id  BONNEVILLE 
A  8  44.  05^  CANYON 


487 


IIDOKA 


PORTnILI 
POTlaTCi 


OSj  PAYETTE 

7040(  07|  BLAINE 
.  704*'  O4J  CLEAHWAH 
7077  0«  ELMORE 
71l»  01  BENEWAH 
'  7204  IB  BANNOCK 
I  Tilll  091  POWER 
7264;  01  BOUNDARY 
JJOl  02  LATam 
7)20  04  IDAHO 
I  7)2T,  04.  ELMORE 


I  00 

j  42  47 

4)  21 

42  10 

j  43  40 

i  43  36 

44  04 

43  48 


i  OBSERVATION 
I     TIME  AND 

TABLES  I 


112  so 

114  42 

112  »2 


115  S»  . 

Ill  27 

115  07 

IIS  14 


'  12  43  38  I  114  24 

47  59  I  116  34 

48  21  U4  90 
'  1]  45  06     115  20 

43  11     112  23 
4)  00    111  43 
42  56     114  57 
j  43  46     116  06 


41  j  114  19 
53     115  48 
38  '  119  30 
4|  47  32     115  48 
{  lj\  42  32  '  113  47 
42  33  I  113  48 
1  t2|  42  32  !  113  46 
9  48  05  '  116  04 
2  43  40     114  41  I 


4)  21  I  113  57 
44  32     116  03  I 


'  4l  44  00  113  50 
10  4T  01  116  19 
.  11'  49  06     114  14 


72);. 

4)ia  IB  5t» 

3812  6C  4P 

517tf  6P  4R 

9)001  6l»  4M 

32T«  BA,  BaI 

92ia  9f>  sn 

9476 
79»« 

2492' 
8700' 
20701 
264d 
9686J 

44«^ 

4200  4P' 
3269 
4196J 

2840|     BAj  BA| 

—   id  Mia 

1810  9P 

2925|  6n  60 

2285  3»^  3P 

4093  4P  4P 

4180  8a{  SA{ 

4146'  Mioj  Mia 

229r    5P  9P 


tti  6(^ 


2690,  6P 


9179' 
6140: 
2010 
4910 


4P|  4ri 

9P  9P 


31  46  03     116  21       3411     6P  6n 


116  26 

113  34  I 

115  38 
11*  34 

116  29 


'  IV  ' 


32 


12  43  39 

i «  « 

,  11    49  33 

12. 


116  49  2910 


'I  "1 


19  .  112  12 
44  11  112  96 
49  49     119  24 


I  12  43  21  I  11. 


12  43  93     114  39 


11  49  34     113  ■ 


,  12-  42  98  I 
I  l'  42  39  ' 
j  12  45  00  , 

1  45  55  I 
izl  A2  2'  I 
12  42  16  I 


5452  5*1  4P 

6180  5Pt  SH 

4049  7A  1», 

2918  8«S  *li 

2900  6p 

1980  9li  6a| 

4460  9P  9*: 

7)00  9P  9ft 

1212  9P  9(j 


11)  12  5880 


121  43  31  ,  114 

6|  43  98  112  19 
12!  42  36     114  08 


1  42  21  j  114  39 

i  4)  47  I  113  00  I 

■  4)  90     119  90 

4)  29  I  112  01  I 


12  44  29    in  24 


8)  44  03    119  27 


2:  4)  31  I  111 


4791:  »p(  9«" 

4060  90  9f^ 

1138  8A  B^ 

9000i  9P  9*1 


4590  5P  9M 
48201  9P  9P 
396*  9P  9R 
47691  7W  7^ 
971 2|  7Pj  7*1 
47)<^  MI^  Mia 
4790  Mid  M16 
49)5  HIO  MICJ 


6300  6P 


6150(     9W  9P 


42  19 
I  12^  42  19 
44  36 


3  44  OS  <  1)4 


''9  '3 

■»T  9fl 
20  7*^ 


2450  6 

248a 

26601  5-j 

)isd  91^  9(^ 

39841  Mia  Miq 

9462!  , 


>  98  I  114  17  I     3870^  8M 


m  44  07     116  17 

I  ^  46  29  I  114  19 
1£  43  20  111  12 
^  43  48  !  114  57 


8Al 


46  30 

119  48 

119  li 

318S  SA 
4220 

42  52 
42  99 

44  99 

114  97 

111  36 

112  )4 
116  30 
116  94 

2*70 

4454!  MIC 
1800  4« 
2920  4P 

46  31 
43  30 

114  41 
119  19 

3632; 
4470 

I  EAPERINCNT  STATION 
i  U  S  WEATNfit  BUREAU 
'  U  S  BUR  RECLAMATION 
'  U  S  BUR  RECLAMATION 
,  MRS  GENA  NEWPORT 

JOHN  C  TOOMBS 
<  U  S  BUR  RCCLAMAllON 
I  GUST  STEINMANN 
I  JAMES  E  SATKO 
i  U  S  WEATHER  BUREAU 


REC  I 


SERVICE 
EDWARDS 
TOM  THOMPSON 
FORT  HALL  |R  PROJ 
NORTH  SIDE  CANAL  CO 
U.  S.  WEATHER  BUREAU 
CORPS  OF  ENGINEERS 

U  S  WEATHER  BUREAU 
ARLO  T  GRUNERUD 
FRCD  UHL 

U  S  FOREST  SERVICE 
MONTANA  POWER  CO 
FRANK  0  REOFIELD 
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REFERENCE  NOTES 


Additional  information  regarding  the  climate  of  Idaho  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Cllmatologist  at  Weather  Bureau  Airport  Station,  Box  1718,  Boise.  Idaho  83701,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near 
you. 

DIMENSIONAL  UNITS:  Unless  otherwise  Indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  Temperature  in  *F,  precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind  movement  in  miles.  Monthly  degree  day  totals 
are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65'  F.   In  "Supplemental  Data"  table  directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees. 

OBSERVATION  TIME:     The  Station  Index  shows  observation  times  In  local  standard  time.    During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time.    Snow  on  ground  in  the  "Snowfall 
and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.    For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  4:00  a.  m.  ,  P.  S.  T.  and  5:00  a.  m, ,   M.  S,  T.  .  except  Idaho  Falls 
46  W.  which  is  8:00  a.  m. .  M.  S,  T.    Data  in  the  "E^xlremes"  Uble,  "Daily  Precipitation"  table,  "Daily  Temperature"  table.  "Evaporation  and  Wind"  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table, 
when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

EVAPORATION  Is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation  and  Wind"  table.  Max  and  Min  in  "Evaporation  and  Wind"  table 
refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground.  Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points 
for  successive  observations,  consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability  in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

SNOWFALL:  Entries  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  table,  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include  snow  and  sleet.  Entries  of  snow  on  ground  include  snow, 
sleet,  and  Ice. 

NORMALS  for  mil  stations  are  cUmatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 
DIVISIONS,  as  used  In  this  publication,  became  effective  with  data  for  January  1957. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:     Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue  of  this  bulletin. 
DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  Issues  of  this  bulletin. 
INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 
IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

-     No  record  In  the  "Supplemental  Data"  table,  "Dally  PrecipiUtion"  table,  "Evaporation  and  Wind"  table,  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  the  Station  Index. 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry, 
■f    And  alBO  on  an  earlier  date  or  dates. 
++     Highest  observed  one  minute  windspeed.   This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*  Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 
/ /     Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B    Adjusted  to  a  full  month. 

D     Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using    a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M     One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.    See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed  daily  record.    Degree  day  data,  if  carried  for  this  station, 
have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R  Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly  Precipitation  Data. ) 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C  Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  "Hourly  Precipitation  Data"  Bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.   Omlssio'n  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  In  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable, 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  this  reference  indicates  that  the  thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a 
building. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMM.^RY,  and  STORM  DATA,  all  of 
which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.  20402. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc. ,  of  substations  through  1957  may  be  found  in  the  publication  "Substation  History"  for  this  State,  price  40  cents.  Similar 
Information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issue  of  Local  Climatological  Data,  price  15  cents.   These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents  at 
the  address  shown  above. 

Subscription  Price:     20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2,  50  per  year.     (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary. )  Checks  and  money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent 
of  Documents.    Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  O^ice,  Washington,  D.  C.  20402. 
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IDAHO  -  JUNE  1964 


TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

Highest  Temperature:        101°  on  the  25+  at  Swan  Falls  Power  House 

Lowest  Temperature:         22°  on  the  13th  at  Warren 

Greatest  Total  Precipitation:       7.69  inches  at  Grangeville 
Least  Total  Precipitation:  0.74  inch  at  Bliss 

Greatest  One-Day  Precipitation:       2.66  inches  on  the  8th  at  Burke  2  ENE 
Greatest  Reported  Total  Snowfall:       Trace  at  3  stations 

Greatest  Reported  Depth  of  Snow  on  Ground:        Trace  on  the  21+  at  Chilly  Barton  Flat 


SPECIAL  WEATHER  SUMMARY 


Reports  from  the  Weather  Bureau  River  District  Offices       stations  in  all  parts  of  the  State  except  the  Panhandle 
at  Boise  and  Spokane  indicate  that  flooding  occurred  on  a      Division.    Some  short-period  totals  of  interest: 
number  of  streams  within  Idaho, 


June  5-8 

June  i 

B 

Snowmelt,  occurring  later  in  the  season  than  usual,  com- 

bined with  copious  rains  to  produce  major  flooding  in  the 

Bayview 

2, 

16 

1.  40 

Clark  Fork,  Pend  Oreille,  Clearwater,  and  Henry's 

Burke  2  ENE 

3. 

56 

2.  16 

Fork  Basins,    In  addition,  there  was  some  damage  from 

Cabinet  Gorge 

2, 

66 

1.  48 

seepage  near  Bonners  Ferry  on  the  Kootenai,  and  minor 

Clarkia  R,  S. 

2. 

25 

1.  32 

damage  to  docks  and  shore  installations  from  high  water 

Coeur  d'  Alene 

2, 

55 

1.  81 

on  Priest,  Pend  Oreille,  and  Coeur  d'Alene  Lakes.  On 

Grangeville 

3. 

97 

0,  63 

6/5  1.  92 

Canyon  Creek,  in  the  vicinity  of  Burke,  flooding  appear- 

Kamiah 

1. 

99 

0,  85 

ed  to  be  a  direct  result  of  heavy  rainfall.    The  Weather 

Kellogg 

2. 

55 

1.  68 

Bureau  gage  at  Burke  caught  3,  56  inches  of  rain  in  a 

Kooskia 

3. 

39 

1.  48 

four-day  period  that  culminated  with  2.  16  inches  on  the 

Moose  Creek  Ranch 

2, 

21 

1.  20 

8th, 

Nezperce 

2, 

22 

0.  93 

Orofino 

1. 

97 

0,  90 

Heaviest  damage  in  Idaho  occurred  in  the  Clearwater 

Pierce 

2, 

81 

1.  09 

Basin,  where  losses  in  highways,  roads,  bridges,  build- 

Powell 

2, 

25 

1.  48 

ings,  personal  property,  and  livestock  were  estimated  at 

St.  Maries 

2, 

06 

1.  30 

close  to  one-half  million  dollars.    Damage  to  U,  S,  High- 

Wallace -  Woodland  Park 

2. 

80 

1.  90 

way  12,  State  Highway  14,  and  public  and  personal  pro- 

Winchester 

3, 

38 

0.  81 

6/6  1.  21 

perty  at  Orofino  accounted  for  most  of  the  losses, 
Henry's  Fork,  near  Rexburg,  was  over  its  banks  from 
June  6  to  26,  flooding  about  6,  000  acres.    Damage  to 
crops  and  roads  in  that  area  has  been  estimated  at 
$35,  000  to  $75,  000,    At  Burke,  bridge  and  private  pro- 
perty damage  was  estimated  at  $100,000  by  county  offi- 
cials. 


Crest  stages  were  generally  reached  on  June  8  on  north- 
em  streams,  while  Henry's  Fork,  near  Rexburg,  reach- 
ed its  highest  stage  (10,  16  feet)  on  the  20th.    On  the 
Clearwater  at  Kamiah  the  peak  discharge  was  103,  000 
c.  f,  s.  ,  exceeding  the  maximum  flood  previously  known 
-  99,  000  c.  f.  s.  in  May  1948, 

June  precipitation  was  more  than  twice  normal  at  many 


D.  J.  Stevlingson 

Weather  Bureau  State  Climatologist 
Weather  Bureau  Airport  Station 
P.  O.  Box  1718 
Boise,  Idaho  83701 
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0 

0 

2, 

14 

,4C 

3 

•  0 

0 

q 

Q 

Q 

DIVISION 

60, 

1 

■ 

3 

3 

1. 

99 

1 

25 

■  0 

N0HTMt*3TtKN  VALLEYS 
00 

CHALLIS 

71.5 

46, 

0 

58. 

8 

9 

88 

26* 

39 

10 

190 

0 

0 

0 

0 

1. 

77 

59 

.35 

7 

.0 

0 

7 

0 

0 

CHILLY  BARTON  FLAT 

66.7 

36, 

0 

51. 

4 

86 

30 

27 

22 

402 

0 

0 

9 

0 

1. 

64 

.30 

2 

T 

T 

21* 

9 

0 

0 

DUBOIS  3*  W 

6<>.0 

38. 

5 

51. 

3 

79 

25 

30 

20 

404 

0 

0 

5 

0 

3. 

41 

.70 

12 

.0 

0 

10 

2 

0 

GIBBONSVlLLE 

70.3 

39, 

8 

55. 

1 

87 

26* 

32 

19 

295 

0 

0 

1 

0 

4, 

70 

1,12 

19 

.0 

0 

10 

3 

2 

MACKAY  RANGER  STATION 

67,711 

40. 

8K 

54e 

3 

8 

8! 

27 

32 

U 

324 

0 

0 

0 

2. 

02 

76 

.33 

19 

.0 

0 

9 

0 

0 

MAY  RANGE R  STAT lON 

70, IK 

40, 

8M 

55. 

5M 

85 

24 

31 

22 

276 

0 

0 

1 

0 

4, 

17 

,61 

8 

.0 

0 

13 

1 

0 

SALMON 

70,8 

45. 

5 

58. 

2 

• 

2, 

0 

88 

27 

38 

18 

212 

0 

0 

0 

0 

4, 

32 

2 

97 

.97 

7 

.0 

0 

u 

2 

0 

DIVISION 

54. 

9 

3, 

3 

3, 

15 

1 

87 

T 

tlDDCD    CNA^r  DTtiCD 
UrrtH    DMMF.t  KIVtK 

PLAINS  09 

AAPDnPPfu   ryD  cT&Ttniu 
ADCKUtCiN    cAK  9lMTiUN 

70. 8H 

43. 

8M 

57. 

3M 

* 

4, 

3 

90 

27 

33 

20 

237 

1 

0 

0 

0 

1, 

66 

85 

.38 

16 

.0 

0 

5 

0 

0 

AMERICAN  FALLS  1  SW 

71.8 

47, 

9 

59. 

9 

90 

26 

39 

20 

181 

1 

0 

0 

0 

3. 

03 

74 

15 

0 

0 

g 

3 

Q 

ARCO  3  NM 

70.2 

42, 

3 

56. 

3 

89 

25 

33 

20* 

263 

0 

0 

0 

0 

2, 

03 

!42 

21 

!o 

0 

7 

0 

0 

ashton  1  s 

68. 

42. 

7 

55. 

6 

2, 

0 

89 

30 

34 

21 

280 

0 

0 

0 

0 

5. 

10 

3 , 

19 

1  7 

0 

0 

1  ^ 

3 

Q 

ai  Ar'vcnnT  9  ecu 

LK'^ICKa  ur    TMt  nuunl 

66.0^l 

41. 

OK 

53. 

5M 

86 

25 

30 

21 

342 

0 

0 

1 

0 

1. 

77 

.26 

10 

.0 

0 

7 

0 

0 

DUBOIS  EXP  STATION 

65.2 

44. 

2 

54. 

7 

4, 

7 

84 

26 

34 

20 

306 

0 

0 

0 

0 

3. 

53 

1, 

74 

.58 

7 

.0 

0 

11 
8 

2 

0 

FORT  HALL   INDIAN  AGNCY 

7  3.6H 

45. 

7M 

59. 

7M 

2, 

4 

90 

26 

36 

20 

172 

0 

0 

0 

2. 

89 

1, 

67 

.95 

17 

•  0 

0 

2 

0 

HAMER  *  Nw 

72.3m 

45, 

3M 

58. 

8M 

91 

26 

38 

20 

201 

2 

0 

0 

0 

2. 

34 

.68 

7 

.0 

0 

5 

1 

0 

72.5 

46. 

1 

59. 

3 

88 

26 

34 

U 

186 

0 

0 

0 

0 

2. 

31 

.53 

21 

,0 

0 

7 

1 

0 

IDAHO  FALLS  2  ESE 

72.6 

46. 

3 

59. 

5 

92 

26 

36 

20 

190 

2 

0 

0 

0 

2, 

26 

.62 

17 

.0 

0 

8 

I 

0 

IDAHO  FALLS  FAA  AP 

69.2 

44. 

8 

57. 

0 

- 

3, 

5 

89 

26 

3S 

20 

245 

0 

0 

0 

0 

2. 

50 

1, 

37 

.60 

17 

.0 

0 

8 

1 

0 

IDAHO  FALLS  <>2  NW  WB  R 

70.9 

43. 

9 

57. 

4 

2, 

4 

69 

26 

31 

20 

237 

0 

0 

1 

0 

3 

35 

2 

1 1 

70 

IDAHO  FALLS  *6  W  we  R 

70,2 

43. 

9 

57. 

1 

2, 

7 

91 

26 

31 

20 

249 

1 

0 

1 

0 

2. 

23 

1, 

14 

.56 

2 

.0 

0 

7 

1 

0 

MALTA   1  Ne 

70, 8M 

40. 

6M 

55. 

7M 

88 

26 

32 

u 

269 

0 

0 

1 

0 

2. 

84 

.60 

2 

.0 

0 

10 

2 

0 

pnfATFI LO    MR    ATDDODT  //D 

73,1 

46. 

8 

60. 

0 

2. 

8 

93 

26 

38 

20 

175 

2 

0 

0 

0 

2. 

08 

1. 

12 

.56 

15 

.0 

0 

5 

1 

0 

JM  I  ri  1    «n  1  MunT 

69.7 

44. 

6 

57. 

2 

89 

26 

36 

20 

237 

0 

0 

0 

0 

3. 

50 

.64 

7 

,0 

0 

12 

2 

0 

70.9 

44, 

0 

57. 

5 

I, 

88 

26 

35 

21 

225 

0 

0 

0 

0 

3. 

50 

2, 

08 

.90 

17 

.0 

0 

10 

2 

0 

DIVISION 

57. 

4 

3. 

1 

2. 

76 

1, 

50 

.0 

EASTERN  HIGHLANDS  10 

ARBON  2  NW 

69.8 

42. 

6 

56. 

2 

88 

26 

34 

20* 

268 

0 

0 

0 

0 

3. 

47 

.70 

7 

.0 

0 

8 

3 

0 

BLACKFOCT  DAM 

65.6 

37. 

3 

51. 

5 

81 

26 

29 

20 

401 

0 

0 

5 

0 

5. 

34 

1.20 

7 

.0 

0 

13 

4 

2 

CONDA 

W 

M 

M 

0 

0 

0 

4. 

74 

2.00 

7 

.0 

0 

8 

4 

1 

DRIGGS 

65. « 

41. 

1 

53. 

3 

I. 

7 

84 

26 

32 

21 

345 

0 

0 

1 

0 

5. 

55 

3, 

50 

.89 

17 

.0 

0 

14 

6 

0 

GRACE 

68.1 

41. 

9 

55. 

0 

2. 

4 

86 

26 

33 

20 

301 

0 

0 

0 

0 

5. 

11 

3, 

65 

1.11 

7 

.0 

0 

11 

2 

1 

IDAHO  FALLS   16  SE 

67.5 

41. 

1 

54. 

3 

84 

26* 

33 

9 

316 

0 

0 

0 

0 

3, 

02 

.87 

17 

.0 

0 

10 

1 

0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 

JUNE  1964 


Continued 


Sutlon 

Temperature 

Precipitation 

MairlfwiiTW 

31 

<£ 

ATerag* 

From  NoniuJ 

-E 

1. 
1 

O 

Lownl 

a 

DagTM  Days 

No.  of  Days 

3 

fi 

§1 

|s 

2,8 

&£ 

m 

a 
1 

« 

• 

Q 

Snow,  Stoat 

No,  oi  Daya 

Max. 

Mln. 

1 

Max-Doplh 

on  Ground 

• 

o 

1 
8 

s 

8 

1 

s : 
si 

3  > 

hi 

s » 

■J 

!SL»ND  P4RK  0AM 

62.3 

37.6 

50.0 

82 

26 

29 

2 1 

445 

0 

0 

3 

0 

6.68 

.94 

7 

.0 

0 

15 

6 

0 

KUGOHE 

62.0 

36.5 

50.3 

78 

26 

30 

20 

434 

0 

4.37 

.69 

7 

.0 

0 

13 

3 

0 

LIPTON  PUMPING  STATION 

67.1 

43.1 

55.1 

-  3.9 

81 

26 

34 

20 

289 

0 

0 

0 

0 

3.02 

2.08 

1.87 

7 

.0 

0 

6 

1 

1 

malai; 

T2.1 

45.8 

59.0 

-  3.1 

89 

26 

36 

20 

199 

0 

0 

0 

0 

3.80 

2.55 

1.37 

7 

.  0 

0 

8 

2 

2 

MAI.AD  CITY  FAA  AP 

72.2 

44,6 

58.4 

90 

26 

36 

20 

216 

1 

0 

0 

0 

3.61 

1.29 

17 

.0 

0 

7 

2 

I 

MC  CAMMON 

71.5 

43.6 

57.6 

89 

26 

35 

19 

224 

0 

0 

0 

0 

4.72 

1.03 

17 

.0 

0 

13 

3 

1 

MUNTPtL*^"    KANUCK  3TM 

67.0 

40.4 

53.7 

87 

27 

30 

20 

339 

0 

0 

1 

0 

4.  14 

2.66 

1.80 

7 

.0 

0 

9 

2 

I 

OAKLEY 

73.6 

46.3 

60.0 

-  2.0 

91 

26 

36 

10 

17J 

2 

0 

0 

0 

2.67 

1.60 

.58 

16 

.0 

0 

8 

1 

0 

PALISADES  DAM 

68.0 

45.2 

56.6 

88 

26 

40 

23« 

265 

0 

0 

0 

0 

4,07 

.81 

17 

.0 

0 

14 

2 

0 

PRESTON  2  SE 

70.6 

45.1 

57.9 

-  3.« 

87 

27. 

35 

20 

228 

0 

0 

0 

0 

3.87 

2. 47 

2.00 

7 

.0 

0 

7 

2 

1 

STREVELL 

69.4 

42.8 

56.1 

if 

26 

33 

20 

279 

0 

0 

0 

0 

4,25 

.75 

16 

.0 

0 

11 

3 

0 

SKAK   VALLEY   I  M 

TETCNIA  ExP  STATION 

6*. 6 

40.9 

52.8 

86 

26 

31 

21 

364 

0 

0 

2 

0 

3.98 

.81 

17 

.0 

0 

13 

1 

0 

VKAYAN 

DIVISION 

55.2 

.  2.6 

4. 25 

2. 65 

.0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


Station 

3 

(2 

Day  of  Month 

2  1 

3 

4  1 

5  1 

8  1 

9 

10  1 

11  1 

12 

13  1 

14  1 

15 

16  1 

17  I 

18 

19  j 

20  1 

21 

22 

PANHANDLE  01 

BAYVtEki  MODEL  6A$lN 

3.»« 

.12 

ft 

•  10 

• 

05 

.03 

eOKNEHS  FES8Y    I  5w 

U3' 

• 

T 

C*eiNET  GORGE 

».3T 

02 

*48 

I  **8 

02 

43 

19 

,02 

•  1 1 

7 

COEUB  0  ALENE  RS 

4,01 

!o9 

.16 

!l9 

1.81 

!28 

.09 

.52 

.13 

.3^ 

.04 

PORTHILL 

1.9a 

,05 

,03 

.12 

.10 

.27 

.25 

T 

,02 

7 

.07 

.31 

7 

.10 

•  07 

.02 

T 

PRIEST  RIVEA  ExP  STA 

7 

,07 

.05 

.19 

,49 

.29 

.03 

.08 

7 

.61 

.11 

•M 

•  09 

7 

SAINT  MAfltES 

.09 

.01 

.17 

.14 

,49 

1.30 

.01 

.13 

.33 

.08 

•  04 

SANOPOINT  EXP  STATION 

.29 

,23 

•  23 

.04 

.  36 

.90 

.07 

.26 

•  09 

TENSED 

.14 

,09 

,29 

1.21 

.28 

.13 

... 

.01 

.01 

NORTH  CENTRAL 

PRAIRIES  02 

COTTONWOOD 

4.94 

.14 

.06 

.42 

,17 

,40 

.11 

.77 

.03 

•  17 

.47 

.02 

.7* 

.21 

.76 

.33 

GRANGEVILLE 

7.69 

,10 

.01 

.13 

1.92 

'oi 

,71 

.63 

.35 

.19 

•  10 

.31 

l.U 

.33 

.12 

.32 

,49 

MOSCOW  U  Of  I 

2. '5 

.29 

■  90 

01 

09 

•  OS 

NE2PERCE 

!39 

•  09 

!99 

!60 

.93 

T 

.25 

!oi 

•  32 

.16 

.36 

ill 

!ic 

.02 

.09 

.40 

POTLATCH 

31^4 

.10 

.50 

,  10 

.22 

.92 

.75 

.09 

•  02 

.90 

.OE 

.41 

•  09 

6  2« 

,02 

.26 

.09 

.66 

1,21 

.66 

•  81 

.04 

.88 

.02 

7 

•  04 

.21 

.56 

.18 

.1* 

.05 

•  04 

.30 

03 

FENN  RANGER  STATION 

9.66 

.37 

T 

.69 

,22 

.39 

l,bb 

,23 

.37 

.09 

,01 

,02 

.23 

.21 

.2< 

.13 

7 

.65 

KAMIAH 

3.96 

.09 

.02 

,40 

,44 

.30 

•  85 

,20 

.04 

,07 

.06 

.36 

.27 

.10 

•  03 

.48 

•  09 

KOOSKIA 

5.92 

.08 

,98 

.53 

1,^9 

.25 

,06 

•  41 

,23 

.3C 

.02 

.59 

* 

* 

* 

7 

•  05 

OROFINO 

3.4( 

• 

7 

*  .  ^ 
* 

*9! 
* 

*  38 
* 

'90 
* 

01 

* 

'09 

04 

* 

*67 
* 

*07 
* 

* ,  J 
* 

.12 

,28 

SI()6INS  RANGER  STATION 

4.13 

.20 

.40 

,33 

,99 

.21 

.53 

T 

.39 

.04 

7 

.27 

,17 

■11 

.34 

7 

,46 

SLATE  CREEK  flS 

9.49 

.17 

.01 

,03 

,71 

,42 

»A6 

.98 

7 

.39 

.06 

,09 

.60 

.23 

.0! 

.59 

.45 

•  20 

T 

CENTRAL  MOUNTAINS  0^ 

ANDERSON  DAM 

2.69 

07 

03 

04 

29 

0* 

03 

19 

07 

04 

40 

.24 

•  70 

arromRock  dam 

1.26 

,02 

,1' 

7 

l07 

,10 

.08 

7 

I24 

.04 

!oi 

.20 

7 

.11 

•  06 

ATLANTA  3 

3.40 

,02 

,06 

,01 

,22 

,30 

.28 

•  13 

,11 

.40 

.20 

.02 

,29 

.67 

.31 

7 

•  39 

avery  ranger  station 

3.21 

,09 

,03 

^  **4 

,01 

.14 

.12 

,07 

.43 

7 

.06 

7 

.04 

•  04 

BIG  CREEK   I  S 

4.91 

,29 

,92 

,92 

■  28 

,14 

•  03 

•  02 

,07 

.07 

:?( 

.36 

.05 

•  27 

Bungalow  ranger  sta 

8URKE  2  ENE 

9,96 

.26 

.35 

.57 

2.66 

.07 

.06 

.03 

.56 

.52 

.03 

.15 

.21 

•  07 

cascade  1  NW 

4.96 

.01 

,09 

.17 

.13 

.38 

■  AT 

,01 

•  30 

.18 

•  19 

•  02 

•  02 

.79 

■  4<t 

.01 

.3( 

.50 

.13 

•  17 

T 

centervillE  arbauo  rcm 

3,32 

.18 

•M 

•  20 

7 

T 

■  95 

.1' 

.19 

.03 

•  17 

COBALT 

DEADWOOD  DAM 

4.57 

09 

19 

26 

02 

■ 

02 

02 

1  05 

•  57 

7 

.19 
.15 

.22 

.01 

.14 

DEER  POINT 

2,63 

T 

!20 

!o9 

I39 

I90 

!l5 

!20 

7 

I12 

.75 

.07 

.12 

DIXIE 

4.59 

.20 

,10 

.16 

.21 

.99 

,16 

•  81 

.09 

.14 

.49 

.20 

.06 

.54 

.35 

.13 

.35 

ELK  CITY 

5,06 

• 

•  J* 

01 

,05 

• 

• - 

■  31 

.  1 ; 

.27 

•  70 

Elk  river  i  s 

3,22 

• 

• 

• 

• 

'ho 
• 

' 

• 

• 

• 

.3* 

*  13 
* 

.2. 

!o9 

- 

• 

FAIRFIELD  RANGER  STA 

1,30 

,03 

03 

02 

03 

y 

16 

22 

0 1 

01 

,09 

GALENA 

GARDEN  VALLEY  RS 

3,9t 

.03 

.14 

.09 

,96 

,04 

.2? 

,02 

.26 

.03 

7 

7 

7 

1.20 

.42 

.09 

.04 

GROUSE 

1,'» 

*?» 

'it 

.02 

07 

* 

.29 

HAILEY  RANGER  STATION 

3,15 

• 

01 

■ 

*fi4 
.0 

• 

,24 

■ 

■ 

•  38 

• 

'oj 
• 

• 

'42 
* 

'2' 

19 

HEADQUARTERS 

4,64 

oa 

19 

18 

■ 

1  32 

20 

04 

06 

,  l" 

•  07 

.02 

,7! 

•  «5 

MILL  CITY 

2,02 

.03 

,28 

.25 

iso 

■  26 

!o2 

7 

.04 

.24 

.46 

,12 

IDAHO  CITY 

2,93 

.14 

.06 

,36 

,03 

.28 

,09 

.10 

.04 

•  02 

7 

.32 

.66 

.42 

,03 

,36 

KELLOGG 

3,6( 

7 

,01 

.09 

,24 

.52 

1.68 

,16 

•  It 

.01 

T 

.31 

.14 

,3: 

,02 

LOwMAN  3  E 

MC  CALL 

5.5T 

,27 

.06 

,33 

.39 

,79 

.76 

.07 

.09 

7 

,36 

.06 

,29 

MOOSE  CHEEK  RANCH 

3,72 

• 

• 

7^^ 

• 

.05 

•  02 

MULLAN  FAA 

4.10 

'41 

*53 

1*71 

03 

.02 

'48 

*ft7 

22 

'o) 

NEW  meaooms  ranger  sta 

5,02 

05 

■^j 

*  10 

'67 

16 

*  1 8 

*09 

1*14 

'44 

'o' 

PIERCE  //R 

5,(9 

ilo 

T 

|96 

',>} 

!'! 

1*09 

!27 

.17 

!33 

•  09 

!20 

.07 

.37 

.16 

.1« 

!o3 

!o2 

l7( 

POWELL 

4,24 

.05 

,24 

,17 

.16 

20 

30 

09 

26 

,09 

.07 

• 

• 

^. , 

T 

SUN  VALLEY 

• 

- 

*02 

• 

' \0 

.68 

•  01 

_ 

*»t 

50 

'12 

'25 

'o' 

WALLACE  WOODLAND  PARK 

4,32 

'oi 

*04 

'90 

I  *90 

02 

'0* 

'02 

*  2^ 

•  J  J 

16 

•21 

'o2 

•  p 

T 

WARREN 

5,47 

T 

.18 

,11 

!42 

,99 

!60 

.63 

!oi 

.26 

.22 

!ic 

.06 

!09 

!05 

.27 

.13 

,69 

,46 

I39 

,30 

.01 

SOUTHWESTERN  VALLEYS 

BOISE  LUCKY  PEAK  DAM 

1,61 

09 

01 

10 

04 

15 

90 

04 

0] 

^2 

J. 

T 

BOISE  WB  AIRPORT  //R 

2,00 

T 

loi 

.01 

l36 

,06 

!o9 

.05 

.94 

.01 

.12 

7 

7 

.11 

.15 

7 

,44 

.07 

7 

6RUNEAU 

CA^DwEll 

1,92 

.08 

C AM9R I DGE 

4,75 

!oi 

Io6 

!5I 

!o4 

•  05 

163 

.34 

!64 

•  53 

.62 

.02 

,26 

,54 

7 

COUNCIL 

4,63 

.31 

16 

,03 

,09 

.04 

!2C 

!o9 

!oi 

!41 

!04 

!o3 

!06 

!02 

!l6 

.21 

.01 

!oi 

,11 

.01 

,1: 

EMMETT  2  E 

2l3i 

7 

,06 

7 

,26 

.16 

.09 

,36 

.16 

.09 

•  40 

T 

•  27 

.43 

.04 

GLENNS  FERRY 

1,4a 

• 

^29 

^.  - 

.03 

*?f 

.02 

GRAND  V I E 3  WNW 

2.11 

04 

'n4 

*in 

*  7! 

',0'. 

KUNA  2  NNE 

1,29 

04 

06 

04 

09 

Ofi 

,04 

■ 

MOUNTAIN  HOME    I  5E 

2,09 

T 

,12 

7 

I71 

.10 

7 

•  08 

7 

!o4 

.51 

,3! 

i04 

CLA  5  S 

•  28 

.93 

.05 

.1' 

,08 

PABMA  EXPERIMENT  STA 

2,23 

.02 

,01 

.01 

.07 

,05 

.10 

,61 

,21 

,11 

.03 

•  13 

.37 

.02 

.08 

,10 

,11 

'*'' 

.03 

.02 

,90 

.03 

,06 

,36 

,06 

•  14 

.01 

•  07 

.09 

.02 

7 

7 

wEISER  2'"SE 

1,6S 

.02 

•  ^ 

.03 

,49 

•  25 

*  1 1 

,0. 

.05 

.02 

.19 

.01 

,0; 

SOUTHWESTERN 

• 

HIGHLANDS  06 

GRASMERE 

2  30 

09 

• 

*  1 1 

,  I. 

.06 

.  37 

,10 

.09 

.22 

hollister 

3,41 

*ft< 

*  15 

*rt 

.31 

,67 

7 

,21 

REYNOLDS 

2,92 

' 

.12 

.50 

,20 

.02 

.31 

THREE  CHEEK 

3,63 

^23 

,27 

,07 

!o3 

.54 

!22 

!io 

,06 

,03 

,23 

.04 

.20 

,21 

.7' 

,16 

.02 

,43 

TRIANGLE  RANCH 

CENTRAL  ^LAlNS  07 

BLISS 

,74 

03 

03 

•  16 

.05 

7 

,20 

7 

.08 

,09 

BURLEY 

1,95 

!o6 

,20 

,02 

7 

•  09 

,16 

.23 

,76 

.22 

,04 

.12 

.05 

eURLEY  FAA  AIRPORT 

2,07 

,06 

,46 

.01 

.01 

T 

,17 

•  13 

7 

.25 

.29 

,99 

.03 

.09 

C*5TL£F0HD  2  N 

2.02 

.15 

.14 

,16 

,02 

T 

T 

T 

,10 

•  15 

,02 

.06 

.26 

,36 

.06 

.IC 

,03 

.1' 

T 

hazelton 

2.16 

.25 

.49 

,03 

.01 

,02 

,22 

•  19 

•  02 

,02 

7 

.29 

.04 

.19 

JEROME 

2.14 

T 

.04 

,01 

T 

.13 

.02 

T 

,16 

•  21 

.01 

•  05 

.25 

.90 

.5C 

,01 

.23 

MINIDOKA  0AM 

1.69 

.02 

.19 

,09 

.03 

T 

,19 

•  05 

•  12 

7 

.02 

•  02 

.21 

.48 

.01 

.17 

.13 

PAUL   1  ENE 

3.02 

.20 

,69 

,04 

•  20 

•  19 

.20 

1.00 

,25 

.05 

.26 

PICABO 

1.99 

,02 

T 

.29 

T 

.07 

,16 

•  54 

•  26 

.09 

.10 

.12 

,11 

.07 

.14 

T 

RICHFIElO 

1,36 

.05 

,03 

7 

.06 

.03 

,19 

•  34 

.11 

.22 

.23 

.12 

Rupert  is  sne 

2,14 

.33 

,02 

.17 

,19 

•  08 

•  09 

,09 

7 

.19 

.78 

.09 

.21 

SHOSHONE   I  WNW 

1,42 

7 

.05 

7 

.16 

T 

.01 

.12 

•  27 

•  01 

.03 

.05 

.42 

7 

.07 

.16 

T 

Twin  falls  2  VNE 

2, 12 

,10 

.56 

7 

.03 

.01 

T 

7 

,06 

.33 

r 

.29 

.27 

.75 

.14 

.01 

.29 

TwtN  FALLS  3  S6 

2,19 

,10 

,41 

7 

.03 

.01 

T 

7 

,09 

.26 

.28 

.31 

.36 

.13 

.01 

.24 

TWIN  FALLS  WBASO 

2,14 

,23 

,40 

7 

.03 

7 

.10 

.24 

7 

.17 

.36 

.17 

.23 

T 

.19 

25     26  27 


28     29     30  31 


7      7  T 


T 

7  T 


Sm  i«I«t«nc«  noi*.  loUowing  Suuon  Indvx. 


DAILY  PRECIPITATION 


Continued 


Day  of  Month 


1  1 

2  1 

3 

4  1 

5  1 

6 

7  1 

8  1 

9 

10  1 

"  1 

12 

13  1 

14  1 

15 

16 

17  1 

18 

1 

19 

1 

20  1 

21 

22  I  23  1  24 

25  1  26  I 

27 

28  1 

29  1 

30  31 

WKTHeASTEIIN  VALLEYS 
01 

' 

CMALClS 

1 

7T 

,oa 

.09 

.02 

•  09 

.55 

.24 

•  10 

.15 

.03 

.07 

.09 

.04 

.14 

T 

T 

■  18 

T 

1 

64 

09 

.90 

*  in 

*ii 

*iS 

•  J* 

I 

.2] 

DUBOIS  >* 

> 

41 

l29 

' 

*  1  » 

I 

• 

"02 

•'* 

6 1  BBC^Sv  I  LLC 

TO 

.04 

_ 

•  «2 

'?o 

*  1 5 

•01 

•01 

*  1 

•09 

T  .02 

.03 

.01 

MACKAV  RANQCR  STATION 

2 

02 

•  04 

*09 

*09 

*  15 
* 

'  1  A 

.10 

OT 

*  16 

*  15 

■ 

•  ' 

■ 

*0T 

'o 

■ 

^  *3S 

■ 

*2( 

.02 

MAV  RANQCR  STATION 

IT 

•  1« 

.*9 

.02 

.09 

.21 

.20 

.20 

.61 

•  10 

.58 

.09 

.02 

.92 

.38 

.01 

.12 

.29 

•  09 

.44 

.06 

.07 

SALMON 

« 

92 

.*0 

.09 

•  IT 

•  2T 

.60 

•  16 

.02 

.04 

.02 

.19 

.23 

.02 

.3^ 

•  03 

.2! 

.05  T 

.05 

tSCKOEEN  E»  srtTION 

1 

6» 

.04 

.06 

.0* 

.2T 

•  09 

.04 

.01 

.11 

.38 

.29 

■  29 

.09 

.04 

.01 

AMERICAN  ^ALLS  I  Sh 

*n\ 

*ft* 

•  *? 

•  ^' 

*nS 

'I* 

*  li 

*nl 

•0' 

.10 

2 

09 

.1< 

• 

•  * 

•  OB 

.08 

■  09 

*  1 1 

*  1 1 

•  * 

•  06 

•  07 

ASHTON   1  S 

9 

10 

*«< 

• 

.0* 

• 

• 

•  24 

•  ' 

.  99 

.19 

■  22 

■  41 

■  86 

.16 

• 

.16 

BLACK^OOT  2  SSh 

euros  OF  THE  KOON  H» 

t 

TT 

.04 

.01 

.01 

•  01 

.2« 

.08 

.04 

•  11 

.26 

.16 

.09 

.09 

■  IT 

.06 

.01 

.01 

•  OT 

.20 

T 

■  15 

VUSU 1 3  CI"    3 1*1 lun 

i 

99 

•  |] 

*  1 J 

.58 

•  29 

•  20 

•  20 

■  08 

.9T 

.07 

•01 

•  01 

1 

FORT  HALL  INDIAN  AfiNCY 

2 

S« 

01 

*25 

*02 

01 

'  T9 

'99 

'02 

HAMER  4  NH 

2 

94 

!2T 

T 

.01 

,»8 

T 

.09 

.38 

.09 

!o2 

.09 

.26 

.06 

I08 

.29 

1 

HOWE 

2 

91 

.09 

.16 

.09 

.05 

.02 

.27 

•  20 

.04 

.22 

.09 

■  09 

.2T 

.01 

.06 

.18 

.02 

■  99 

•  04 

i 

IDAHO  FALLS  Z  ESE 

2 

2» 

.2« 

T 

T 

.02 

.05 

T 

.14 

•  10 

.02 

T 

T 

.21 

.37 

.62 

.li 

.06 

■  07 

•21 

IDAHO  FALLS  FAA  AP 

2 

>a 

.10 

*?n 

•J* 

•*J 

.19 

*a? 

.38 

•06 

! 

3 

99. 

01 

• 

* 

01 

• 

*  »3 

•  IB 

.01 

•* 

.20 

IDAHO  FALLS  ^tt  M  HB  R 

2 

29 

.11 

'o? 

'*> 

^  t  a 

HA  L  T  A   1   N  C 

2 

*60 

08 

*  13 

*  18 
* 

*01 

*  I' 

*02 

*09 

*23 
• 

*29 

*99 

'o3 

•  02 

*i* 

pocatEllo  »b  airport  //R 

2 

09 

T 

.06 

.01 

.05 

.19 

.02 

I 

T 

.06 

.01 

T 

.32 

.96 

.27 

.43 

.01 

T 

•02 

SAINT  ANTHONY 

90 

.14 

•o°3 

.09 

506  A  R 

1 

90 

01 
.01 

•  ^ 

' 

.01 

.  15 

•  12 

•  12 

.91 

• 

.90 

!o! 

.09 

.09 

•«5 

; 

Eastern  hiqhlanos  lo 

1 

tUON  2  NX 

> 

4T 

T 

T 

.10 

.09 

,08 

.09 

.TO 

r 

.09 

•  09 

•  20 

.24 

T 

.19 

.42 

.69 

.5C 

T 

.09 

.07 

5 

94 

.02 

« 

T4i 

•  11 

.98 

.09 

•  * 

.17 

5 

9* 

0 

A* 

*n7 

.96 

*»« 

:i( 

_ 

.10 

.19 

'nil 

GRACE 

9 

11 

.91 

*09 

■ 

*  19 
* 

**l 

1*11 
* 

*99 

■ 

*oa 

'o9 

01 

03 

20 

• 

'o4 

'96 

*04 

■  09 

.03 

*05 

'0* 

IDAHO  FALLS  U  SE 

9 

02 

.99 

.19 

T 

.*2 

.11 

•  06 

•  22 

.01 

.02 

T 

.02 

T 

.9T 

.16 

.8T 

.1! 

T 

T 

■  10 

T 

.01 

ISLAND  Park  dam 

6 

4> 

T 

.21 

.04 

4 

9T 

.02 

• 

.60 

•  09 

.15 

.24 

• 

.11 

* 

LIFTON  PljHPIMQ  STATION 

9 

02 

• 

1*87 

*02 

'oi 
• 

'.V 

.  10 

T 

9 

•  0 

■ 

.01 

05 

1*57 

*09 

OT 

OT 

*24 

02 

1  *2T 

.12 

01 

MALAD  CITY  FAA  AP 

J 

41 

.04 

.02 

.19 

.96 

•  to 

•  09 

I 

.06 

.42 

•  02 

.19 

1.29 

.m 

.09 

.1* 

.09 

HC  CANNON 

4 

T2 

.9T 

.16 

.25 

.« 

.06 

•  11 

T 

.29 

.19 

.11 

.09 

.12 

.43 

1.03 

.14 

.C3 

.33 

■  02 

T 

nontpclier  RANOCP  STA 

14 

.04 

.02 

■  09 

.02 

•  OS 

1.60 

•  22 

T 

.08 

T 

.16 

.  19 

.02 

.29 

■  92 

■  18 

■  28 

■  09 

.16 

T 

OAKLEV 

2 

»* 

.99 

.52 

T 

.06 

T 

•  22 

•  05 

.09 

.02 

.19 

.91 

.98 

■  19 

•  09 

.26 

PALlSAOeS  DAN 

4 

OT 

.01 

.16 

.92 

•  20 

•  11 

.99 

•  04 

•  IS 

.19 

.02 

.02 

.11 

.16 

.61 

.39 

■  26 

■  02 

.12 

.09 

•  *0 

POOTON  2  SE 

9 

IT 

T 

.05 

2.00 

•  11 

•  01 

•  09 

.09 

.09 

.02 

■  01 

.99 

.32 

■  38 

■  01 

.18 

.10 

SIPIE  11  ESE 

9 

<• 

.16 

.41 

•  IT 

.51 

T 

•  OT 

•  Oi 

•  20 

.10 

.90 

.42 

■  21 

.T2 

.32 

■  02 

.09 

.08 

STRCVCLI. 

4 

29 

.01 

.12 

.09 

.01 

•  5A 

.2« 

.60 

•  26 

.19 

.09 

.02 

.06 

.T9 

.98 

.3^ 

•  08 

.19 

.20 

.01 

SHAN  VALCEV    1  H 

_ 

TCrONIA  eiP  STATION 

9 

«i 

T 

.09 

.2T 

.06 

.14 

.15 

.42 

•  0« 

.22 

.1. 

.09 

.91 

.09 

T 

■  90 

.19 

.81 

.0^ 

•  29 

.19 

.21 

T 

T 

MAVAN 

■1 

Sa«  ratanac*  BOM*  foUowUtg  Sutton  ladn. 
-  87  - 


DAILY  TEMPERATURES 


IDAHO 
JUNE  196* 


Station 

Day  Of  Month 

rage 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Ave 

PANHANDLE  01 

BAYVIEW  MODEL  BASIN 

MAX 
MIN 

S7 

78 
54 

71 
40 

66 
48 

66 
47 

72 
53 

66 
52 

62 
51 

67 
45 

74 
45 

73 
49 

64 
50 

66 
42 

78 
50 

75 
48 

72 
50 

59 
44 

60 
49 

60 
48 

66 
41 

66 
46 

72 
46 

75 
42 

85 
46 

81 
42 

83 
53 

76 
46 

62 
36 

71 
36 

69 
42 

70.2 
46.6 

BCNNER5  FERBY   1  Sk 

MAX 
MIN 

02 
45 

72 
54 

77 
43 

65 
47 

76 
52 

68 
54 

65 
53 

70 
52 

77 
49 

78 
42 

70 
51 

69 
53 

78 
51 

82 
46 

78 
50 

65 
42 

62 
49 

65 
61 

68 
49 

72 
36 

76 
49 

85 
45 

81 
46 

84 
44 

82 
46 

72 
62 

70 
35 

72 
42 

63 
43 

73.9 
47.2 

CABINET  GORGE 

MAX 
MIN 

79 
46 

76 
51 

73 
44 

70 
46 

69 
52 

66 
52 

63 
50 

64 

50 

75 
50 

74 
42 

67 
46 

66 

50 

75 
44 

73 
49 

75 
47 

73 
50 

61 
46 

56 
49 

57 
48 

66 
42 

70 
43 

73 
47 

94 
43 

81 
44 

83 
42 

81 
52 

64 

51 

68 
36 

73 
38 

8 1 
47 

71.2 
46.5 

CCEUR  0  AlENE  RS 

MAX 
MIN 

S3 
S3 

82 
57 

75 
43 

75 
51 

73 
55 

70 
54 

65 
52 

60 
46 

77 
47 

74 
46 

68 
52 

71 
51 

77 
48 

76 
54 

81 
50 

81 
49 

62 
50 

57 
49 

64 
49 

70 
43 

71 
50 

73 
48 

93 
47 

63 
60 

81 
46 

86 
50 

84 
48 

69 
41 

76 
40 

82 
49 

74.4 
48.9 

PCRTHILL 

MAX 
MIN 

83 
44 

71 

53 

77 
44 

63 
48 

73 
52 

69 
52 

66 
51 

71 
51 

79 
42 

77 
42 

68 
48 

70 
50 

75 
50 

75 
52 

79 
50 

71 
52 

66 
45 

64 
49 

65 
50 

69 
48 

73 
40 

78 
44 

66 
46 

84 
45 

86 
45 

79 
48 

74 
52 

67 
36 

75 
41 

6 1 
46 

73,7 
47.2 

DRIEST  RIVER  EXP  STA 

MAX 
MIN 

79 
«2 

75 
54 

73 
39 

73 
47 

70 
51 

69 
52 

64 
52 

64 
49 

75 
44 

74 
40 

73 
47 

66 
61 

75 
46 

74 
49 

78 
44 

79 
49 

60 
41 

57 
47 

63 
45 

66 
39 

70 
37 

73 
39 

92 
41 

81 
39 

80 
36 

85 
44 

85 
46 

79 
32 

75 
44 

41 

73.2 
44.6 

SAINT  MARIES 

MAX 
MIN 

80 
S6 

82 
53 

77 
42 

74 

50 

75 
52 

73 
53 

66 
51 

55 
45 

74 
45 

73 
46 

68 
62 

73 
48 

76 
45 

74 

52 

81 
49 

72 
49 

60 
49 

57 
48 

59 
47 

64 
45 

71 
43 

75 
44 

65 
47 

82 
49 

82 
44 

87 
55 

80 
49 

70 
36 

78 
39 

83 
49 

73.5 
47.7 

SANDPOInT  EXP  STATION 

MAX 
MIN 

78 
54 

75 
56 

73 
40 

70 
49 

70 
54 

67 
54 

60 
53 

66 
51 

74 
58 

72 
49 

70 
54 

64 

63 

75 
45 

74 

52 

76 
46 

75 
50 

69 
44 

57 
49 

61 
60 

65 
39 

74 
41 

72 
44 

93 
46 

80 
47 

81 
40 

85 
49 

63 
48 

68 
36 

72 
39 

61 

43 

72.3 
47.8 

TENSED 

MAX 
MIN 

76 
47 

72 
53 

76 
38 

72 
49 

74 

51 

6S 
52 

66 
49 

57 
43 

70 
41 

68 
43 

72 
51 

70 
47 

76 
40 

75 
60 

78 
46 

77 
47 

59 
46 

59 
45 

63 
46 

70 
36 

70 
40 

74 
42 

85 
44 

82 
42 

81 
36 

63 
63 

70 
45 

71 
30 

79 
32 

62 
44 

72,5 
44,2 

r;ORTH  CENTRAL 
PRAIRIES  02 

COTTONWOOD 

MAX 
MIN 

74 
45 

68 
51 

70 
39 

68 
52 

71 
52 

62 
52 

55 
42 

62 
42 

61 
42 

65 
45 

62 
47 

63 
45 

72 
41 

68 
62 

71 
49 

62 
47 

61 
42 

63 
49 

53 
42 

63 
38 

60 
44 

71 
42 

63 
48 

62 
52 

61 
49 

66 
50 

69 
43 

66 
36 

72 
40 

77 
47 

68,1 
46.5 

GRANGEVI LLE 

MAX 
MIN 

76 
46 

66 
48 

73 
39 

66 
53 

73 
49 

57 
49 

54 
48 

53 
42 

67 
44 

67 
46 

64 
44 

68 
47 

74 
42 

58 
52 

75 
49 

59 
47 

62 
44 

53 
46 

57 
45 

63 
38 

61 
43 

74 

38 

65 
46 

78 
51 

60 
50 

69 
51 

60 
43 

70 
37 

75 
40 

79 
49 

67.9 
45,5 

MOSCOW  u  OF  I 

MAX 
MIN 

78 
53 

64 
51 

73 
39 

69 
53 

69 
52 

68 
52 

60 
48 

57 
41 

65 
40 

67 
51 

62 
60 

68 
48 

72 
49 

72 
52 

76 
49 

70 
47 

59 
40 

56 
45 

59 
44 

66 
43 

66 
47 

72 
46 

82 
53 

81 
46 

76 
39 

80 
68 

80 
44 

75 
33 

76 
36 

79 
52 

70.0 
46,7 

NEZPERCE 

MAX 
MIN 

78 
42 

67 

52 

73 
37 

65 
49 

71 
51 

60 
50 

55 
47 

52 
43 

61 
42 

68 
43 

57 
46 

66 
45 

73 
42 

66 
52 

76 
48 

57 
46 

59 
44 

56 
46 

60 
42 

67 
36 

62 
45 

73 
43 

83 
46 

78 
50 

«0 
46 

88 
51 

65 
43 

69 
33 

76 
37 

60 
46 

66,0 
44,9 

potlatch 

MAX 
MIN 

90 
42 

81 
48 

72 
39 

72 
48 

72 
46 

68 
42 

67 
49 

72 
45 

71 
42 

68 
48 

65 
61 

71 

50 

74 
45 

71 
52 

79 
49 

77 
44 

64 
43 

60 
44 

61 
46 

69 
40 

69 
49 

73 

66 
49 

94 
46 

80 
40 

82 
65 

74 
46 

70 
33 

72 
36 

84 

40 

72,9 
45,0 

WINCHESTER   1  SE 

MAX 
MIN 

75 
35 

75 

50 

71 
36 

70 
48 

68 
49 

65 
48 

52 
45 

50 
40 

58 
42 

63 
43 

65 
43 

60 
45 

65 
49 

60 
46 

72 
40 

69 
45 

55 
40 

67 
43 

52 
40 

58 
38 

59 
40 

70 
43 

60 
48 

60 
47 

77 
47 

84 
53 

74 
38 

70 
34 

73 
35 

75 
47 

66,7 
43,2 

NORTH  CENTRAL  CANV0N5 
05 

FENN  RANGER  STATION 

MAX 
MIN 

85 
45 

72 
49 

73 
45 

81 
47 

68 
49 

6B 

52 

61 

50 

57 
49 

61 
46 

73 
44 

75 
47 

62 
48 

69 
46 

90 
49 

74 
49 

84 
49 

63 
50 

63 
60 

61 
49 

71 
44 

62 
49 

59 
45 

78 
45 

91 
49 

88 
65 

89 
50 

64 
46 

69 
42 

79 
42 

63 
43 

72,8 
47,5 

KCOSKIA 

MAX 
MIN 

87 
45 

76 
54 

82 
42 

78 

50 

81 
52 

68 
53 

60 
50 

60 
48 

73 
45 

78 
44 

73 
46 

75 
47 

84 
43 

91 
92 

96 
51 

91 
52 

66 
48 

64 
49 

66 
49 

73 
39 

68 
49 

83 
40 

95 
45 

90 
50 

90 
52 

86 
51 

64 
46 

78 
36 

83 
40 

68 
49 

77,9 
47.3 

LEwISTOn  wB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

88 
56 

73 
53 

79 
46 

76 
56 

78 
49 

61 
54 

71 
50 

57 
47 

71 
47 

77 
54 

70 
56 

76 
54 

92 
53 

76 
59 

92 
56 

61 
54 

67 
48 

67 
53 

67 
60 

76 
49 

74 
53 

61 
52 

91 
57 

87 
60 

87 
56 

88 
59 

71 
53 

77 
44 

64 
47 

87 
58 

76.0 
52.7 

OROF INO 

MAX 
MIN 

91 

50 

88 
43 

84 
46 

S3 
55 

80 
55 

72 
57 

64 
55 

63 
49 

74 
49 

78 
49 

76 
53 

80 
54 

85 
48 

81 
56 

89 
53 

83 
53 

70 
51 

70 
40 

71 
40 

79 
43 

79 
53 

66 
47 

91 
45 

91 
49 

91 
51 

91 
56 

85 

51 

78 
40 

86 
43 

69 

52 

80,9 
49,5 

RIGGINS  RANGER  STATION 

MAX 
MIN 

83 
46 

83 
56 

80 
50 

80 
52 

79 
61 

78 
55 

66 
54 

62 
48 

73 

50 

74 
52 

74 

50 

73 
53 

80 
50 

80 
58 

85 

58 

81 
55 

71 
67 

71 
62 

66 
49 

71 
46 

78 
48 

64 
45 

91 
52 

91 
56 

86 
58 

94 

60 

93 
56 

60 
50 

80 
50 

66 
55 

79,  1 
52.7 

Slate  Creek  RS 

MAX 
MIN 

84 
43 

84 

56 

80 
46 

79 
56 

79 
56 

78 
52 

68 
52 

61 
48 

72 
48 

74 
50 

75 
62 

76 
57 

SO 
44 

76 
52 

82 
46 

81 
55 

71 

50 

72 
53 

64 
49 

70 
40 

70 
48 

60 
43 

92 
50 

92 
50 

C6 
56 

96 
64 

93 
50 

76 

40 

93 
43 

86 
54 

78,7 
♦  9,7 

central  mountains  04 

ANDERSON  DAM 

MAX 
MIN 

82 
50 

78 
53 

79 
51 

74 
54 

73 
53 

74 

53 

61 
49 

64 
46 

64 
44 

57 
44 

67 
42 

70 
46 

72 
43 

75 
47 

72 

63 

66 
50 

66 
44 

62 
46 

60 
42 

70 
39 

64 
47 

73 
40 

86 
44 

93 
50 

94 
56 

93 
54 

83 

57 

82 
51 

69 

50 

85 
53 

74,3 
48,3 

ARROwROCK  DAM 

MAX 
MIN 

77 
54 

80 
52 

76 

50 

78 
55 

65 
56 

72 
54 

68 

50 

59 
48 

63 
45 

65 
48 

60 
47 

70 
49 

70 
46 

72 
50 

73 
52 

71 
54 

65 
46 

66 
46 

59 
44 

63 
42 

70 
46 

64 
44 

75 
47 

66 
63 

93 
59 

92 
69 

86 
56 

72 
52 

90 
52 

85 
54 

7?, 6 
50,5 

ATLANTA  3 

MAX 
MIN 

68 
35 

72 
40 

73 
35 

73 
40 

59 
44 

63 
44 

63 
42 

55 
36 

58 
33 

58 
35 

51 
18 

6S 
32 

61 
32 

59 
35 

63 
46 

52 

38 

69 
36 

65 
36 

55 

30 

60 
39 

65 
35 

60 
37 

61 
42 

85 
40 

63 
51 

77 
35 

75 
43 

60 
42 

65,6 
38.1 

AVERY  Ranger  station 

MAX 
MIN 

82 
47 

78 
48 

80 
41 

77 
47 

72 
51 

71 
53 

62 
51 

57 
46 

70 
44 

70 
44 

57 
47 

73 
47 

85 
47 

83 
49 

63 
46 

62 
47 

57 
47 

74 

40 

74 
48 

77 
38 

87 
40 

85 
45 

69 
39 

89 
49 

82 
51 

75 
35 

84 
44 

65 
46 

75.0 
45,5 

niG  creek   1  S 

MAX 
MIN 

69 
31 

65 
40 

70 
30 

63 
38 

65 
42 

57 
43 

51 
41 

63 
37 

55 
40 

57 
31 

58 
38 

66 
25 

67 
34 

64 
35 

68 
44 

57 
46 

57 
35 

57 
38 

56 
36 

58 
34 

48 

38 

68 
30 

79 
29 

81 
34 

82 
30 

61 
35 

68 
41 

72 
30 

74 

29 

75 
34 

64.4 
35,6 

BLNGALOw  ranger  STfl 

MIN 

BLRKE  2  ENE 

MAX 
MIN 

80 
37 

70 
37 

67 
34 

64 
38 

62 

40 

57 
41 

54 

40 

50 
40 

65 
43 

63 
38 

57 
40 

62 
41 

67 
35 

67 
42 

70 
39 

70 
44 

55 
40 

53 
40 

49 
41 

61 
31 

61 
41 

66 
36 

75 
39 

76 
42 

76 
58 

78 
4S 

72 
43 

61 
29 

70 
33 

73 

43 

65,0 
39,6 

CASCADE   1  Nw 

MAX 
MIN 

76 
40 

75 
45 

70 
38 

71 
46 

64 
48 

64 
46 

54 
43 

64 
38 

62 
43 

62 
40 

63 
42 

63 
42 

66 

36 

66 
42 

68 
45 

60 
49 

58 
39 

69 
41 

53 
36 

56 
34 

56 
41 

67 
34 

77 
38 

83 
43 

82 
48 

61 
46 

76 
49 

70 
41 

76 
37 

76 
43 

66,9 
41,7 

COBALT 

MAX 
MIN 

DfaC'AiOOD  0AM 

MAX 
MIN 

76 

33 

74 
41 

72 

33 

69 
39 

64 
45 

62 
42 

57 
41 

57 

37 

62 
38 

60 
35 

57 

38 

57 
38 

67 

37 

66 
36 

67 
42 

54 
44 

60 
36 

57 
36 

56 
35 

60 
33 

54 

39 

68 
28 

76 
33 

82 
35 

83 
42 

83 
39 

73 
39 

73 
33 

77 

30 

77 
36 

66,7 
37,1 

DEER  POINT 

MAX 
MIN 

62 
48 

61 
47 

62 
44 

60 
41 

55 
43 

54 
42 

44 

35 

46 

40 

48 
35 

43 
31 

63 
31 

55 
40 

56 
40 

56 
44 

54 
41 

48 

36 

49 
34 

49 

33 

42 
30 

53 

36 

46 
32 

58 

38 

67 
49 

75 
57 

75 
50 

73 
54 

68 
36 

63 
38 

69 
50 

67 
53 

57,0 
41,0 

DIXIE 

MAX 
MIN 

69 
29 

67 
36 

68 

28 

61 
36 

65 
41 

58 
42 

45 

40 

50 
34 

56 
37 

55 

30 

55 
37 

57 
32 

67 
28 

62 
36 

68 
40 

63 
44 

65 
37 

52 
36 

48 

36 

58 
30 

46 
34 

64 

28 

76 
28 

79 
32 

79 
38 

78 
37 

69 
35 

67 
29 

72 
28 

72 
34 

62,7 
34,4 

ELK  CITY 

MAX 
MIN 

73 
31 

70 
41 

72 
41 

68 
42 

66 
48 

56 
46 

54 
41 

64 
40 

64 
33 

62 
37 

66 
41 

71 
41 

72 
42 

71 
49 

59 
43 

66 
46 

53 
43 

70 

87 
37 

63 
38 

83 
35 

86 
42 

86 

42 

65 
39 

76 
32 

74 
42 

TO, 3 
40,4 

ELK  RIVER  I  S 

MAX 
MIN 

78 
31 

76 

50 

69 
36 

73 
46 

67 
50 

69 
52 

63 
49 

59 
43 

56 
41 

67 
47 

68 
47 

57 
42 

70 
39 

74 
49 

67 
44 

77 
49 

67 
46 

60 
46 

56 
44 

49 
37 

69 
46 

70 
39 

72 
41 

84 
45 

79 
39 

82 
53 

83 
43 

62 
30 

69 
33 

76 
43 

61,6 
43.3 

foUowtng  SuUon  Indax 

88  - 


DAILY  TEMPERATURES 


IDAHO 
JUNE  1964 


Slalion 

Day  Of  Month 

• 
m 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

1  " 

16 

17 

IS 

19 

20 

21 

22 

23 

1  ^* 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avei 

FAIOflELD   BANGER  STA 

MAX 

75 
36 

73 
46 

73 
40 

71 
45 

70 
44 

70 
45 

59 
44 

71 
41 

60 
41 

51 
37 

65 
34 

65 
35 

70 
34 

71 
39 

66 
47 

67 
46 

69 
46 

56 
40 

60 
35 

66 
32 

61 
41 

70 
36 

78 
35 

85 

40 

66 
46 

87 
44 

66 
43 

62 
41 

83 

39 

62 
44 

71,0 
40.6 

GALEN* 

MAX 

GARDEN  VALLEY  RS 

MAX 
MIN 

S3 
43 

63 
47 

82 
42 

67 
43 

75 
54 

75 
52 

62 
49 

62 
46 

66 
41 

62 
40 

69 
44 

70 
44 

75 
39 

74 
45 

72 
50 

66 
52 

67 
41 

61 
43 

5, 
44 

68 
37 

64 
45 

76 
36 

66 
40 

91 
44 

92 
49 

89 
46 

65 
50 

82 
40 

65 
40 

65 
45 

T*,* 
44«4 

GROUSE 

MAX 
MIN 

60 
36 

66 
39 

67 
38 

66 
42 

65 
41 

65 
51 

53 
38 

56 
37 

49 
31 

47 
29 

69 
31 

61 
31 

65 
32 

65 
34 

63 
34 

56 
43 

59 
40 

57 
34 

56 
32 

51 
35 

53 
26 

71 
32 

72 
33 

75 
32 

74 

35 

80 

39 

76 
50 

71 
42 

75 
36 

76 
33 

63. 9 
36.2 

MAIUEV  RANGER  STATION 

MAX 

66 
43 

73 
45 

72 
43 

72 
45 

64 
45 

69 
45 

69 
43 

55 
36 

57 
37 

47 
36 

65 
33 

64 
36 

66 
37 

68 
42 

65 
46 

66 
47 

64 
41 

64 
36 

57 
30 

61 
34 

56 
43 

67 
36 

74 
38 

82 

37 

64 
48 

85 
46 

64 

55 

75 
44 

60 
42 

60 
45 

68.5 
41.3 

meadquarters 

MAX 

81 
41 

78 
49 

70 
36 

75 
40 

76 
46 

71 
52 

71 
48 

63 
42 

*e 

40 

60 
40 

68 
43 

68 
44 

69 
38 

74 
43 

67 
45 

68 
49 

56 
45 

59 
44 

56 
45 

56 
34 

68 
35 

60 
35 

72 
39 

84 
46 

81 
41 

65 
43 

67 
45 

65 
30 

69 
30 

79 
37 

TO. 2 
41.6 

HILL  CITY 

MAX 

75 
42 

72 
40 

74 
42 

72 
43 

68 
43 

69 
44 

56 
44 

59 
43 

59 
36 

53 
37 

64 

37 

64 

38 

69 

33 

72 
36 

66 
45 

64 
47 

63 
45 

66 
31 

61 
42 

57 
36 

61 
41 

70 
31 

78 
33 

84 

36 

68 
47 

67 
41 

62 
50 

77 
42 

82 

37 

81 
44 

69.8 
40,3 

IDAHO  CITY 

MAX 

79 
42 

76 
43 

77 
41 

72 
41 

70 
51 

66 
51 

64 
46 

58 
45 

68 
36 

55 
43 

65 
41 

65 
39 

71 
35 

70 
41 

72 
46 

69 
50 

64 
37 

59 
42 

56 
40 

66 
32 

61 
46 

71 
36 

81 
34 

89 
42 

65 
48 

87 
46 

84 
49 

75 
46 

82 
39 

61 
43 

71.9 
42,5 

KELLOGG 

MAX 

SI 
55 

83 
54 

72 
44 

78 
51 

70 
55 

74 
55 

66 
54 

60 
47 

67 
47 

75 
49 

70 
52 

60 
51 

73 
45 

76 
54 

73 
50 

82 
51 

61 
49 

61 
49 

57 
49 

61 
39 

71 
47 

70 
47 

76 
47 

85 

50 

63 
44 

85 

60 

90 
51 

65 
36 

72 
40 

81 

50 

72.7 
49.  1 

LCWMAN  3  E 

MAX 

SI 
36 

79 
46 

76 
39 

76 
44 

67 
49 

67 
49 

61 
46 

63 
44 

61 
42 

56 
42 

66 
44 

70 
39 

75 
41 

73 
42 

71 
49 

59 
49 

65 
44 

55 
40 

59 
41 

67 
39 

62 
44 

75 
34 

64 

37 

66 
40 

66 
47 

87 
45 

84 
52 

80 
40 

86 
37 

65 
42 

72,2 
42,8 

MC  CALL 

MAX 

71 
41 

72 
40 

73 
36 

72 
46 

68 
45 

57 
46 

52 
41 

60 
36 

63 
42 

63 
39 

60 
43 

62 
42 

67 
38 

66 
46 

68 
45 

63 
46 

57 
39 

56 
38 

63 
36 

54 

34 

53 
34 

67 
31 

76 
38 

82 
41 

82 
46 

62 
44 

82 
44 

69 
40 

62 
39 

76 
44 

66.9 
40.9 

MCOSE  CpEEk  ranch 

MAX 

75 
40 

73 
43 

72 
46 

74 

45 

60 
44 

72 
45 

66 
46 

64 
44 

55 
40 

66 
38 

66 
33 

56 
40 

67 
35 

74 

36 

78 
42 

76 
50 

62 
46 

62 
44 

62 
42 

55 
39 

66 
43 

54 

40 

74 
34 

67 
38 

67 
46 

67 
40 

63 
41 

63 
29 

72 
29 

81 
41 

70.4 
40.7 

"LLLAN  FAA 

MAX 

73 
44 

73 
43 

75 
37 

63 
45 

70 
47 

63 
48 

53 
47 

56 
46 

67 
50 

67 
46 

53 
45 

69 
44 

74 
40 

65 
43 

77 
43 

59 
43 

59 
43 

52 
43 

55 
39 

66 
33 

64 
43 

72 
39 

82 
43 

82 
45 

63 
39 

SO 
48 

62 
37 

69 

26 

78 

33 

60 
43 

68.0 
42.2 

NEW  MEADOWS  RANGER  STA 

MAX 

76 
36 

61 
46 

75 
36 

76 
46 

66 
46 

71 
47 

56 
46 

53 
40 

58 
41 

66 
42 

60 
42 

65 
44 

67 
37 

72 
43 

70 
43 

75 
49 

56 
37 

62 
45 

56 
41 

59 
35 

64 
39 

59 
32 

72 
35 

79 
39 

86 
44 

67 
44 

84 
46 

68 
36 

76 
34 

62 
40 

69.3 
41  .2 

PIERCE 

MAX 

76 
41 

78 
49 

70 
37 

75 
39 

68 
49 

72 
51 

62 
46 

54 
43 

♦9 

39 

62 
39 

67 
41 

66 
45 

70 
39 

75 
46 

66 
46 

77 
46 

53 
44 

61 
46 

66 
45 

61 
33 

70 
45 

59 
38 

74 
39 

85 
45 

62 
44 

64 
46 

84 
43 

63 
30 

70 
32 

78 
38 

69.1 
42.2 

RCwELL 

MAX 

75 
40 

77 
42 

76 
45 

75 
40 

65 
43 

72 
48 

65 
48 

52 

41 

49 
41 

62 
36 

69 
39 

52 
41 

67 
40 

75 
43 

69 
46 

79 
47 

73 
46 

66 
46 

66 
45 

57 
38 

68 
41 

56 
42 

72 
37 

65 
41 

86 
50 

67 
46 

85 
49 

65 
33 

73 
33 

61 
43 

70.0 
42.3 

STANLEY 

MAX 
MIN 

69 

33 

62 
42 

68 
34 

54 

35 

60 
43 

63 
40 

55 
45 

56 
36 

55 
34 

54 

33 

56 
31 

65 
33 

56 
34 

60 
35 

63 
43 

53 
49 

57 
44 

57 
36 

46 

31 

60 
36 

50 
36 

67 
26 

75 
39 

78 

32 

60 
43 

79 
39 

72 
34 

65 

30 

72 
26 

74 
35 

62,8 
36.3 

SLN  VALLEY 

MAX 

68 

34 

39 

69 
33 

66 
37 

63 
42 

42 

43 

40 

32 

33 

62 
32 

60 
30 

29 

65 
33 

63 
45 

59 
45 

36 

64 

30 

30 

26 

55 

39 

65 
29 

72 
31 

76 
32 

61 
36 

8 1 
36 

60 
53 

72 
32 

30 

78 
35 

65,6 
35,5 

WALLACE    WOODLAND  PARK 

MAX 

76 
46 

79 
47 

72 
40 

76 
45 

66 
51 

71 
50 

63 
49 

56 
49 

57 
45 

71 
44 

68 
48 

55 
46 

70 
41 

73 
48 

70 
45 

79 
45 

58 
46 

59 
41 

53 
46 

56 
34 

69 
46 

67 
40 

74 
43 

82 
41 

62 
59 

84 
51 

63 

48 

62 
32 

70 
36 

79 
47 

69.4 
44  ,  4 

WARREN 

MAX 

69 
27 

68 
35 

66 
27 

65 
35 

63 
39 

60 
37 

52 
36 

52 
31 

57 
38 

54 

26 

55 
31 

55 
31 

62 

22 

64 

33 

65 
39 

53 
41 

54 

33 

51 
34 

50 
32 

54 

25 

46 
34 

66 
24 

75 

28 

78 

32 

79 
35 

79 
34 

70 
36 

68 
27 

70 
26 

72 
32 

62.4 
32.1 

SOUTHWESTERN  VALLEYS 
0! 

BCISE  LUCKY  PEAK  DAM 

MAX 

S2 
55 

85 
57 

79 
56 

61 
56 

69 
58 

78 
57 

74 
51 

60 
46 

65 
47 

61 
49 

63 
50 

72 
52 

74 
49 

76 
53 

76 
67 

76 
57 

67 
44 

69 
46 

60 
46 

67 
47 

74 
47 

67 
49 

77 
52 

89 
57 

96 
55 

91 
61 

95 
49 

74 
52 

61 
53 

86 
52 

75.5 
52.0 

BCISE  «B  AIRPORT 

MAX 
MIN 

«5 
55 

76 
56 

60 
52 

70 
59 

74 
57 

67 
53 

56 
50 

64 
46 

60 
44 

62 
49 

70 
49 

71 
46 

75 
48 

73 
55 

73 
55 

67 
51 

68 
43 

58 
49 

63 

41 

72 
46 

67 
46 

75 
43 

87 
54 

94 

57 

90 
56 

95 
64 

72 
49 

80 
51 

66 
53 

65 

50 

74.0 
51,0 

flRUNEAU 

MAX 
MIN 

CAlDwELL 

MAX 

es 

60 

61 
58 

86 
52 

84 
62 

61 
5S 

76 
56 

76 
56 

66 
48 

68 
45 

66 
49 

76 
51 

76 
51 

82 
41 

76 
53 

74 
53 

73 
55 

73 
45 

72 
49 

69 
42 

74 
42 

74 
47 

80 
44 

92 
48 

98 
55 

95 
59 

97 
62 

93 
49 

67 
51 

91 
52 

96 
55 

60.6 
51.6 

CAMBRIDGE 

MAX 

84 
41 

79 

50 

62 
46 

76 
47 

78 
48 

70 
49 

67 
47 

62 
43 

73 
47 

62 
45 

71 
42 

70 
35 

78 
38 

72 
48 

72 
49 

66 
52 

69 
36 

66 
46 

64 

32 

65 
34 

69 

39 

76 
36 

65 
40 

90 
44 

90 
51 

86 
49 

76 
45 

79 
47 

87 
40 

85 
46 

75.0 
43.9 

CCUNCIL 

MAX 

84 
46 

79 
52 

66 
48 

81 
49 

77 
52 

61 
52 

58 
50 

62 

46 

71 
50 

64 
46 

70 
47 

71 
46 

76 
42 

75 
48 

76 

66 
54 

67 
45 

63 
48 

63 
43 

66 
38 

65 
43 

74 

38 

62 

41 

89 
47 

69 
46 

87 
51 

87 
47 

83 
46 

»4 
43 

84 

55 

74.6 
47.2 

DEER  FLAT  DAM 

MAX 

62 
58 

76 
56 

78 

52 

76 
58 

74 
56 

71 
56 

62 
52 

64 
49 

63 
46 

65 
50 

71 
51 

69 
49 

76 

47 

74 
54 

71 
53 

67 
56 

69 
46 

68 
47 

66 
43 

68 
43 

69 
47 

74 
44 

84 
48 

90 
53 

89 
61 

95 
61 

91 
49 

63 
51 

66 
54 

84 

56 

75.1 
51.7 

E»"'ETT  2  E 

MAX 

A6 
54 

80 
54 

64 

47 

82 
58 

79 
56 

75 
54 

63 
49 

66 
43 

67 
40 

65 
46 

73 
48 

74 
46 

86 
43 

75 
52 

70 
57 

73 
41 

68 
47 

68 
40 

73 
40 

71 
45 

38 

93 
52 

93 
60 

69 
45 

91 
45 

90 
49 

67 
46 

77.8 
48.0 

GLENNS  FERRY 

MAX 
MIN 

88 
55 

83 
57 

65 
51 

79 
59 

82 
54 

63 
53 

70 
53 

71 
46 

67 
44 

65 
46 

75 
45 

78 
46 

80 
45 

79 
48 

74 
51 

73 
55 

74 
49 

66 
49 

69 
47 

76 
43 

70 
52 

60 
42 

91 
45 

98 
56 

99 
60 

99 
57 

86 
56 

68 

55 

95 
49 

92 
56 

60.6 
51.0 

GRAND  VIEW  3  MNW 

MAX 
MIN 

67 
54 

82 
53 

65 

53 

77 
61 

81 
56 

78 
56 

64 

61 

66 
49 

64 

46 

65 
46 

73 
46 

73 
45 

77 
45 

76 
51 

71 
52 

69 
53 

71 
46 

64 

50 

69 
46 

76 
42 

70 
47 

79 
46 

90 
46 

97 
54 

93 
53 

100 
57 

86 
50 

81 
53 

90 
50 

69 
54 

76.2 
50.4 

KLNA   2  NNE 

MAX 
MIN 

63 
53 

76 
54 

60 
46 

79 
58 

74 
57 

71 
54 

60 
50 

64 
47 

63 
41 

66 
46 

71 
49 

73 
46 

75 
42 

74 

50 

73 
53 

67 
54 

70 
42 

66 
46 

66 
40 

71 
41 

66 
44 

76 
38 

87 
46 

94 

52 

66 
52 

95 
63 

76 
46 

80 
49 

85 
45 

84 
49 

75.3 
48.5 

MOUNTAIN   HOME    1  SE 

MAX 
MIN 

79 
51 

6 1 
54 

82 
49 

61 
56 

77 
54 

76 

55 

65 
47 

65 
46 

63 

40 

62 
46 

71 

44 

72 
43 

75 
42 

70 
40 

71 
44 

70 
53 

68 
44 

69 
46 

64 
42 

72 

39 

70 
40 

76 
43 

65 
46 

94 
51 

94 
56 

95 
54 

93 
53 

83 
52 

90 
44 

91 
52 

76.6 
47.7 

OLA  5  S 

MAX 
MIN 

81 
40 

72 
46 

78 
38 

80 
47 

75 
51 

72 
55 

67 
41 

61 
44 

72 
40 

71 
36 

67 
41 

77 
38 

86 
39 

93 
46 

92 
49 

91 
46 

63 
45 

60 
49 

66 
45 

87 
49 

PARMA  Experiment  sta 

MAX 
MIN 

82 
55 

65 
52 

79 
51 

82 
58 

70 
56 

78 
53 

64 
51 

62 
46 

64 
42 

63 
49 

65 
49 

73 
49 

73 
42 

77 
50 

78 
49 

70 
54 

70 
44 

69 
45 

62 
39 

69 
42 

71 
43 

69 
38 

78 
40 

87 
47 

94 

50 

91 
53 

95 
50 

73 
50 

60 
45 

(8 
47 

75.4 

46.0 

PAYETTE 

MAX 
MIN 

66 
56 

83 
59 

65 
50 

80 
54 

81 
57 

76 
50 

66 
53 

67 

50 

72 
43 

68 
50 

75 
52 

77 
50 

80 

81 
54 

78 
52 

75 
54 

74 
45 

61 

71 
45 

73 
4 1 

74 
45 

81 

91 
43 

94 

50 

94 

59 

96 
57 

86 

52 

62 

50 

90 
46 

91 
52 

79.7 
50.1 

Swan  falls  power  noust 

MAX 
MIN 

65 
59 

84 
56 

68 
58 

66 
62 

82 
61 

81 
56 

65 
53 

69 
51 

66 
49 

67 
51 

74 
51 

74 

51 

81 
50 

81 
57 

74 
55 

70 
54 

73 
49 

;i 

70 
49 

75 
47 

74 
50 

62 
46 

91 
53 

101 
59 

101 
63 

99 
67 

96 
53 

84 

57 

89 

52 

91 
56 

80.9 
54.5 

WEISER  2  SE 

MAX 
MIN 

86 
46 

82 
52 

63 
48 

75 
50 

79 
55 

67 
54 

68 
53 

65 
50 

76 
45 

67 
49 

73 
51 

74 
50 

78 
43 

80 
43 

80 
51 

72 
56 

73 
41 

62 
46 

70 
46 

72 
40 

71 
47 

78 
45 

67 
44 

.  93 
48 

92 
54 

91 
51 

69 

51 

82 
49 

69 
46 

87 
46 

78.0 
48.5 

Sm  R*l*r«Dc*  NofM  FoUowtng  Sutloo  IimImi 
-  89  - 


DAILY  TEMPERATURES 


Conllnu^d 


Station 

Day  Of  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

5 

e 

7   1  8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

SOU Th^E  STERN 

HIGHLANDS  06 

GRAS"ERE 

MAX 

77 

70 

75 

74 

72 

72 

59 

55 

55 

52 

62 

65 

69 

70 

65 

62 

62 

62 

67 

66 

69 

71 

61 

86 

89 

90 

82 

74 

S3 

84 

70, 

1 

MIN 

<.3 

50 

43 

53 

50 

41 

41 

41 

40 

36 

39 

41 

36 

41 

42 

46 

40 

41 

37 

35 

39 

35 

39 

49 

57 

54 

46 

40 

42 

44 

42, 

6 

HCLLISTER 

MAX 

76 

73 

73 

71 

72 

74 

71 

60 

63 

56 

66 

70 

70 

73 

67 

66 

63 

62 

59 

71 

66 

72 

83 

88 

91 

90 

88 

73 

87 

85 

72, 

8 

MIN 

47 

52 

44 

52 

49 

47 

47 

43 

41 

36 

39 

42 

40 

46 

45 

51 

42 

44 

40 

37 

43 

40 

47 

67 

62 

66 

51 

47 

43 

52 

46, 

4 

REYNOLDS 

MAX 

76 

74 

76 

72 

73 

68 

56 

52 

55 

63 

64 

70 

70 

64 

61 

62 

60 

60 

62 

60 

72 

82 

90 

86 

86 

84 

72 

81 

76 

MIN 

56 

52 

48 

47 

44 

38 

44 

43 

44 

39 

46 

46 

50 

36 

42 

41 

35 

4  1 

36 

40 

46 

50 

59 

47 

44 

42 

48 

45, 

1 

THREE  CrECk 

MAX 

72 

72 

70 

66 

71 

52 

50 

62 

65 

66 

71 

66 

64 

60 

61 

65 

64 

63 

68 

78 

84 

87 

85 

72 

79 

62 

78 

MIN 

50 

4 1 

40 

42 

37 

39 

35 

36 

3 1 

33 

36 

34 

47 

41 

40 

36 

31 

34 

32 

35 

43 

61 

45 

44 

35 

39 

37 

S9, 

3 

TR I ANGLE  RANCH 

MAX 
MIN 

CENTRAL   PLAINS  07 

BLISS 

MAX 

80 

78 

81 

78 

77 

78 

67 

65 

68 

60 

72 

75 

76 

75 

69 

70 

70 

66 

65 

73 

66 

77 

86 

93 

96 

95 

91 

82 

89 

69 

76 

MIN 

^2 

55 

56 

5 1 

50 

51 

47 

45 

42 

42 

43 

42 

46 

50 

55 

47 

46 

44 

39 

49 

38 

46 

54 

62 

57 

57 

53 

47 

53 

49 

0 

BLRLEV 

MAX 

80 

83 

80 

79 

71 

78 

79 

63 

65 

67 

54 

70 

73 

75 

78 

70 

67 

65 

64 

63 

72 

64 

74 

85 

92 

95 

94 

80 

64 

92 

75 

2 

MIN 

5 1 

53 

51 

52 

52 

50 

46 

47 

41 

41 

45 

45 

49 

49 

51 

47 

46 

44 

41 

48 

46 

45 

52 

63 

57 

56 

50 

50 

55 

49 

0 

blrlev  faa  airport 

MAX 

76 

75 

72 

68 

72 

75 

60 

61 

65 

51 

66 

68 

70 

75 

66 

65 

63 

60 

61 

68 

60 

69 

80 

86 

92 

90 

75 

76 

87 

63 

3 

HIN 

5 1 

47 

50 

47 

46 

45 

45 

39 

39 

41 

43 

46 

47 

51 

44 

44 

41 

37 

48 

4l 

44 

47 

57 

52 

52 

44 

43 

54 

46 

1 

CASTlEFORD  2  N 

MAX 

77 

77 

77 

77 

79 

75 

62 

65 

65 

64 

72 

73 

76 

74 

72 

70 

66 

67 

64 

69 

68 

76 

86 

90 

89 

94 

62 

80 

86 

88 

3 

HIN 

4R 

46 

50 

45 

47 

44 

35 

37 

37 

40 

42 

45 

43 

41 

44 

46 

36 

36 

55 

41 

40 

42 

55 

49 

54 

46 

48 

46 

44 

6 

MA  ZEL  TON 

MAX 

79 

75 

75 

74 

73 

75 

74 

6  1 

67 

57 

67 

72 

70 

75 

69 

65 

63 

63 

60 

70 

69 

70 

82 

88 

92 

92 

67 

76 

86 

67 

7  3 

HIN 

50 

49 

44 

38 

37 

43 

41 

43 

47 

45 

46 

43 

38 

43 

4  1 

47 

5^ 

55 

5^ 

50 

55 

46 

2 

JE  ROME 

MAX 

82 

78 

78 

76 

77 

76 

65 

68 

56 

71 

74 

74 

74 

67 

66 

67 

65 

64 

71 

67 

74 

84 

91 

92 

95 

86 

61 

90 

69 

HIN 

93 

5 1 

47 

51 

5 1 

49 

49 

45 

45 

41 

39 

44 

43 

45 

48 

92 

45 

46 

43 

39 

47 

40 

45 

54 

57 

56 

55 

47 

49 

55 

47 

S 

MINIOOKA  DAM 

MAX 

73 

74 

74 

71 

72 

73 

70 

^9 

63 

57 

75 

73 

73 

77 

68 

65 

60 

64 

61 

69 

66 

72 

62 

90 

9* 

95 

64 

64 

88 

87 

MIN 

52 

50 

51 

50 

49 

45 

45 

40 

36 

43 

44 

44 

46 

50 

44 

44 

41 

38 

45 

42 

49 

53 

61 

56 

57 

45 

47 

51 

47 

2 

Q  A  1  II       1  CMC 

HAUL    *  tiNt 

MAX 

73 

79 

79 

73 

68 

75 

75 

60 

61 

66 

53 

66 

71 

70 

75 

68 

65 

62 

63 

60 

69 

62 

70 

82 

89 

93 

92 

76 

80 

86 

72 

1 

MIN 

49 

52 

46 

48 

41 

48 

48 

46 

46 

39 

36 

43 

44 

44 

48 

52 

45 

42 

42 

38 

47 

41 

43 

46 

53 

53 

58 

42 

46 

52 

46 

I 

P 1 CA60 

MAX 

70 

74 

75 

75 

69 

66 

71 

58 

59 

56 

49 

65 

66 

69 

72 

65 

63 

65 

64 

56 

66 

62 

70 

78 

es 

90 

90 

76 

79 

65 

69 

MIN 

44 

47 

42 

45 

46 

45 

45 

34 

36 

35 

36 

38 

39 

41 

47 

48 

42 

35 

35 

32 

41 

36 

38 

45 

46 

51 

53 

48 

45 

44 

42 

0 

MAX 

77 

74 

75 

72 

71 

73 

72 

6 1 

65 

62 

66 

68 

71 

72 

67 

65 

64 

62 

59 

64 

67 

71 

80 

66 

91 

69 

87 

79 

86 

68 

72 

g 

MIN 

47 

48 

45 

47 

50 

46 

46 

40 

42 

41 

42 

42 

43 

44 

47 

51 

45 

40 

41 

35 

45 

37 

42 

47 

52 

53 

54 

45 

46 

47 

45 

1 

RU^ER"   l3  NNE 

MAX 

78 

77 

72 

70 

74 

75 

68 

61 

66 

55 

66 

70 

71 

73 

69 

63 

63 

63 

61 

68 

62 

70 

79 

83 

92 

92 

83 

82 

87 

66 

MIN 

43 

45 

47 

48 

45 

46 

42 

37 

34 

35 

39 

40 

40 

44 

49 

42 

36 

39 

38 

43 

35 

41 

46 

49 

49 

53 

42 

42 

46 

42 

7 

SHOSHONE   1  WNW 

MAX 

81 

80 

81 

79 

79 

76 

75 

66 

67 

57 

70 

72 

75 

77 

66 

68 

67 

66 

63 

74 

72 

76 

85 

93 

97 

97 

93 

94 

94 

92 

77 

8 

MIN 

48 

45 

42 

51 

48 

47 

45 

42 

42 

36 

36 

42 

40 

43 

47 

49 

40 

42 

36 

40 

37 

44 

52 

58 

60 

59 

60 

50 

54 

46 

1 

TUIN  FALLS   2  NNE 

MAX 

77 

82 

77 

76 

69 

75 

60 

63 

69 

53 

68 

72 

72 

77 

68 

67 

65 

61 

62 

71 

62 

74 

83 

92 

96 

96 

77 

80 

92 

MIN 

50 

52 

4  7 

51 

5  1 

49 

50 

46 

48 

39 

40 

46 

46 

46 

46 

54 

46 

47 

44 

39 

47 

42 

44 

49 

55 

55 

66 

52 

49 

67 

48 

2 

TWIN    r«LL3    3  St 

MAX 

77 

80 

74 

78 

70 

75 

65 

67 

64 

70 

73 

73 

76 

68 

68 

67 

60 

62 

71 

63 

74 

62 

90 

94 

96 

78 

81 

90 

^ 

MIN 

52 

52 

5 1 

5 1 

49 

50 

46 

46 

39 

43 

45 

47 

46 

47 

54 

45 

46 

44 

39 

45 

43 

43 

47 

54 

51 

55 

5  3 

50 

55 

47 

9 

MAX 

75 

80 

74 

75 

67 

74 

59 

61 

67 

63 

67 

71 

70 

75 

67 

65 

63 

57 

60 

70 

60 

71 

82 

68 

92 

91 

74 

77 

90 

MIN 

5 1 

5 1 

50 

49 

47 

50 

46 

44 

38 

40 

44 

42 

45 

47 

63 

45 

46 

46 

39 

44 

39 

42 

60 

53 

52 

65 

48 

48 

55 

46 

8 

NORTHEASTERN  vAllEvS 
08 

CHALL 

MAX 

69 

65 

73 

72 

70 

69 

67 

63 

58 

56 

66 

65 

77 

73 

67 

66 

62 

64 

63 

68 

66 

69 

82 

68 

68 

88 

65 

80 

62 

84 

7  1 

5 

MIN 

46 

49 

44 

46 

51 

51 

48 

46 

47 

39 

40 

40 

41 

47 

53 

49 

43 

45 

42 

47 

48 

45 

43 

47 

•  3 

46 

45 

44 

45 

46 

46 

0 

Chilly  barton  flat 

MAX 

66 

66 

70 

61 

62 

66 

65 

64 

57 

57 

57 

60 

67 

65 

54 

60 

58 

59 

53 

62 

57 

67 

74 

80 

83 

65 

78 

81 

so 

86 

66 

7 

MIN 

35 

39 

45 

39 

42 

42 

41 

34 

36 

34 

32 

31 

35 

34 

35 

43 

41 

35 

34 

28 

29 

27 

32 

32 

39 

36 

49 

31 

29 

41 

36 

0 

DUBO I S  3^  w 

MAX 

60 

63 

65 

68 

68 

65 

64 

55 

50 

47 

58 

59 

65 

66 

63 

58 

55 

56 

50 

55 

56 

66 

70 

76 

79 

77 

78 

74 

75 

76 

64 

0 

MIN 

43 

38 

35 

41 

36 

40 

39 

35 

40 

32 

32 

35 

34 

37 

45 

49 

42 

40 

33 

30 

31 

32 

36 

39 

42 

42 

42 

46 

45 

43 

36 

5 

G I BBON  Sv I LLE 

MAX 

70 

70 

74 

69 

69 

66 

53 

59 

59 

63 

63 

66 

74 

72 

73 

67 

63 

62 

56 

65 

60 

71 

63 

87 

87 

67 

81 

76 

80 

8 1 

70 

3 

MIN 

43 

42 

38 

36 

^7 

44 

42 

35 

42 

34 

34 

37 

36 

42 

46 

49 

42 

36 

32 

33 

40 

34 

36 

40 

43 

50 

36 

35 

43 

39 

8 

MACtCAY  RANGER  STATION 

MAX 

59 

63 

67 

58 

58 

61 

52 

7 1 

71 

70 

61 

66 

68 

60 

60 

58 

54 

56 

66 

73 

79 

83 

84 

85 

76 

63 

6  3 

MIN 

40 

39 

36 

39 

42 

43 

36 

34 

43 

34 

32 

40 

46 

44 

38 

36 

36 

4  1 

37 

41 

42 

43 

49 

53 

43 

46 

49 

40 

6 

MfiY  RANgER  STATION 

MAX 

74 

68 

74 

75 

70 

65 

67 

6  1 

62 

62 

62 

66 

66 

72 

63 

62 

64 

58 

61 

63 

70 

80 

65 

83 

82 

81 

80 

63 

82 

70 

1 

MIN 

43 

45 

40 

4  1 

47 

42 

43 

38 

44 

33 

36 

36 

37 

37 

47 

41 

40 

42 

31 

39 

42 

43 

^2 

4 1 

40 

43 

40 

6 

SALMON 

MAX 

73 

71 

74 

64 

73 

62 

53 

62 

61 

62 

66 

67 

73 

70 

72 

71 

65 

61 

56 

66 

59 

73 

83 

65 

87 

85 

88 

78 

61 

82 

70 

MIN 

50 

50 

43 

43 

52 

51 

45 

40 

46 

40 

42 

45 

41 

46 

49 

50 

48 

36 

41 

41 

45 

40 

41 

46 

5 1 

50 

54 

46 

42 

49 

45 

5 

PLAINS  09 

ABERDEEN  EXP  STATION 

71 

72 

77 

72 

75 

72 

59 

60 

67 

60 

66 

71 

71 

75 

66 

62 

56 

62 

59 

66 

62 

70 

78 

S3 

67 

90 

78 

83 

83 

70 

6 

MIN 

49 

45 

38 

38 

42 

39 

45 

47 

42 

41 

42 

41 

39 

42 

47 

50 

56 

46 

48 

43 

8 

AMERICAN  FALLS  I 

MAX 

70 

73 

73 

74 

73 

71 

69 

61 

69 

61 

69 

63 

72 

75 

64 

66 

58 

63 

59 

67 

62 

69 

74 

85 

88 

90 

83 

63 

85 

MIN 

47 

52 

49 

45 

53 

52 

50 

45 

43 

43 

41 

42 

48 

43 

47 

52 

45 

47 

43 

39 

47 

44 

46 

46 

55 

55 

60 

53 

48 

56 

47 

9 

ARCO   3  NW 

MAX 

67 

75 

73 

70 

72 

71 

61 

65 

52 

59 

67 

74 

73 

66 

61 

61 

64 

56 

61 

59 

71 

80 

84 

89 

87 

77 

80 

83 

SO 

70 

2 

HIN 

42 

47 

45 

43 

44 

45 

46 

42 

40 

34 

33 

40 

40 

40 

45 

41 

38 

33 

33 

4  1 

40 

38 

41 

47 

48 

56 

47 

42 

49 

42, 

3 

ASHTON  1  5 

MAX 

64 

74 

70 

73 

66 

71 

53 

57 

64 

57 

60 

68 

71 

71 

68 

60 

55 

63 

57 

59 

65 

66 

76 

78 

85 

86 

77 

77 

81 

89 

66, 

4 

MIN 

42 

41 

43 

40 

48 

45 

43 

42 

36 

40 

38 

40 

3  7 

43 

52 

43 

45 

42, 

7 

BlACKFOOT  2  SSw 

MAX 

HIN 

CRATERS  OF  THE  MOON  Nf 

MAX 

68 

75 

70 

69 

66 

66 

65 

64 

60 

50 

55 

63 

67 

69 

5  2 

58 

56 

58 

52 

60 

55 

63 

75 

79 

86 

85 

83 

78 

66, 

0 

MIN 

44 

44 

43 

44 

49 

45 

42 

36 

40 

33 

33 

37 

37 

40 

47 

45 

41 

36 

35 

37 

30 

34 

40 

43 

61 

51 

46 

46 

41, 

0 

OLBOIS  EXP  STATION 

MAX 

65 

69 

68 

68 

66 

68 

56 

52 

58 

54 

59 

60 

66 

69 

67 

56 

54 

55 

49 

57 

55 

64 

71 

76 

81 

84 

79 

74 

77 

SO 

65, 

2 

HIN 

46 

44 

43 

44 

45 

43 

44 

41 

43 

36 

39 

42 

41 

43 

49 

46 

45 

42 

38 

34 

38 

43 

40 

46 

50 

52 

55 

51 

48 

62 

44, 

2 

FCRT   HAlL    INDIAN  AGNCV 

MAX 

77 

79 

75 

77 

74 

67 

60 

70 

66 

73 

72 

71 

69 

64 

66 

64 

65 

66 

70 

80 

68 

90 

87 

65 

85 

73. 

6 

MIN 

47 

48 

49 

43 

52 

46 

44 

41 

42 

43 

46 

42 

47 

52 

45 

43 

36 

45 

43 

41 

44 

51 

60 

50 

49 

46. 

7 

-  90  - 


DAILY  TEMPERATURES 

Continued  


station 

Day  01  Month 

• 

01 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2i 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 

< 

HAMED   <•  MM 

MAX 

68 

75 
44 

75 
46 

74 
41 

76 

50 

73 
49 

62 
47 

61 

44 

65 
45 

68 
41 

67 
42 

69 
43 

70 
42 

74 
43 

70 
44 

62 
50 

59 
48 

60 
49 

67 
40 

62 
38 

70 
39 

79 
39 

85 
45 

90 
47 

91 
51 

89 
54 

82 
55 

80 
51 

65 
47 

72*3 
45.3 

WCWE 

MAX 

69 
48 

76 
45 

74 
48 

73 
45 

fl4 
46 

74 
51 

71 
48 

60 
45 

65 
48 

60 
42 

66 
34 

69 
43 

79 
44 

75 

43 

74 
52 

66 
49 

66 
47 

67 
43 

96 
36 

64 
39 

60 
43 

70 
46 

77 
42 

82 
45 

66 
49 

86 
90 

82 
61 

60 
56 

84 
46 

86 
54 

72.9 
46.1 

IDAHO  FALLS  2  ESE 

MAX 

72 
48 

78 
40 

78 
48 

75 
45 

72 
52 

72 
50 

64 
49 

59 

44 

70 
42 

62 
43 

67 
42 

70 
45 

70 
42 

75 
43 

72 
52 

64 
51 

62 
48 

65 
42 

60 
42 

64 
36 

60 
39 

66 
42 

79 
40 

82 
46 

90 
46 

92 
62 

86 

62 

81 
51 

89 
48 

83 
46 

72.6 
46,3 

IDAHO   FALLS   FAA  AP 

MAX 

70 
47 

75 
45 

70 
46 

73 
43 

71 
52 

72 
51 

55 
47 

58 

44 

67 
42 

59 
41 

61 
43 

65 
41 

67 
42 

72 

41 

67 
51 

61 
47 

50 
46 

64 

42 

69 
42 

62 
35 

99 
37 

66 
40 

76 
38 

80 
44 

87 
46 

89 
48 

76 
99 

60 
51 

82 
46 

82 
46 

69.2 
44,6 

IDAHO  Falls  '•2  nw  we 

MAX 

70 
46 

76 
38 

75 
47 

71 
42 

73 

47 

74 
48 

58 
44 

60 
45 

60 
42 

57 
37 

66 
35 

66 
42 

72 
40 

75 
43 

70 
51 

62 
49 

57 
47 

65 
41 

54 
35 

64 
31 

57 
43 

70 
46 

79 
38 

85 
42 

66 
46 

89 
60 

81 
61 

62 
56 

89 
46 

86 

61 

70,9 
43.9 

IDAHO  Falls  *6  w  hB 

MAX 

69 
47 

74 
45 

73 
47 

71 
44 

71 
49 

72 
49 

57 
47 

61 
43 

63 
44 

56 
37 

63 
37 

69 
38 

70 
42 

74 
40 

71 
51 

61 
49 

53 
45 

64 
39 

58 
37 

63 

31 

94 
43 

69 
37 

78 
39 

84 
41 

89 
46 

91 
63 

78 
96 

81 
62 

69 
42 

84 
42 

70.2 
43.9 

MALTA    1  NE 

MAX 
HIN 

73 
38 

75 
48 

72 
39 

73 
41 

71 
46 

57 
48 

60 
44 

65 
41 

60 
36 

61 
32 

68 
34 

72 
36 

75 
38 

69 
40 

65 
90 

99 
47 

62 
39 

60 
40 

66 
34 

64 

66 

33 

79 
40 

84 

43 

87 
46 

88 
46 

81 
38 

66 

36 

64 
41 

70.8 
40.6 

POCATELLO  wB  AIRPORT 

MAX 

76 
40 

79 

50 

74 
47 

78 
44 

77 
53 

74 

52 

59 
48 

62 
45 

70 
39 

60 
41 

67 
42 

73 
43 

7  1 
49 

77 
42 

69 
50 

66 
51 

56 
46 

62 
43 

60 
44 

67 
36 

62 
49 

70 
42 

80 
44 

86 
45 

91 
52 

93 
62 

80 
61 

66 

62 

86 
47 

86 

57 

73.1 
46.8 

SAINT  Anthony 

MAX 
HIN 

66 

44 

75 
45 

70 
45 

71 
42 

70 
50 

72 
47 

58 
44 

58 
46 

65 
45 

66 
41 

62 
43 

66 
44 

71 
40 

73 

40 

74 
51 

61 
50 

53 
47 

54 
44 

58 
41 

61 
36 

60 
38 

67 
39 

76 
36 

81 
49 

46 

89 
90 

78 
96 

80 
49 

S3 
47 

82 
46 

69.7 
44.6 

SL6AR 

MAX 
MIN 

75 

50 

75 

50 

76 
43 

72 
40 

71 
52 

72 
50 

56 
47 

58 
43 

67 
44 

62 
40 

63 
42 

70 
45 

71 
40 

73 
37 

72 
49 

66 
46 

98 
46 

64 

43 

58 
41 

62 
36 

61 
39 

70 
40 

79 
37 

80 
42 

86 
46 

88 

43 

89 
56 

79 
61 

80 
44 

81 
44 

70  .  9 
44.0 

EASTERN  HIGHLANDS  10 

ASRON  2  Nw 

MAX 

74 

38 

76 
46 

70 
43 

75 
38 

72 
48 

72 
46 

60 
46 

58 
43 

65 

39 

62 
34 

63 
41 

64 
36 

65 
45 

72 
36 

62 
44 

62 
48 

67 
44 

62 
41 

57 
42 

62 
34 

59 
39 

70 
40 

79 
39 

80 
44 

66 
46 

86 
46 

60 
66 

81 
46 

60 
46 

64 

44 

69,8 
42,6 

9LACKF00T  DAM 

MAX 
MIN 

65 
43 

69 
43 

66 
40 

70 
33 

70 
34 

67 
41 

67 
42 

53 
38 

62 
31 

57 
33 

56 
33 

60 
31 

98 
34 

67 
33 

69 
45 

66 
41 

63 

41 

67 
35 

68 
34 

57 
29 

56 

31 

60 
35 

71 
31 

79 
39 

79 
39 

81 
42 

74 
47 

76 
43 

76 
41 

77 
41 

65.6 
37,3 

CONOA 

MAX 
HIN 

53 

33 

60 
34 

60 
37 

56 
34 

67 
36 

66 
42 

56 
43 

46 
35 

99 
39 

69 
31 

61 
36 

73 
37 

76 
39 

82 
44 

84 
44 

76 
48 

79 
39 

OBIOOS 

MAX 
MIN 

68 
45 

70 
48 

73 
48 

70 
36 

67 
48 

63 
40 

50 
43 

55 
43 

59 
36 

60 
36 

55 
37 

63 
42 

62 
35 

62 
35 

66 
35 

59 
40 

55 
43 

96 
40 

65 
36 

66 
40 

54 
32 

60 
40 

71 
34 

78 
40 

82 
46 

84 

46 

79 
51 

75 
49 

78 
46 

79 
46 

69,4 
41,1 

OBACE 

HAX 
HIN 

70 
40 

70 
44 

68 
43 

73 
38 

70 
50 

70 
46 

64 
44 

55 

41 

65 
36 

60 
38 

60 
36 

61 
36 

61 
39 

66 
36 

67 
43 

62 
46 

97 
44 

99 
40 

66 
39 

60 
33 

60 
37 

64 
39 

74 

37 

76 
40 

83 
42 

86 
47 

86 
67 

79 
47 

79 
46 

60 
48 

68,  1 
41,9 

IDAHO  Falls  u  se 

MAX 
MIN 

69 
41 

69 
43 

80 
40 

73 
39 

69 
49 

67 
47 

53 
45 

55 
41 

57 
33 

61 
37 

60 
40 

67 
40 

62 
35 

66 
36 

67 
47 

69 
46 

61 
40 

61 
41 

66 

39 

60 
36 

57 
34 

64 
36 

76 
39 

79 
40 

84 

49 

84 
44 

74 
64 

79 
43 

80 
42 

60 
43 

67.9 
41.1 

ISLAND   PARK  DAM 

MAX 
MIN 

61 
40 

67 
33 

66 
37 

66 
38 

61 
45 

61 
41 

50 
39 

49 

37 

57 
37 

54 

34 

55 
34 

59 
33 

64 

31 

66 
33 

62 
44 

52 
43 

60 
39 

90 
38 

49 
34 

64 
36 

51 
29 

61 
33 

71 

30 

79 

36 

79 
38 

82 
90 

73 
♦9 

74 
46 

76 
38 

75 
39 

62  •  3 
ST.6 

KIL60RE 

MAX 
MIN 

62 
41 

67 
35 

65 
38 

64 
34 

61 
47 

63 
40 

94 
42 

50 
39 

56 
39 

93 
35 

55 
36 

56 
33 

62 
35 

65 
35 

63 
46 

98 
46 

60 
41 

96 
37 

60 
35 

64 

30 

50 
31 

61 
37 

68 
32 

72 
38 

76 
40 

76 
42 

71 
47 

71 
43 

74 

39 

74 
43 

62*0 
38. S 

LIFTON  PUMPIN6  STATION 

MAX 
MIN 

67 
41 

68 
47 

69 
45 

73 
40 

68 

50 

69 
48 

68 
41 

57 
42 

64 
40 

61 
38 

61 
41 

62 
38 

63 
41 

69 

40 

68 
45 

65 
46 

57 
43 

98 
40 

54 
39 

99 
34 

66 
37 

62 
36 

69 

38 

76 
49 

78 
49 

81 
49 

78 
92 

74 
92 

77 
51 

80 
48 

67. 1 
43.1 

MALAD 

MAX 
MIN 

75 
42 

77 
49 

75 
45 

76 
42 

74 

52 

74 
49 

56 
47 

60 
45 

66 
42 

66 
40 

64 
42 

69 
40 

69 
46 

74 
40 

69 
47 

63 
60 

96 
46 

64 
43 

62 
40 

66 
36 

64 
41 

66 
49 

77 
41 

82 
43 

86 

47 

89 
93 

89 

60 

82 
93 

64 

91 

86 
92 

49I1 

MALAO  City  faa  ap 

MAX 
MIN 

79 
39 

83 
51 

77 
44 

78 
40 

76 
53 

78 
47 

5* 

47 

po 

43 

68 
41 

69 
38 

61 
42 

68 
38 

66 
45 

74 

40 

70 
46 

64 

50 

92 
44 

62 
43 

69 
39 

69 
36 

64 
41 

70 
36 

68 
41 

62 
44 

86 
46 

90 
90 

84 

96 

64 

92 

89 
49 

89 

52 

72.2 
44.6 

HC  CAMHoN 

MAX 
MIN 

73 

40 

75 
39 

71 
42 

74 
46 

77 
50 

69 
46 

60 
45 

59 
46 

62 
48 

61 

41 

68 

44 

64 
40 

67 
38 

73 
42 

67 
49 

72 
49 

99 
92 

61 
39 

65 
35 

64 
37 

61 
39 

76 
41 

72 
40 

81 
40 

•  6 

42 

89 
43 

88 

49 

84 
46 

60 
91 

86 

60 

43*6 

MONTPELIER  RANOER  STA 

HAX 
HIN 

65 
38 

69 

41 

71 
42 

67 
36 

73 
49 

72 
45 

73 
41 

53 
40 

59 
35 

67 
35 

65 
39 

56 
33 

63 
35 

58 

36 

70 
46 

66 
44 

60 
43 

49 
37 

60 
37 

92 
30 

62 
34 

66 

36 

62 
34 

73 
40 

79 
40 

84 

46 

87 
94 

80 
90 

78 
48 

80 
46 

4o!* 

OAKLEY 

HAX 
MIN 

79 
47 

78 
50 

75 
47 

72 
49 

74 
48 

77 
48 

67 

48 

61 
46 

63 
44 

58 

36 

66 
40 

69 
43 

76 
46 

76 
42 

69 
47 

66 
50 

63 
46 

69 
44 

64 

39 

68 
42 

64 
46 

72 
49 

82 
49 

87 
90 

90 
93 

91 
64 

84 

96 

77 
41 

87 
46 

83 

50 

ll'.i 

PALISADES  DAM 

HAX 
HIN 

44 

47 

67 
40 

73 
42 

73 
48 

66 
46 

56 
45 

56 
43 

65 
41 

62 

40 

59 
41 

56 
44 

64 
42 

71 
43 

70 
49 

98 
50 

96 
49 

96 
44 

57 
41 

99 
42 

96 
40 

63 
41 

79 
40 

80 
46 

66 
47 

88 

62 

87 

60 

81 
49 

81 

90 

62 
52 

49!° 

PRESTON  2  SE 

MAX 
MIN 

70 
41 

77 
52 

78 
46 

74 
40 

75 
53 

75 
49 

77 
41 

55 
45 

69 
42 

67 
41 

67 
45 

63 
39 

68 
44 

67 
41 

71 
47 

70 
60 

64 
47 

92 
49 

62 
39 

99 
39 

64 
40 

60 
41 

65 
40 

75 
43 

80 
46 

87 
61 

87 
97 

64 
93 

83 
61 

84 

49 

70.6 
46.1 

STREvELL 

MAX 
MIN 

75 
41 

74 
*i 

71 
39 

72 
44 

70 
47 

68 
46 

61 
46 

56 
41 

61 
43 

62 
34 

62 
37 

62 
37 

66 
3  6 

71 
38 

69 
42 

66 

97 

60 

98 

61 

96 

68 

72 
39 

79 

84 

60 

87 

89 

63 

82 

63 
46 

69.4 
42,6 

ShAN   VALLEY  1 

MAX 
HIN 

TETONIA  EXP  STATION 

HAX 
HIN 

63 

40 

66 
40 

64 
44 

71 
36 

66 
46 

66 
45 

51 

43 

55 
40 

63 
39 

53 
37 

66 
36 

59 
40 

64 

37 

66 
38 

65 
42 

67 
46 

48 
42 

97 
40 

93 
37 

94 
34 

52 
31 

62 
40 

73 

32 

76 
40 

64 
46 

66 
47 

60 
93 

77 
60 

74 
44 

78 
43 

64.6 

40.9 

WAYAN 

MAX 
MIN 

Sm  R«l«r*oc*  NotM  FoDowfag  SUfloo  1ik1«x 
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EVAPORATION  AND  WIND 

JUNE  ige^ 


Station 

Day  Oi  Month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

NORTH  CENTRAL 
PRAIRIfS  02 

MOSCOW  U  OF  I  (B) 

EVAP 
WIND 

.13 

U3 

.44 

59 

.14 

41 

.12 
44 

.19 

38 

.21 

3! 

.00 

71 

.02 
S3 

.23 

72 

.20 

54 

.12 

33 

.13 

37 

.25 

30 

.16 

16 

.22 

24 

.01 

57 

.02 

23 

.06 

92 

.22 
54 

.09 

30 

.30 

62 

.07 

28 

.28 

47 

.63 

41 

.16 

31 

.16 

99 

.25 

119 

.29 

39 

.27 

29 

.30 

20 

9.69 

1433 

CENTRAL  MOUNTAINS  04 

ARROWROCK  0AM  (A> 

EVAP 
WIND 

.25 

34 

.23 

57 

.25 

42 

.23 

30 

.05 

24 

.18 

35 

.15 

43 

.16 

83 

.11 

38 

.06 

38 

.08 

32 

.17 

29 

.17 

43 

.25 

41 

.12 

29 

.16 

38 

.09 

29 

.20 

56 

.11 

34 

.16 

39 

.13 

40 

.19 

64 

.24 

35 

.31 

41 

.39 

33 

.26 

31 

.26 

51 

.32 
♦5 

.32 

37 

.27 

37 

9.79 

1206 

CENTRAL   PLAINS  OT 

TWIN  FALLS  WBASO 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.32 

loe 

85 
50 

.34 

145 
80 
52 

.19 

104 
77 
48 

.24 

53 
86 
52 

.13 

85 
67 
53 

.21 

72 
81 
S3 

.28 

134 
79 
50 

.23 

236 
67 
45 

.16 

123 
70 
45 

.26 

153 
67 
43 

.00 

54 
54 
42 

.22 

104 
74 
46 

.24 

92 
80 
47 

.31 

86 
80 
49 

.12 

63 
74 
51 

.09 

72 
70 
53 

.10 

101 
67 
48 

.24 

171 
65 
46 

.12 

126 
62 
45 

.21 

109 
67 
44 

.23 

76 
81 
46 

.26 

173 
65 
43 

.29 

76 
79 
46 

.35 

70 
86 
52 

.39 

70 
91 
57 

.37 

67 
91 
56 

.49 

112 
87 
95 

.40 

109 
79 
48 

.34 

75 
82 
50 

.63 

97 
89 
93 

7.92 
3116 
79.9 
66.9 

UPPER  SNAkE  river 
PLAINS  09 

ABERDEEN  EXP  STATION 

EVAP 
WIND 

.22 

41 

.38 

90 

.14 

39 

.19 

76 

• 

79 

.18 

107 

.16 

lae 

.12 

115 

.17 

88 

.13 

127 

.20 

113 

87 

.70 

81 

.10 

91 

.09 

79 

.09 

67 

.07 

115 

.19 

199 

.29 

1*9 

.22 

70 

.24 

147 

.37 

93 

.29 

28 

.32 

48 

.39 

105 

.34 

101 

.90 

114 

.35 

78 

.33 

99 

7.99B 

2694 

EASTERN  HI5HLAN05  10 

LIFTON  PUMPING  STATION 

EVAP 
WIND 

.20 

53 

.25 

101 

.14 

63 

.32 

28 

.23 

52 

.21 

51 

60 

.19 
58 

.16 

81 

.21 

54 

.16 

66 

.16 
62 

.10 

38 

.19 

33 

.17 

33 

.12 

58 

.08 
44 

.09 

66 

.21 

66 

.12 

28 

.09 

36 

.12 

32 

.18 

47 

.29 

12 

.29 

21 

.34 

36 

.28 

61 

.20 

41 

.31 

54 

.29 

30 

S.79B 
1449 

PALISAOES  0am 

EVAP 
WIND 

- 

.15 

20 

.11 

230 

.00 

52 

.15 

139 

.16 

79 

.10 
84 

.12 
161 

.18 

127 

.20 

120 

.17 

120 

.08 

60 

.07 

90 

.16 

80 

.04 

7, 

.09 

61 

.09 

160 

.13 

70 

.25 

158 

.27 

141 

.61 

181 

.39 

200 

.06 

140 

.95 

120 

.31 

130 

.39 

97 

5.6eB 
34409 

(A)  PAN  PAINTED  INSIDE  AND  OUTSIDE  WITH  ALUMINUM  PAINT. 

(B)  PAN   IS  OF  STAINLESS  STEEL. 


SUPPLEMENTAL  DATA 


Station 

Wind  direction 

Wind  speed 

m.  p.  h. 

Relative   humidity  averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

Percent  of 

possible 

sunshine 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  sunset 

Prevailing 

Percent  of 
time  from 
prevailing 

Average 

Fastest 
mile 

Direction 
of 

fastest  mile 

Date  of 
fastest  mile 

5i00  AM 
MST 

lliOO  AM 
MST 

5 1 00  PM 
MST 

lliOO  PM 
MST 

Trace 

.01-09 

.10-.49 

SO- 99 

1.00-1.99 

and  over 

Total 

BOISE  WB  AIRPORT 

13 

9 

8.1 

34 

SE 

26 

79 

58 

43 

69 

8 

7 

5 

1 

0 

0 

21 

56 

6.9 

IDAHO  FALLS  42  NW  W8 

7.8 

30e 

SSW 

18 

1 

7 

6 

3 

0 

0 

17 

IDAHO  FALLS  46  W  WB 

3.6 

3ie 

WSW 

2 

4 

7 

6 

1 

0 

0 

18 

LEWISTON  WB  AIRPORT 

80 

55 

*1 

4 

6 

4 

2 

1 

0 

17 

6.9 

POCATELLO  WB  AIRPORT 

IB 

10 

10.5 

36 

SE 

26 

87 

54 

47 

71 

5 

9 

4 

1 

0 

0 

19 

60 

6.6 

e     MAXIMUM  HOURLY  AVERAGE 


See  reference  notes  follow!  ng  Station  Index. 
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CUMATOLOGICAL  DATA 

IDAHO 
DELAYED  DATA 


Temperature 

Precipitation 

Station 

.  f 

?  E 

■i  S 

•  E 

»  3 

<  s 

< 

From  Normal 

J 

X 

o 

s 

I 

• 

a 

Degree  Days 

No.  of  Ooyi 

- 

,  1 

r  z 

1  0 
a  £ 

o 

1 

o 

a 

SnOM,  Sl««t 

No.  of  Doyi 

Max. 

Mix. 

_ 

Q 

s 

0 

a 

• 

1 
o 

1 

o 

• 

0 

9 

•A 

t  > 

si 

t  > 
Si 

>  I 

o  j 

OCTOBER  1963 

ISLAND  PARK  DAM 

61.2 

28.6 

44.9 

75 

1 

13 

31  + 

615 

0 

0 

25 

0 

1.01 

.44 

23 

.0 

0 

4 

0 

0 

NOVEMBER  1963 

MOOSE  CREEK.  RANCH 

39.6 

26.7 

33.2 

48 

13+ 

10 

29 

949 

0 

2 

29 

0 

4.36 

.75 

8 

11 

4 

0 

DECEMBER  1963 

MOOSE  CREEK  RANCH 

M 

M 

M 

0 

0 

IAUIIADV  10^/> 

JANUAKT  IVOH 

25,  7M 

3  .  OM 

14.  4M 

36 

21 

~2  3 

1  4 

1582 

0 

31 

1.28 

.21 

7+ 

39.3 

7 

0 

0 

LOWMAN  3  E 

33.1 

12.6 

22.9 

42 

30+ 

-12 

8 

1297 

0 

15 

31 

3 

0  5.50 

0  1.10 

7 

73.0 

13 

3 

1 

TRIANGLE  RANCH 

34.5 

9.0 

21.8 

53 

1 

-19 

13+ 

1333 

0 

11 

30 

8 

FEBRUARY  196'> 

COBALT 

36.1 

4.0 

20.1 

45 

10 

-18 

25 

1295 

0 

9 

29 

14 

.71 

.26 

1 

3 

0 

0 

MEISER  2  SE 

36.1 

9.1 

22.6 

-10.7 

47 

19 

-  4 

5 

1225 

0 

8 

29 

4 

.12 

-  1.33 

.08 

15 

3.2 

13 

17  + 

0 

0 

0 

MARCH  1964 

ARSON  2  NW 

34.3 

15.5 

24.9 

54 

31 

-12 

7 

1236 

0 

12 

31 

1 

.79 

2 

0 

0 

37.  OM 

13.  8M 

25.4M 

56 

31 

Q 

7 

1218 

0 

8 

30 

1 

.64 

.20 

.29 

1 

7 

5 

2 

0 

0 

CHALLIS 

41,3 

18.0 

29.7 

-  4.5 

66 

31 

6 

7+ 

1088 

.44 

.09 

.15 

23 

2 

0 

0 

r\CCD     Di^  t  MT 

Ut  t "    "U  1  PI  1 

46 

31  + 

1291 

0 

22 

29 

0 

3.83 

1.45 

1 

66 

26+ 

10 

2 

1 

IDAHO  FALLS  2  ESE 

35.0 

14.2 

24.6 

49 

31 

-  3 

7 

1246 

0 

3 1 

2 

IDAHO  FALLS  16  SE 

36.4 

10.4 

23.4 

56 

30 

-22 

3 

1281 

0 

11 

31 

4 

2.02 

.42 

5 

29.7 

31 

13 

8 

0 

0 

LOWHAN  3  E 

45.9 

20.5 

33.2 

5 

8+ 

978 

0 

1 

31 

0 

3.05 

.  49 

1 2 

40.6 

10 

0 

0 

MAY   RANGER  STATION 

42.5 

12.3 

27.4 

66 

31 

-  2 

2 

1157 

0 

0 

31 

1 

REYNOLDS 

45  .  0 

25.8 

35.4 

17 

7 

911 

0 

1 

28 

0 

.13 

4 

1 

3 

0 

0 

SAINT  MARIES 

41.6 

24.6 

33.1 

-  5.5 

72 

30 

11 

24 

980 

0 

1 

31 

0 

3.93 

1.30 

.54 

5 

11.0 

6 

14  + 

13 

1 

0 

TRIANGLE  RANCH 

41.1 

13.7 

27.4 

62 

31 

0 

24+ 

1159 

0 

4 

30 

2 

APRIL  196* 

CASTLEFORD  2  N 

36.6 

30.2 

44.4 

79 

15 

15 

19 

609 

0 

0 

21 

0 

.64 

.20 

22 

.6 

1 

22 

4 

0 

0 

GRACE 

49.5 

27.7 

38.6 

-  2.9 

69 

29 

16 

7 

811 

0 

0 

27 

0 

1.12 

-  .24 

.31 

10 

3.0 

12 

1 

3 

0 

0 

IDAHO  FALLS  16  SE 

47.5 

24.4 

36.0 

66 

29+ 

6 

25 

86  3 

0 

0 

27 

0 

1.93 

.75 

25 

18.3 

15 

2  + 

5 

1 

0 

MOOSE  CREEK  RANCH 

0 

0 

MAY  1964 

GRACE 

65.3 

36.1 

50.7 

0.2 

82 

19 

22 

4 

436 

0 

0 

11 

0 

1.54 

-  .27 

.50 

2 

1.5 

T 

5+ 

6 

1 

0 

MOOSE  CREEK  RANCH 

62.3 

30.6 

46.5 

85 

17 

24 

16 

548 

0 

0 

23 

0 

2.43 

.64 

27 

e 

1 

0 

Se«  Roferance  Notes  Following  Station  Indax 
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DAILY  PRECIPITATION 

OEL»YEO  DATA 


Station 

"in 

Day  of  Month 

Tol 

1  1 

3 

4  1 

5  1 

6 

7  1 

8   1  9 

10  1 

Jj  1 

12 

13  1  14  1  15 

16  I 

17  1 

18 

19  1 

20  1 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

OCTOBER  1963 
ISLAND  PARK  OAH 

1.01 

T 

.01 

.30 

.11 

.44 

.0< 

•  11 

NOVfMBER  1963 

MOOSE  CREEK  RANCH 

4.36 

.03 

.02 

.11 

.09 

.19 

.02 

.72 

.07 

•  35 

•  20 

.05 

.07 

DECEMBER  1963 

MOOSE  CREEK  RANCH 

.26 

.22 

.20 

.21 

.le     .40  .56 

.20 

JANUARY  196* 

CONOA 

LOWMAN  3  E 
TRIANGLE  RANCH 

1.28 
>  5.90 

.03 
.42 

D  .10 

.01 

.21 

.21 
>1.10 

.08 
.10 

.OS 
.09 

.03 
T 

T 

.04 

.01 
.57 

•  1« 

.10 
.40 

.11 

.46 

.09 
.30 

.17 

.12 

T 

.13 
.24 

.70 

T 

.29 

.06 

.01 
.12 

FEeRUARY  1964 

COBALT 
MEISER  2  SE 

.71 
.12 

.26 
.02 

T 

.07 

.04 

.02  .06 

T 

T 

.06 

.06 

•  10 

.10 

MARCH  1964 

ARBON  2  NW 

BLACKFOOT   2  SSW 

CHALLIS 

DEER  POINT 

IDAHO  FALLS  2  ESE 

.79 
.64 
.44 
3.63 

.29 
.02 
1.45 

.01 
.05 

.10 

.13 
.07 
.52 

.05 
.17 

T  .13 

.10 

.03 

.47 

.15     .02  .06 

.03 

T 

.03 

.01 

T 
T 

T 

.04 
.32 

7 

.03 
.01 

T 

.02 
.11 
.01 

.02 
.23 

.45 
.01 

.01 

.01 

.01  . 

IDAHO  FALLS  16  SE 

LOWHAN  3  E 

MAY  RANGER  STATION 

REYNOLDS 

SAINT  MARIES 

2.02 
3.05 

.12 
•  39 

.12 
.48 

.16 

T 

.04 

T 

.03 

.01 
.07 

.02 
.40 

.42 

.02 
.54 

.10 

T 

.04 

T  .11 

.02 
.16  .26 

.02 

.13 

.09 
.37 

.24 

.12 

.  16 

.26 

.42  .15 

.04 

.21 
.37 

.01 
.03 

.02 
•  33 

.01 
.01 

III 

.09 

.02 

7 

.05 

T 

.03 

.12 
.14 

.06 

.01 
.02 

.07  . 

TRIANGLE  RANCH 

APRIL  1964 

CASTLEFORO  2  N 
GRACE 

IDAHO  FALLS  16  SE 
MOOSE  CHEEK  RANCH 

.64 
1.12 
1.93 

.03 
.03 

.07 
T 

.02 
T 

.01 

T 
T 

T 

.31 
.40 

.15 
.04 
.21 

.12 
.02 

T 

.07 

.02 

.01 
.05 

T 

.01 
.43 

.20 

T 

.63 

.04 
.01 
.16 
.06 

.15 
.09 
.09 
.03 

.06 
.75 
.10 

.27 
.16 
.30 

.01 
.02 

.02 

.10 
.32 

.03 
.09 

.03  . 

MAY  1964 

GRACE 

MOOSE  CREEK  RANCH 

1.54 
2.43 

.03 
.19 

.90 
.23 

.32 

.12 

.25 

.12 
.07 

.05 

T  .26 
.30 

.26 

.05 

•  22 

.06 
.64 

.12 
.03 

.02 

.10 

.01  . 

SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 

Day  of  month 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

18 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

JANUARY  1964 

LOWMAN  3  E 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

8 

T 

7 

7 

1.0 

e 

11.0 
18 

17 

3.0 
20 

1.0 
19 

T 

19 

16 

16 

T 

15 

15 

1.0 
16 

10.0 
26 

5.5 

29 

10.5 

35 

11.0 
29 

2.6 

2.7 

T 

3.1 

6.5 

1.2 

0.9 

2.0 

FEBRUARY  1964 

COBALT 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

30 

26 

23 

23 

le 

17 

19 

19 

19 

16 

15 

19 

19 

18 

20 

19 

23 

MARCH  1964 

BLACKFOOT  2  SSW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.5 
6 

6 

6 

6 

7 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

2 

0.4 
2 

0.3 
2 

2 

2 

1 

1 

1 

T 

LOWMAN  3  E 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

5.5 

0.9 

3.8 

0.4 

5.3 

0.3 

5.0 

3.6 

3.9 

0.8 

1.5 

1.4 

30 

29 

4.7 
32 

0.3 

T 
" 

T 

27 

2.8 

26 

0.4 
23 

21 

18 

15 

11 

S««  i»lcr«ric*  not*a  <oUowing  Sialion  Index. 
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DAILY  TEMPERATURES 


IDAHO 
DELAYED  DATA 


1 

StaHon 

Day  01  Month 

O 
01 

« 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

M 

IS  1  16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

u 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

OCTOBER  1963 

j 

ISLAND  PARK  DAM 

MAX 

7S 

73 

70 

74 

69 

65 

70 

71 

69 

66 

73 

67 

55 

58 

67 

70 

70 

65 

60 

61 

56 

62 

54 

43 

55 

49 

45 

57 

51 

36 

40 

61.2 

MIN 

32 

32 

30 

31 

36 

31 

29 

28 

32 

28 

31 

32 

34 

37 

29 

30 

27 

25 

28 

36 

24 

30 

34 

23 

33 

26 

1  3 

19 

26 

28 

13 

28.6 

NOVEMBER  1963 

MOOSE  CREEK  Ranch 

MAX 

AS 

43 

42 

42 

45 

?7 

38 

36 

39 

40 

37 

48 

48 

42 

44 

42 

45 

42 

37 

35 

33 

33 

32 

33 

38 

43 

43 

40 

33 

31 

39.6 

MIN 

24 

22 

28 

32 

26 

29 

30 

31 

32 

31 

29 

28 

32 

34 

32 

31 

28 

27 

29 

21 

23 

24 

30 

30 

29 

32 

17 

16 

10 

1 1 

25.7 

MOOSE  CREEK  RANCH 

MAX 

30 

31 

30 

32 

31 

36 

31 

30 

30 

27 

29 

28 

28 

30 

24 

32 

32 

34 

MIN 

10 

12 

10 

1 2 

14 

28 

28 

27 

24 

25 

28 

26 

18 

18 

19! 

20 

23 

27 

29 

JANUARY  1964 

CONDA 

MAX 

41 

24 

26 

23 

26 

16 

24 

23 

21 

5 

4 

1  8 

30 

30 

30 

27 

35 

35 

26 

25 

32 

33 

21 

31 

28 

33 

25.7 

MIN 

22 

3 

-  I 

•  8 

6 

-20 

-10 

12 

4 

-22 

-23 

1 

-  9 

19 

1  6 

14 

23 

21 

12 

10 

-  1 

12 

-  6 

0 

-  7 

8 

3.0 

LOWMAN  3  E 

MAX 

39 

42 

31 

35 

37 

30 

26 

26 

22 

28 

35 

24 

34 

28 

28 

29 

32 

32 

40 

35 

32 

36 

24 

33 

42 

36 

42 

36 

42 

41 

33.1 

MIN 

27 

26 

15 

20 

20 

4 

-12 

5 

11 

10 

-  9 

3 

1 

18 

15 

16 

15 

21 

20 

15 

19 

6 

20 

30 

9 

13 

9 

21 

26 

TRIANGLE  RANCH 

MAX 

53 

43 

36 

32 

35 

35 

33 

28 

36 

28 

30 

24 

22 

27 

30 

37 

34 

35 

37 

42 

40 

27 

26 

27 

41 

42 

36 

42 

40 

35 

40 

34.5 

MIN 

16 

28 

5 

20 

8 

26 

7 

-  2 

12 

15 

-  2 

-19 

-19 

10 

-12 

12 

17 

15 

20 

34 

23 

12 

8 

-15 

27 

30 

5 

-  2 

2 

3 

-  6 

29 

32 

39 

35 

31 

32 

35 

36 

37 

45 

37 

34 

32 

35 

32 

33 

39 

41 

41 

32 

35 

40 

41 

30 

29 

40 

44 

37 

42 

36.1 

MIN 

20 

10 

0 

4 

6 

-1 1 

0 

0 

1 1 

10 

1  3 

-10 

5 

-  5 

0 

10 

15 

20 

11 

-  2 

-  3 

-  1 

0 

15 

-18 

-12 

7 

0 

21 

WE  I SER  2  SE 

MAX 

40 

27 

25 

29 

36 

33 

29 

29 

30 

35 

42 

38 

34 

31 

3 1 

35 

41 

42 

47 

40 

37 

44 

39 

41 

38 

36 

36 

37 

43 

36.1 

MIN 

20 

9 

2 

-  2 

-  4 

1 

0 

-  1 

6 

5 

13 

4 

18 

5 

14 

26 

12 

15 

17 

12 

a 

11 

11 

15 

12 

6 

6 

10 

13 

MARCH  1964 

ARBON   2  NW 

28 

30 

33 

37 

34 

25 

25 

31 

28 

30 

29 

28 

25 

40 

40 

37 

36 

37 

32 

38 

34 

32 

33 

34 

35 

38 

38 

42 

44 

54 

34.3 

MIN 

22 

15 

-12 

19 

1  6 

12 

10 

16 

12 

22 

5 

12 

25 

20 

2 

23 

25 

14 

15 

16 

20 

28 

18 

24 

20 

31 

BLACKFOOT   2  SSW 

35 

36 

31 

37 

31 

32 

32 

30 

29 

33 

34 

34 

31 

34 

42 

38 

41 

39 

40 

42 

41 

40 

32 

35 

35 

40 

42 

43 

46 

56 

37.0 

MIN 

7 

3 

14 

12 

14 

12 

14 

12 

2 

14 

27 

28 

.  3 

20 

24 

9 

15 

10 

16 

22 

17 

17 

16 

26 

CHALLIS 

35 

32 

32 

41 

36 

28 

29 

30 

35 

34 

35 

35 

32 

30 

43 

42 

48 

45 

40 

40 

42 

40 

37 

40 

45 

55 

53 

55 

69 

64 

66 

41.3 

MIN 

g 

18 

10 

23 

29 

12 

10 

20 

17 

23 

27 

17 

1  7 

21 

15 

9 

11 

26 

21 

30 

20 

25 

25 

34 

18.0 

DEER  POINT 

25 

21 

20 

26 

38 

23 

21 

18 

22 

21 

28 

27 

16 

24 

2  7 

41 

38 

31 

38 

29 

31 

28 

30 

20 

23 

27 

40 

42 

45 

46 

29.4 

MIN 

1 1 

g 

1 4 

1 2 

15 

14 

8 

10 

19 

19 

28 

1  3 

14 

1  6 

20 

1  5 

15 

14 

1 1 

16 

18 

21 

31 

35 

41 

16.8 

IDAHO  FALLS   2  ESE 

35 

35 

27 

34 

33 

29 

35 

23 

30 

29 

39 

40 

25 

32 

35 

4 1 

37 

37 

38 

33 

40 

37 

30 

33 

32 

36 

38 

37 

40 

44 

49 

35.0 

MIN 

23 

5 

1 5 

1 9 

1 3 

-  3 

1  8 

12 

22 

26 

1  5 

0 

19 

5 

1  3 

25 

17 

6 

15 

23 

5 

1  3 

12 

21 

22 

11 

12 

16 

22 

IDAHO  FALLS   16  SE 

36 

34 

31 

34 

33 

31 

30 

32 

28 

31 

33 

34 

24 

31 

37 

42 

41 

38 

31 

32 

40 

41 

36 

42 

30 

33 

37 

45 

46 

56 

55 

36.4 

MIN 

9 

-22 

14 

14 

-1 1 

1  4 

5 

12 

19 

1  3 

4 

21 

3 

1  5 

24 

5 

-  1 

15 

20 

3 

12 

6 

22 

20 

10 

16 

17 

28 

10.4 

LOWMAN   3  E 

MAX 

45 

46 

38 

48 

40 

36 

39 

34 

38 

40 

35 

45 

33 

32 

51 

49 

48 

49 

51 

59 

45 

50 

43 

48 

38 

38 

65 

58 

51 

54 

68 

45.9 

MIN 

20 

1 5 

5 

26 

23 

21 

1 3 

5 

25 

20 

25 

26 

23 

6 

27 

14 

23 

28 

17 

19 

32 

17 

19 

23 

15 

26 

29 

15 

20 

23 

28 

20.5 

MAY   RANfiER  STATION 

MAX 

37 

39 

35 

43 

40 

34 

35 

37 

38 

36 

37 

35 

34 

38 

46 

47 

52 

45 

42 

41 

43 

45 

35 

39 

37 

41 

44 

54 

58 

64 

66 

42.5 

MIN 

3 

-  2 

2 

13 

11 

7 

7 

6 

5 

6 

21 

25 

7 

9 

4 

4 

20 

25 

19 

15 

14 

15 

8 

10 

13 

24 

22 

14 

12 

17 

22 

12.3 

REYNOLDS 

42 

33 

36 

44 

43 

34 

32 

35 

36 

42 

45 

37 

34 

45 

46 

54 

50 

58 

44 

49 

42 

40 

40 

41 

41 

44 

46 

56 

52 

55 

69 

45.0 

MIN 

22 

1 7 

20 

30 

28 

27 

27 

22 

24 

35 

24 

27 

32 

25 

22 

30 

24 

24 

18 

22 

30 

32 

20 

25 

30 

36 

25.8 

SA INT   MAR  I ES 

42 

38 

33 

40 

34 

36 

35 

28 

36 

34 

35 

39 

36 

34 

49 

41 

42 

38 

45 

43 

38 

33 

34 

33 

40 

46 

66 

57 

72 

68 

41.6 

MIN 

20 

2  7 

22 

17 

26 

23 

29 

28 

26 

26 

30 

24 

25 

29 

24 

25 

30 

29 

12 

1 1 

1  7 

29 

23 

23 

25 

27 

32 

24.6 

TRIANGLE  RANCH 

MAX 

38 

30 

33 

40 

40 

30 

32 

35 

35 

38 

40 

40 

28 

40 

38 

52 

46 

37 

47 

44 

38 

38 

40 

38 

41 

45 

47 

55 

58 

62 

41.1 

MIN 

1 2 

22 

20 

1  6 

5 

26 

0 

12 

22 

1 5 

10 

20 

4 

5 

0 

16 

23 

22 

10 

15 

20 

25 

13.7 

APRIL  1964 

CASTLEFORO   2  N 

MAX 

49 

47 

58 

64 

52 

53 

55 

68 

74 

62 

55 

52 

60 

74 

79 

58 

38 

56 

52 

65 

65 

58 

40 

47 

49 

55 

60 

72 

75 

66 

58.6 

MIN 

38 

28 

28 

27 

32 

24 

33 

25 

35 

29 

30 

25 

28 

29 

32 

34 

16 

24 

15 

34 

32 

31 

27 

29 

28 

38 

28 

42 

43 

41 

GRACE 

MAX 

45 

39 

44 

46 

45 

40 

44 

43 

46 

45 

43 

39 

50 

54 

50 

60 

49 

45 

51 

54 

55 

53 

54 

45 

33 

46 

53 

63 

59 

57 

54 

49.6 

MIN 

30 

29 

32 

29 

1  8 

22 

29 

35 

34 

17 

31 

29 

30 

33 

29 

29 

27 

25 

29 

25 

31 

30 

40 

32 

27.7 

IDAHO  FALLS  16  SE 

MAX 

46 

37 

49 

45 

43 

34 

41 

50 

59 

46 

45 

36 

47 

58 

66 

46 

46 

50 

57 

55 

40 

51 

40 

40 

30 

33 

48 

62 

66 

59 

47.5 

MIN 

33 

1 9 

22 

22 

28 

32 

27 

19 

21 

29 

34 

30 

14 

25 

20 

21 

15 

28 

26 

26 

6 

22 

17 

31 

32 

35 

MOOSE  CREEIC  RANCH 

MAX 

58 

58 

50 

54 

42 

43 

42 

44 

46 

49 

60 

64 

52 

MIN 

15 

19 

30 

29 

29 

29 

33 

34 

34 

32 

26 

36 

28 

MAY  1964 

GRACE 

MAX 

54 

44 

38 

52 

51 

51 

53 

55 

58 

60 

56 

64 

75 

75 

77 

81 

80 

77 

82 

80 

80 

74 

70 

75 

75 

75 

72 

54 

56 

62 

57 

65.3 

MIN 

32 

30 

27 

22 

31 

24 

30 

33 

36 

42 

30 

29 

37 

44 

36 

35 

43 

32 

38 

44 

39 

45 

40 

32 

47 

48 

40 

39 

39 

38 

36 

36.1 

MOOSE  CREEK  RANCH 

MAX 

61 

40 

35 

35 

46 

45 

45 

58 

64 

68 

60 

72 

62 

72 

71 

83 

85 

77 

83 

78 

64 

56 

54 

62 

61 

60 

78 

63 

54 

68 

62.3 

1  MIN 

32 

29 

30 

32 

31 

30 

33 

27 

31 

34 

25 

32 

27 

25 

27 

24 

28 

27 

37 

38 

26 

31 

28 

27 

25 

34 

46 

1  '1 

30 

32 

30.5 
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STATION  INDEX 


STATION 

INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

I  DRAINAGE  1 

LATITUDE 

1  LONGITUDE 

 —  -  ^  — 

ABESpEEN  EXP  ST*T10I« 

0010 

01 

eiNGMAM 

12 

42 

57 

112  SO 

afterthoucht  mine 

0070 

AMERICAN  FALLS  1  SW 

0221 

09 

POWER 

l] 

42 

47 

112  52 

ANDERSON  0AM 

0282 

ELMORE 

2 

43 

Zl 

115  26 

ARBON  2  NW 

0347 

IC 

POWER 

12 

42 

112  34 

ARCO  3  HM 

0JT5t 

0^ 

BUTTE 

43 

40 

113  20 

arrowrock  dam 

0448 

ELMORE 

2 

43 

36 

115  55 

ashton  1  s 

04  70 

09 

FREMONT 

111  27 

ATLANTA  } 

0491 

04 

ELMORE 

Z 

46 

11*  07 

ATLANTA  SUMMIT 

0*99 

04 

ELMORE 

2 

43 

45 

115  14 

AVCRY  RANGER  STATION 

""o 

04 

SHOSHONE 

10 

47 

15 

115  48 

BALO  MOUNTAIN 

04 

01 

BLAINE 

BAYVIEW  MOOei.  BASIN 

0667' 

KOOTENAI 

9 

47 

59 

116  33 

BENTON  0*M 

0T8'> 

01 

BONNER 

46 

21 

116  50 

BIG  CREEH  1  S 

083^ 

04, 

VALLEY 

11 

45 

115  20 

BLACKFOOT   2  SSW 

09li| 

0^ 

BINGHAM 

12 

11 

112  23 

BLACKFOOT  0AM 

0920 

IC^ 

CARIBOU 

II 

00 

111  43 

BLISS 

1002 

07 

GOODING 

12 

42 

114  57 

BOGUS  BASIN 

1014, 

oJ 

301  SE 

S 

43 

46 

116  06 

BOISE  LUCKY  PEAK  DAM 

loia 

05i 

ADA 

2 

43 

33 

BOISE  WS  AIRPORT 

1022 

; 

11 

34 

116  13 

BONNERS  FERRY  1  Sw 

BOUNDARY 

:i 

BRUNEAU 

ll9i 

05 

OWYmEE 

12 

53 

115  48 

BUNGALOW  Ranger  sta 

CLEARWATER 

: 

38 

115  30 

BURKE  2  ENE 

1272 

SHOSHONE 

3Z 

115  48 

BJRLEV 

1288 

07 

CASSIA 

42 

113  47 

BUfiLEY  FACTORY 

1298 

07 

CASSIA 

42 

33 

113  48 

BURLEY  FAA  AIRPORT 

130^ 

CASSIA 

12 

42 

32 

CABINET  GORGE 

I  363J 

01 

BONNER 

05 

116  04 

CALOMELL 

1380 

05 

CANYON 

; 

43 

40 

CAMBRIDGE 

1408 

05 

\l 

44 

34 

116  41 

CAREY  «  HNt 

BLAINE 

113  57 

CASCAOE  1  NM 

1)14. 

04 

VALLEY 

( 

44 

32 

116  03 

CASTlEFORO  2  N 

I55I 

oi 

TWIN  FALLS 

12 

42 

33 

114  52 

CAYUSE  CREEK 

1577 

04 

CLEARWATER 

3 

46 

40 

115  04 

CENTERvILLE  ARBAUG  RCH 

1636 

BOISE 

2 

43 

5S 

115  51 

CMALLIS 

1663 

CUSTER 

11 

4^ 

30 

114  14 

CHILLY  BARTON  FLAT 

1671 

oa 

CUSTER 

6 

00 

113  50 

CLARKIA  RANGER  STATION 

1S3I 

04 

10 

116  15 

COBALT 

1932 

04 

LEMHI 

11 

45 

114  14 

1966, 

01 

41 

116  45 

CONDA 

CARIBOU 

111  33 

COTTONWOOD 

21541 

o; 

IDAHO 

: 

46 

03 

116  21 

COTTONNOOD  2  WSW 

2159 

02 

IDAHO 

3 

46 

02 

116  23 

COUNCIL 

2167 

05 

ADAMS 

12 

44 

116  26 

CRATERS  OF   THE  MOON  NM 

2260 

09 

BUTTE 

43 

28 

113  34 

OEAOmOOD  o*h 

238& 

04 

VALLEY 

19 

115  38 

oeaomooo  summi t 

2395) 
2422 

04 

VALLEY 

11 

32 

115  34 

DECEPTION  CREEK 

o2 

KOOTENAI 

:i 

116  Z9 

DEER   FLAT  dam 

2444. 

CANYON 

116  45 

OEER  POINT 

2451 

43 

46 

116  06 

OUIE 

i 

IDAHO 

11 

" 

33 

115  28 

ORIGCS 

2676 

TETON 

12 

0U801S  EXP  STATION 

2707 

CLARK 

b 

15 

112  IZ 

DUBOIS  3<>  w 

2722 

Oft 

CLARK 

11 

112  56 

ELK  CITY 

2875 

IDAHO 

3 

45 

115  26 

ELK  RIVER  1  S 

2892 

04 

CLEARWATER 

3 

46 

EMMEIT  2  E 

2942 

05 

GEM 

12 

52 

116  28 

FAIRFIELD  RANGER  STA 

CAMAS 

11 

21 

FENN  RANGER  STATION 

IDAHO 

3 

06 

115  33 

FORT  HALL   INDIAN  AGNCY 

3297' 

091 

BINGHAM 

43 

U 

112  26 

GALENA 

3417 

BLAINE 

i; 

53 

114  39 

GALENA  SUMMIT 

04 

BLAINE 

12  43 

53 

Garden  valley  rs 

BOISE 

GieSON^VILLC 

3554- 

ot 

LEMHI 

11 

45 

34 

tl  3  55 

CILMORE  SUMMIT  RANCH 

3576 

OS 

CUSTER 

11 

19 

113  31 

CLENNS  FERRY 

051 

ELMORE 

12  42 

57 

115  18 

GOODING 

3677 

GOODING 

IZ 

42 

58 

114  43 

GRACE 

3732 

10 

CARIBOU 

1 

4Z 

35 

GRAND  VIEM  3  MNW 

0^ 

OWYHEE 

12 

43 

116  10 

gRangev ille 

3771 

02 

3 

45 

55 

116  08 

GfiASMEfie 

OWVHEE 

12 

42 

GHASMERE  6  5 

38U 

05 

OWYHEE 

12 

42 

16 

115  53 

GROUSE 

3882 

04 

CUSTER 

43 

42 

113  37 

GUNNEL  GUARD  STATION 

3902 

10 

CASSIA 

12 

42 

113  IZ 

HAILEY  RANGER  STATION 

3942 

04 

BLAINE 

12 

31 

HAMgR  4  NW 

3964 

JEFFERSON 

43 

58 

112  15 

HAZELTON 

4140 

07 

JEROME 

i; 

42 

36 

I  14  08 

HEADQUARTERS 

4150 

04 

CLEARWATER 

38 

115  48 

HILL  CITY 

04 

CAMAS 

12 

43 

18 

115  03 

4295 

12 

42 

21 

114  35 

HOwE 

0? 

BUTTE 

43 

113  00 

IDAHO  CITY 

4442 

04 

BOISE 

2 

43 

tl 

115  50 

IDAHO  FALLS  2  ESE 

4455 

09 

BONNEVILLE 

12 

43 

29 

HZ  01 

IDAHO  FALLS    16  SE 

4456 

10 

BONNEVILLE 

12 

43 

21 

111  47 

HDAHO  Falls  faa  ap 

4457 

09 

BONNEVILLE 

12 

43 

31 

112  04 

IDAHO  FALLS  U2  NW  MB 

4459 

09 

BUTTE 

6 

43 

SO 

IDAHO   FALLS   46  W  WB 

4460 

09 

BUTTE 

32 

112  57 

IDA  VADA 

4475 

06 

OWYHEE 

2 

42 

115  19 

ISLAND  PARK  DAM 

4598 

10 

FREMONT 

12 

25 

JACKSON  PEAIt 

4612 

BOISE 

03 

115  Z7 

JEROME 

0' 

JEROME 

42 

KAMI  AH 

4793 

LEWIS 

j 

14 

116  02 

KELLOGG 

SHOSHONE 

47 

KETChUM  17  HSM 

04 

BLAINE 

KILGORE 

lOi  CLARK 

'I 

KOOSKIA 

03 

IDAHO 

KJNA   2  NNE 

05 

ADA 

2 

31 

LEADORE 

516? 

08 

LEHHI 

11 

LEWISTON  OS  AIRPORT 

5241 

03 

NEZ  PERCE 

3 

LIFTON  PUMPING  STATION 

52  751 

10 

BEAR  LAKE 

1 

42 

07 

til  IS 

lolo  Pass 

5356 

04 

IDAHO 

3 

46 

38 

114  33 

LOWMAH  3  E 

04 

BOISE 

8i  44 

MACKAY  RANGER  STATION 

5462 

08 

CUSTER 

6l  43 

HAL  AD 

5544 

1( 

ONEIDA 

: 

12 

112  16 

MALAD  CITY  FAA  AP 

555? 

ONEIDA 

:i 

10 

112  19 

MALTA   J  NE 

09 

CASSIA 

li 

42 

19 

1  MALTA  RANGER  STATION 

5567 

09 

CASSIA 

12 

MAY  RANGER  STATION 

5685- 

08 

LEMHI 

a 

36 

113  55 

«C  CALL 

5708 

04 

VALLEY 

8 

54 

116  07 

MC  CAMMON 

5716 

BANNOCK 

12 

42 

39 

112  12 

MINIDOKA  DAM 

5980 

07 

MINIDOKA 

12 

42 

40 

113  30 

MONTPELIEB  RANGER  SIA 

6053 

to 

BEAR  LAKE 

1 

42 

19 

111  16 

MOORE  CREEK  SUMMIT 

6077 

BOISE 

43 

56 

115  40 

MOOSE   CREEK  RANCH 

04 

46 

MOOSE  CREEK  RANGER  STA 

IDAHO 

: 

46 

MOSCOW  U  OF  1 

6152 

02 

7 

MOUNTAIN  HOME    1  SE 

05 

ELMORE 

12 

6235 

01 

SHOSHONE 

47 

26 

MULLAN  PASS 

6237 

SHOSHONE 

4 

47 

NEW  MEADOWS  Ranger  sta 

6388 
64  24 

04 

ADAMS 

56 

116  17 

NEZPERCE 

02 

LEWIS 

3 

14 

116  14 

NEZ  PERCE  PASS 

04 

IDAHO 

3 

45 

43 

114  30 

OAKLEY 

6542 

CASSIA 

12 

42 

15 

113  53 

OLA  i  S 

6590 

o; 

GEM 

8 

07 

116  17 

OROFINO 

6681 

CLEARhATER 

3 

29 

U6  15 

PALISADES  DAM 

6764 

BONNEVILLE 

12 

43 

111  12 

parha  experiment  STa 

0' 

CANYON 

2 

116  57 

PAUL  1  ENE 

B 

07 

MINIDOKA 

12 

42 

37 

113  45 

PAYETTE 

PAYETTE 

8 

116  5b 

7040 

0- 

BLAINE 

12 

43 

le 

114  04 

PIERCE 

7046* 

CLEARWATER 

3 

46 

30 

115  48 

PINE  I  N 

707y 

o; 

ELMORE 

2 

43 

30 

115  la 

PLUMMER  3  WSW 

7188 

SENtWAH 

4 

19 

116  57 

pocatello  wb  airport 

7211 

POWER 

1^  42 

55 

porthill 

72641 

o: 

BOUNOaRt 

5i  49 

00 

llf  It 

POTlaTCH 

LATah 

7l  46 

55 

POWELL 

7320 

IDAHO 

3i  46 

31 

\\t  11 

PRAIRIE 

7327 

04 

ELMORE 

30 

115  35 

1  PRESTON  2  SE 

735^ 

10 

FRANKLIN 

111  51 

3  CLEARWATER 


I  COEUR  O'ALENE,     5  KOOTENAI, 


'  PALOUSE,      e  PAYETTE 
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REFERENCE  NOTES 


Additional  information  regarding  the  climate  ol  Idaho  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  CllmalologlBt  at  Weather  Bureau  Airport  Station,  Box  1718.  Bolae,  Idaho  83701.  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near 

DIMENSIONAL  UNITS:  Unlea.  otherwl.e  Indicated  dlmenalonal  unit,  used  In  thla  bulletin  are:  Temperature  in  T.  preclplutlon  and  evaporation  In  Inche.  and  w.nd  movement  m  mUe..  Monthly  degree  day  total, 
are  the  sum»  o(  the  negative  departures  ot  average  dally  temperature,  from  65- F.    In  "Supplemental  Data"  Uble  direction,  entered  In  figure,  are  tens  of  degree..  egree  oay  total. 

''^fsn.^JlTrJ^H'J'''  ,.h?°,f  ■*»"v«'lon  time.  In  local  standard  time.    During  the  .ummer  month,  some  observer,  take  the  observation,  on  dayUght  saving  time.    Snow  on  ground  In  the  "Snowfall 

«  W    whKJ,?.  8^0  a  m     M  9  T     Z'^  T  °"  «■•<»»''  """"        »'  ^-O"  ■  P-  S- 5^»0  •■  ">• .  M.S.  t',  e.cept  Idaho  Fall. 

iL„'o2lfhed   .re  t     ;h        h  1  ,  ^"7"?"  °"">'  Precipitation"  table.  "Dally  Temperature"  table.  "Evaporation  and  Wind"  table,  and  .nowf.ll  In  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table 

When  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.  «iu.v, 

EVAPORATION  Is  measured  In  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation  and  Wind"  uble.  Max  and  Mln  in  "Evaporation  and  Wind  '  table 
refer  to  extremes  of  temperature  of  water  In  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  Ui  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground.  Samples  for  obtaining  measurement,  are  Uken  from  different  pomU 
for  successive  observations,   consequently,  occasional  drifting  and  ot.ier  causes  of  local  variability  in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  In  the  record. 

I^T— STc^   Entries  of  snowfall  in  the  "Cllmatologlcal  Dau"  Uble,  the  "SnowfaU  and  Snow  on  Ground"  Uble,  and  in  the  ■.■Seasonal  Snowfall"  table.  Include  snow  and  sleet.    Entries  of  snow  on  ground  include  snow. 

NORMALS  for  all  sUtions  are  cllmatologlcal  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 
DIVISIONS,  as  used  In  this  publication,  became  effective  with  daU  for  January  1957. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  sUtlon  name,  such  as  12  SSW.  indicate  dlaUnce  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:     Monthly  and  seasonal  snowfaU  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  In  the  July  Issue  of  this  bulletin. 
DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  buUetln. 
INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  toUla  may  be  found  in  the  annual  Issue  of  this  publication. 
IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

-     No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,  "Daily  Preclplutlon"  table,  "Evaporation  and  Wind"  tabic,  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  the  Station  Index. 
No  record  In  the  "Cllmatologlcal  Dau"  Uble  and  the  ■'Daily  Temperature'*  table  is  Indicated  by  no  entry. 

*  And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

++     Highest  observed  one  minute  windspeed.   This  station  la  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  daU. 

•  Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 
//     Gage  Is  eqiiipped  with  a  windshield. 

B    Adjusted  to  a  full  month. 

D    Water  equivalent  of  snowfaU  wholly  or  partly  estimated,  using   a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  lO  inches  of  new  snowfaU. 

M     One  or  more  days  of  record  missing;  If  average  value  Is  entered,  less  than  10  days  record  Is  missing.    See  "DaUy  Temperature"  table  for  detailed  dally  record.    Degree  day  daU,  if  carried  for  this  station 
have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R  AmounU  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  nnay  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly  Precipitation  Data. ) 

T  Trace,  an  amount  too  smaU  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  SUtion  Index  means  after  rain. 

C  Recording  Rain  Gage  Sution.     Hourly  preclplutlon  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  ■^Hourly  Preclplutlon  DaU"  Bulletin. 

G  "SoU  Temperature"  Uble. 

H  "SnowfaU  and  Snow  on  Ground'^  Uble.   Omissloh  of  dau  In  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Dau"  Uble. 

SS  This  entry  In  time  of  observation  column  in  SUtion  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  In  time  of  observation  column  in  SUtion  Index  means  variable. 

#  Thermometers  are  generaUy  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  this  reference  Indicates  that  the  thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a 
building. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  Uated  in  the  Ubles,  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  Included  In  this  issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY,  and  STORM  DATA,  all  of 
which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington.  D.  C.  20402. 

Information  concerning  the  history  of  changes  In  locations,  elevations,  exposure,  etc. ,  of  subsUtlons  through  1957  may  be  found  in  the  publication  "SubsUtlon  History"  for  this  State,  price  40  cents.  Similar 
information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  Utest  annual  issue  of  Local  Cllmatologlcal  Data,  price  15  cents.   These  pubUcatlons  may  be  obUined  from  the  Superintendent  of  Documents  at 
the  address  shown  above. 

Subscription  Price:     20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;   $2.  SO  per  year.     (Yearly  subscription  Includes  the  Annual  Summary. )  Checks  and  money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent 
of  I>ocuments.    Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.  20402. 


May  1963 


May  1963 
March  1964 


CUmatological  DaU  Table 


Dally  Tempo-ature  Table 
Cllmatologlcal  Dau  Table 


Clinnatologlcal  DqU  Table 
Dally  Preclplutlon  Table 


CORR  ECTIONS 
Blackfoot  2  SSW 


BUckfoot  2  SSW 
HoUister 


Average  minimum  temperature  41.  8;  average  temperature  57.  0; 
lowest  temperature  36  on  3d,  minimum  temperature  32*  or  less  0; 
toUl  degree  days  240. 


Minimum  temperature  on  2d  36;  average  minli 
Total  preclplutlon  .  55.  precipiUtlon  departun 


t  temperature  41.  6. 


I  9th.  toUl  snowfall  11.  8;  maximun: 
of  dayn  with  preclplutlon  .  10  or 


greatest  day  of  preckptutioi 
depth  of  snow  on  ground  6  on  9th;  n 
more  1. 

Average  preclplutlon  .45;  departu 
snowfall  11.6. 


Total  preclplutlon  .  55.  amount  on  8th  0,  9th  .  25.  lOth  0.  lllh  0, 
12th  .  03. 


-  97  - 


USCOHH-WB-Ashevlllv.   H.  C.   -  8-12-64  -  800 


"et.Une  p.u, 

-o- 


—  -o.^_  120  TM   MERIDIAN   TIME  ZONE 

Porthill  ~  " 


Boooers  Terry  i 

pJ(mANDLE_| 

^  B«ntOQ  Dan  Q 
-5- Priest  Ri„r  Exp  St. 

--o-'^  II 

lewport -^^;jj^^^P<*lnt  Ex^  st»  p 


105  TH    MERIDIAN    TIME  ZONE 
-O  y»k 


-O  Troy 

Llbby   1  NE  RS 


«t  Spok.n,  S, 
I 


_rJ       Bayvie*  Model  Basing  Llbby  32  SS£  -O 

t~'\  '\ 

I       '  V        -O-    Trout  Cr  RS 

/Ocwcptlon  Cr  'Sx 
r  <l'Al«n«  RS  |t      Thompsor       •  ■ 

I   ,  ,1  .«•  ^Burkj  2  ENE  "O" 

I  I  1  "•'loss  -O  I  -Q. 

I  "allace  Woodland  Pk-O/% Uan  FAA 

>saUa        '   •     >->«,;VV'  "»rl<!s 

OSekoa  I  -O      ^'ia.  ^ 

I i  y  ,  A..ry  RS 

I       K  Clartu  RS 


Spokano  re  AP 


Colfax  1 


IJ-O- Palate  j  

P>-lln,an  2  [PJORT\  1 


St  Regis  RS 
Superior 


@ 


IDAHO 


STATION  LEGEND 

O      •      *     PrfCipifOf'on  only 

<D  Precipifo/ion,  storage 

■O-  •<>•   Precipitation  ond  Temperoturg 

■<|>-  Precipitation,  Temperature  and  evaporation 

Type  of  gage    O  Non-recording 
•  Recording   9  tfo/A  //pff5 

DOUBLS  CIRCLE  COMBINATIONS  iNDICATe  THE  AVAIL- 
fiBlLITY  OF  MORE  DETAILED  METEOROLOGICAL  DATA 


?->i<r.x]V' 

can\onsJ7  I 

I       "O-.SUte  Cr  R; 
Uo.a     <^  A-"  + 

Biiter>il,e  16  TOE  y'    \  | 
-O- Enterprise  ^ 


-O  •a 

-O-  Pome 


'  ITnorth""*"" 


Lolo  Pass  I 

»  o- 

V  Stevensvllle 


-O  Xloan  7 
-Owa 


»'  -o- 

Hoose  Creek  RS_i! 

»  Darby 

— 


-0£lk  C 

N«z  Perce  Pass  ® 


OCo 
Su  1  a  -  O- 


Cornucopla 

—  o  - 


,  CENfTRALo-s 


120  THO-Dlxie 
105  TH 


f 


/ 
'1 


K  'A 


> 


Cobalt  Blackbird  ; 
-O-Blj;  Creek  1  S  -O- 


-O  Ne*  Meado.s  <ts   

/oicraii  MOUNTAINS 


/ 


^j/K>C..rld^^C_de..     ^^^^^.^^  A/  / 


|sal™„  V 


<)-P»yette  -0-°/* 


Leadore  # 
-0*May  RS 


Dam 
/ 


fChxlU, 
NbRTHEAS^ERN 

Ollmor©  Summit  Rch  (D  7 

\    VALLEYS  V 

;         K^^le'ttat  ©WeCreek'so-itT^-^^  \    ^  «.'ck.,  RS 

P.r.a  tap  s,a[lo_,J  .  _Bo».s  Basu^-Q.  ^ Atl.nt.'j,  \  /" 

Adrian -Q-i  Oeer  P<,1„,» -STT    TroutdaTe  CS       m  -  .'""^  ' 


""K^ffore  -O- 

"  Spencer  RS 


west  Yello.sto 
Q«onlda|       -9-  \  I 


/  .  

^  /  Hamer  4  NW  h— ■ 

■  -  -§■  I  -O- 

/    : UPPER 


-O-  Dubois  Exp  Sta  | 
Dubois  FAA  AP  I 

ABbton  1  S 
I  I 


@  Idaho 


-1- 


thought  Hine  *\ 

®  V— ^ 


FA*  AP  Q  Hirie  12  ESE 
'  Swan  Valley  1  wl 


2  ESS 

~sf -O- 


O-       Caldwell  ^"""O  Clt,  „  swO  Atlanta  Summit  ^SunJ.ley,  -og?"'  |"°-  '  CMAkF 

cXrWlVi      ^     '  VI  JLArro'frock    ^Trinity  Lake  CS        /  ^  l'\       ,  >^    -Q- Arco  3  NW  bNAISt 

Deer  Plat  Da«  -Q-         .  X-O"     Da.         ®         iti  -11  O)  •Bald  Htn         \  I  '  L 

V  .una  2  TOsk^    @  -(>TF='  '-"^  P-"  Oa.Sh.kJ  Cr  RS  '^(<"""-  "  "S-    |  ■"•''o  "J-  "  |     Idaho  FaU. 

I    XV         ^        Boise  .B*AP  ^»  <I>„,     1,1       ®  V  -O-H.ll^  RS     \^  ^  C 

\90UprH-                 II  \                                          '  "                    ^'                    <            CratS;  o,   tne  Moon  I. -I  '-daHo  F.^ 

i  V    \    '  Anderson  Dam  -<»-  '  -TV  Fa,  r  r  ■ . ,  h  ot"         T"""  I    \X  ^-1- 

•  ii-Sl'S6l)S°t  1  •"•     I  Yferdeen  E>P  St.l'A-s^   '        Blacktoot  Du 

1^  Oo'l^g  CENTRAL  I         ^1        I         ll     iV^Po^.t.llo  WB  AP  1^.^^^, 


-,  -C^St  Anthony^,  | 

T.tonl.  E«p  Sta 
-0-Sug.r|     ^       1    I        Boran  O- 

loAlta  1  1 


daho  Falls  42  NW  WB    /  i  |^ 

SNAKE_]_^^^J2;"'^ 


Pa 


my 

-O-  Moosi 


Palisades  Dam 


'  Alpine  2  S  O 


Clentts  Ferry -O- 

,VALLEY^_  hp 


,  Bum       ~:^»°°-<>     r  'rOO-  ,u/er,  ~'_  1/  ; 

Twin  Fall.  2  TOE-^^^I  „        \/  J. 

-i-  SE<>r„,,.,-,nror<?frJ.y'^  A  J  -JH|GhUnDS) 

^     I  I Sublett  GS 

\<S>  I 


-■^^Spo-atello  »B  AP     I  _  ^   ^ 

^o-Poca..iio'2  '€ASTERN 
^  I  L 


PLAffjS  |\    I      ,  ,  ^ 

 '  I  -1  -O-Aaerlcan  Falls  1  SW  |  | 

-<i>-^''inldoka  D«n  ^>         _       L  V 


Paul  1  BNE 


-O-McCMaion  r 


Grasnere  O- 

SOUTHWESTERN  HIGHLANDS 


I05TH 

 ^1  I  izo""' 


 Mi_Vjd.jp   


Three  Cri 


Naiad  FAA  AP^^  | 


,t.n  P  St.  A  , 

Gunnel  GS  (J         |  '  _r>-  '  \  I 

 ©i'l'"  U  J- .  _;2£-::'.£si'i.  1— ! 


115*  -<»-Conti 


l«y-0- 


Montpellar  RS -<> 


■O  Border  3  N 


Sage  4  NNT 

-o- 

Lafc»tO>..  -O  I  Ke^»erer^[ 


•rlaod       ,,,,  Jl 
-O-  112-  ^ 


Logao  USU  Kzp  Sta  NT 


U.  S.  DEPARTMENT  OF  COMMERCE 

LUTHER  H.  HODGES,  Secretary 

WEATHER  BUREAU 

ROBERT  M.  WHITE,  Chief 


CLIMATOLOGICAL  DATA 

IDAHO 


JULY  1964 
Volume  67     No.  7 


ASHEVILLE:  1964 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


IDAHO 
JULY  196* 


Station 

Temperature 

Precipitation 

Maximum 

Average 
Minimum 

Average 

Departure 
From  Normal 

Highest 

1 

Lowell 

n 

Degree  Daya 

No.  of  Days 

Total 

c 

From  Normal 

Greatest  Day 

Snow,  Sleet 

No.  ol  Days 

Max. 

Mln. 

3 

Max.  Depth 
on  Ground 

Date 

£ 
2 

2 

0 
1 

1.00  or  More 

a  » 

s  S 

PANMANDLE  01 

aAwiitCUf     UAnCl  QACTM 

BATVIt"*    ^ni^tL  DAalN 

76 

49  4 

6  3  2 

89 

27. 

40 

10 

97 

0 

0 

0 

0 

,95 

,29 

15 

.0 

0 

3 

0 

BONMERS   FFRRY    1  SW 

83. 

6 

49.9 

66.8 

98 

8 

41 

24. 

32 

g 

0 

0 

0 

,97 

.19 

.32 

29 

.0 

0 

6 

0 

0 

CABINET  GORGE 

Rl. 

6 

49.7 

65.7 

98 

g 

43 

24 

49 

6 

0 

0 

0 

1.62 

,40 

18 

,0 

0 

5 

0 

0 

COEl/R  0  AlENF  RS 

n4. 

<> 

54.3 

69.4 

.3 

99 

12 

44 

10 

21 

10 

0 

0 

0 

1,49 

,63 

,52 

18 

,0 

0 

5 

1 

0 

PORTHILL 

82. 

2 

51.5 

66.9 

.1 

93 

8 

42 

17 

26 

3 

Q 

0 

0 

.T3 

-  ,01 

,42 

29 

,0 

0 

2 

0 

0 

PRIEST  RIVFR  EXP  STA 

83. 

I 

45.7 

64.4 

.2 

98 

12 

36 

23 

77 

6 

0 

0 

0 

1.50 

,60 

,44 

29 

,0 

0 

5 

0 

0 

SAINT  MARIES 

8<>. 

0 

50.3 

67.2 

- 

,4 

97 

1 2 

42 

lo. 

42 

10 

0 

0 

0 

1.3T 

,66 

,62 

15 

,0 

0 

3 

1 

0 

rAfcl^^n/^1ftlT    Cwn  CYAT*nM 
.S'*NUPOiriT    t*P  STAlIU'^ 

80 

65  2 

93 

^1 

10 

56 

2 

0 

0 

0 

1,53 

,90 

,42 

15 

.0 

0 

6 

0 

TENSED 

82I 

5M 

45. 2M 

63. 9M 

96 

12 

34 

10 

86 

8 

0 

0 

0 

1.35 

,43 

30. 

.0 

0 

4 

0 

0 

D I V  I SInN 

65.9 

_ 

• 

I  28 

55 

.0 

NORTH  CENTRAL 

PRAIRIES  02 

COTTONWOOD 

80. 

5 

50.8 

65.7 

95 

12 

42 

24. 

52 

3 

0 

0 

0 

1.49 

,56 

,57 

1 5 

,0 

0 

3 

1 

0 

GRANCEVILLE 

81. 

2 

50.3 

65,8 

1.2 

96 

12 

42 

3 

53 

5 

1.54 

,66 

,74 

30 

0 

it 

1 

0 

MOSCOW  U  OF  I 

81. 

3 

47,9 

64,6 

2,^ 

96 

12 

38 

23 

64 

4 

0 

0 

0 

1.S4 

1,03 

,56 

15 

!o 

0 

4 

1 

0 

NE2PERCE 

80. 

3 

48.5 

64.4 

1.1 

94 

1 2 

40 

24. 

67 

3 

0 

0 

0 

1,37 

,51 

.72 

,0 

0 

3 

1 

0 

potlatch 

83. 

8 

46.5 

65.2 

_ 

.4 

98 

13* 

39 

23. 

58 

5 

0 

0 

0 

1,30 

,T5 

.59 

30 

,0 

0 

3 

2 

0 

WINCHESTER  1  SE 

80. 

^ 

46. 

63.4 

94 

12 

38 

16 

84 

3 

0 

0 

0 

1,69 

.62 

15 

,0 

Q 

3 

2 

^ 

L'TvlSluN 

9 

• 

1 . 0 

1  ,49 

,76 

,0 

NORTH  CENTRAL  CANYONS 
03 

r  tPlFN    K*«rt»jc  W    D  I  "  1  1  UPJ 

90 

3 

51  3 

70  8 

1 . 0 

103 

J  2 

43 

24 

2 

18 

0 

0 

0 

2,24 

1,39 
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2 

0 

0 

IDAHO  FALI  S  *6  »  WB  « 

86. 

5 

50, 

3 

69.4 

.4 

96 

27 

4  1 

6 

* 

12 

0 

0 

0 

•  49 

•  23 

•  0 

0 

2 

0 

0 

MALTA   I  NF 

POCATELLO  .^8  AIRPORT  //R 

91. 

5 

53, 

7 

72,6 

,2 

99 

17 

44 

25. 

0 

20 

0 

0 

0 

•  30 

•  21 

•  16 

14 

•  0 

0 

1 

0 

0 

SAINT  ANTHONY 

85. 

5 

49, 

3 

67,4 

94 

20 

42 

6. 

9 

5 

0 

0 

0 

•  81 

•  37 

14 

•  0 

0 

3 

0 

0 

SUGAR 

86. 

2 

46, 

5 

66,4 

,2 

91 

27. 

40 

5 

11 

4 

0 

0 

0 

.43 

•  08 

•  41 

14 

•  0 

0 

I 

0 

0 

DIVISION 

69,3 

,2 

•  46 

.04 

,0 

EASTERN  HIGHLANDS  10 

ARSON  2  Nh 

89. 

3 

46. 

9 

68,1 

95 

21. 

37 

2S 

14 

16 

0 

0 

0 

.17 

.06 

29. 

•  0 

0 

0 

0 

0 

BL*CKF0CT  dam 

82. 

1 

41. 

3 

61,7 

88 

27 

34 

25. 

104 

0 

0 

0 

0 

.33 

.17 

14 

.0 

0 

2 

0 

0 

CONCA 

•  23 

14 

OR  I  COS  p, 

8<i. 

9 

47, 

4 

66.2 

2 

.5 

89 

21.. 

42 

10 

10 

0 

0 

0 

0 

•  41 

•  45 

•  0 

0 

2 

0 

0 

GRACE  7 

86. 

I 

47, 

3 

66,7 

,9 

90 

28. 

39 

25 

17 

4 

0 

0 

0 

,46 

.32 

,29 

15 

•  0 

0 

2 

0 

0 

IDAHO  FALLS   16  SE 

83. 

7 

46, 

9 

65.3 

89 

20. 

38 

26. 

33 

0 

0 

0 

0 

.75 

•  60 

14 

.0 

0 

2 

1 

0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


JULY  1964 

Conlinued  


SlatloQ 

Temperature 

Precipitation 

«  2 
<Z 

Average 

Minimum 

Average 

Departure 
From  Norma] 

Highest 

Dale 

Lowest 

S 

Degree  Days 

No.  ol  Day 

.  P 
1  S 

d  a 

|s 

Greatest  Day 

Date 

Snow,  Sleet 

No.  of  Days 

Max. 

Min. 

3 

Max.  Depth 
on  Ground 

Date 

j    .10  or  More  | 

£ 

0 

S 

0 

s 

1.00  or  More 

•2 

o  < 

ISLAND  PARK  0AM 

P0.<» 

'•2.0 

61.2 

66 

27. 

34 

6 

119 

0 

0 

0 

0 

.54 

,31 

14 

.  0 

0 

2 

0 

0 

79. S 

40.7 

60.1 

85 

27 

34 

6 

144 

0 

0 

0 

0 

,27 

.18 

14 

.0 

0 

1 

0 

0 

LIFTON  PUMPING  STATION 

8^.3 

SO.O 

67.4 

,6 

90 

8 

44 

26. 

9 

1 

0 

0 

0 

■     .  34 

.08 

14 

.0 

0 

0 

0 

0 

mALAO 

90.0 

52.6 

71.3 

,3 

95 

27 

46 

25. 

1 

18 

0 

0 

0 

!l2 

-  .62 

.05 

13. 

.0 

0 

0 

0 

0 

MAlAO  CITv  FAA  AP 

91.6 

S0,» 

71,0 

99 

22 

41 

25 

2 

23 

0 

0 

0 

.S9 

.32 

13 

.0 

0 

1 

0 

0 

MC  CAMMON 

90.1 

49,7 

69.9 

96 

27» 

44 

20 

2 

20 

0 

0 

0 

.20 

.20 

29 

.0 

0 

1 

0 

0 

montpelier  ranger  STA 

B6.* 

47,4 

66.9 

,6 

92 

23. 

40 

6 

21 

8 

0 

0 

0 

.47 

-  .18 

.23 

29 

.0 

0 

2 

0 

0 

OAKLEY 

Sifl.T 

54,8 

71,8 

,5 

97 

8 

45 

5 

4 

13 

0 

0 

0 

1.20 

.58 

.70 

14 

.0 

0 

3 

1 

0 

PALISADES  DAM 

66.6 

52,8 

69,7 

90 

27. 

48 

6. 

0 

* 

0 

0 

0 

1,60 

1.04 

16 

.0 

0 

3 

1 

1 

PRESTON  ?  SE 

90.0 

50,9 

70,5 

.2 

95 

28 

45 

25. 

1 

16 

0 

0 

0 

.37 

-  ,28 

.28 

29 

.0 

0 

1 

0 

0 

STREvELL 

90.7 

50,4 

70,6 

95 

22. 

39 

25. 

8 

23 

0 

0 

0 

.02 

.02 

29 

.0 

0 

0 

0 

0 

SWAr  vallev 

eft. 2m 

45, Om 

66, »M 

92 

27. 

36 

25 

16 

10 

0 

0 

0 

.57 

.33 

14 

.0 

0 

2 

0 

0 

TETCNIA  ?XP  STATION 

82.9 

46,3 

64,6 

90 

21 

39 

25 

45 

1 

0 

0 

0 

,76 

.36 

14 

.0 

0 

3 

0 

0 

WAYAn 

DIVISION 

67,2 

,9 

,49 

-  ,27 

.0 

TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

Highest  Temperature:       107°  on  the  8th  at  Glenns  Ferry 

Lowest  Temperature:        24°  on  the  24th  at  Warren 

Greatest  Total  Precipitation:      2.  51  inches  at  Warren 
Least  Total  Precipitation:       0.  00  inches  at  Atlanta  3 

Greatest  One-Day  Precipitation:      1.  47  inches  on  the  15th  at  Elk  River  1  S 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


atYviEa  KoocL  Btsm 

B0NNIII9  fERHY  I  SH 

coeu»  0  »i.fi<f  «5 

POUTHILL 

mrisT  Rivc*  tx»  JT» 

StiaiT  XOKJ 
S«NS»OIIIT  [IP  9T1TI0N 
TINieO 


Day  oi  Month 


,0t  ,0T< 
.10  ,10 


10     11     12     13     U     15      16  17 


22     23     24      25     26  27 


29     30  31 


.07  ,03 


COTTONMOOO  1««« 
SII>l)«EvILt.C  1.9* 

■oscoa  u  at  i  l.j« 

Hlt'tKC  l.IT 
»OTL»TCM  I.JO 

•  INCMliTCII   1   il  l.tt 

NOIITH  CINTMt  CANrONS 
0> 

rCNN  ftANCetl  STATION 
XAMtAH 
(OOSKU 

LiKisToN  »«  impciiT  //a 

0«0^1N0 

BtMinS  flAN4C*  STATION 

SlATt  c«fei<  «s 

CINTKAL  KOUNTAINJ  OA 

ANDKSON  OAK 
AHIIOMIIOCK  DAM 
ATLANTA  ) 

AVItV  RAN4ER  STATION 
Bli  OECK  1  S 

SUN«ALOI>  RANatR  STA 
euRKf  2  CNC 
CASCADE   1  NK 
CENTERVILLl  ARBAU«  RCH 
COBALT 

DEAOaOOD  DAM 
DEER  ROINT 
OIIIE 
EL«  CITY 
ELK  RIVER  1  S 

'AIREIELO  RANtER  STA 
GALENA 

GARDEN  VALLEY  RS 
GROUSE 

HAILEY  RANGER  STATION 

MEADOUARTERl 

MILL  CITY 
lOANO  CITY 
lELLOK 
LOaXAN  S  E  11 

«C  CALL 

NOOSE  CREEK  RANCH 
■tJLLAN  FAA 

NEa  NEADOas  RANGER  STA 
PIERCE  //» 

POaELL 
STANLEY 

SUN  VALLEY  l.M 

NALLACE  aOODLAND  PARK  2.0T 

aARREN  2,91 

9«UTHaESTE>N  VALLEYS 
01 

BOISE  LUCKY  PEAK  DAN 
BOISE  aB  AIRPORT  / 
BRuNEAu 
CALDaELL 
CANBRIDGE 

COUNCIL 

DEER  Plat  dan 

E"»ETT  2  B 
GLENNS  PERRY 
GRAND  vIEa  s  aNa 

KUNA  ]  NNE 
■OUNTAIN  HONE   1  9E 
OLA  S  S 

PARNA  EXPERINENT  STA 
PAYETTE 


,22 

,02  ,T2  .AT 
,01 


(RAtoERE 

hollister 
reynolds 
three  creek 
triangle  ranch 

central  plains  ot 

BLISS 
BU«LIY 

burley  paa  airport 

CASTlEPORD  2  N 

hazelton 

JtROMf 

MINIDOKA  DAM 
PAUL  1  ENC 
PICABO 
RICHPIELD 

RUPERT  I)  NNE 
SHOSMONE  I  aNa 
TBIN  PALLS  1  NNE 

TaiN  Palls  >  SE 
TalN  PALLS  aBASO 


Sm  ra«w,iic«  nMM  Mlewtog  SuUm 
-  103  - 


DAILY  PRECIPITATION 

Continued  


Day  of  Month 


dtauon 

H 

1 

2  1  3 

 1  , 

4  1  5  1 

 ^  ^ 

6 

7   1  8 

9 

10  1 

11 

12 

13  1 

14 

15 

16  1  17  1  18 

19    20  1  21 

22     23  24 

25    26  {  27 

28  1 

29 

30 

31 

NORTHEASTERN  VALLEVS 





CHALL IS 

.16 

.02 

.02 

■  06 

T 

.09 

.09 

T  . 

CHILL''  BAKTON  FLAT 

.38 

.09 

T 

■  oa 

.27 

• 

DUBOIS  »• 

.OT 

T 

T 

T 

T 

T 

•  07 

.90 

•  22  * 

GISSO^SVILLE 

■  96 

T 

•12  ^09 

.21 

T 

.02 

T 

T 

.02 

.02 

hackay  qangcr  station 

■  09 

.07 

T 

.19 

MAV  RANGER  STATION 

T 

.01 

•  27 

.02 

.00 

.07 

T  . 

SALMON 

.2} 

•  11  T 

.02 

T 

.07 

T 

T 

T 

.0] 

UPPER  SNAKE  RIVER 

Plains  o4 

ABERDEEN  EXP  STATION 

•  09 

•  03 

T 

.06 

• 

AMERICAN  FALLS   I  SW 

f'O 

.10 

.60 

.10 

•  10 

ARCO  3  NM 

■  23 

T 

.02 

•  16 

•  07 

AShTON   1  S 

•  66 

T 

T 

T 

■  66 

•  1> 

.02  ! 

BLACKfOOT  2  SSw 

CRATERS  OF  THE  MOON  NM 

•  21 

•  01 

.01 

•  17 

.02 

DUBOIS  ExP  STATION 

.67 

T 

■  59 

T 

T 

.06 

T 

', 

FORT  HALL    INDIAN  AGNCY 

U*3 

T 

1  •  90 

.19 

* 

HAMER  ^  NH 

•  19 

T 

T 

•  06 

•  11 

HOmE 

■  19 

T 

.05 

T 

■  02 

T 

•  09 

•  01 

IDAHO  FALLS  2  ES£ 

•  29 

.07 

.12 

T 

,06 

IDAHO  FALLS  FAA  AP 

'11 

i03 

T 

.21 

T 

.10 

T 

.01 

IDAHO  FALLS  <2  Nte  WB  R 

•  96 

•  11 

•  02 

.23 

• 

IDAHO  FALLS  *6  H  MB  R 

•  49 

•  28 

T 

.02 

.19 

MALTA   1  NE 

POCATElLO  MB  AIRPORT  //R 

•  30 

T 

.16 

.09 

■  06 

T 

SAINT  ANTHONY 

■  •1 

.09 

•  37 

■  10 

•  22 

•  07 

SUGAR 

•  63 

T 

.61 

.02 

T 

T  • 

EASTERN  HIGHLANDS  LO 

ARBON  2  NM 

■  IT 

T 

I 

•  06 

.06 

.09 

BLACKPOOT  DAM 

•  39 

.09 

.17 

.11 

CONDA 

DRIGGS 

•  61 

■  23 

■  03 

.13 

•  02  • 

GRACE 

•  66 

•  09 

.02 

.29 

.02 

.10 

IDAHO  FALLS  U  SE 

.T9 

.06 

.01 

.60 

T 

•  10 

ISLAND  PARK  DAH 

.56 

.09 

.31 

.09 

T 

•  11  I 

kilgobe 

■  27 

.16 

T 

•  09 

•  05 

.01  . 

LIFTQN  PUMPING  STATION 

.26 

.09 

t07 

.OS 

•  06 

T 

MALAO 

.12 

.05 

.05 

.02 

T 

T 

MALAO  CITY  FAA  AP 

.99 

.09 

.32 

•  01 

T 

■  09 

MC  CAMMON 

.20 

•  20 

MONTPElIER  RANGER  STA 

.67 

•  11 

•  09 

■  06 

•  29 

T 

OAKLEY 

1.20 

.70 

.19 

•  39 

.01 

PALISADES  DAM 

1.60 

.01 

■  30 

1.06 

•  1> 

.02 

PRESTON  2  SE 

.97 

T 

.09 

•  ti 

RIRIE   12  ESE 

.96 

•30 

.09 

.21 

STREVELL 

.02 

•  02 

SMAN  VALLEY 

.57 

T 

.01 

.33 

•  29 

TETONIA  EXP  STATION 

.76 

T 

.17 

.36 

.Z> 

HAYAN 

Sm  t«l«anc«  DO<M  loUoirlQg  SUtion  IndM. 


TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 

Season  of   1963  -  1964 


Stdtion 

July 

August 

September 

October 

November 

December 

January 

February 

March 

April 

May 

June 

Total 

Total 

Preeip' 

nation 

PANHANDLE  01 

BAYVirW   MODEL  BASIN 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

- 

16.9 
26 

25.6 

31 

3.  3 
29 

i.e 
27 

1.0 

- 

E  24.14 

SONNERS   FfBRY    1  SW 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

6.0 

3 

15.7 

43.5 

31 

2.3 

29 

6.0 

73.5 

19.96 

CABINET  GORGE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

T 

21.0 
26 

58.5 

31 

11.0 

29 

31.5 

31 

T 

7 

T 

122.0 
124 

33.40 

COEUR  0  ALENE  RS 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

T 

22.0 

23 

27.0 

31 

3.8 

U 

5.0 

6 

2.5 

60.3 
78 

E  25.24 

PORTMILL 

SNOWFALL 
I    IN  ON  GO 

« 

26 

31 

29 

19 

109 

20.73 

PRIEST  RIVER  EXP  STA 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GO 

5.<> 

6 

21.1 

27 

46.3 

31 

6.3 

29 

23.5 

31 

T 

8 

T 

102.6 
132 

28.70 

SAINT  MARIES 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

9.5 

24 

26.0 

28 

5.5 

25 

11.0 

10 

8.5 

1 

60.5 
88 

28.63 

SANOPOINT   EXP  STATION 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GO 

5.4 

3 

21.1 

26 

60,9 

31 

8.1 

29 

26.2 

31 

2.2 

4 

T 

123.9 
124 

31.07 

TENSED 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

- 

- 

: 

- 

- 

; 

4.0 

- 

NORTH  CENTRAL  PRAIRIES 

02 

COTTONWOOD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

- 

2.8 

2 

19.3 

26 

2.0 

29 

2.5 

16 

.3 

T 

- 

18.49 

GRANGEVILLE 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

I.O 

2 

10.0 
8 

6.0 

9 

2.0 

1 

18.0 

8 

4.0 

5.0 

1 

46.0 

29 

23.71 

MOSCOW  U  OF  I 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

15.3 
24 

34.4 

28 

6.0 

1.0 

10 

4.0 

60.7 

24.87 

NEZPERCE 

SNOWFALL 
I    IN  ON  GD 

T 

5.9 

18 

6.5 

13 

2.5 

15 

8.0 

2 

.1 

.1 

23.1 
48 

19.68 

POTLATCH 

SNOWFALL 
I    IN  ON  GD 

; 

33.0 

4.5 

2.5 

3.0 

1 

- 

- 

E  19.63 

WINCHESTER    1  SE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

.5 

16.5 

18 

14.0 

26 

2.0 

29 

31 

8 

T 

112 

22.69 

NORTH  CENTRAL  CANYONS 

03 

FENN   RANGER  STATION 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

24 

30 

29 

22 

T 

105 

37.59 

KAMIAH 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

7.3 

9 

9.3 

4 

1.8 

1 

1.5 

2 

19.9 
16 

20.97 

KOOSKIA 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

5.5 

1 

7.5 

2 

2.0 

1.5 

T 

16.5 

3 

23.05 

LEWISTON  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
I    IN  ON  GD 

T 

7.2 

6 

5.1 

1 

2.1 

1 

4.1 

1 

T 

18.5 
9 

10.16 

OROFINO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

8.5 

11 

8.8 

1 

: 

21.96 

RIGGINS   RANGER  STATION 

SNOWFALL 
J    IN  ON  GD 

- 

- 

T 

- 

- 

15.44 

SLATE  CREES  RS 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

.5 

1.0 

1.0 

2.5 

15.93 

CENTRAL  MOUNTAINS  Oi. 

ANDERSON  DAM 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

13.0 
8 

15.1 

31 

47.4 

31 

3.1 

29 

19.0 
31 

T 

7 

.7 

98.3 

137 

21.91 

aRRowrock  dam 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

2.3 
4 

9.5 

24 

48.0 

31 

3.5 

29 

14.9 

T 

6 

T 

78.2 
125 

17.68 

ATLANTA  3 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

T 

17.8 

13 

21.2 

31 

51.8 

31 

7.1 

29 

54.2 

8.0 

28 

160.1 

163 

25.18 

AVERY  Ranger  station 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

14.0 
18 

31 

29 

- 

T 

- 

34.28 

BIG  CREEK  1  S 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

T 

14.0 

17 

23.0 

31 

61.5 

31 

11.0 

29 

46.5 

5.0 

30 

8.0 

169.0 

179 

E  27.38 

BUNGALOW  Ranger  sta 

SNOWFALL 
I    IN  ON  GD 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

BURKE  2  ENE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

T 

16. 0 

26 

36.0 

31 

93.5 

31 

33.0 
29 

87.7 

19.0 

30 

8.0 
28 

295.2 

206 

45.37 

CASCADE   I  NW 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

1.0 

11.0 

e 

16.7 

31 

48.0 

31 

2.7 

29 

33.9 

8.5 

17 

2.0 

123.8 
147 

19.16 

CENTERVILLE  ARBAUG  RCH 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

T 

22.8 

12 

14.7 

31 

66.7 

31 

3.7 

29 

39.6 

10.8 

19 

4.0 

1 

162.3 
154 

25.65 

COBALT 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

T 

31 

31 

29 

12 

OEADWOOD  DAM 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

1  •O 

26.2 
14 

27.0 
31 

81.0 

31 

7.7 

29 

59.4 

15.1 

30 

2.0 

9 

219.4 

175 

30.05 

DEER  POINT 

SNOWFALL 
I    IN  ON  GD 

5.5 

2 

28.0 

27 

12.0 

31 

31 

29 

30 

14.5 

16 

T 

197 

E  24.90 

DIXIE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

1.0 

27 

31 

8.0 

30 

4.0 

19 

T 

198 

34.15 

ELK  CITY 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

4.0 
4 

15.5 
25 

31 

21.3 
29 

55.7 

16.6 

30 

6.0 
8 

lao.o 

158 

28.71 

ac.  not**  folIovlAC  Station  lftd*B. 
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TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 


Stahon 

July 

August 

September 

October 

November 

December 

January 

February 

March 

April 

May 

June 

Total 

Total 
Precip- 
itation 

ELU  RIVER  1  S 

snowfall 

1   IN  ON  GO 

T 

3.0 

29.0 

26 

1  f— 

31 

22.0 
29 

55.0 

31 

13.0 

23 

4.0 

206,0 

41.96 

FAIRFIELD  RANGER  STA 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

19.5 

12 

11.0 

31 

31.9 

31 

2.0 

29 

27.5 

31 

2.0 

7 

93.9 

141 

14.15 

SALENA 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

GARDEN  VALLEY  RS 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

6.0 

1 

17.0 

31 

T 

29 

15.5 

31 

- 

T 

- 

21.10 

GROUSE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

6.0 

11 

5.0 

22.0 

.3 

- 

- 

E  14,13 

MAILEV  RANGER  STATION 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

17.0 
14 

14.8 

31 

33.2 

31 

.7 

29 

24,7 

31 

2 

138 

18,21 

HEADQUARTERS 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

26 

31 

29 

31 

8.0 

28 

4 

149 

36,54 

HILL  CITY 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

18.0 

8 

31 

I 

4.0 

37.0 
31 

- 

: 

16.10 

IDAHO  CITY 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

1<>.0 

11 

31 

31 

29 

29.0 

31 

14 

147 

24,78 

KELLOGG 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

15.7 

25 

31.8 

31 

5.5 

27 

14,0 

15 

4.7 

2 

71,7 

100 

25,47 

LOWMAN   3  E 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

- 

- 

73.0 

31 

4.5 

40.6 

31 

T 

3 

T 

- 

E  26.16 

HC  CALL 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

21.0 

23 

31 

65.5 

31 

7.5 

29 

59,0 

31 

15.0 

5.0 

1 

- 

27.89 

MOOSE   CREEK  RANCH 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

- 

- 

- 

- 

- 

3 

- 

- 

MULLAN  FAA 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

16. e 

10 

21.4 

25 

51.6 

31 

22.0 

29 

52.7 

31 

16.1 

28 

9.9 

3 

190.4 

157 

41.56 

NEW  MEADOWS   RANGER  STA 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

19.5 

16 

15.0 

31 

31 

29 

31 

2.0 

7 

T 

145 

E  24.27 

PIERCE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

.9 

26.0 

26 

64.4 

31 

26.3 

29 

57.4 

31 

13.4 

30 

8.5 

23 

196.9 

170 

43.92 

POWELL 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

- 

7.3 

34.7 

33.0 

31 

41.0 

29 

85.0 

31 

21.0 

30 

5.0 

3 

- 

42.12 

STANLEY 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

- 

7.0 

- 

- 

27.0 

- 

14.18 

SUN  VALLEY 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

T 

21. S 

1  9 

13.0 

31 

43.0 

31 

2.0 

29 

28.0 

31 

6.0 

17 

T 

113.8 

158 

19.45 

WALLACE   WOODLAND  PARK 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

.5 

16.4 

25 

40.0 

31 

13.5 

29 

35.2 
31 

10.5 

1 1 

.5 

1 

116.6 

128 

34.76 

WARREN 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

2.5 

15.5 

18 

26.5 

31 

63.5 

31 

17.3 

29 

39.0 

31 

13.0 

30 

17.0 

14 

194.3 

184 

28.65 

SOUTHWESTERN  VALLEYS  05 

BOISE   LUCKY   PEAK  DAM 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

- 

- 

- 

- 

_ 

- 

14.17 

BOISE  W8  AIRPORT 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

T 

1.0 

5.5 

4 

21.4 

25 

2.1 

17 

2.6 

1 

.4 

4.0 

37.0 

47 

14.21 

SRUNEAU 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

.5 

1 

1.4 

2 

1.0 

.8 

1 

3.7 

E  7.94 

CALDWELL 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

T 

4.8 

17.4 

; 

I  .0 

T 

T 

- 

E  11.98 

CAMBRIDGE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

10.0 

5 

18.0 

54.5 

31 

9.0 

29 

30 

5 

- 

22.24 

COUNCIL 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

3 

26 

50.5 
31 

9.0 

29 

27.0 

31 

120 

32,67 

DEER   FLAT  0AM 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

5.5 

6 

13.7 

21 

.6 

15 

4.3 

1 

T 

24.1 

43 

12.27 

EMMETT   2  E 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

7.0 

- 

1.1 

7 

2.0 

E  14.25 

GLENNS  FERRY 

SNOWFALL 
I    IN  ON  GO 

T 

- 

28.3 

26 

T 

20 

.7 

2 

- 

11.30 

GRAND   VIEW   3  WNW 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

- 

T 

.6 

-_ 

7.11 

KUNA    2  NNE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

4.5 

18 

.6 

7 

1.2 

T 

T 

_ 

E  9.22 

MOUNTAIN  HOME   1  SE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

1.8 

15,9 

1.0 

5,4 

T 

24.1 

E  7.91 

OLA    5  S 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

- 

- 

- 

31 

- 

; 

; 

- 

Parma  experiment  sta 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

.3 

7.3 

11 

19.1 

17 

2.0 

19 

2.0 

2 

- 

.5 

- 

E  14.41 

PAYETTE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

1.0 

10.0 

17.0 

31 

2.0 

29 

.5 

4 

T 

1.0 

31.5 

11.34 

Swan  falls  power  house 

SNOWFALL 
1    IN  ON  60 

T 

.5 

1 

3.9 

11 

.3 

T 

4.7 

12 

8.13 

WEISER  2  SE 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

"  1 

14.8 

31 

3.2 

29 

3 

'  i 

11.79 

i  1 

S««  reference  notes  fo 

loBlnK  Stktloa  Iad«x. 
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TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 

continued  S'-"^""        '^^^  - 


Station 

luly 

August 

September 

October 

November 

December 

Ian,: 

1  

Merch 

April 

May 

June 

Tolal 

Total 
Precip- 
itation 

GRASHERE 

SNOWFALL 

1    T  M  nu  fin 
I    in  uri  tou 

- 

- 

- 

- 

- 

10.00 

hOLLISTER 

SNOWFALL 
I   in  UN  OD 

.i 

5.5 

7 

11.6 

3.5 

1 

16.3 

9 

1.5 

1 

39.1 

E  14.94 

REVNOLOS 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

2.0 

- 

10 

- 

9.92 

THREE  CREEK 

SNOWFALL 
1    ] N  ON  GO 

1.0 

<>.» 

2 

19.5 

21 

25.0 

31 

19.0 

29 

11.3 

31 

14.0 

1.0 

99.3 
116 

16.39 

TRIANGLE  Ranch 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

T 

- 

CENTRAL   PLAINS  07 

BLISS 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

it.O 

2 

6.0 

10 

16.0 

26 

2.5 

29 

5.5 

16 

2.0 

T 

38.0 

82 

6.29 

BURLEV 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

T 

9.2 

14.0 

2.0 

2 

12.0 

2.0 
1 

39.2 

11.09 

BURLEV   FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

T 

'•.3 

S 

7.4 

15 

2.1 

3 

7.7 
5 

3.0 

2 

24.5 

33 

10.92 

CASTLEFORO   2  N 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

T 

- 

- 

- 

6.5 

.6 

1 

.2 

- 

9.11 

HAZELTON 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

6.6 

15 

9.3 

23 

.7 

18 

5.5 

3 

1.0 

T 

23.1 
59 

11.34 

JEROME 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

1  .S 

6.3 

24 

13.7 
31 

3.2 

29 

5.1 

18 

3.6 

1 

1.0 

36.4 

1  3 

10.83 

MINIDOKA  0AM 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

1.0 

1 

~ 

10.3 

1.5 

2 

7.0 

6 

4.0 

1 

■ 

E  11.11 

PAUL    1  ENE 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

T 

6.5 

8 

6.5 

18 

1.5 

1 

5.5 

1 

1.0 

1 

23.0 
29 

12.19 

PICABO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

9.0 

10 

6.0 

31 

20.0 

31 

T 

29 

IS.O 

31 

1.9 

5 

93.9 

137 

13.31 

RICHFIELD 

SNOWFALL 
I    in  UN 

7.7 

10.6 

31 

21.8 

31 

2.6 

29 

18.0 

31 

3 

133 

11.65 

RUPERT    13  NNE 

SNOWFALL 

4.0 

3 

14.0 
16 

26.1 

31 

6.1 

29 

27 

2.1 

1 

109 

E  12.81 

ShOShONE   1  WNW 

SNOWFALL 

1     I  M    AM  r.i\ 

10 

12.1 

31 

19.5 

30 

6.0 

29 

6.5 

30 

T 

130 

9.09 

TWIN   FALLS   2  NNE 

SNOWFALL 
I    IN  ON  GD 

1.0 

1 

5.0 

9 

8.5 

12 

2.9 

2 

4.0 

4 

2.5 
1 

T 

23.9 

29 

11.09 

Twin  FALLS  3  SE 

SNOWFALL 
1    I N  ON  GD 

2.0 

8.5 

6 

12.5 

5 

2.0 

3 

2.8 

3 

3.0 

1 

T 

30.8 

20 

11.99 

TWIN   FALLS  WBASO 

SNOWFALL 

1      I  M    AM  ftn 

1    in  fjn  uu 

1.5 

5.7 

14 

8.1 

14 

2.5 

3 

5.3 

5 

2.6 

1 

T 

29.7 

37 

11.08 

NORTHEASTERN  VALLEYS  06 

CHALLIS 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

" 

6.0 

25 

4.0 

31 

2.1 

29 

- 

" 

- 

E  7.79 

CHILLY   BARTON  FLAT 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

T 

1.0 

1 

9.5 

3.5 

T 

1.5 
1 

2.0 

3.8 

T 

21.3 

9.61 

DUBOIS  34  w 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

- 

~ 

T 

■ 

T 

- 

~ 

12.0 

- 

GI8B0N5VILLE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

- 

- 

7.0 

9 

26.7 

31 

44.6 

31 

9.8 

29 

31 

10.0 

- 

- 

HACKAY  RANGER  STATION 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

1 

4.5 
1 

9.0 

- 

- 

E  11.40 

MAY  RANGER  STATION 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GO 

2.0 

- 

T 

- 

E  10.99 

SALMON 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

- 

; 

30 

29 

14 

T 

- 

12.92 

UPPER  SNAKE  RIVER  PLAINS  09 

ABERDEEN  EXP  STATION 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

- 

31 

31 

29 

28 

3 

~ 

10.19 

AMERICAN  FALLS   1  SW 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

.i 

19.0 

22 

13.5 

31 

5.0 

29 

4.0 
28 

42.0 

110 

12.88 

ARCO  3  NW 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

i.i 

3.0 

24.6 

2.5 

17.0 

92.6 

11.90 

AShTON  I  S 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

13.0 

12 

15.5 

31 

34.0 

31 

11.5 

29 

29.0 

31 

12.5 
25 

7.5 
4 

123.0 
163 

2  3.99 

BLACKFOOT  2  SSW 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

8.7 

11 

23 

3.2 
31 

3.9 

29 

27 

13.44 

CRATERS  OF   The  MOON  NH 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

2 

12 

31 

39.3 
31 

2.3 
29 

24.3 

31 

13,1 
19 

• 

106.4 

199 

:  16.00 

DUBOIS  EXP  STATION 

SNOWFALL 
1    IN  ON  CO 

11. <• 

U 

14.96 

FORT   HALL    INDIAN  AGNCY 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

6 

23 

29 

2.0 

5 

T 

T 

11.62 

HAMER   U  NW 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

11 

31 

.5 

6.5 

31 

3.9 

I 

E  10.63 

1 

1 
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TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 

Continued  Season  of  1963  -  1964 


Station 

July 

August 

September 

October 

November 

December 

January 

February 



March 

April 

May 

June 

Total 

Total 
Precip- 
itation 

HOWE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

2.5 

2.0 

23 

- 

29 

26 

2.0 

- 

E  8.68 

IDAHO  FALLS  2  ESE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

T 

- 

E  11.80 

IDAHO  FALLS   FAA  AP 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

.9 

1 

9.0 

10 

17.2 

31 

8.4 

31 

3.  1 

29 

6.4 

31 

3.1 

10 

.1 

48.2 

143 

11.33 

IDAHO  FALLS  42   NW  WB 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

10.39 

IDAHO  FALLS  46  W  WB 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

1.0 

1 

5.2 

7 

8.3 

31 

5.6 

31 

2.6 

9.9 

31 

8.3 

3 

T 

40.9 

10.09 

MALTA    1  NE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

_ 

: 

' 

T 

1.5 

- 

POCATELLO  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

3.1 

3 

17.4 

23 

11.5 

31 

5.0 

29 

9.3 

28 

10.2 

3 

1.5 

58.0 
117 

11.35 

SAINT  ANTHONY 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

10 

31 

31 

29 

31 

7 

139 

19.17 

SUGAR 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

7.0 

10 

19.0 

31 

15.3 

31 

5.5 

16.0 

4.5 

T 

67.3 

15.56 

EASTERN  HIGHLANDS  10 

ARBON   2  NW 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

- 

9.0 

- 

- 

- 

5.0 

- 

E  14.85 

BLACKFOOT  DAM 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

1.0 

1 

- 

CONDA 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

T 

16.0 

6.0 

39.3 

28.1 

38.5 

5.5 

133.4 

17.91 

DRIGGS 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

6.0 

1 

5.0 

8.0 

8.0 

T 

- 

19.06 

GRACE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

9.8 

15 

10.0 

31 

17.6 

31 

9.3 

29 

25.7 

31 

3.0 

17 

1.5 

76.9 
154 

E  17.49 

IDAHO  FALLS  16  SE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

3.5 

1 

9.0 

12 

17.8 

31 

38.3 

31 

6.2 

29 

29.7 

31 

18.3 

5.4 

2 

12S.2 

18.27 

ISLAND   PARK  DAM 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

29.0 

20 

19.5 

31 

78.0 

31 

21.5 

29 

67.5 
31 

33.0 

30 

11.0 
14 

259.5 
186 

34.44 

KILGORE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

21.1 

15 

12.9 

31 

28.8 

31 

10.2 

29 

31 

14.5 

30 

3.0 

2 

169 

22.19 

LIFTON  PUMPING  STATION 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

13.6 

15 

2.3 

23 

11.7 

31 

.5 

29 

13.5 

31 

5 

134 

12.34 

MALAO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

3.0 

2 

14.0 

23 

8.0 

29 

12.0 

26 

- 

19.15 

MALAD  CITY   FAA  AP 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

3.0 

4 

10.2 

22 

12.2 

31 

2.2 

29 

16.6 

31 

2.0 

3 

T 

46.2 

120 

17.24 

MC  CAMMON 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

5.S 

8 

17.0 

28 

24.0 

31 

5.4 

29 

31 

T 

4 

T 

131 

24.23 

MONTPELIER  RANGER  STA 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

S.6 

13 

10.3 

22 

22.8 

31 

5.4 

29 

21.7 

31 

5.5 

7 

T 

74.3 

133 

19.57 

OAKLEY 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

1.5 

1 

10.7 

8 

10.5 

8 

3.0 

3 

3.0 

1 

8.2 

2 

T 

36.9 

23 

14.31 

PALISADES  DAM 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

2.0 

7 

17.5 

31 

31 

21.0 

29 

50.0 

31 

9.0 

29 

6.0 

2 

160 

21.75 

POCATELLO  2 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

PRESTON  2  SE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

4.0 

4 

11.- 

22 

16.2 

31 

5.3 

29 

21.3 

31 

1.0 

3 

T 

59.2 

120 

20.80 

RIRIE  12  ESE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

1.5 

1 

11.0 

10 

20.0 

31 

10.0 

11.0 

3.0 

- 

15.26 

STREVELL 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

5 

21.0 

10.0 

31 

.  4 

29 

17.0 

28 

5.0 

3 

5.0 

2 

15.95 

SWAN  VALLEY 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

TETONIA  FXP  STATION 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

3 

3 

19.55 

WAYAN 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

31 

23.5 

31 

16.0 

29 

31.0 

31 

5.0 

21 

E  21. S6 

E   AMOUNT    IS   WHOLLY  OR   PARTIALLY  ESTIMATED. 


Sc.  rerercnc.  notes  follovlog  StktloD  Indsi. 
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DAILY  TEMPERATURES 

JULY  1964 


Station 

Day  ol  Monlh 

• 

1 

2 

3 

4 

s 

G 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

U 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

• 

> 
< 

PANHANDLE  01 

RAVVIEM  MODEL  BASIN 

MAX 
MIH 

76 
*<> 

76 
SI 

71 
49 

76 
44 

76 
54 

64 
44 

82 
48 

SO 
58 

89 
55 

69 
40 

74 
46 

61 
52 

S4 
54 

85 
97 

65 
59 

69 
49 

70 
46 

77 
96 

64 
43 

76 
43 

78 
95 

77 
50 

75 
43 

77 
42 

78 
46 

78 
46 

89 
44 

80 

52 

S3 

62 

72 
99 

70 
48 

76.9 
49.4 

bcnners  ferry  1  Sm 

MAX 
MIN 

«» 
*6 

86 
52 

73 
48 

76 
46 

72 
53 

83 
47 

90 
47 

98 
53 

92 
60 

83 
42 

92 
46 

97 
52 

92 
54 

88 
96 

75 
56 

72 
93 

83 
42 

79 
93 

77 
46 

87 
41 

81 
97 

74 
56 

77 
42 

83 
41 

88 
49 

88 
47 

92 
46 

91 
50 

89 

63 

79 
90 

75 
52 

83.6 
49,9 

CABINET  GORGE 

MAX 
MIH 

SS 
ki 

80 
51 

73 
49 

74 
44 

70 
53 

79 
4* 

87 
47 

96 
55 

90 
55 

78 
45 

87 
46 

92 
52 

90 
54 

92 
57 

76 
58 

69 
46 

66 
44 

79 
58 

74 
46 

84 
44 

SO 
93 

75 
50 

75 
44 

81 
43 

86 
49 

89 
48 

88 
46 

91 
51 

S3 

60 

70 
93 

68 

90 

81.6 
*9.7 

CCEUR  0  AlENE  RS 

MAX 
MIN 

87 
»0 

85 
59 

75 
53 

74 
46 

73 
53 

81 
49 

91 
49 

93 
58 

91 
54 

62 
44 

92 
49 

99 
55 

98 
61 

85 
60 

84 
98 

72 
91 

68 
♦  7 

86 
98 

76 
48 

85 
46 

69 
60 

78 

5a 

75 
97 

83 
99 

88 
98 

90 
65 

93 
56 

94 
51 

92 
62 

74 

62 

68 
51 

84.4 
94.3 

pohtm III 

MAX 
MIN 

86 
47 

79 
53 

72 
49 

76 
48 

70 
54 

83 
48 

89 
51 

93 
55 

85 
62 

83 
49 

89 

50 

92 
56 

85 
56 

68 
55 

72 
61 

79 
91 

84 
42 

76 
93 

64 

52 

78 
53 

79 
49 

81 
43 

SO 
46 

89 
49 

90 
46 

89 
46 

67 
47 

89 
51 

SO 
63 

78 
94 

66 
92 

82.2 
91.9 

PPIEST   RIVER  ExP  STA 

MAX 
MIN 

84 
43 

84 
49 

70 
47 

74 
41 

70 
52 

61 
43 

90 
43 

97 
51 

96 
51 

80 
37 

89 
43 

98 
50 

94 
49 

87 
54 

82 
93 

84 

40 

82 
36 

86 
52 

79 
40 

85 
38 

82 
91 

74 
52 

75 
36 

SI 

39 

86 
42 

68 
43 

86 
42 

91 
46 

88 
60 

72 
47 

69 
46 

83.1 
49,7 

SA INT  HARI ES 

MAX 
MIN 

88 
47 

87 
54 

74 
48 

76 
42 

73 
53 

82 
46 

93 
49 

95 
56 

90 
54 

S3 
42 

91 
46 

97 
53 

95 
58 

77 
59 

79 
55 

69 
47 

68 
46 

89 
99 

77 
44 

86 
51 

64 
94 

76 
49 

76 
44 

S3 
49 

89 
49 

90 
47 

93 
46 

96 
49 

94 
62 

70 
96 

67 
48 

84.0 

50.3 

SANDPOINT  EXP   STAT  ION 

MAX 
MIN 

84 
47 

80 
52 

73 
49 

74 
44 

67 
55 

81 
46 

86 
47 

93 
63 

93 
62 

80 
41 

84 
66 

68 
51 

86 
59 

83 
56 

70 
50 

70 
49 

81 
44 

80 
61 

76 
49 

65 
42 

63 
96 

74 

52 

75 
44 

82 
42 

69 
47 

87 
45 

83 
45 

87 
52 

84 

62 

71 
52 

66 
91 

80.4 
49.9 

TENSED 

MAX 

Mm 

86 
40 

73 
47 

75 
36 

75 

36 

74 
50 

81 
41 

93 
44 

90 
54 

84 

52 

83 
34 

92 
41 

96 
45 

90 
57 

62 
95 

71 
55 

72 
45 

80 
36 

81 
95 

77 
43 

77 
37 

84 

37 

90 
39 

89 
42 

92 
37 

94 
44 

86 
60 

77 
96 

66 
47 

82.5 
49.2 

NORTH  CENTRAL 
PRAIRIES  02 

CCTTONwCOD 

MAX 
MIN 

83 
48 

79 
52 

72 
42 

72 
50 

75 
52 

83 
47 

89 
50 

92 
60 

78 
50 

83 
46 

89 
55 

95 
57 

85 
56 

64 

58 

68 
54 

71 
50 

86 
57 

79 
54 

75 
45 

86 
49 

77 
47 

74 
49 

73 
42 

61 
42 

87 
49 

85 
54 

86 
49 

91 
52 

79 
59 

71 
55 

66 
49 

80.5 
50.8 

GRANGE  V I LLE 

MAX 
MIN 

83 
48 

70 
49 

74 
42 

75 
47 

78 
53 

84 
46 

69 
50 

94 
68 

72 
49 

84 
45 

90 
51 

96 
57 

94 
60 

87 
56 

63 
54 

73 
51 

86 
47 

74 
54 

77 
45 

88 
48 

79 
50 

76 
46 

75 
46 

82 
43 

89 
49 

86 
52 

90 
50 

86 
55 

77 
60 

79 
54 

64 
46 

SI. 2 
50.3 

MCSCOh  U  OF  I 

MAX 
MIN 

84 

50 

76 
49 

72 
45 

71 
39 

71 
50 

78 
45 

90 
52 

89 
61 

78 
49 

62 
42 

90 
46 

96 
47 

88 
47 

81 
46 

76 
54 

72 
44 

65 
91 

64 
48 

81 
42 

82 
39 

SO 
46 

SO 
49 

73 
36 

82 
44 

87 
49 

68 
46 

90 
47 

89 
64 

82 
63 

72 
97 

70 
47 

81.3 
47,9 

NE  ZPERCE 

MIN 

85 
47 

69 
50 

73 
43 

74 
42 

75 
53 

82 
47 

89 
49 

92 
56 

73 
50 

84 
41 

90 
49 

94 

55 

85 
56 

86 
55 

64 
94 

70 
50 

86 
48 

73 
62 

76 
42 

85 
42 

80 
48 

79 
44 

74 
40 

81 
40 

87 
44 

67 
45 

89 
47 

87 
51 

75 
60 

73 
54 

79 
48 

80.3 
48.5 

POTL ATCH 

MAX 
MIN 

89 
46 

88 
52 

75 
44 

75 
41 

74 
91 

SO 
44 

93 
50 

68 
51 

84 

50 

84 

39 

93 
46 

98 
59 

96 
56 

61 
47 

77 
41 

81 
54 

86 
49 

62 
46 

79 
41 

83 
45 

SO 
50 

77 
40 

76 
39 

87 
41 

es 

46 

88 
45 

87 
45 

90 
50 

89 
48 

S5 
42 

64 
4S 

83.8 
46.5 

M I NCHE  S  T  ER  1  SE 

MAX 
MIN 

SO 
46 

80 
51 

76 
46 

75 
46 

78 
46 

79 
39 

87 
43 

87 
49 

84 
43 

81 
42 

92 
50 

94 
49 

90 
55 

63 
53 

68 
52 

76 
43 

84 

47 

80 
J8 

82 

40 

S3 
40 

88 
4B 

76 
45 

70 
42 

77 
42 

78 
49 

80 
47 

66 
90 

89 
48 

84 
44 

74 

92 

62 
44 

80.7 
46.0 

SORTH  CENTRAL  CANY0N2 
03 

FENN  ranger  STATION 

MAX 
MIN 

KOOSt 1  A 

MAX 
MIN 

93 
48 

90 
51 

82 
49 

82 
46 

84 
54 

93 
50 

100 
51 

102 
56 

90 
56 

94 
45 

100 
50 

103 
54 

94 
58 

95 
59 

83 
58 

80 
56 

96 
90 

68 
92 

65 
91 

91 
47 

88 

50 

83 
50 

63 
47 

90 
43 

96 
49 

96 
48 

99 
47 

93 
50 

89 
60 

83 
99 

74 
59 

90.3 
51.3 

LEWISTON  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

92 
57 

80 
60 

81 
54 

81 
52 

81 
58 

88 
56 

99 
62 

96 
65 

78 

60 

91 
53 

99 
60 

105 
66 

86 
66 

91 
66 

70 
57 

78 
54 

93 
55 

80 
62 

84 
53 

91 
56 

86 
61 

83 
58 

61 
53 

88 
54 

94 
56 

95 
60 

97 
99 

91 
62 

82 

70 

79 
98 

71 
94 

86.7 
98.7 

UN  U"  1  ''U 

MAX 

MIN 

95 
51 

95 
51 

82 
51 

84 
49 

83 
58 

91 
53 

102 
55 

100 
60 

92 
59 

94 
49 

100 
54 

105 
59 

103 
60 

92 
61 

70 
60 

80 
56 

96 
52 

95 
59 

84 

50 

91 
50 

91 
55 

66 
54 

83 
50 

90 
46 

99 
91 

95 
52 

99 
92 

99 
93 

87 
65 

83 
98 

76 
94 

90.9 
94.9 

DT^^tlU^    D&Mf^FD  ^TATTAM 

MAX 
MIN 

90 
57 

90 
58 

SO 
52 

83 
57 

84 

56 

93 
55 

96 

58 

102 
56 

101 
62 

94 
56 

96 
59 

101 
65 

99 
69 

96 
59 

94 
64 

82 
60 

101 
57 

98 
64 

64 

62 

100 
57 

100 
60 

68 
59 

66 
98 

90 
92 

96 
54 

99 
61 

99 
61 

99 
67 

99 
66 

96 
63 

70 
59 

93.2 
99.6 

MAX 
MIN 

91 
53 

92 
54 

91 
49 

86 
53 

86 
53 

92 
53 

99 
55 

105 
62 

105 
62 

105 
50 

100 
55 

105 
60 

102 
62 

97 
60 

95 
63 

83 
99 

97 
52 

94 

60 

68 
52 

102 
52 

98 
57 

87 
58 

87 
52 

91 
49 

99 
51 

101 
50 

102 
50 

100 
98 

88 
67 

88 

52 

72 
58 

94.  1 
95.5 

ANDERSON  OAH 

MAX 
MIN 

92 
53 

88 
54 

89 
51 

84 
54 

78 
47 

90 
48 

96 
54 

98 
52 

97 
59 

93 
55 

98 
54 

95 
60 

93 
67 

93 
59 

89 
94 

87 
54 

100 
96 

94 
62 

91 
58 

97 
55 

94 
53 

94 
56 

87 
56 

88 
91 

94 
54 

99 
57 

99 
56 

95 
47 

91 
64 

90 
62 

86 
54 

92.3 
55.4 

ARROWPOCK  oam 

MIN 

83 
54 

92 
54 

82 
53 

87 
57 

79 
49 

77 
51 

90 
57 

99 
62 

96 
57 

84 
56 

92 
58 

96 
61 

95 
68 

94 
61 

93 
99 

85 
93 

66 
97 

lOU 
64 

93 
96 

90 
57 

96 
60 

93 
59 

92 
56 

83 
93 

87 
54 

93 
58 

96 
60 

100 
67 

99 
64 

87 
59 

90 
53 

90.7 
57.6 

ATLANTA  3 

MIN 

85 
42 

90 
35 

70 
42 

80 
35 

SO 
40 

75 
33 

82 
39 

91 
40 

90 
42 

87 
40 

85 
45 

89 
40 

70 
55 

80 
59 

85 
40 

82 
38 

80 

38 

91 
49 

89 
43 

87 
40 

85 
43 

86 

40 

88 
34 

84 

40 

67 
39 

90 
38 

92 
40 

90 
45 

91 
50 

90 
53 

85.0 
41.8 

AVERV   HANGER  STATION 

MIN 

91 
45 

89 
51 

79 
4S 

86 
43 

84 
55 

82 
47 

99 
49 

103 
54 

102 
51 

89 
31 

97 
47 

104 
54 

100 
55 

87 
57 

84 
58 

72 
48 

93 
47 

83 
97 

62 
44 

92 
46 

90 
49 

81 
46 

79 
42 

86 
44 

91 
46 

91 
48 

95 
47 

96 
49 

89 
60 

78 
99 

78 
48 

88.8 
49,0 

eiG  CREEK  1  S 

MIN 

83 
36 

77 
35 

76 
37 

78 
38 

70 
46 

77 
31 

85 
33 

69 
39 

81 
42 

88 
34 

90 
37 

89 
42 

74 
44 

62 
40 

73 
36 

77 
38 

89 
33 

84 
42 

62 
41 

86 
35 

64 
40 

84 
34 

SO 
35 

SO 
26 

84 

29 

89 
32 

91 
31 

79 
36 

77 
48 

76 
46 

69 
40 

81.4 
37.4 

BLNGAUOv.  RANGER  STA 

Mm 

90 
44 

92 
43 

80 
48 

87 
42 

79 
51 

87 
46 

97 
47 

103 
45 

92 
54 

90 
42 

99 
29 

102 
52 

99 
72 

92 
55 

87 
92 

75 
48 

93 
46 

92 
52 

62 
47 

94 
42 

91 
46 

84 
45 

81 
41 

86 
41 

92 
43 

94 
45 

96 
45 

96 
48 

90 
96 

82 
51 

67 
48 

69.4 
47. 3 

BLRkE  Z  ENE 

MIN 

78 
41 

80 
45 

69 
39 

75 
37 

70 
49 

75 
40 

84 
45 

68 
47 

87 
47 

75 
35 

85 
44 

90 
51 

S3 
52 

78 
92 

74 
50 

63 
48 

80 
40 

76 
36 

63 
40 

83 
40 

78 
46 

70 
42 

66 
36 

73 
39 

78 
41 

79 
45 

63 
43 

85 

90 

82 
56 

71 
91 

98 
42 

77.6 
44.3 

CASCADE   1  NW 

Mm 

84 
45 

82 
47 

78 
39 

78 
57 

71 
44 

79 
40 

87 
43 

90 
48 

89 
49 

82 
42 

87 
42 

87 
52 

84 

53 

84 
48 

78 
90 

76 
44 

89 
42 

89 
65 

80 
49 

86 
45 

87 
46 

85 
45 

85 
53 

79 
39 

85 
42 

88 
42 

89 
45 

89 
90 

79 
94 

82 

50 

73 
46 

83.3 
46.6 

COBALT 

Mm 

oeadmcod  dam 

Mm 

84 
38 

83 
38 

79 
35 

60 
37 

82 
37 

79 
32 

89 
37 

91 
41 

89 
44 

64 
36 

89 
40 

88 
44 

85 
46 

S3 
43 

81 
43 

79 
37 

90 
36 

89 
44 

83 
41 

88 
36 

66 
39 

86 
37 

83 
40 

82 
31 

S3 
40 

87 
36 

89 
39 

89 
44 

49 

81 
48 

77 
48 

84.6 
40.0 

DEER  POINT 

MAX 

Mm 

72 
56 

70 
58 

72 
51 

68 
47 

60 
41 

70 
34 

76 
51 

77 
63 

77 
51 

74 

57 

80 
57 

78 
65 

75 
49 

73 
59 

68 
93 

68 
48 

77 
56 

76 
60 

74 
96 

78 
61 

76 
59 

83 
56 

74 
51 

71 
93 

61 
58 

SO 
58 

81 
64 

81 
65 

72 
92 

72 
49 

71 
44 

74.4 
94.2 

DIXIE 

MAX 

Mm 

80 
38 

75 
36 

75 
30 

76 
35 

67 
44 

75 
31 

85 
35 

89 
39 

84 
44 

79 
32 

87 
36 

88 
42 

72 
44 

79 
38 

67 
40 

73 
43 

84 

32 

SO 
45 

77 
40 

83 
35 

79 
35 

60 
35 

72 
30 

78 
26 

83 
27 

85 
31 

67 
34 

77 
32 

72 
43 

72 
44 

67 
41 

78. 3 
36.7 

ELK  CITY 

MAX 

Mm 

84 

38 

82 
41 

76 
40 

81 
43 

89 
41 

94 
46 

87 
51 

67 
38 

89 
40 

93 
47 

87 
38 

89 
94 

SO 
36 

74 

50 

88 
44 

88 
92 

76 
42 

91 
40 

69 

38 

7S 
41 

75 
38 

80 

30 

86 
32 

89 
41 

92 
38 

86 
39 

73 
91 

77 
50 

71 
47 

•  ).7 
42.3 

Elk  river  1  s 

MAX 

Mm 

B5 
41 

85 
42 

75 
42 

79 
42 

77 
52 

81 
42 

90 
47 

96 
53 

92 
53 

84 
40 

91 
45 

96 
50 

94 

51 

85 
53 

SO 
93 

69 
46 

88 
44 

89 
92 

77 
37 

85 
40 

S3 
46 

77 
43 

74 
36 

«1 
3* 

86 
41 

85 
42 

89 
41 

89 
45 

82 
97 

74 

91 

66 
46 

83.4 
49,4 

Sm  R«fM«nc«  NoIm  ToUowlDg  SuUod  ladmx 


DAILY  TEMPERATURES 


Continued 


Station 

Day  of  Month 

rage 

I 

2 

3 

4 

5  1  6 

7  J  8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

29 

27 

28 

29 

30 

31 

Ave] 

FJIRPIElC'  R«N6ER  sta 

MAX 
MIN 

87 

88 
46 

89 
47 

87 
48 

89 
39 

84 
40 

94 
43 

92 
42 

90 
46 

87 
45 

93 
44 

93 
47 

90 
49 

88 
57 

85 
44 

82 
47 

93 
44 

92 
46 

95 
45 

93 
46 

90 
46 

91 
45 

89 
47 

86 

40 

90 
46 

93 
48 

94 
44 

92 
45 

85 
47 

84 
49 

82 
43 

89*3 
45,5 

G4LENA 

MAX 
MIN 

76 
36 

78 
35 

79 
37 

78 
36 

77 
36 

76 
35 

77 
38 

76 
31 

76 
32 

63 
36 

83 
38 

83 
43 

75 
47 

71 
46 

70 
36 

GARDEN  VALLEY  RS 

MAX 
MIN 

92 
«7 

92 
43 

88 
44 

86 
44 

79 
41 

8  8 
41 

45 

98 
47 

66 
46 

92 
44 

98 
46 

98 
50 

94 
57 

94 

50 

92 
57 

86 
46 

96 
45 

96 
45 

93 

50 

96 
46 

97 
50 

92 
45 

96 
47 

92 
39 

99 
42 

97 
43 

99 
46 

92 
47 

94 
52 

92 
54 

82 
48 

92  •  6 
46.6 

GROUSE 

MAX 
MIN 

80 
37 

77 
38 

74 

32 

75 
35 

72 
33 

33 

38 

84 
40 

77 
42 

79 
39 

84 
42 

84 
44 

79 
45 

78 
46 

78 
40 

76 
38 

85 
40 

84 
46 

80 
37 

85 
40 

62 
39 

84 
36 

84 
40 

82 
42 

86 
40 

66 
39 

66 
40 

84 
40 

78 
40 

77 
45 

75 
43 

60a  4 
39,6 

HAuEv  RANGER  STATION 

MAX 
MIN 

85 
46 

83 
48 

79 
42 

81 
47 

78 
39 

8  I 

43 

68 
47 

9  1 
49 

91 
49 

64 
48 

91 
61 

91 
64 

91 
60 

65 
53 

86 
45 

79 
46 

89 
46 

91 
53 

88 
50 

91 
58 

90 
50 

89 
48 

89 
46 

83 
45 

86 
47 

91 

50 

94 

50 

94 
53 

89 
66 

89 

55 

78 
46 

86,9 
49,1 

HEADQUARTERS 

MAX 
MIN 

81 
42 

88 
42 

68 
41 

76 
39 

76 
39 

44 

83 
45 

82 
60 

97 
52 

75 
39 

66 
41 

96 
50 

97 
52 

63 
53 

87 
53 

66 
48 

71 
41 

92 
42 

88 
38 

87 
37 

87 
40 

78 
43 

74 
37 

74 
37 

84 
40 

86 
40 

66 
40 

91 
46 

91 
48 

74 
48 

74 
46 

82,4 
43,6 

HILL  CITY 

MAX 
MIN 

86 
41 

84 

43 

82 
39 

80 
45 

8 1 
41 

36 

40 

47 

85 
55 

67 
41 

92 
42 

92 
48 

88 
60 

87 
54 

84 

50 

82 
46 

94 
42 

91 
45 

89 
46 

93 
40 

90 
44 

90 
41 

89 
51 

86 

38 

91 

37 

94 
47 

95 
47 

92 
48 

90 
49 

86 
56 

82 
42 

45!2 

IDAHO  CITY 

MAX 
M3) 

87 
43 

85 

44 

S3 
41 

86 
43 

76 
42 

84 

38 

93 
45 

96 
45 

87 
47 

89 
48 

92 
43 

93 

60 

86 
57 

87 
54 

82 
46 

86 
45 

94 
47 

89 
51 

66 
49 

93 
44 

89 
46 

90 
50 

88 
46 

83 

36 

90 
38 

96 
44 

97 
48 

89 
52 

85 
49 

86 
52 

86 
45 

88,2 
46,1 

KELLOGG 

MIN 

83 
48 

90 
57 

71 
51 

77 
45 

80 
54 

48 

84 
51 

96 
61 

101 
56 

75 
46 

86 
50 

96 
57 

100 
59 

86 
61 

86 
59 

70 
50 

71 
47 

91 
59 

75 
46 

79 
47 

88 
54 

80 
51 

76 
47 

77 
45 

84 
47 

69 
50 

89 
48 

92 
53 

97 
66 

75 
58 

76 
52 

83,6 
62.3 

LrwMAN  3  E  =2 

MAX 
MIN 

90 
42 

87 
44 

85 
42 

87 
43 

78 
42 

8  7 
39 

95 
42 

98 
44 

9* 
48 

90 
42 

95 
44 

94 
48 

89 
57 

90 
48 

88 
45 

85 
43 

97 
42 

93 
50 

89 
46 

96 
43 

94 
44 

93 
42 

88 
42 

90 
36 

92 
40 

96 
41 

98 
43 

95 
43 

83 
38 

83 
56 

82 
50 

90,4 
44.2 

HC  CALL 

MAX 
MIN 

83 
43 

81 
46 

73 
40 

73 
51 

73 
43 

78 
39 

48 

86 
49 

85 
51 

81 
43 

86 
51 

67 
50 

84 
56 

82 
47 

82 
51 

72 
43 

85 
42 

86 
54 

80 
50 

84 
45 

84 
47 

81 
46 

62 
48 

78 
38 

82 
41 

66 
43 

67 
44 

86 
52 

79 
54 

87 
50 

74 
43 

81.7 
46,7 

MCOSE  CREEK  RANCH 

MAX 
MIN 

MLLLAN  FAA 

MAX 
MIN 

85 
41 

70 
46 

74 
43 

82 
37 

68 
45 

42 

48 

57 

73 
44 

63 
37 

93 
44 

97 
54 

86 
55 

87 
53 

61 
50 

68 
40 

89 
41 

72 
53 

78 
39 

90 
43 

77 
48 

76 
43 

75 
40 

81 
40 

88 
42 

67 
46 

90 
45 

84 
51 

68 
53 

73 
51 

65 
43 

80,1 
49,6 

NEW  HEaOOwS  RANGER  STA 

MIN 

84 
42 

88 
43 

76 
38 

80 
45 

76 
46 

37 

38 

9  1 
46 

90 
54 

79 
37 

88 
44 

91 
49 

88 
39 

60 
47 

85 
45 

75 
41 

78 
37 

92 
49 

86 
46 

90 
38 

92 
38 

95 
47 

81 
52 

84 
49 

80 
47 

64,3 
43,8 

PIERCE 

MAX 

Mm 

81 
42 

85 
47 

67 
43 

75 
39 

77 
49 

75 
45 

84 
45 

93 
47 

96 
52 

76 
40 

86 
44 

93 

60 

95 
62 

82 
64 

86 
54 

60 
48 

71 
43 

90 
44 

73 
41 

76 
36 

87 
45 

80 
44 

77 
40 

75 

36 

82 
39 

85 
41 

87 
41 

90 
45 

91 
54 

75 
48 

76 
46 

61,5 
49,0 

POWELL 

MIN 

82 
47 

89 
47 

76 
46 

84 
45 

0  6 
45 

44 

82 
45 

8  3 
51 

96 
65 

77 
44 

66 
45 

96 
50 

99 
56 

83 
57 

87 
54 

72 

50 

75 
46 

91 
51 

84 
44 

82 
42 

93 
48 

84 
46 

83 
43 

76 
39 

84 
41 

89 
43 

90 
43 

91 
47 

86 
53 

75 
48 

80 
48 

47)2 

STANLEY 

MAX 
MIN 

80 
33 

76 
35 

75 
31 

78 
31 

76 
32 

75 
29 

84 
32 

87 
33 

78 
40 

80 
33 

84 
32 

86 
35 

89 
50 

60 
37 

79 
34 

79 
34 

88 
33 

96 
40 

60 
34 

66 
39 

83 
33 

83 
3* 

83 
25 

79 
31 

81 
31 

85 
30 

87 
32 

85 
35 

78 
46 

77 
46 

78 
38 

81,8 
34,8 

SUN  VALLEY 

MAX 
MIN 

81 
34 

80 
35 

76 

30 

75 
36 

75 
32 

7  7 
31 

84 
35 

8  7 
35 

85 
41 

61 
36 

86 
39 

86 
40 

82 
53 

63 
45 

81 
35 

79 
35 

88 

35 

87 
41 

85 
35 

66 
35 

87 
36 

86 
34 

85 
35 

84 

30 

84 
34 

90 
36 

91 
36 

91 
38 

82 
51 

81 
50 

77 
38 

83,4 
37,3 

WALLACE  WOODLAND  PAR< 

MAX 
MIN 

80 
43 

85 
49 

68 
45 

75 
40 

80 
53 

70 
43 

8 1 
48 

93 
53 

97 
50 

73 
39 

83 
42 

92 
51 

97 
53 

65 
55 

86 
51 

65 
44 

69 
42 

86 
50 

73 
41 

78 
42 

88 
49 

76 
44 

75 
42 

74 
40 

80 
42 

87 
45 

86 
43 

90 
49 

91 
61 

7* 

51 

75 
46 

81,1 
46,6 

WARREN 

MAX 
MIN 

79 
32 

78 
33 

72 
29 

74 
33 

67 
39 

30 

82 
32 

87 
35 

86 
41 

78 
31 

85 
35 

84 
40 

74 
40 

78 
37 

74 
39 

72 
39 

85 
30 

83 
42 

76 
40 

82 
33 

78 
33 

78 
33 

76 
30 

76 

a* 

83 
25 

84 
31 

85 
30 

83 
36 

73 
42 

73 
38 

68 
33 

78,3 
34,4 

SOUTHWESTERN  VAllEyS 
05 

BCISE  LUCKY  PEAK  DAM 

MIN 

87 
60 

96 
57 

85 
54 

91 
55 

89 
52 

8 1 
57 

93 
63 

102 
67 

97 
54 

85 
56 

95 
65 

98 
66 

96 

70 

95 
63 

95 
61 

90 
53 

87 
58 

103 
65 

96 
56 

99 
58 

9* 

60 

95 
53 

83 
5* 

87 
58 

95 

66 

98 

65 

100 
70 

99 
66 

92 

63 

93 
56 

93,2 
60,1 

Be  I SE  wB  AIRPORT 

MIN 

92 
56 

85 
56 

89 
50 

84 
54 

50 

55 

^60 

63 

84 
55 

92 
57 

96 
61 

93 
65 

93 
68 

95 
60 

90 
60 

85 
52 

101 
61 

94 
62 

89 
57 

96 
63 

93 
59 

92 
57 

83 
55 

86 
48 

93 
59 

98 
62 

98 
59 

94 

73 

91 
62 

94 
59 

64 
53 

91,3 
68,4 

BRUNEAU 

MIN 

CALDWELL 

MIN 

96 
55 

93 
58 

92 
53 

90 
53 

94 
51 

'56 

99 
57 

97 
58 

95 
55 

97 
58 

98 
62 

95 
62 

96 
58 

90 
63 

89 
52 

97 
55 

95 
62 

93 
57 

96 
56 

96 
60 

96 
56 

93 
56 

92 
53 

94 
51 

96 
55 

104 

58 

101 
66 

93 
66 

93 
58 

87 
53 

57!o 

CAMBR I 06E 

MIN 

91 
44 

86 
49 

81 
49 

86 
60 

80 
48 

84 
44 

89 
41 

97 
39 

95 
46 

92 
44 

99 
47 

93 
50 

86 
55 

90 
46 

88 
56 

84 
46 

96 
43 

92 
59 

69 
56 

94 
43 

90 
54 

90 
55 

84 
54 

91 
40 

95 
43 

97 
44 

100 
40 

91 
45 

90 
56 

85 
46 

79 
48 

89.8 
48.2 

COUNC I L 

MIN 

91 
53 

87 
54 

85 
48 

80 
62 

79 
46 

87 
43 

97 
49 

93 
57 

93 
57 

91 
52 

97 
59 

96 
62 

86 
59 

90 
52 

87 
57 

83 
49 

96 
51 

96 
63 

90 
59 

92 
52 

91 
57 

91 
59 

89 
55 

90 
53 

93 
53 

97 
47 

98 
51 

96 
60 

90 
60 

83 
55 

75 
47 

90.0 
54.2 

DEER  FLAT  DAM 

Mm 

88 
53 

97 
58 

84 
53 

82 
58 

78 
49 

50 

54 

92 
60 

88 
57 

88 
57 

94 

62 

93 
61 

90 
61 

90 
68 

86 
61 

83 
52 

93 
56 

92 
61 

88 
60 

91 
52 

90 
60 

88 
58 

85 
55 

85 
54 

89 
54 

94 
56 

95 
59 

93 
66 

84 
64 

87 
57 

80 
52 

57I0 

EMMETT  2  E 

Mm 

94 

61 

90 
50 

88 
46 

87 
54 

81 
50 

46 

50 

54 

94 
54 

93 
47 

98 
51 

95 
66 

90 
65 

94 
55 

88 
57 

86 
49 

100 
51 

95 
59 

91 
54 

94 

50 

91 
52 

93 
62 

86 
51 

90 
41 

94 
45 

99 
49 

99 
49 

96 
64 

92 
57 

83 
51 

92.3 
52.0 

GlEnns  ferry 

Mm 

98 
51 

91 
57 

95 

52 

89 
53 

86 
48 

95 
47 

103 
55 

107 
65 

92 
61 

98 
55 

102 
56 

100 
60 

101 
72 

100 
68 

95 
62 

93 
59 

103 
57 

100 
61 

96 
63 

104 
56 

99 
65 

100 
55 

90 
61 

94 

52 

96 
46 

103 
54 

104 
55 

98 
63 

97 
64 

92 
63 

91 
54 

97.2 
57.7 

GRAND  VIEW  3  WNW 

MAX 

MIN 

94 
52 

88 
56 

91 
54 

85 
61 

84 
47 

93 

50 

102 
54 

101 
56 

95 
60 

96 
55 

lOI 
55 

100 
61 

102 
68 

99 
59 

96 
69 

89 
56 

102 
55 

99 
63 

90 
61 

100 
52 

94 

62 

94 

58 

86 
60 

89 
55 

96 
45 

98 
54 

100 
56 

99 
67 

94 
65 

96 
59 

87 
55 

94.9 
57,4 

KLNA  2  NNE 

Mm 

91 
48 

89 
49 

86 
47 

83 
55 

76 
46 

88 
48 

53 

54 

89 
54 

90 
46 

93 
50 

90 
60 

90 
63 

92 
56 

87 
55 

85 
49 

96 
53 

93 
56 

86 
54 

92 
51 

89 
55 

88 
53 

85 
52 

82 
44 

90 
46 

92 
49 

93 
51 

91 
64 

87 

92 
65 

81 

60 

88,9 
52,7 

MOUNTAIN  HOME  1  SE 

Mm 

93 
50 

93 
59 

90 
53 

90 
52 

80 
45 

93 
58 

99 
66 

100 
57 

98 
56 

94 
53 

98 
56 

97 
57 

98 
67 

96 
60 

94 
57 

90 
53 

100 
53 

97 
63 

94 
67 

96 
58 

98 
56 

94 
54 

92 
64 

89 
61 

94 

50 

96 
61 

100 
51 

94 
64 

96 
53 

95 
51 

90 
50 

94,5 
55,1 

OLA    5  S 

MAX 
MIN 

90 
50 

90 
46 

91 
45 

88 
52 

80 
45 

89 
41 

98 
45 

96 
55 

94 
54 

95 
45 

97 

50 

96 

55 

89 
61 

91 
53 

89 
55 

86 
48 

98 
47 

97 
55 

91 
51 

95 
48 

94 
60 

92 
46 

90 
55 

90 
48 

94 
45 

97 
45 

99 
47 

100 
60 

93 
58 

90 
56 

82 
50 

92,3 
60,4 

PARMA  Experiment  sta 

MAX 

Mm 

93 
53 

88 
46 

90 
56 

83 
47 

84 
44 

91 
61 

99 
51 

99 
57 

84 
47 

92 

50 

97 
54 

95 
60 

94 
54 

95 
57 

89 
49 

85 
50 

98 
64 

96 
53 

93 
48 

97 
54 

94 

53 

95 
54 

85 
43 

90 
45 

95 
48 

100 
49 

101 
61 

96 
56 

93 

57 

88 

51 

80 
53 

92,2 
52.2 

PAYETTE 

MAX 

Mm 

94 

52 

89 
54 

90 
48 

87 
59 

84 
53 

91 
49 

98 
52 

99 
56 

90 
67 

93 
51 

96 
57 

93 
58 

91 
66 

95 
57 

92 
63 

86 
53 

98 
52 

96 
60 

92 
67 

99 
61 

94 
56 

94 
57 

87 
56 

89 
46 

96 
49 

102 
52 

101 
53 

93 
65 

93 
64 

87 
59 

82 
54 

92,6 
55,4 

Swan  falls  POWER  HOUSE 

MAX 

MIN 

99 
58 

99 
68 

93 
59 

90 
66 

87 
54 

98 
56 

105 

60 

103 
62 

98 
62 

97 

62 

102 
64 

102 
67 

100 
71 

102 
64 

99 
65 

93 
59 

105 
60 

106 
69 

99 
66 

103 
60 

104 
66 

97 
64 

96 
61 

93 
63 

101 
56 

103 
61 

104 
69 

103 
74 

95 
69 

99 

62 

96 

58 

99,0 
63,0 

WE  I  SEP  2  SE 

MAX 
MIN 

91 
52 

91 
50 

88 
48 

85 
59 

82 
47 

90 
46 

98 
51 

98 
53 

94 

59 

93 

58 

98 
63 

96 
56 

96 
61 

94 

52 

91 
61 

85 
51 

96 
53 

94 

61 

92 

65 

96 
51 

94 
54 

91 

55 

89 

55 

92 
45 

92 
48 

98 
49 

100 
50 

97 
63 

91 
59 

87 
58 

81 
52 

92.3 
53.7 

See  Reference  Notes  Following  StaUon  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


IDAHO 
JULr  1964 


StaUon 

Day  of  Monlh 

• 

a 

1 

2 

3 

4 

S 

B 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

U 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

2B 

27 

28 

29 

30 

31 

• 

> 
< 

SOUTHWESTERN 
hISHLANDS  06 

CRASMERE 

MAX 

MW 

MCLLISTER 

MAX 
MIN 

89 
47 

86 
54 

85 
46 

84 
49 

81 
44 

86 
46 

93 
52 

97 
61 

94 
57 

88 
52 

90 
54 

94 
56 

92 
65 

92 
61 

S8 
53 

87 
55 

98 
51 

97 
63 

93 
58 

96 
53 

95 
54 

90 
55 

88 

68 

8» 

51 

»» 

47 

94 
68 

95 

60 

94 

66 

8« 

67 

86 

57 

89 
49 

90,3 
54.9 

REYNOLDS 

MAX 
MIN 

62 
»5 

81 
54 

80 
44 

76 
50 

76 
48 

84 
44 

90 
48 

91 
49 

85 
55 

83 
45 

90 
49 

91 
54 

85 
65 

89 
51 

86 
55 

82 
46 

90 
47 

90 
62 

65 
51 

92 
48 

84 

66 

84 
45 

62 
46 

81 
48 

84 
45 

92 
48 

68 
46 

90 
50 

88 

60 

90 
49 

76 
44 

89.4 
49.9 

THREE  CREEK 

MAX 
MIN 

05 
3S 

80 
39 

82 
38 

75 
35 

75 
33 

82 
34 

89 
38 

89 
45 

SI 
38 

84 

40 

86 
42 

66 
43 

68 
56 

87 
51 

84 

39 

88 
41 

87 
43 

88 
44 

90 
40 

86 
39 

92 
40 

91 
40 

61 
41 

SI 
31 

87 

32 

89 
46 

90 
43 

85 
48 

•  6 
48 

89 
9] 

89 
38 

89.2 
41.1 

TRIANGLE  RANCH 

MAX 
MIN 

CENTRAL  PLAINS  07 

RLIS5 

MAX 
VOi 

9* 
»9 

91 
51 

91 
46 

86 
45 

81 
44 

90 
48 

98 
51 

99 
61 

97 
61 

93 
57 

98 
55 

97 
56 

95 
69 

95 
66 

92 
54 

90 
58 

96 
53 

97 
56 

92 
60 

99 
55 

96 
56 

96 
54 

87 
56 

90 
43 

94 
47 

99 
52 

100 
55 

98 
60 

90 
62 

89 

60 

66 
52 

91.9 
54.6 

BLRLEV 

MAX 

MIN 

88 
52 

96 
53 

88 
52 

92 
53 

88 
50 

81 
51 

92 
55 

100 
60 

101 
60 

88 
58 

91 
56 

98 
60 

99 
69 

96 
66 

91 
62 

90 
60 

88 

57 

101 
64 

97 
64 

91 
60 

101 
61 

96 
60 

9S 
62 

as 

51 

87 
51 

93 
59 

99 
6) 

100 
61 

98 
62 

93 
62 

91 
60 

93.9 
58,6 

blrlEy  faa  airport 

MAX 
MIN 

91 
«8 

83 
47 

87 
44 

86 
46 

77 
47 

86 
45 

93 

50 

96 
54 

82 
63 

SB 
53 

91 
50 

93 
56 

90 
62 

86 
61 

67 
58 

84 
5S 

96 
51 

92 
61 

87 
59 

95 
53 

91 
55 

92 
55 

82 

60 

■  3 
44 

88 
45 

94 
52 

96 
66 

92 
55 

87 
58 

87 

60 

84 
54 

88.6 
53.5 

CASTLEFORD  2  N 

MAX 

Mm 

92 
48 

88 
52 

83 
47 

87 
42 

86 
45 

86 
44 

90 
49 

94 
57 

91 
50 

SB 
50 

93 
53 

96 
56 

96 
54 

89 
60 

92 
56 

91 
52 

94 
49 

93 
69 

90 
68 

93 
52 

90 
55 

89 
49 

87 
48 

91 
60 

91 
4S 

93 
64 

92 
65 

88 
57 

86 
58 

85 

57 

87 
51 

90.0 
92.0 

HAZELTON 

MAX 

MIN 

91 

*e 

89 
54 

88 
52 

88 
53 

77 
49 

87 
46 

95 
54 

98 
56 

96 

59 

88 
55 

93 
53 

93 
51 

92 
62 

90 
62 

88 
56 

87 
58 

96 
53 

95 
63 

92 
59 

97 
56 

95 
59 

91 
54 

89 
58 

82 
62 

88 
46 

93 
64 

96 
56 

94 

59 

88 

59 

89 
98 

86 
54 

90.6 
55.1 

JEROME 

MAX 
MIN 

92 
50 

90 
52 

88 
51 

85 
53 

80 
48 

87 
50 

95 
58 

97 
62 

95 
60 

91 
55 

96 
54 

95 
58 

94 
67 

93 
64 

92 
56 

89 
56 

97 
54 

97 
61 

92 
60 

98 
65 

93 
62 

94 
54 

92 
56 

89 
49 

93 
49 

98 
55 

99 
67 

95 
61 

91 
60 

88 

59 

86 
51 

92.1 
96.2 

miniooka  dam 

MAX 

Mm 

9* 
49 

93 
53 

99 
51 

89 
54 

S4 

51 

90 
46 

99 
55 

99 
58 

97 
61 

91 
57 

96 
51 

97 
58 

95 
65 

92 
61 

88 
56 

86 
56 

100 
62 

96 
65 

90 
56 

100 
55 

99 
58 

96 
54 

94 
59 

84 
48 

91 
45 

96 
51 

97 
56 

97 
65 

90 
61 

91 
69 

89 
58 

91.1 
56.1 

PAUL   I  ENE 

MAX 

Mm 

87 
47 

93 
48 

85 
48 

89 
51 

87 
49 

79 
48 

89 
52 

97 
56 

99 
62 

85 
52 

90 
51 

96 

55 

95 
65 

92 
63 

88 
54 

87 
57 

84 
53 

97 
56 

95 
58 

86 
55 

97 
55 

93 
54 

94 

60 

82 
45 

83 
37 

90 
43 

96 
52 

96 
58 

93 
69 

89 
99 

90 
55 

90,9 
53.9 

PICA80 

MAX 
MIN 

83 
48 

89 
49 

S3 
49 

85 
42 

83 
39 

75 
40 

85 
45 

92 

50 

95 
50 

85 
49 

68 
52 

93 
54 

92 
61 

86 
56 

69 
47 

84 
47 

63 
50 

96 
54 

90 
51 

87 
52 

94 
53 

89 
51 

91 
46 

83 
38 

86 
42 

90 
47 

96 
53 

95 
51 

90 
56 

87 
96 

81 
49 

88,0 
49.1 

RICHFIELD 

MAX 
MIN 

90 
47 

87 
52 

83 
45 

81 
55 

79 
43 

85 
47 

92 
51 

96 
61 

93 
55 

87 
54 

93 
54 

92 
56 

89 
56 

66 
61 

65 
50 

83 
51 

94 
53 

94 
5S 

87 
55 

94 

51 

93 
53 

91 
53 

87 
54 

83 
44 

88 
47 

91 
51 

93 
66 

91 
56 

■  6 
59 

85 
96 

•1.7 

92,9 

RUPERT   13  NNE 

MAX 

Mm 

93 
46 

89 
45 

89 
43 

87 
42 

79 
41 

89 
41 

95 
49 

99 
48 

95 
51 

90 
51 

95 
46 

97 
53 

94 
62 

90 
36 

90 
45 

99 
49 

96 
64 

91 
50 

99 
51 

96 
58 

96 
49 

66 
60 

86 
46 

92 
43 

97 
42 

96 
42 

97 
»4 

92 
54 

83 
94 

87 

90 

92,1 
48,2 

SHOSHONE   1  UNW 

MAX 

Mm 

97 
56 

95 
56 

90 
51 

89 
59 

81 
46 

92 
52 

97 
60 

104 

62 

102 
59 

95 
58 

100 
S7 

100 
63 

96 
66 

95 
72 

93 
55 

90 
56 

103 
55 

101 
63 

95 
57 

98 
60 

96 
58 

96 
60 

95 
57 

69 

93 
49 

99 
50 

101 
61 

100 
65 

92 
61 

93 
99 

92 
92 

99,9 
97,9 

ThIN  FALLS  2  NNE 

MAX 

Mm 

86 
49 

92 
59 

87 
55 

90 
52 

84 

49 

79 
46 

89 
53 

98 
57 

101 
61 

84 
55 

69 
51 

97 
57 

94 
67 

94 
63 

92 
59 

89 
56 

85 
»3 

98 
65 

92 
60 

88 
54 

100 
60 

92 
56 

91 
67 

81 
51 

86 

47 

89 
55 

94 
56 

97 
57 

93 
68 

91 
98 

88 

95 

90,6 
99.9 

TfcIN  FALLS   J  SE 

MAX 

Mm 

85 

52 

92 
60 

88 
55 

89 
52 

89 
49 

79 
47 

88 
51 

96 
53 

99 
61 

85 
56 

90 
57 

96 
58 

94 
63 

95 
63 

90 
59 

91 
57 

85 
56 

96 
66 

93 
60 

88 
65 

97 
62 

92 
56 

93 
59 

86 
53 

86 
50 

90 
66 

95 
56 

96 
56 

90 
»9 

87 

60 

86 

96 

90.6 
96,6 

ThIN  FALLS  wBASO 

MAX 

Mm 

S3 
50 

88 
54 

S3 
50 

S6 
51 

80 
49 

76 
49 

86 
50 

93 
56 

95 
60 

62 
54 

86 
55 

92 
54 

91 
64 

90 
60 

87 
55 

87 
54 

82 
54 

94 
61 

91 
58 

86 
65 

97 
57 

86 
63 

67 
57 

80 
50 

81 
46 

86 
64 

91 
55 

94 
57 

88 
58 

87 
99 

87 
92 

87,2 
94,9 

NORTHEASTERN  vAllEyS 
OS 

CHALLI5 

MAX 

Mm 

ae 

48 

87 
49 

91 
47 

S6 
48 

86 
46 

85 
47 

90 
50 

92 
49 

94 

48 

91 
50 

91 
55 

93 
54 

67 
59 

90 
50 

99 
50 

86 

50 

92 
50 

94 

69 

94 
57 

95 
51 

95 
55 

95 
51 

93 
54 

85 

48 

95 
48 

103 
51 

99 
53 

93 
53 

92 
56 

90 
92 

89 
94 

91.2 
91.1 

CHILLY  BARTON  FLAT 

MAX 

Mm 

89 
39 

82 
36 

SO 
31 

80 
34 

SO 
32 

81 
30 

SB 
36 

90 
37 

S3 
39 

85 
36 

90 
38 

87 
43 

63 
53 

82 
43 

83 
40 

85 
36 

87 
36 

90 
41 

68 
37 

90 
38 

90 
37 

69 
35 

85 
40 

87 
34 

88 

36 

93 
39 

92 
40 

87 

40 

84 

56 

80 
47 

78 
40 

89.7 
38.8 

OLBOIS  3*  W 

MAX 

Mm 

80 
41 

81 
42 

78 
40 

SO 
37 

80 
40 

86 
43 

SB 
43 

S3 
42 

81 
41 

S9 
50 

86 
51 

63 
56 

77 
43 

80 
42 

83 
45 

86 
46 

89 
50 

66 
45 

90 
45 

89 
43 

86 
44 

86 
50 

87 
46 

85 
42 

90 
50 

90 
50 

90 
60 

93 
51 

90 
49 

88 
49 

89.6 
49.2 

OIBBONSUILLE 

MAX 

MIN 

87 
42 

81 
43 

SO 
39 

88 
44 

82 
49 

81 
36 

90 
42 

94 
45 

89 
47 

87 
45 

93 
44 

92 
49 

79 
50 

86 
46 

S3 
46 

65 
44 

92 

93 
44 

92 
47 

92 
45 

67 
45 

85 
34 

81 
38 

93 
40 

94 
43 

90 
60 

85 
SO 

80 
46 

80 
41 

86.9 
44.1 

MACkAY  banger  STATION 

MAX 

Mm 

85 
47 

88 
49 

81 
43 

S3 
46 

83 
44 

80 
46 

86 
46 

90 
49 

90 
49 

82 
47 

90 
53 

90 
54 

83 
60 

87 
46 

85 
46 

85 
33 

91 
50 

92 
51 

91 
49 

93 
4S 

94 
51 

92 
60 

93 
49 

88 
49 

88 
48 

92 
53 

93 
54 

93 
62 

86 

57 

*6 
94 

81 
47 

87,8 
49.2 

MAY  RANGER  STATION 

MAX 

Mm 

88 
42 

87 
41 

83 
40 

86 
40 

77 
38 

83 
36 

90 
43 

93 
42 

91 
46 

89 
46 

94 
46 

68 
46 

86 
56 

84 
45 

64 
48 

85 
44 

95 
45 

90 
57 

86 
43 

92 
44 

90 
46 

91 
42 

88 
46 

86 
41 

93 
39 

93 
43 

95 
45 

93 
43 

84 

50 

81 

50 

84 
44 

88,2 
44.4 

SALMON 

MAX 

Mm 

85 
49 

82 
48 

81 
45 

88 
49 

76 
47 

80 
44 

90 
47 

93 
50 

89 
53 

86 
51 

94 
52 

93 
57 

79 
60 

86 
51 

88 
53 

89 
50 

95 
50 

97 
56 

89 
66 

99 
52 

96 
51 

97 
51 

83 
52 

89 
41 

92 
45 

95 
48 

94 

»l 

91 
49 

90 
S6 

■  9 

92 

86 
46 

•  9.0 
90,4 

UPPER  SNAKE  RIVER 
PLAINS  09 

ABERDEEN  Exp  STATION 

MAX 

Mm 

SS 
43 

88 
44 

B5 
44 

85 
46 

87 
47 

7S 
44 

84 
48 

91 
47 

94 
48 

74 
49 

90 
50 

94 

54 

92 
57 

90 
60 

86 
50 

85 
51 

86 

50 

93 
64 

93 
52 

90 
50 

95 
54 

94 

56 

94 

52 

84 

50 

84 

42 

89 
43 

93 
5) 

95 
49 

90 
60 

87 
94 

89 

97 

88,9 
90,1 

AMERICAN   FALLS    I  SW 

MAX 

MIN 

90 
48 

88 
48 

82 
50 

86 
51 

78 
51 

86 
47 

85 
49 

95 
57 

88 
55 

66 
53 

87 
53 

68 
56 

90 
63 

88 
61 

85 
53 

86 
55 

95 
54 

95 
64 

95 
56 

94 
63 

94 

63 

94 
53 

93 
62 

•  6 
47 

91 
44 

93 
48 

93 
55 

92 
65 

89 
60 

90 
99 

89 
99 

•  9,1 
94,1 

ARCC    3  NW 

MAX 
MIN 

88 
48 

82 
45 

83 
44 

83 
48 

77 
36 

84 
41 

92 
50 

89 
50 

SI 
42 

S5 
45 

90 
51 

67 
49 

95 
61 

83 
53 

80 
45 

80 
45 

91 
47 

87 
52 

66 

50 

89 
49 

86 

51 

87 
46 

83 
47 

85 

51 

84 
45 

91 
50 

92 
60 

87 

50 

85 

57 

83 
56 

89 
47 

89,9 
48,9 

AShTON  1  5 

MAX 

Mm 

86 
42 

82 
42 

SO 

40 

84 
43 

73 

41 

79 
39 

87 
45 

90 
46 

SO 
44 

64 
41 

90 
49 

87 
43 

62 
56 

81 
46 

79 
46 

79 
43 

90 
45 

B6 
51 

84 
46 

69 
45 

85 
47 

87 
46 

81 

47 

81 
41 

85 
40 

86 
41 

88 
46 

87 
45 

SO 
56 

84 

60 

79 
91 

81,7 
46.1 

8(  ACKFOOT  2  SSW 

MAX 

Mm 

CRATERS  OF  THE  MOON  NM 

MAX 

Mm 

85 
49 

83 
52 

81 
44 

'9 
47 

61 
44 

79 
44 

87 
50 

93 
55 

90 
57 

63 
50 

90 
56 

90 
59 

84 

62 

65 
59 

82 
48 

80 
52 

91 
53 

89 
54 

91 
53 

88 
60 

87 
54 

85 
66 

83 
46 

86 
51 

90 
56 

92 

55 

69 
66 

81 
68 

81 
53 

76 
52 

66,4 
52.9 

Dubois  exp  station 

MAX 

MIN 

83 
53 

82 
52 

78 
51 

84 
52 

81 
53 

79 
54 

85 
51 

89 
54 

88 
56 

62 
47 

89 
58 

86 
59 

87 
61 

62 
48 

62 
51 

82 
51 

88 
52 

91 
57 

68 
54 

90 
65 

90 
55 

91 
55 

90 
53 

82 
52 

88 

50 

89 
52 

91 
58 

90 
58 

85 
56 

83 
68 

81 
52 

89.7 
91,8 

FrRT   HALL    INDIAN  AGNCY 

MAX 

Mm 

90 
47 

97 
47 

89 
47 

94 
48 

95 
51 

94 
55 

90 
48 

95 
53 

96 
52 

96 
59 

69 
50 

86 
50 

66 
54 

97 
54 

95 
63 

92 
52 

96 
62 

97 
55 

96 
53 

93 
60 

84 

53 

89 
45 

93 
47 

98 
53 

92 
»l 

89 
96 

86 
97 

92,0 
92.7 

S«*  R«f*r«nc«  NolM  FoUowtng  Sutlon  Ladax 
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DAILY  TEMPERATURES 


IDAHO 
JULY  1964 


Station 

Day  of  Month 

rage 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

U 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20  1 

21 

22  I 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29  1 

30  1 

31 

Ave] 

HAMEf)  Nm 

MAX 
NUN 

46 

8  7 
48 

86 
45 

46 

44 

48 

51 

50 

47 

46 

50 

52 

52 

66 

49 

65 
41 

46 

93 

62 

90 
47 

94 
47 

92 
52 

94 
47 

93 
46 

87 
46 

96 
44 

92 
47 

91 
60 

9 1 

62 

66 

86 
53 

54 

90.1 
48.8 

HOWE 

MAX 

Mm 

88 
SI 

66 
49 

94 
51 

47 

43 

45 

48 

54 

49 

47 

53 

53 

66 

59 

49 

53 

51 

93 
61 

90 
47 

93 

50 

93 
51 

49 

90 
66 

85 
57 

86 
43 

95 
46 

55 

50 

61 

62 

54 

66.9 
52.2 

IDAHO  FALLS  2  ESE 

MAX 
MIN 

49 

47 

47 

46 

52 

46 

49 

49 

47 

46 

53 

56 

58 

57 

50 

46 

98 
50 

93 
59 

90 
51 

95 
51 

93 
56 

94 
51 

87 
56 

84 

50 

69 
48 

93 
48 

97 
55 

94 
51 

61 

59 

85 
58 

90.0 
51.7 

IDAHO  FALLS  FAA  AP 

MAX 
MIN 

fl8 
45 

85 
46 

84 
46 

87 
47 

77 
51 

6  3 
42 

89 
48 

93 
48 

50 

46 

50 

63 

57 

8  5 
54 

50 

53 

50 

48 

52 

50 

53 

51 

68 

49 

44 

44 

54 

50 

83 
60 

52 

84 
57 

87.1 
50,3 

IDAHO  FALLS  *2  NW  WB 

MAX 
MIN 

90 
47 

6  7 
48 

66 
50 

46 

47 

42 

46 

48 

46 

44 

52 

51 

60 

56 

46 

46 

47 

56 

45 

46 

95 
49 

45 

90 
50 

86 
S3 

43 

44 

96 
49 

49 

60 

56 

59 

90.3 
49.2 

IDAHO  FALLS  '•6  W  wB 

MAX 
MIN 

89 
44 

85 
48 

44 

50 

50 

41 

44 

62 

53 

48 

53 

54 

63 

67 

47 

49 

95 
48 

93 
56 

50 

47 

93 
48 

93 
49 

86 
57 

87 
43 

42 

46 

51 

53 

59 

55 

56 

68.9 
50.3 

MALTA  1  NE 

MIN 

PCCATELLO  wB  AIRPORT 

MAX 

m:n 

92 
44 

86 
47 

87 
47 

91 
46 

80 
53 

89 
47 

95 
47 

96 
49 

79 
58 

91 
51 

96 
52 

97 
57 

92 
63 

68 
60 

86 
55 

87 
53 

99 
51 

96 
66 

91 
54 

96 
53 

95 
62 

97 
54 

66 
62 

86 
54 

92 
44 

97 
46 

97 
55 

97 
56 

90 
61 

91 
56 

68 
58 

91.5 
93,7 

SAINT  ANTHONY 

MAX 
MIN 

88 
45 

84 
48 

2 
42 

49 

80 
49 

42 

47 

49 

49 

46 

51 

55 

56 

55 

48 

47 

48 

53 

49 

49 

51 

48 

50 

44 

46 

45 

45 

52 

58 

55 

80 
56 

85.9 
49,3 

Sugar 

MAX 
MIN 

43 

44 

41 

44 

40 

45 

8  5 
44 

44 

88 
46 

85 
44 

88 
47 

89 
51 

86 
50 

84 
55 

6  1 
48 

6 1 
46 

9 1 
46 

86 
51 

86 
47 

90 
46 

68 
48 

68 
46 

67 
43 

87 
43 

66 
41 

89 
41 

9  1 
46 

87 
47 

56 

53 

55 

86.2 
46.9 

EASTERN  HIGHLANDS  10 

ABBON  2  NW 

MAX 
MIN 

42 

41 

44 

43 

40 

42 

90 
42 

44 

43 

86 
45 

89 
46 

52 

92 
51 

46 

48 

45 

95 
46 

94 
51 

90 
49 

94 
46 

95 
51 

94 
48 

66 
56 

65 
51 

90 
37 

94 
4Z 

94 

50 

92 
52 

51 

92 
50 

96 

89,3 
46,9 

BlACKFOOT  DAM 

MAX 

Mm 

38 

79 
39 

35 

80 
39 

7  I 
35 

73 
37 

83 
34 

64 
39 

79 
42 

75 
37 

64 
41 

82 
46 

61 
47 

8 1 
52 

80 
43 

81 
41 

67 
42 

87 
45 

87 
41 

87 
41 

87 
43 

67 
42 

80 
44 

79 
37 

84 
34 

86 
35 

68 
42 

85 
40 

6 1 
54 

86 
46 

62 
47 

82,1 
41,3 

CCNDA 

MAX 

Mm 

DPI  005 

MAX 

Mm 

43 

43 

45 

45 

45 

45 

43 

46 

85 
46 

42 

46 

46 

50 

54 

50 

65 
50 

50 

47 

8  7 
45 

46 

49 

49 

8  5 
55 

45 

45 

46 

87 
50 

47 

55 

50 

90 

84,9 
47,4 

ORACE 

MAX 

Mm 

43 

44 

45 

44 

42 

82 
41 

88 
43 

45 

89 
50 

64 
42 

87 
46 

89 
52 

86 
53 

8  3 
55 

48 

6  3 
47 

90 
49 

90 
53 

88 
46 

8  7 
47 

89 
50 

88 
49 

8  7 
52 

62 
43 

84 

39 

86 
42 

69 
44 

90 
46 

87 

57 

86 
94 

69 

51 

86,1 
47,3 

IDAHO  FALLS  16  SE 

MAX 

Mm 

44 

45 

49 

41 

46 

42 

45 

44 

44 

43 

45 

46 

60 

51 

47 

46 

47 

66 
46 

63 
49 

48 

49 

87 
48 

67 
46 

83 
36 

65 
43 

8  7 
38 

52 

49 

96 

89 
52 

52 

63,7 
46,9 

ISLAND   PARK  DAM 

MAX 

Mm 

39 

39 

36 

39 

40 

75 
34 

82 
40 

46 

7  7 
51 

39 

46 

53 

77 
48 

75 
45 

42 

40 

65 
39 

84 
44 

84 
42 

42 

85 
44 

40 

80 
41 

80 
35 

84 
35 

85 
37 

40 

65 
46 

90 

80 
46 

49 

80.4 
42,0 

KILGORE 

MAX 

Mm 

39 

39 

40 

39 

36 

34 

38 

41 

41 

7  7 
39 

44 

45 

48 

75 
46 

39 

38 

62 
39 

84 
44 

60 
42 

6  3 
40 

82 
43 

63 
38 

38 

78 
40 

35 

83 
36 

89 
42 

83 
42 

49 

47 

43 

79,9 
40,7 

LIFTON  PUMPING  5TATI0^ 

MAX 

Mm 

45 

49 

49 

47 

47 

82 
45 

86 
46 

49 

66 
54 

60 
47 

86 
50 

85 
65 

65 
53 

82 
65 

63 
52 

85 
49 

89 
49 

66 
53 

66 
48 

65 
50 

67 
53 

86 
51 

66 
63 

63 
44 

84 
44 

84 
44 

89 
48 

68 
51 

56 

66 
58 

55 

84,8 
90,0 

MALAD 

MAX 

Mm 

8  7 
46 

85 
46 

85 
51 

87 
46 

8 1 
47 

88 
46 

93 
47 

92 
49 

62 
55 

88 
47 

93 
50 

93 
57 

93 
59 

68 
60 

87 
53 

89 
50 

93 
53 

94 

59 

93 
55 

93 
52 

93 
54 

93 
56 

90 
59 

88 
49 

91 
46 

91 
49 

95 
53 

93 
57 

92 
63 

92 
57 

87 
58 

90.0 
92.6 

MALAD  CITY  FAA  AP 

MAX 

MM 

45 

44 

48 

9  1 
45 

6  3 
51 

45 

94 
45 

93 
47 

74 
51 

88 
47 

94 

52 

95 
53 

92 
57 

69 
57 

91 
52 

90 
49 

94 

50 

95 
55 

93 
49 

94 

50 

96 

50 

99 
53 

9 1 
54 

86 
44 

91 
41 

93 
45 

96 
52 

95 
54 

95 
62 

95 
95 

91 
60 

91.6 
90.4 

MC  CAMMON 

MAX 
MIN 

47 

50 

87 
47 

90 
49 

48 

86 
48 

9  1 
46 

46 

77 
49 

90 
50 

91 
49 

96 
61 

92 
49 

9  1 

50 

86 
49 

89 
51 

94 

46 

92 
45 

90 
48 

67 
44 

94 
50 

63 
54 

68 
48 

90 
46 

90 
49 

92 
51 

96 
56 

95 
50 

6  7 

60 

92 
57 

93 
59 

90.1 
49,7 

montpelier  ranger  STA 

MAX 

Mm 

42 

85 
43 

42 

45 

43 

7  7 
40 

82 
41 

67 
44 

89 
52 

80 
43 

82 
46 

61 

6  7 
52 

87 
54 

49 

65 
45 

66 
47 

90 
52 

91 
45 

90 
46 

92 
51 

90 
49 

92 
53 

66 
42 

42 

43 

68 
49 

49 

91 
55 

66 
96 

97 

86,4 
47,4 

OAKLEY 

MAX 

Mm 

50 

52 

49 

48 

45 

49 

95 
54 

56 

54 

56 

92 
56 

59 

60 

68 

54 

53 

54 

92 
64 

87 
50 

67 

60 

56 

6  3 
54 

82 
46 

50 

93 
60 

93 
60 

64 

60 

89 
96 

92 

88.7 
94,8 

PALISADES  0AM 

MAX 

Mm 

49 

50 

49 

85 
53 

48 

82 
48 

50 

51 

8  8 
54 

51 

52 

57 

57 

60 

50 

50 

86 
53 

56 

90 
54 

53 

55 

54 

90 

5  7 

52 

51 

87 
51 

90 
52 

93 

57 

87 
96 

55 

86,6 
92,6 

PRESTON  2  SE 

MAX 

Mm 

45 

46 

47 

47 

47 

45 

45 

48 

50 

47 

51 

56 

57 

60 

52 

63 

50 

56 

50 

46 

52 

53 

56 

45 

45 

46 

51 

94 

60 

96 

57 

90,0 
50,9 

STREVELL 

MAX 

Mm 

86 
42 

85 
50 

64 
42 

85 
53 

64 
39 

85 
42 

90 
46 

92 
51 

90 
53 

85 
49 

92 
45 

93 
62 

93 
56 

90 
64 

90 
47 

90 
46 

94 
47 

96 
62 

94 

53 

94 

50 

95 
62 

95 

52 

93 
67 

86 
40 

92 
39 

93 

53 

92 
55 

94 
59 

93 
60 

91 
99 

94 

50 

90,7 
50,4 

ShAN  VALLEY 

MAX 

Mm 

85 
38 

83 
39 

86 
43 

91 
42 

86 
44 

65 
42 

90 
43 

91 
49 

85 
51 

85 
54 

83 
52 

83 
45 

92 
46 

91 
49 

69 
44 

92 
45 

92 
50 

92 
44 

69 
47 

83 
42 

89 
36 

69 
39 

92 
46 

89 
43 

66 
43 

90 
50 

69 
49 

86.2 
45.0 

tetonia  Exp  station 

MAX 

Mm 

83 
45 

83 
44 

77 
42 

82 
42 

76 
41 

77 

40 

84 
43 

86 
43 

73 
46 

60 
41 

85 
46 

85 
50 

77 
51 

78 
50 

80 
46 

80 
45 

86 
47 

87 
49 

86 
49 

89 
49 

90 
53 

86 
46 

61 
52 

78 
43 

84 
39 

65 
43 

6* 

51 

89 
45 

89 
91 

89 

49 

80 
92 

82.9 
46,3 

MAYAN 

MAX 

Mm 

See  Relereoce  Notes  Following  Slatioo  Index 
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MONTHLY  AND  SEASONAL  HEATING  DEGREE  DAYS 


Seuon  ol  1963  -  1964  IDAHO 


Station 

July 

August 

September 

October 

November 

December 

nu  ry 

e  ruary 

March 

April 

May 

1 

une 

Total 

Norukle 
July~)Juni 

PANHANDLE  01 

BAVVIEW   HOOeL  BASIN 

127 

117 

250 

550 

826 

1164 

1094 

1046 

1003 

699 

478 

195 

7649 

BONNEBS  FERRY  1  SW 

5» 

36 

119 

489 

824 

1171 

1057 

982 

928 

592 

392 

128 

6777 

CABINET  GORGE 

63 

45 

113 

437 

818 

1157 

1094 

1001 

987 

680 

426 

177 

6998 

COEUR  0  ALENE  RS 

22 

14 

53 

368 

736 

1093 

1010 

925 

909 

631 

349 

111 

6221 

6595 

porthill 

71 

61 

153 

528 

885 

1216 

1135 

1071 

1007 

646 

394 

127 

7294 

7326 

PRIEST  RIVER  EXP  STA 

95 

70 

1*0 

532 

888 

1174 

1122 

1051 

1020 

714 

441 

176 

7422 

7730 

SAINT  MARIES 

<t6 

33 

66 

383 

770 

1122 

1117 

1018 

980 

645 

386 

139 

6706 

6697 

SANDPOINT   EXP  STATION 

63 

53 

142 

510 

817 

1149 

1064 

1009 

998 

665 

405 

147 

7022 

7263 

TENSED 

803 

1093 

1056 

941 

884 

658 

433 

194 

NORTH  CENTRAL  PRAIRIES  02 

COTTONWOOD 

91 

69 

116 

458 

811 

1075 

1127 

1025 

989 

722 

477 

246 

7205 

GRANGEVILLE 

87 

66 

110 

431 

763 

1074 

1036 

955 

919 

716 

483 

249 

6889 

6966 

MOSCOW  U  OF  I 

64 

64 

92 

373 

739 

1073 

1078 

1001 

891 

663 

407 

200 

6665 

6514 

NEZPERCE 

103 

82 

112 

437 

821 

1074 

1104 

998 

948 

726 

494 

266 

7155 

715* 

POTLATCH 

67 

57 

90 

403 

724 

1031 

1014 

929 

878 

625 

407 

180 

6406 

6703 

WINCHESTER  1  SE 

136 

111 

116 

473 

820 

1055 

1137 

1017 

1018 

765 

529 

299 

7476 

NORTH  CENTRAL  CANYONS  03 

FENN  RANGER  STATION 

5 

1 

41 

329 

720 

1071 

1032 

914 

863 

684 

384 

168 

6092 

HOOSKIA 

3 

5 

38 

332 

717 

1036 

994 

859 

762 

541 

312 

101 

5700 

6667 

LEWISTON  WB  AIRPORT 

1 

2 

45 

275 

658 

956 

867 

806 

713 

515 

247 

73 

6168 

66*2 

OROFINO 

1 

0 

31 

285 

684 

955 

941 

797 

717 

460 

221 

62 

6144 

5463 

RIGGINS  RANGER  STATION 

0 

0 

IS 

177 

527 

900 

954 

768 

669 

434 

226 

44 

4716 

SLATE  CREEK  RS 

0 

0 

21 

585 

863 

831 

737 

670 

433 

236 

73 

CENTRAL  MOUNTAINS  04 

ANDERSON  DAM 

3 

1 

52 

271 

786 

1112 

1256 

1 145 

1054 

623 

313 

148 

6764 

ARROWROCK  DAM 

2 

1 

45 

291 

750 

Ills 

1224 

1136 

102  2 

611 

348 

141 

6688 

6515 

ATLANTA  3 

193 

150 

261 

572 

1027 

1320 

1486 

1347 

1277 

668 

637 

366 

9644 

AVERY  RANGER  STATION 

43 

27 

75 

406 

805 

1130 

1117 

1020 

982 

668 

146 

6690 

BIG  CREEK  1  S 

295 

2  36 

308 

634 

1030 

1375 

1423 

1264 

1251 

909 

677 

445 

9847 

BUNGALOW  Ranger  sta 

37 

27 

93 

417 

BURKE  2  ENE 

214 

163 

221 

614 

964 

1219 

1221 

1165 

1142 

695 

720 

374 

8912 

CASCADE  1  NW 

108 

96 

182 

490 

910 

1338 

1380 

1327 

1210 

839 

543 

313 

8736 

COBALT 

142 

178 

210 

580 

1053 

1540 

1532 

1281 

1229 

794 

DEADWOOD  DAM 

234 

183 

238 

560 

982 

1  366 

1476 

1327 

1240 

899 

641 

384 

9630 

9723 

DEER  POINT 

134 

66 

229 

566 

1025 

1181 

1402 

1262 

1291 

971 

692 

475 

9294 

DIXIE 

334 

267 

351 

685 

1062 

1403 

1533 

13S1 

1334 

999 

750 

488 

10567 

ELK  CITY 

179 

154 

150 

533 

883 

1283 

1356 

1227 

1185 

658 

612 

284 

8704 

ELK  RIVER  1  S 

113 

86 

126 

512 

869 

1152 

1176 

1120 

1057 

601 

551 

266 

7829 

FAIRFIELD  RANGER  STA 

64 

57 

137 

464 

1011 

1534 

1592 

1475 

1306 

800 

435 

272 

9147 

GALENA 

GARDEN   VALLEY  RS 

17 

24 

93 

389 

864 

1226 

1301 

1155 

991 

714 

366 

176 

7316 

6862 

GROUSE 

239 

211 

296 

640 

1110 

1520 

1706 

1511 

1474 

910 

620 

440 

10679 

HAILEY   RANGER  STATION 

41 

42 

166 

456 

1000 

1432 

1532 

1428 

1307 

618 

479 

292 

8993 

8070 

HEADQUARTERS 

217 

148 

213 

545 

871 

1180 

1158 

1121 

1062 

811 

604 

269 

8199 

HILL  CITY 

63 

54 

145 

465 

1020 

1509 

1541 

1  467 

1 303 

843 

451 

293 

9154 

8934 

IDAHO  CITY 

72 

69 

144 

424 

890 

1226 

1329 

1211 

1106 

736 

471 

231 

7909 

7643 

KELLOGG 

64 

44 

98 

403 

749 

1119 

1056 

960 

926 

637 

419 

143 

6620 

6689 

LOWMAN   3  E 

84 

92 

112 

440 

1297 

1102 

978 

695 

444 

223 

MC  CALL 

73 

51 

186 

535 

978 

1296 

1394 

1328 

1258 

855 

686 

325 

8864 

9193 

MOOSE   CREEK  RANCH 

76 

46 

218 

582 

949 

648 

280 

MULLAN  FAA 

142 

95 

147 

492 

896 

1123 

1164 

1039 

1027 

613 

576 

289 

7805 

NEW  MEADOWS   RANGER  STA 

149 

120 

200 

605 

990 

1438 

1445 

142  2 

1258 

645 

660 

287 

9319 

8701 

127 

104 

607 

927 

1231 

1251 

1184 

1114 

677 

640 

271 

POWELL 

89 

84 

191 

484 

909 

1242 

1262 

1151 

1133 

644 

624 

264 

8277 

STANLEY 

322 

300 

34  3 

649 

1073 

1621 

1702 

1496 

1403 

962 

716 

457 

11044 

SUN  VALLEY 

238 

180 

278 

610 

1095 

1463 

1625 

1424 

1416 

880 

586 

429 

10226 

WALLACE  WOODLAND  PARK 

143 

102 

144 

468 

824 

1172 

1122 

1082 

1045 

764 

523 

239 

762  8 

7491 

WARREN 

350 

293 

373 

677 

1055 

1347 

1490 

1351 

1315 

1009 

764 

526 

10560 

SOUTHWESTERN  VALLEYS  05 

BOISE   LUCKY   PEAK  DAM 

2 

1 

11 

184 

613 

1055 

1107 

535 

317 

97 

BOISE  WB  AIRPORT 

2 

2 

21 

252 

631 

1138 

1202 

1113 

84  3 

683 

323 

127 

6237 

6809 

BRUNEAU 

0 

1 

32 

271 

691 

1115 

1096 

1007 

80  3 

498 

133 

CALDWELL 

0 

0 

27 

275 

680 

1131 

1156 

1024 

747 

459 

234 

61 

6794 

5794 

CAMBRIDGE 

4 

7 

84 

424 

869 

1 322 

1425 

1420 

1128 

632 

374 

171 

7860 

6709 

COUNCIL 

1 

0 

56 

357 

809 

1262 

1344 

1339 

1098 

602 

361 

137 

7366 

6681 

DEER   FLAT  DAM 

2 

0 

44 

289 

1171 

1037 

778 

490 

281 

101 

6020 

EMHETT   2  E 

0 

7 

36 

301 

704 

1141 

1157 

1061 

804 

626 

291 

103 

6130 

6666 

GLENNS  FERRY 

0 

0 

23 

232 

634 

1131 

1051 

785 

463 

193 

69 

6606 

GRAND  VIEW  3  WNW 

0 

0 

43 

299 

706 

1170 

1108 

995 

796 

476 

221 

89 

5903 

6536 

KUNA   2  NNE 

6 

6 

50 

314 

693 

1155 

1182 

1060 

807 

547 

315 

128 

6263 

5878 

MOUNTAIN  HOME   1  SE 

3 

9 

I  5 

239 

752 

1157 

1251 

11  26 

912 

581 

276 

133 

6459 

5978 

OLA  5  S 

9 

15 

33 

1113 

1350 

PARMA   EXPERIMENT  STA 

11 

14 

66 

360 

1272 

1179 

'71 

PAYETTE 

0 

0 

28 

253 

676 

1150 

1198 

1146 

759 

456 

238 

5975 

5845 

SWAN  FALLS  POWER  HOUSE 

1 78 

606 

1043 

1043 

893 

713 

381 

166 

60 

6069 

WEISER  2  SE 

1 

330 

735 

1190 

1261 

1225 

823 

486 

270 

86 

6444 

6746 

SOUTHWESTERN  HIGHLANDS  06 

GRASMERE 

22 

38 

99 

384 

799 

1085 

1230 

1100 

1046 

664 

462 

273 

7222 

HOLLISTER 

13 

28 

81 

316 

781 

1156 

1182 

1053 

1006 

662 

366 

196 

6642 

6675 

REYNOLDS 

37 

47 

112 

368 

75  B 

1138 

1140 

969 

911 

642 

419 

239 

6780 

THREE  CREEK 

133 

1  32 

167 

iisi 

336 

TRIANGLE  RANCH 

187 

153 

201 

908 

1333 

1189 

1159 

CENTRAL   PLAINS  07 

BLISS 

0 

6 

33 

276 

716 

1149 

1260 

1239 

960 

563 

276 

117 

6684 

BURLEY 

1 

1 

46 

257 

723 

1137 

1198 

1103 

952 

569 

286 

134 

6406 

6231 

BURLEY   FAA  AIRPORT 

6 

25 

69 

339 

758 

1214 

1289 

1200 

1009 

669 

339 

206 

7132 

CASTlEFORO  2  N 

3 

7 

59 

311 

780 

1168 

1206 

1083 

960 

609 

327 

166 

6678 

HAZELTON 

7 

3 

66 

295 

760 

1187 

1260 

1222 

1021 

630 

318 

176 

6946 

6269 

JEROME 

0 

0 

42 

280 

757 

1187 

1276 

1249 

1004 

662 

260 

142 

6798 

6211 

r*f«r«ac«  net**  fellovlnc  atfttlea  IMci. 
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MONTHLY  AND  SEASONAL  HEATING  DEGREE  DAYS 


Season  ol  1963  -  1964  IDAHO 
Continued    


Station 

July 

August 

September 

October 

November 

December 

January 

February 

March 

April 

May 

lune 

Total 

Normals 
July- June 

MINIDOKA  DAM 

4 

2 

63 

290 

784 

1236 

1341 

1297 

1112 

661 

346 

170 

7298 

PAUL    1  ENE 

12 

311 

794 

1237 

1302 

1259 

1041 

636 

343 

200 

7207 

PICABO 

49 

32 

114 

440 

963 

1468 

1539 

1533 

1363 

771 

450 

276 

9018 

RICHFIELD 

15 

?? 

92 

391 

690 

1364 

1459 

1445 

1278 

691 

386 

201 

8231 

RUPERT  13  NNE 

17 

11 

86 

397 

867 

1  307 

1457 

1450 

1181 

700 

395 

227 

8095 

SHOSHONE   1  WNW 

4 

75 

385 

924 

1391 

1436 

1390 

1157 

661 

315 

150 

7883 

6649 

TWIN   FALLS   2  NNE 

3 

13 

70 

309 

763 

1164 

1190 

1109 

938 

696 

317 

159 

5621 

6138 

TWIN  FALLS  3  SE 

7 

e 

63 

288 

746 

1141 

1168 

1050 

92  3 

676 

311 

164 

5434 

6336 

TWIN  FALLS  WBASO 

26 

31 

66 

339 

786 

1168 

1231 

1124 

963 

629 

346 

195 

6963 

NORTHEASTERN  VALLEYS  08 

CHALLI S 

17 

13 

125 

404 

1395 

1463 

1248 

1088 

358 

190 

7858 

CHILLY   BARTON  FLAT 

152 

176 

303 

618 

1079 

1561 

1755 

1429 

1434 

830 

574 

402 

10322 

DUBOIS   34  W 

1063 

1616 

1671 

1461 

836 

565 

404 

aiBBONSVILLE 

497 

669 

1409 

1454 

1254 

1117 

741 

479 

295 

mackay  Ranger  station 

32 

32 

267 

1056 

1431 

1566 

1368 

1305 

794 

324 

8496 

MAY   RANGER  STATION 

37 

51 

171 

476 

936 

1459 

1606 

1319 

1167 

722 

427 

275 

8538 

SALMON 

18 

22 

142 

465 

889 

1453 

1427 

12  54 

1076 

672 

368 

212 

7988 

7697 

UPPER  SNAKE  RIVER  PLAINS  09 

ABERDEEN  EXP  STATION 

32 

16 

148 

445 

933 

1486 

1567 

1561 

1336 

734 

432 

237 

6917 

7315 

AMERICAN  FALLS   1  SW 

7 

0 

70 

292 

800 

1323 

1354 

1317 

1141 

641 

341 

181 

7467 

ARCO  3  NW 

43 

62 

157 

485 

1045 

1517 

1667 

1532 

1389 

766 

437 

263 

9363 

ASHTON  1  S 

94 

92 

199 

519 

963 

1510 

1684 

1561 

1360 

874 

456 

280 

9494 

6659 

BLACKFOOT  2  SSW 

5 

9 

93 

355 

865 

1435 

1468 

1451 

1218 

640 

321 

CRATERS  OF   THE  MOON  NM 

36 

33 

153 

473 

1019 

1423 

1522 

1421 

1327 

817 

466 

342 

9033 

DUBOIS  EXP  STATION 

12 

7 

129 

429 

985 

1448 

1569 

1479 

1384 

800 

459 

305 

9007 

8325 

FORT  HALL   INDIAN  AGNCY 

4 

67 

341 

827 

1358 

1380 

1396 

1164 

645 

407 

172 

7054 

HAMER   U  NW 

2 

26 

122 

933 

1522 

1647 

1617 

140  3 

732 

41  9 

201 

HOWE 

6 

23 

115 

409 

917 

1472 

1610 

1458 

1284 

636 

331 

186 

8449 

IDAHO  FALLS  2  ESE 

9 

8 

91 

366 

873 

1465 

1486 

1486 

1246 

693 

386 

190 

8290 

IDAHO   FALLS   FAA  AP 

5 

4 

106 

474 

972 

1603 

1650 

1676 

1466 

745 

366 

245 

9301 

7725 

IDAHO   FALLS  42   NW  WB 

14 

32 

140 

503 

1004 

1676 

1748 

1666 

149  3 

765 

429 

237 

9609 

6760 

IDAHO  FALLS  46   W  WB 

25 

34 

137 

466 

lOOl 

1563 

1652 

1591 

1417 

758 

436 

249 

9348 

8475 

MALTA   1  NE 

420 

638 

1265 

1279 

1159 

1060 

416 

269 

POCATELLO  WB  AIRPORT 

5 

3 

53 

316 

795 

1346 

1416 

1367 

1145 

661 

349 

175 

7550 

7033 

SAINT  ANTHONY 

46 

46 

136 

422 

890 

1473 

1547 

1536 

1363 

776 

419 

237 

6691 

SUGAR 

65 

52 

163 

450 

920 

1610 

1664 

1552 

1308 

747 

414 

226 

6960 

6346 

EASTERN  HIGHLANDS  10 

ARBON  2  NW 

29 

42 

106 

414 

905 

1323 

1456 

1236 

720 

439 

268 

BLACKFOOT  DAM 

151 

121 

234 

544 

672 

401 

CONDA 

94 

60 

220 

504 

1017 

1409 

1582 

1522 

1372 

841 

540 

DRIGGS 

45 

60 

215 

500 

1022 

1464 

1602 

1574 

1398 

629 

625 

345 

9579 

9146 

GRACE 

35 

30 

150 

406 

964 

1379 

1496 

1444 

1311 

611 

436 

301 

8754 

8429 

IDAHO  FALLS  16  SE 

91 

73 

184 

466 

929 

1338 

1476 

1426 

1281 

863 

501 

315 

8945 

ISLAND  PARK  DAM 

194 

148 

286 

616 

1144 

1566 

1703 

1640 

1484 

978 

677 

445 

10679 

KILGORE 

210 

175 

267 

622 

1113 

1669 

1704 

1588 

1485 

977 

631 

434 

10795 

LIFTON  PUMPING  STATION 

22 

37 

179 

484 

976 

1323 

1531 

1521 

1447 

852 

475 

289 

9136 

6661 

MALAD 

1 

0 

68 

344 

877 

1320 

1457 

1269 

1125 

641 

350 

199 

7651 

MALAD  CITY   FAA  AP 

3 

1 

85 

384 

666 

1393 

1538 

1381 

1213 

652 

354 

216 

6106 

MC  CAMMON 

10 

27 

90 

413 

861 

1326 

1443 

1319 

1112 

631 

371 

224 

7826 

MONTPELIER  RANGER  STa 

46 

34 

202 

468 

1009 

1383 

1574 

1479 

1416 

852 

496 

339 

9317 

852  7 

OAKLEY 

12 

13 

77 

296 

742 

1079 

1168 

1066 

1007 

627 

332 

173 

6691 

6372 

PALISADES  OAt^ 

23 

12 

136 

330 

901 

1301 

1476 

1469 

1313 

802 

435 

255 

3512 

POCATELLO  2 

8 

11 

94 

350 

860 

1339 

1353 

PRESTON  2  SE 

15 

2 

114 

378 

911 

1404 

1S60 

1441 

1259 

676 

367 

228 

8374 

7204 

STREVELL 

16 

20 

109 

371 

905 

1316 

1414 

1271 

1169 

696 

433 

279 

7998 

SWAN  VALLEY 

113 

85 

183 

461 

916 

1370 

1560 

1613 

TETONIA  EXP  STATION 

107 

89 

226 

617 

1035 

1492 

1635 

1558 

1414 

854 

,46 

359 

9834 

WAYAN 

100 

93 

224 

468 

974 

1447 

1550 

1459 

1339 

676 

521 

S«e  r«f«reDce  Dot«s  follovloK  Stktloa  Indax. 
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EVAPORATION  AND  WIND  ..aho 

JULY  1965 


Station 

Day  Oi  Month 

Total 
or 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

18 

20 

21 

1 

22 

28 

241 

25 

26  27 

28  j 

1 

29 

30 

31 

NCHTH  CENTRAL 

I 

PRAIQIES  02 

MOSCOH  U  OF  I  (81 

EVAP 

.IT 

.u 

.17 

.33 

.12 

.23 

.21 

.33 

.27 

.19 

.28 

.47 

.21 

.28 

.17 

.13 

.16 

.29 

.23 

.36 

.12 

.29 

.39 

.20 

.25 

.44 

.21 

.28 

.13 

.12 

.13 

7.40 

WIND 

69 

33 

49 

21 

27 

40 

60 

104 

30 

22 

36 

21 

27 

91 

31 

23 

29 

29 

66 

37 

55 

** 

20 

23 

8 

3 

" 

• 

■ 

1131B 

CENTRAL  MOUNTAINS  04 

ARRCHROCK  OAM  (A ) 

EVAP 

.32 

.34 

.34 

.36 

.28 

.30 

.32 

.36 

.42 

.32 

.37 

.36 

.33 

.33 

.32 

.39 

.32 

.34 

.37 

.36 

.38 

.36 

.38 

.39 

.35 

.35 

.39 

.40 

.29 

.42 

.27 

10.71 

MIND 

39 

33 

♦  I 

35 

59 

39 

30 

26 

41 

35 

34 

26 

28 

42 

32 

46 

37 

24 

34 

34 

35 

26 

32 

50 

37 

29 

33 

27 

26 

40 

38 

1086 

CENTRAL  PLAINS  07 

TuIN  FALLS  kBASC 

EVAP 

.34 

.36 

.3. 

.37 

.34 

.21 

.66 

.47 

.36 

.30 

.36 

.37 

.39 

.32 

.33 

.40 

.33 

•  44 

.36 

.34 

.36 

.32 

.36 

.43 

.34 

.29 

•  29 

.32 

.25 

.29 

.34 

10.82 

WIND 

73 

73 

94 

60 

124 

72 

56 

105 

95 

63 

49 

50 

60 

56 

87 

76 

65 

77 

58 

63 

52 

55 

66 

99 

69 

39 

39 

38 

78 

45 

65 

2101 

MAX 

S6 

84 

83 

87 

60 

62 

67 

86 

92 

85 

92 

94 

91 

94 

85 

87 

86 

69 

91 

88 

95 

91 

90 

62 

82 

69 

91 

96 

81 

93 

90 

66.2 

MIN 

ii 

36 

53 

34 

49 

53 

96 

54 

56 

57 

58 

60 

63 

63 

95 

57 

98 

61 

60 

99 

60 

99 

98 

50 

92 

94 

60 

62 

62 

64 

51 

57,1 

UPPER  SNAKE  RIVER 

PLAINS  09 

ABERDEEN  EXP  STATION 

EVAP 

.34 

.40 

.42 

.32 

.60 

.37 

.32 

.36 

.42 

.22 

.18 

.44 

.32 

.32 

.08 

.34 

.40 

.32 

.45 

.37 

.32 

.18 

.47 

.38 

.21 

.15 

.12 

.52 

.22 

.39 

.34 

10.31 

WIND 

TO 

74 

96 

40 

202 

106 

46 

56 

68 

119 

32 

30 

50 

92 

71 

96 

97 

57 

86 

79 

54 

66 

77 

124 

64 

109 

69 

57 

94 

87 

87 

2499 

EASTERN  HIOHLANOS  10 

LIFTON  PUMPIN6  STATION 

EVAP 

.13 

.33 

.30 

.36 

.31 

.25 

.30 

.29 

.28 

.18 

.26 

.29 

.31 

.27 

.31 

.29 

.29 

.39 

.29 

.31 

.32 

.31 

.29 

.29 

.26 

.24 

.27 

.31 

.25 

.37 

.30 

9.1' 

WIND 

23 

43 

27 

66 

23 

15 

19 

16 

34 

26 

21 

26 

37 

39 

54 

33 

18 

49 

26 

35 

47 

32 

36 

30 

23 

27 

31 

32 

92 

71 

43 

1060 

PALISADES  DAM 

EVAP 

.42 

.47 

.42 

.46 

.36 

.39 

.39 

.46 

.25 

.25 

.33 

.43 

.25 

.33 

.32 

.40 

.48 

.38 

.43 

.49 

.44 

.41 

.26 

.37 

.34 

.41 

.41 

.30 

.35 

.38 

11.768 

WIND 

271 

214 

128 

ISO 

108 

152 

162 

199 

169 

180 

164 

139 

168 

179 

209 

190 

189 

140 

290 

176 

219 

181 

168 

120 

190 

140 

196 

192 

76 

220 

108 

9347 

(A)  PAN  PAINTED  INSIOE  AND  OUTSIDE  WITH  ALUMINUM  PAINT. 
(6)     PAN  IS  OF  STAINLESS  STEEL. 


SUPPLEMENTAL  DATA 


Stdboo 

Wind  directiOD 

Wind  speed 

m.  p.  b. 

Relative   humidity  averages 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

• 

a 

•  s  ° 

?8.i 
s  >.  s 
<-S  3 

Prevailing 

Percent  of 
time  from 
pzevailing 

Average 

Fastest 
mUa 

Direction 
of 

fastest  mile 

Dale  o; 
fastest  :: 

9,00  AM 
MST 

lliOO  AM 
MST 

z 

CL 

O  VI 
o  S 

11,00  PM 
MST 

Trace 

s 

3 

.10-49 

!  66'-0S- 

100-1.99 

200 
and  over 

^ 

Percent  of 

possible 

sunshine 

BOISE  WB  AIRPORT 

31 

10 

7.5 

31 

NW 

29 

61 

36 

23 

46 

2 

2 

1 

0 

0 

0 

5 

1  B8 

IDAHO  FALLS  42  NW  WB 

8. 1 

3oe 

sw 

16 

0 

0 

0 

0 

3 

i 

IDAHO  FALLS  46  W  WB 

6.9 

2ea 

wsw 

23 

_ 

1 

I 

0 

0 

0 

4 

j 

LEWISTON  WB  AIRPORT 

66 

45 

31 

9 

1 

1 

0 

13 

4.2 

POCATELLO  WB  AIRPORT 

IB 

9 

9.6 

3, 

sw 

* 

65 

36 

22 

45 

2 

0 

0 

0 

5 

2.0 

2  MAXIMUM  HOURLY  AVERAGE 


See  reference  notes  loUowl  ng  S;^tion  Index. 
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STATION  INDEX 


aberdccn  exp  station 
aftcRThOucmt  mine 

AMERICAN  fALLS  I  Stt 
ANDERSON  DAH 
AUSOH   I  m 
AKCO  )  NM 
ARROWROCK  DAH 
ASnTON  1  s 
ATLANTA  S 
ATLANTA  SUMMIT 

(EHY  (»ANCC«  STATION 
ILO  MOUNTAIN 
tVVlEM  MODEL  SASIN 
BENTON  DAH 

BIO  CREEK  1  S 
BLACrrOOT  1  SSK 
BLACKFOOT  DAM 
BLISS 

BOGUS  BaSIN 

BOISE  LUCK*  PEAK  DAM 

BOISE  K8  AIRPORT 
PONNERS  FERRt  I  SW 
BRUNEAU 

BUNGALOW  RANGER  STA 
BURKE  3  ENE 
6URLET 

BUftLET  FACTORY 
BURLEY  FAA  AIRPORT 
CABINET  GORGE 
CALDWELL 

CAMBRIDGE 
CAREY  *  NNW 
CASCADE   I  H» 
CASTLEFOBO  2  N 
CAYUSE  CREEK 
CENTERVILLE  AHBAU6  RC*' 
CHALLIS 

CHILLY  BARTON  FLAT 
CLARKIA  RANGER  STATlOfi 
COBALT 

COEUR  D  ALENE  ftS 
CONDA 

COTTONWOOD 
COTTONWOOD  Z  WSW 
COUNCIL 

fers  of  the  moon  nh 
deaowood  dam 
deadwood  summit 
deception  creek 
deer  flat  dam 

deer  point 

DIXIE 
ORIGGS 

DUBOIS  EXP  STATION 
MS  34  W 


EMMETT  2  Z 


OOTO  0( 
0221  0' 
02$2  0< 


FCNi 


RANGER  ST, 


I  AGNCY 


FORT  MALL 
GALENA 

GALENA  SUMMIT 

GARDEN  VALLEY  RS 

CIBBONSVILLE 

GILMORE  SUMMIT  RANCH 

GLENNS  FERRY 

GOODING 

GRACE 

iO  VIEW  J  WNN 

GRANGEVILLE 
GRASMERE 
GRASMERE  8  S 
GROUSE 

GUNNEL  GUARD  STATION 

.EY  HANGER  STATION 
HAMER  4  NM 
MAZELTON 
HEACXIUARTEPS 
MILL  CITY 

HOLLISTfR 
HOVE 

IDAHO  flTT 
IDAHO  FALLS  2  ESE 
IDAHO  FALLS  16  SE 
HDAHO  FALLS   FAA  AP 
IDAHO  FALLS         NW  HB 
IDAHO  FALLS  06  W  WB 
IDA  VADA 
ISLAND  PARK  DAM 


jack: 


t  PEAI 


KELLOGG 
KETCMUM  IT 
KILGORE 
KOOSKIA 


AIRPORT 

LIFTON  PUMPING  STATION 

LOLO  PASS 

LOWMaN  3  E 

LDWMAN  )  E  «2 

MACKaY  RANGER  STATION 

MALAD 

I  CITY   FAA  AP 
1    I  NE 


MALTi 


STATION 


lANCER  STATlOl 


MC  CALL 

MC  Cammon 
IIDOKA  DAM 

MONTPELiER  Ranger  STA 

MOORE  CHEEK  SUMMIT 
MOOSE  CHEEK  RANCH 
MOOSE  CREEK  HANGER  STA 
MOSCOW  U  OF  I 

1TA1N  HOME  1  SE 
MULLAN  FAA 

MULLAH  PASS 

NEW  MEADOWS  Ranger  sta 

NEIPEHCE 

NE2  PERCE  PASS 

OAKLEY 

OLA  S  S 

0 RDF I  NO 

PALISADES  DAM 

PARMA  EXPERIMENT  STA 

PAUL  1  ENE 

PAYETTE 
PICABO 
PIERCE 

PINE    1  N 

PLUMHER   3  WSw 

POCAIELLO  W8  AIRPORT 

PORThILL 

POTLATCM 

POWELL 

PRAIRIE 


»56(  01]  KOOTENAI 
10|  CARIBOU 

oa  IDAHO 

02|  IDAHO 


TOT^  0»  CLARK 
2722  08  CLARK 
■V  04,  IDAHO 
'21  0*1  CLEARWATER 


POWER 

ELMORE 

POWER 

BUTTE 

ELMORE 

FREMONT 

ELMORE 

ELMORE 


BINGHAM 
CARIBOU 
GOODING 
BOISE 


ADA 

BOUNDARY 

OWYMEE 

CLEARWATER 

ShOShONE 

CASSIA 

CASSIA 


TWIN  FALLS 
CLEARWATER 
BOISE 


■klT]  Ofcl  BLAINE 
■4221  Cf  BLAINE 
04  BOISE 
09  LEMHI 

081  CUSTEfl 
0*1  ELMORE 
07^  GOODING 
10|  CARIBOU 
0«  OWYHEE 

711  02]  IDAHO 
0*  0^  OWVhEE 
U'  05,  OWYMEE 


041  BLAINE 
09  JEFFERSON 

JEROME 
04  CLEARWATER 

CAMAS 

N  FALLS 
BUTTE 
BOISE 

09  BONNEVILLE 

10  BONNEVILLE 
BONNEVILLE 
BUTTE 
BUTTE 

06  OWYHEE 
10  FREMONT 


2*1  ' 

'2T5|  10|  BEAR  LAKE 
IDAHO 
BOISE 
26|  04]  eOlSE 
CUSTER 
ONEIDA 
>S%9|  lOj  DNEIDA 
<563  09  CASSIA 
'967  09  CASSIA 
'689  OG  LEMHI 

I  04  V 
10|  BANNOCK 
MINIDOKA 
BEAR  LAKE 
04  BOISE 
04  IDAHO 
04  IDAHO 


02 


LATJ 


T  0*  SHOSHONE 
ADAMS 
LEWIS 
IDAHO 


CLEARWATER 
10  BONNEVILLE 
OS  CANYON 
1  07  MINIDOKA 

09  PAYETTE 
I  OT  BLAINE 
I  04  CLEARWATER 
]  04  ELMORE 
BENEWAH 
09  POWER 

BOUNDARY 


02 


LATai 


I  04|  ID 


42  97 

43  00 
121  42  47 

2  43  21 

12|  42  30 

3  40 

i  16 

2j  44  04 


43  02 
43  53 
43  93 


43  19 

42  21 

43  47 
43  90 
43  29 
43  21 
43  31 
43  SO 

43  32 
42  01 

44  29 


43  30 
47  19 
42  99 


OBSERVAnON 
TIME  AND 
TABLES 


4409     SI  6/ 


'  BOISE,      3  CLEARWATER, 


EXPERIMENT  STATION 

U  S  WEATHER  BUREAU 

U  S  BUR  RECLAMATION 

U  S  BUR  RECLAMATION 

MRS  GENA  NEWPORT 

JOHN  C  TOOMBS 

U  S  QUR  RECLAMATION 

GUST  STEINMANN 

JAMES  E  SAYKO 

U  S  WEATHER  BUREAU 


REC  I 
U  S  NAVY 

U  S  FOREST  SERVICE 
ANNESLEY  N  EDWARDS 
TOM  THOMPSON 
FORT  HALL  IR  PRO J 
NORTH  SIDE  CANAL  CO 
U.   S.  WEATHER  BUREAU 
CORPS  OF  ENGINEERS 

U  S  WEATHER  BUREAU 
ARLO  T  GRUNERUD 
FRED  UML 

U  S  FOREST  SERVICE 
MONTANA  POWER  CO 
EDFIELD 


FEO  ) 


JED  SUGAR  CO 
iTION  AGENCY 
EH  POWER  CO 
BROADCAST  CO 


STUART  DUPF 


U  S  WEATHER  BUREAU 
MRS  XINIA  JONES 
U  S  FOREST  SERVICE 
MRS  K  L  ROBINSON 
U  S  FOREST  SERVICE 
MRS  MERELDA  R  COUGH 

U  S  FOREST  SERVICE 
J  R  SIHPLOT  CO 
LOUIS  KLAPPRICH 
SABI  FREI 
FRED  M  NOLL 
CRATERS  OF  THE  MOON  f 
U   S   BUH  RECLAMATION 
U  S  WEATHER  BUREAU 
U  S  FOREST  SERVICE 


TH  STEVENS 
,  FOREST  SE»> 
>.  MURIEL  N. 


FORT  HALL    IR  PftOJ 
MRS  HOWARD  PIATT 
US  SOIL  CON  SERVK 
U  S  FOREST  SERVICI 
MRS   IDA  B  MATHl S 
U  S  WEATHER  BUREAl 


RUSSELL  J  SEAOUEST 

U  S  we  OBSERVER 
GEORGE  r  THOMSON 
BILL  TINOALL 
KENNETH  W,  TAYLOR 
U  S  FOREST  SERVICE 
U  S  FOREST  SERVICE 
U  S  F  ♦  W  L  SERVICE 
NORTH  SIDE  CANAL  CO 
POTLATCH  FORESTS 
CARROLL  M  DAMMEN 


NC 


SALMON  R  CANAL  CO 
CHARLES  D  COWGILL 
FRED  A  PROFFER 
CARROLL  SECRIST 
GEORGE  W  MEYER 
FED  AVIATION  AGENCY 
U  S  WEATHER  BUREAU 
U  S  WEATHER  BUREAU 


CON  SERVICE 


,RRY  U  GIBSON 
INALD  B  NOBLE 
S  WEATHER  BUREAU 

AH  Pwfi  ♦  LIGHT  CO 
S  FORESI  SERVICE 

CLOSED  6/12/64 
IS.  FfiONIA  A.  FARBER 
S  FOREST  SERVICE 
INIUS  L  CROWTMEH 
0  AVIATION  AGENCY 

:S  ROSELLA  M  NEDDO 
S  FOREST  SERVICE 
S  FOREST  SERVICE 


SERVICE 


'  OF  IDAHO 
lUNIAIN  HOME 
ON  AGENCY 


HERBERT  J  maRdy 
MRS   DOROTHY  NALLY 
U  S  FOREST  SERVICE 
U  S  BUR  RECLAMATION 
STATE  £XP  STATION 
AMALGAMATED  SUGAR  CO 

JOSEPH  T  LOWE 

LEONARD  N  PUHDY 

MRS  KATHLEEN  M  SWENSEN 

US  GEOLOGICAL  SURVEY 

FRED  0  SHILL 

U  S  WEATHER  BUREAU 

DONALD  A  WRIGHT 

CITY  OF  POTLATCH 

lOAWO  DEPT  OF  HWYS 

ORA  L  ENGELMAN 


I  D'ALENE,     5  KOOTENAI,     »  LOST,     7  rALOUSE, 


lYETTE, 


STATION 


RIGGINS  RANGER 
RIRIE  12  ESE 
RUPERT  13  NNE 
SAINT  ANTHONY 
SAINT  MARIES 


SAN0PO1NT  EXP  STATIOl 
SHAKE  CHEEK  RANGER  S 
SHOSHONE  1  WNW 
SLATE  CREEK  RS 
SOLDIER  CREEK  ADM  SI 
SPENCER  RANGER  STaTIi 
STANLEY 
STREVELL 

SUBLETT  GUAfiO  STATIOl 


SWAN  FALLS  POWER  MOUSE 

SWAN  VALLEY 

TENSED 


IROUIOALE  GUARD  STA 


TWIN   FALLS  WBASO 
VIENNA  MINE 
WALLACE  WOODLAND  f 
WARREN 

WEISER  2  SE 
WILLOW  FLAT 
WINCHESTER  1  SE 


CLOSED  STATIOl 


FRANKLIN 

BONNER 
lOj  BINGHAM 

OWYHEE 
OTl  LINCOLN 

IDAHO 

BONNEVILLE 


OBSERVAHON 
TIME  AND 
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REFERENCE  NOTES 

A^dltl<„«.l  ^formation  rcg»rdln«  th.-  cllma..  of  Idaho  ma,  b.  obla.mrd  by  wrlll„B  to  the  S>atc  Clh„.,olo,l,l  at  W.a.h^r  Bureau  Airport  Station.  Box  1718.  Bol.r,  Idaho  B3701.  or  to  any  Wc.thor  Bureau  Office  near 

.Tt1,?^umstf'!I!"'?'„.l""'rL°jr'""°?  ^"''""t;  ,";'"'"»'°"«'  >«">«  ""1  m  <hl»  bullrtln  .re:  Temperature  in  -F.  preelplUllon  and  evaporation  In  inehe.  and  wind  movement  In  mlk-  Monthly  de.ree  da,  toul. 
are  the  sums  of  the  negative  deporturea  ot  average  daU,  temperatures  from  65*  F.   In  "Supplemental  Data"  table  directions  entered  in  figures  are  tens  of  degree..  Monthly  degree  da,  toUla 

^r^^B^A%7t!;Z.'^.';ir"'!>r''r.'^'"f  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  othen.i«c  .hown  by  footnote  following  .he  "E^-aporollon  «nd  Wind  '  table.    Max  and  Mln  In  'Evaporation  and  Wind"  table 

refer  to  extremes  of  temperature  of  water  In  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observation.  «      ■       u«j  uu>ir 

^Al^^iay^^  valocs  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground.  Sample,  for  obUlning  measurements  art  Uken  from  different  points 
for  succe«,sive  observations,  consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability  In  the  snowpack  may  result  in  apparent  Inconsistencies  In  the  record.  a"'"«-nt  points 

Meet^^dtie  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  uble.  and  In  the  "Seasonal  Snowfall"  table.  Include  snow  and  sleet.    Entries  of  snow  on  ground  include  snow, 

t 

NORMALS  for  all  stations  are  clLmatologlcal  standard  normals  baaed  on  the  period  1931-1960. 
DIVISIONS,  as  used  in  this  publication,  became  effective  with  data  for  January  1957. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:      Monthly  and  seasonal  snowfaU  and  healing  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  In  the  July  lasue  of  this  buUctln. 
DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  Issues  of  this  bulletin. 
INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  toUU  may  be  found  In  the  annual  issue  of  this  publication. 
L\  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

-     No  record  in  the  "Supplemental  Data"  t^ble,  "Dally  PreclplUtlon"  table.  "Evaporation  and  Wind"  table.  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  the  Station  Index. 

No  record  In  the  "Climatologlcal  Data"  table  and  the  "Dally  Temperature"  Uble  is  indicated  by  no  entry. 
■*     And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
*^     Highest  observed  one  minute  windspecd.   This  station  is  not  equipped  with  an  mstrument  to  measure  fastest  mile  daU. 

•  Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 
//     Cage  is  equipped  with  a  windshield. 

B    Adjusted  to  a  full  month. 

D    Water  equivalent  of  snowfaU  wholly  or  partly  estimated,  using   a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  Inches  of  new  snowfall. 

M     One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  Is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.   See  "Dally  Temperature"  table  for  deUlled  dally  record.   Degree  day  daU,  If  carried  for  this  station 
have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R  Amounts  from  recording  gage.     (These  amotints  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  In  Hourly  PreclplUtlon  DaU.) 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month, 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C  Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipiUtion  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  "Hourly  Precipitation  Data"  Bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  Uble. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Uble.   Omissloh  of  daU  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "SupplemenUl  DttU"  table. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Sution  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  In  time  of  observation  column  in  Sution  Index  means  variable. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  this  reference  Indicates  that  the  thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  • 

building. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  Ubles,  were  either  missing  or  received  too  Ute  to  be  Included  in  this  issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY,  and  STORM  DATA,  all  of 
which  may  be  obUined  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.  20402. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  subsUtlons  through  1957  may  be  found  in  the  publication  "SubsUtion  History"  for  this  Sute.  price  40  cents.  Similar 
information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  Issue  of  Local  Climatologlcal  Data,  price  IS  cents.   These  publications  may  be  obUined  from  the  Superintendent  of  Documents  at 
the  address  shown  above. 

Subscription  Price:     20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.  50  per  year.     {Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary. )  Checks  ond  money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent 
of  t>ocuments.    Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents.  Government  Printing  Office,   Washington,  D.  C.  20402. 


U5COMM-WB-Aaheville.  N.  C.  -  9A4/64-800 


-  117  - 


-o 


120  TM   MERIDIAN   TiME  ZONE 


105  TH    MERIDIAN    TIME  ZONE 

-O-  Yfcftk 


Pflr^ANDLE^ 


Don 

St  Rl»<,r  E.p'st 
lo»port*o'  ^Sandpolnt  Exp  St«  S 


-O  Troy 

-o- 

Libby   1  N£  RS 


I  c.bi„«.  '^■■li'J' 

Bayvie»  Model  Basing  I'll 

r  K 

/•Deception  Cr  *5x 
'  il 


"t  Spokane  Sui 
•  I 


@  I  (Co. 

Spokane  IB  AP 


II      "O-  f      I  I  'ii 

|Coeur  d'Alene  RS  "l 
I  AP  I         I  >v*»jBurke  : 

:  I  I  «elloig-0-]--^ 

I  Wallace  Woodland  Pk-OrS'*^' ' Ian  FAA 

I  """an  p., 

i.aHv ;::3tL::  -:n^ 


Pullwan  2  NW  -<>- 


I     -U-Pwtlatch  t  


Anatone^  |"|^^^^|^- 


-O-MlQam  7  NE 
-O  Wallowa  -O- 

"0~  finterpri  se 


rRALN 


CAN1 

I                       I  ^^jSUte  Cr  RS 

16  »»E  T"'"K-i2°J»' 

te,Ipr,se    af  '  IOS'tH 


/-  ,  CENrRALo.„,.„ 

5       I  /  


Richland -<>-^'^ 

.r".4d     oil  ^' 

.  1       ,    /  -<»-Deadwo5d  Dam 

]5:r;i."i  I //-I  • 

4 


Malheur  Br  Exp 


-p-Payette  ^J'<^f  | 
Garden  Valley  Rs' 


Owyhee  OaiB 


Sheavilie  "O" 


-O-  Ne«  Meadows 

Recall  MOUNTAINS 


^Off  yaroen  Valley  RSJl,  W    y     i"  ' T" -fV Obsidian  3  SSE 

tp  Sta^       CentervlUe  Arbaugh  i,c7o      T  f-?f  

"V"«-0-  ^r'*  ®«oore  Creek  sr.LtT 

— ,-                 ^^O-  *■              -0  vlenA  ^.in7"> 

lan  -Q-l                     Deer  Point*  .yPr     Troutdale  CS                                                           ^  y 

I-       Cald-ell  -C^'^'^o  City  u  s»0             /O)  ^Atlanta  Su,n™it                 ^un  Vail 

ll\                     I                     V    I    .  .  Trlnltv  l..k«  r.<t        /            ~S>-  I 


^Idaho  Falls  42  NW  "B     /  r  |^ 

j  SNAKE_QC.^J^"^^ 


46  W  WB  I  Idal 


alls  FAA  AP        QRlrJe   12  ESE 


V  .ulr.  ™e^>    @  ^STs,  °"eky  Peak  Oa.1b;ak     Cr  RS  ^^f^^^.  1,  .S.   ,      ^  L-o  ,aU. 
I     XV          J        B<,1„  .B  AP               •           <D         I     I       ®          \           -O-Halle.  RS 

NSOU^H-                 M                                                   ^'<»"  Cr  Ad.  sue  <            Cr.tS;  o,  ,be  -oon  I.-                        -  - 

I              *.    \    '                           Anderson  Dam  -fV               '                    r       ,            Little  Wood  Dan%  I  i  i  j 

r-K-^--^  ^V— ,  ^  — o/ 

-]   -O-aichfleldl       \     I  [    fort^Hall    Ind^c,     /   (p   Putna._lltnj_^  j 

•    I     itSl>sal)S'>S  'l            I         Yferdeen  Exp  Sta  /       Blackfolil  Da."*"          -O  «ayan 


I  \       -O-S.an  Fall.  p„  V  |- 

"        \wfe5TERW     X.  I 

I  -O-  Mountain  Home'  1 

rthought  Mine  \ 

®  ^^V— ^ 


NNW 


-0-«cDer.ltt 


"I  1  1  o- 

Alpine  2  S     0|    Bondurant  3  NW 
I 


Palls  1  SW 


Grassere  -Q- 

SOUTHWESTERN  HIGHLANDS 


lOS  TH 
120  T*"* 


>  "-v  ^l/|®Burl^y  PAA  AP 

Burle,  Factor,  'Burley'' 


aladl 


■alad  FAA  APK 


Gunnel  CS  m         I  '  _fV  *  V 
 ^Strev.11   1  ,  Jg-Proaton  .  SE  \ 


alley -O- 


-O-  Conda 

.—1 


J  'Hhighlanos) 


O-  Border  3  N 


l.tobPSt.^  I 


LaketovD  . 


gOTlaed     4-61       WBPC  -  ST 


Gmrland^  tl2'  H^L^ftQ  030  Kzp  3ta  Ml' 


U.  S.  DEPARTMENT  OF  COMMERCE 

LUTHER  H.  HODGES,  Secretary 

WEATHER  BUREAU 

ROBERT  M.  WHITE,  Chl»{ 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


IDAHO 


AUGUST  1964 


Volume  67      No.  8 


ASHXVILU:  1M4 


IDAHO  -  AUGUST  1964 
TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 
Highest  Temperature:      105°  on  the  11th  at  Swan  Falls  Power  House 

Lowest  Temperature:       21°  on  the  28+  at  4  stations 

Greatest  Total  Precipitation:    5.  03  inches  at  Avery  Ranger  Station 
Least  Total  Precipitation:      0.00  inch  at  3  stations 

Greatest  One-Day  Precipitation:  1.  95  inches  on  the  31st  at  Deer  Point 
Greatest  Reported  Total  Snowfall:      Trace  at  4  stations 


SPECIAL  WEATHER  SUMMARY 


Rain  and  freezing  temperatures  both  affected 
the  agricultural  economy  of  Idaho  during  the 
month,  resulting  in  a  pessimistic  outlook  for 
yields  in  grains,  beans,  and  potatoes.  Snowfall 
shortly  after  mid-month  added  to  the  weather 
anomalies  for  the  month. 

The  northern  portions  of  the  State  received 
unusually  heavy  rains  for  August,  with  totals 
ranging  from  2  inches  upwards  to  5  inches  at 
most  stations  north  of  the  Salmon  River.  In 
much  of  this  area  the  harvest  of  winter  wheat, 
barley,  peas,  and  lentils  was  delayed  some 
2  to  3  weeks  beyond  the  normal  date.  Heavy 
rains  had  lodged  much  grain,  making  it  doubt- 
ful that  combines  could  be  used  in  harvesting. 
Also,  there  was  some  shattering  of  peas  in  a 
number  of  fields. 

On  the  20th  and  21st  sub-freezing  minimum 
temperatures  were  recorded  at  a  dozen  or 
more  climatological  stations  in  the  eastern  part 


of  the  State  and  at  several  higher  elevation 
stations  in  the  south-central  section.  Freezing 
temperatures  were  reported  at  scattered  points 
intermittently  throughout  the  balance  of  the  month, 
being  particularly  widespread  on  the  29th  and 
30th.  Because  of  the  freezing  temperatures  the 
potato  crop  in  eastern  Idaho  was  expected  to  be 
more  than  20  percent  below  last  year  and  about 
12  percent  below  average. 

Snowfall  on  the  19th  and  20th  was  largely  con- 
fined to  high  elevations,  depths  of  2  to  4  inches 
being  reported  in  eastern  and  south-central 
mountain  areas. 


D.  J.  Stevlingson 

Weather  Bureau  State  Climatologist 
Weather  Bureau  Airport  Station 
P.  O.  Box  1718 
Boise,  Idaho  83701 
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75^5 

33.5 

5*, 5 

88 

17 

27 

29. 

318 

0 

0 

19 

0 

2,29 

.60 

28 

,0 

0 

5 

3 

0 

BUNGALOW  RANGER  STA 

*,39 

28 

BURKE  2  EnE 

67.6 

*0.8 

54.2 

82 

16 

32 

29 

327 

0 

0 

1 

0 

1.28 

,9 

0 

7 

2 

1 

CASCADE   I  Nw 

77.7 

*2.0 

59,9 

88 

IT 

28 

29 

170 

0 

0 

3 

0 

,92 

.*2 

31 

,0 

0 

* 

0 

0 

79  .  *M 

36. *M 

66, 9M 

88 

18 

186 

0 

0 

.97 

•  28 

19 

,0 

0 

4 

0 

0 

DEACWOOO  DAM 

79.5 

36.7 

58.1 

3 

93 

* 

28 

27 

216 

1 

0 

9 

0 

1.12 

,92 

,78 

31 

,0 

0 

3 

1 

0 

DEER  POINT 

69.8 

*e.* 

69,1 

61 

11 

28 

21. 

207 

0 

0 

9 

0 

1.98 

1.95 

31 

T 

0 

1 

1 

1 

DIXIE 

70.8 

33.4 

52,1 

89 

17 

27 

29 

392 

0 

0 

17 

0 

3.30 

1,00 

19 

T 

0 

7 

3 

1 

ELK  CITY 

76.1 

40.8 

58.5 

91 

17 

32 

6 

199 

I 

0 

1 

0 

3.12 

,71 

19 

.0 

0 

7 

2 

0 

ELK   RIVER    I  S 

75,8 

*2.0 

56,9 

90 

17 

35 

29 

190 

1 

0 

0 

0 

2.72 

,78 

28 

,0 

0 

7 

2 

Q 

FAIRFIElO  ranger  STA 

82.7 

99.* 

61,1 

92 

7. 

28 

29 

1** 

7 

0 

* 

0 

.03 

,03 

i 

,0 

0 

0 

0 

0 

GALENA 

TS.2 

32.7 

5*,0 

82 

17. 

23 

27 

33* 

0 

0 

18 

0 

.31 

,22 

28 

T 

0 

1 

0 

0 

GARDEN  VALLEY  RS 

86.5 

*3.9 

65,0 

- 

3 

6 

99 

11 

3* 

29 

68 

j5 

Q 

0 

Q 

,8* 

.*3 

,93 

31 

.0 

0 

3 

1 

0 

GROLSE 

76.* 

36.* 

96.* 

89 

11. 

29 

30. 

271 

0 

0 

11 

0 

•  ** 

.21 

13 

,0 

0 

2 

0 

Q 

hailEy  ranger  station 

82.0 

*3.9 

63.0 

- 

3 

0 

90 

11* 

28 

29 

109 

3 

0 

2 

0 

,10 

-  ,32 

•  10 

28 

,0 

0 

Q 

0 

HEADQUARTERS 

73.7 

>9.* 

56.6 

91 

18 

33 

1 

260 

1 

0 

0 

0 

2,22 

,79 

28 

,0 

0 

T 

2 

0 

HILI  CITY 

83.5 

*1.7 

62.6 

- 

1 

I 

9* 

11. 

29 

30 

110 

8 

Q 

4 

0 

,00 

-  ,33 

.00 

,0 

0 

0 

0 

0 

IDAHO  CITY 

81.9 

*1.8 

61.7 

3 

1 

9* 

11 

26 

29 

137 

7 

0 

2 

0 

,82 

,93 

.67 

31 

,0 

0 

1 

1 

0 

KELLOGG 

75.6 

*8.5 

62.1 

■ 

* 

0 

93 

18 

*2 

31 

128 

2 

0 

0 

0 

2,68 

1,89 

.86 

28 

•  0 

0 

7 

1 

0 

LOMMAN  3  i  mZ 

89.0 

*0.8 

62.9 

97 

11 

30 

20 

105 

I* 

0 

2 

0 

,89 

,*6 

31 

,0 

0 

1 

0 

0 

mC  CALL 

76.3 

• 

1 

2 

86 

12 

29 

29 

187 

0 

0 

2 

0 

.38 

31 

,0 

0 

* 

0 

0 

MOOSE  CREEK  RANCH 

39 

*.  33 

12 

11 

MULLAN  FAA 

72.6 

*2.6 

57.6 

89 

17 

29 

2*0 

0 

0 

0 

0 

.  7* 

,0 

0 

* 

0 

NEm  MEADOkS  RANGER  STA 

79.0 

37.3 

58,2 

2 

1 

91 

18 

28 

29. 

216 

2 

0 

6 

0 

1.13 

,96 

.32 

51 

,0 

0 

* 

0 

0 

PIEPCE 

//R 

73.2 

*0.9 

66.9 

89 

18 

3* 

25. 

250 

0 

0 

0 

0 

2.98 

1.03 

28 

,0 

0 

8 

1 

1 

POWELL 

7*. 7 

*3.* 

59.1 

9* 

18 

36 

25 

197 

1 

0 

0 

0 

*.39 

.96 

1 

,0 

0 

10 

] 

0 

STANLEY 

76.2 

29.1 

52,7 

89 

18 

21 

28 

375 

0 

0 

23 

0 

.2* 

.19 

28 

,0 

0 

1 

0 

0 

SUN  VALLEY 

79.2 

33.5 

56.* 

89 

u. 

2* 

30. 

26* 

0 

0 

16 

0 

.2* 

.12 

28 

,0 

0 

1 

0 

0 

WALLACE  WOODLAND  PARK 

72.5 

*3.7 

66,1 

* 

6 

91 

18 

37 

29 

221 

1 

0 

0 

0 

4,66 

3.79 

1.30 

13 

,0 

0 

9 

2 

2 

WARREN 

71.5 

30.6 

51,0 

83 

17. 

21 

25 

*26 

0 

0 

23 

0 

3,08 

.66 

28 

.0 

0 

8 

3 

0 

DIVISION 

59,1 

3 

* 

1.79 

1.16 

T 

«       •  • 

SOUTHWESTERN  VALLEYS 
05 

BOISE  LUCKY  PEAK  DAM 

87.1 

55.* 

71,3 

102 

12 

*2 

29 

*1 

17 

0 

0 

0 

,29 

.37 

.16 

31 

,0 

0 

1 

0 

0 

BOISE  wB  AIRPORT 

//R 

8*. 5 

93.9 

69,2 

2 

9 

101 

17 

38 

29 

62 

1* 

0 

0 

0 

,93 

.♦6 

31 

,0 

0 

1 

0 

0 

BRUNFAU 

H 

M 

M 

39 

29 

0 

0 

,00 

,00 

,0 

0 

0 

0 

0 

See  Relerence  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 

IDAHO 
AUGUST  1964 


Continued 


SUaUon 

Temperature 

Precipitation 

°  i 
2  B 
>  J 

<z 

Average 

St 

2 
> 
< 

Departure 
From  NonnaJ 

Highest 

Date 

Lowest 

Date 

Degree  Days 

No.  ol  Days 

Total 

From  Norma] 

Greatest  Day 

e 

Snow.  Sleet 

No.  ol  Days 

Max. 

Min. 

1 

Max.  Depth 
on  Ground 

Date 

1    .10  or  More  1 

1    .so  or  More  | 

1.00  or  More 

"  * 

CALDwELL 

88.3 

51, 

8 

70,1 

3 

98 

8 

38 

29 

41 

20 

0 

0 

0 

.37 

.26 

.28 

31 

.0 

0 

1 

0 

0 

CAMBR I DGE 

85.5 

43, 

7 

64.6 

6. 

4 

98 

U 

28 

29 

93 

16 

0 

3 

0 

.72 

.49 

.41 

1 

.0 

0 

2 

0 

0 

COUNCIL 

8*. 3 

if 

66.9 

3  . 

5 

97 

1 2e 

33 

29 

72 

12 

0 

0 

0 

1.04 

.65 

.47 

31 

.0 

0 

0 

Q 

DEER  FL*T  DAM 

82.5 

52! 

5 

67.5 

_ 

3. 

2 

92 

11 

38 

29 

53 

4 

0 

0 

0 

.*3 

.27 

.31 

31 

.0 

0 

2 

0 

0 

EMMETT  2  E 

66.  Tm 

47, 

9M 

6  7.  3M 

• 

3, 

8 

97 

11 

37 

27 

46 

17 

0 

0 

0 

.37 

.25 

.30 

31 

.0 

0 

1 

0 

0 

GLENNS  FERRy 

91.6 

52. 

9 

72.3 

104 

7 

41 

30. 

21 

21 

0 

0 

0 

t 

.14 

T 

28. 

.0 

0 

0 

0 

0 

GRAND  ViEkK  3  WNW 

88.* 

52. 

1 

70.3 

- 

3. 

1 

100 

17. 

37 

29 

38 

16 

0 

0 

0 

.07 

.04 

.05 

31 

.0 

0 

0 

0 

0 

KUNA  2  NNE 

82. 7M 

46 

65, 6M 

3 

g 

95 

Y  7 

34 

29 

76 

6 

0 

0 

0 

#57 

.43 

,46 

31 

.0 

Q 

Q 

MOUNTAIN  HOME   1  SE 

90.0 

5o! 

6 

70,3 

- 

8 

99 

11* 

40 

30. 

32 

21 

0 

0 

0 

.08 

.07 

,08 

.0 

0 

0 

0 

0 

OLA  «  S 

87.6 

46, 

3 

67,0 

98 

11 

32 

29 

50 

18 

0 

1 

0 

.47 

.38 

31 

.0 

0 

2 

0 

0 

PARMA  EXPERIMENT  STA 

8S.8 

*7. 

4 

66,6 

- 

4. 

4 

99 

11* 

34 

28 

73 

16 

0 

0 

0 

,99 

.76 

.44 

31 

.0 

0 

s 

0 

0 

PAYETTE 

88,7 

50e 

69,6 

2  . 

7 

98 

23* 

38 

29 

31 

19 

0 

0 

0 

,78 

.56 

.62 

31 

.0 

Q 

I 

0 

SnAN  FALLS  POWER  HOUSE 

93.1 

58. 

5 

75,8 

105 

11 

44 

29 

12 

23 

0 

0 

0 

.97 

.57 

31 

.0 

0 

1 

1 

0 

WEISER  2  SE 

86. <> 

48. 

0 

67.2 

• 

5, 

3 

96 

12* 

34 

29 

64 

15 

0 

0 

0 

.27 

,28 

31 

,0 

0 

2 

0 

0 

DIVISION 

68,9 

• 

2. 

7 

.♦7 

.29 

.0 

*       «  • 

SOUTHWESTERN 

HIGHLANDS  06 

GRAsmERE 

86.4m 

47, 

2M 

66. 8M 

96 

17* 

29 

29 

75 

12 

0 

1 

0 

.27 

.27 

7 

.0 

0 

1 

0 

0 

HOLL ISTER 

8'>.8 

50, 

9 

67.9 

• 

• 

9 

93 

17* 

35 

29 

61 

10 

0 

0 

0 

,10 

.18 

.10 

28 

.0 

0 

1 

0 

0 

REYNOLDS 

81.9 

46 

3 

64.1 

92 

17* 

32 

29 

95 

6 

0 

I 

0 

#53 

52 

31 

.0 

Q 

\ 

THREE  CREEK 

82.7 

37' 

5 

60,  1 

91 

4 

23 

20 

173 

1 

0 

4 

0 

.08 

,08 

28 

.0 

0 

0 

0 

0 

TRIANGLE  RANCH 

DIVISION 

64.7 

- 

2. 

3 

.29 

.06 

.0 

ft       •  • 

CENTRAL  PLAINS  07 

BLISS 

88.0 

'0. 

0 

69.0 

98 

7 

37 

20 

42 

16 

0 

0 

0 

.01 

• 

.10 

.01 

28 

.0 

0 

0 

0 

0 

BURL  EY 

86.6 

33. 

7 

70,2 

- 

1. 

2 

99 

5 

40 

30* 

S2 

IT 

0 

0 

0 

.12 

.16 

.12 

29 

.0 

0 

I 

0 

0 

BURIEV  FAA  AIRPORT 

82.6 

48. 

9 

65.6 

93 

17* 

34 

30* 

83 

6 

0 

0 

0 

.01 

.01 

4 

.0 

0 

0 

0 

0 

CASTlEFCRD  2  N 

85.3 

48. 

5 

66.9 

96 

17. 

33 

30 

59 

13 

0 

0 

0 

t 

T 

8 

.0 

0 

0 

0 

0 

HA2ELT0N 

84.6 

50. 

I 

67.4 

3. 

7 

95 

4 

35 

30 

58 

10 

0 

0 

0 

■  16 

.03 

.16 

28 

.0 

0 

1 

0 

0 

JEROME 

86.6 

51. 

7 

69.2 

- 

2. 

2 

97 

7 

38 

20 

43 

16 

0 

0 

0 

.02 

.13 

.02 

28 

.0 

0 

0 

0 

0 

Minidoka  dam 

86.5 

51. 

8 

69,2 

98 

4 

36 

30 

46 

13 

0 

0 

0 

.20 

.20 

28 

.0 

0 

1 

0 

0 

PAUL   1  ENE 

84.5 

47, 

9 

66.2 

96 

S 

33 

30 

81 

10 

0 

0 

0 

,08 

,08 

29 

.0 

0 

0 

0 

0 

PICABO 

82.2 

62,3 

93 

9 

26 

29 

133 

8 

0 

4 

0 

.12 

- 1  0 
.  i  w 

29 

.0 

Q 

I 

0 

RICHFIElO 

82.2 

46. 

9 

64,6 

91 

6. 

32 

29 

84 

5 

0 

1 

0 

.08 

.22 

.08 

8 

.0 

0 

0 

0 

0 

RUPERT   13  NNE 

85, 6M 

44, 

6M 

65. 2M 

97 

4. 

29 

29 

77 

0 

4 

0 

.25 

,20 

16 

.0 

0 

Q 

SHOSHONE   1  WNW 

88. 5m 

51. 

6M 

70.  IM 

2 

96 

17 

35 

29 

44 

18 

0 

0 

0 

.05 

• 

.17 

.05 

26 

.0 

0 

0 

0 

0 

TWIN  FALLS  2  NNE 

83,9 

52, 

6 

68.3 

l! 

6 

97 

18 

35 

30 

65 

9 

0 

0 

0 

.09 

■ 

.08 

,06 

29 

.0 

0 

0 

0 

0 

TWIN  FALLS  3  SE 

84,3 

52, 

3 

68,3 

9 

96 

6 

36 

30 

58 

11 

0 

0 

0 

.18 

.03 

.17 

29 

.  0 

0 

1 

0 

0 

TWIN  FALLS  WBASO 

81,7 

*9. 

8 

65,8 

92 

T 

35 

30 

84 

8 

0 

0 

0 

.18 

.18 

29 

.0 

0 

1 

0 

0 

DIVISION 

67.2 

2, 

7 

.10 

•  1 2 

.0 

•       •  • 

NORTHEASTERN  VALLEYS 
08 

CHALLIS 

CHILLY  BARTON  FLAT 

79.6 

35, 

8 

57.7 

89 

5 

27 

30* 

225 

0 

0 

10 

0 

.41 

,59 

28 

.0 

0 

1 

1 

0 

0U8CI5  3*  W 

79.2 

41. 

2 

60.2 

89 

10 

29 

31 

157 

0 

0 

2 

0 

.73 

.98 

'8 

.0 

0 

2 

1 

0 

GIBBONSVlLLE 

80.2 

41. 

3 

60.8 

92 

4 

35 

2S* 

133 

4 

0 

0 

0 

1.16 

.37 

28 

.0 

0 

5 

0 

0 

HACKAY  RANGER  STATION 

82.7 

44. 

7 

63.7 

- 

9 

92 

6. 

28 

30 

95 

T 

0 

1 

0 

.26 

- 

.53 

,22 

27 

.0 

0 

1 

0 

0 

MAY  RANGER  STATION 

81.8 

41 . 

4 

61.6 

91 

32 

27 

120 

4 

0 

1 

0 

.  32 

•  16 

30 

.0 

0 

Q 

SALKON 

80.7 

46. 

3 

63.5 

2. 

1 

97 

4 

40 

30* 

101 

7 

0 

0 

0 

1,08 

.92 

.50 

6 

.0 

0 

3 

1 

0 

DIVISION 

61.3 

- 

2. 

6 

,69 

•  02 

.0 

«       ft  ft 

UPPER  SNAKE  RIvER 

PLAINS  09 

ABERDEEN  EXP  STATION 

81.7 

45. 

6 

63.7 

- 

4. 

1 

94 

5 

30 

30 

104 

4 

0 

1 

0 

.10 

.26 

,07 

29 

.0 

0 

0 

0 

0 

AMERICAN  FALLS   1  SW 

84,4 

51. 

67.7 

5 1 

7 

Q 

Q 

Q 

.  09 

26 

.0 

0 

0 

0 

0 

ARCC  3  NW 

80.3 

43, 

8 

62.1 

90 

11. 

26 

30 

112 

2 

0 

2 

0 

.30 

.15 

28 

.0 

0 

1 

0 

0 

ASHTON   1  S 

77,3 

38. 

6 

58.0 

- 

4. 

5 

86 

18 

26 

27 

213 

0 

0 

5 

0 

.72 

- 

.23 

.31 

28 

0 

0 

3 

0 

0 

blackfoot  2  SSW 

83,5 

48, 

9 

66.2 

93 

4. 

34 

30 

68 

6 

0 

0 

0 

,03 

- 

,48 

.03 

28 

.0 

0 

0 

0 

0 

CRATERS  OF  THE  MOON  NM 

79,1 

47, 

4 

63.3 

68 

4 

30 

29 

111 

0 

0 

2 

0 

,49 

.29 

28 

.0 

0 

2 

0 

0 

DUBCIS  EXP  STATION 

80,6 

48, 

3 

64.5 

2, 

9 

92 

4 

34 

20 

96 

3 

0 

0 

0 

1.12 

.36 

,53 

28 

.  0 

0 

3 

1 

0 

FORT  HALL   INDIAN  A6NCY 

85. 4M 

47. 

9M 

66. 7M 

1. 

5 

94 

4 

32 

20 

64 

10 

0 

1 

0 

.02 

- 

.55 

,02 

7 

.0 

0 

0 

0 

0 

HAMEH  *  Nw 

84.2 

43. 

4 

6  3  8 

95 

4 

31 

27* 

95 

9 

0 

3 

0 

.41 

,20 

29 

.0 

0 

2 

0 

0 

HOWE 

83,6 

48. 

0 

65.8 

95 

4 

33 

30 

55 

6 

0 

0 

0 

.40 

.30 

26 

.0 

0 

1 

0 

0 

IDAHO  FALLS  2  ESE 

82,5 

46, 

9 

64.7 

94 

4 

33 

30 

90 

8 

0 

0 

0 

.09 

.07 

27 

.0 

0 

0 

0 

0 

IDAHO  FALLS  FAA  AP 

81.0 

45, 

1 

63.1 

3. 

8 

92 

4 

31 

30 

114 

5 

0 

1 

0 

T 

,50 

T 

26* 

.0 

0 

0 

0 

0 

IDAHO  FALLS  <>2  NM  WB  R 

83.5 

44, 

6 

64.1 

2. 

3 

96 

9 

30 

30 

84 

12 

0 

1 

0 

.68 

.19 

.36 

26 

2 

0 

0 

IDAHO  FALLS  '.6  W  WB  R 

81.8 

45, 

3 

63.6 

3. 

0 

93 

4 

30 

30* 

106 

6 

0 

2 

0 

.26 

.22 

.11 

8 

.0 

0 

1 

0 

0 

MALTA   1  NE 

86. 6M 

44, 

2M 

65. 4M 

97 

4 

29 

30 

66 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

POCATELLO  WB  AIRPORT  //R 

85,1 

49. 

8 

67,5 

2. 

6 

98 

4 

34 

30 

68 

12 

0 

0 

0 

.24 

.31 

.16 

28 

.0 

0 

1 

0 

0 

SAINT  ANTHONY 

78,9 

43. 

8 

61.4 

88 

9. 

32 

21 

131 

0 

0 

1 

0 

.96 

.20 

28 

.0 

0 

J 

0 

0 

SUGAR 

80,5 

40. 

9 

60.7 

3. 

2 

89 

4 

26 

27 

146 

0 

0 

4 

0 

.46 

.16 

.27 

28 

.0 

0 

2 

0 

0 

DIVISION 

64.0 

2. 

7 

.33 

.29 

•  0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 

IDAHO 


SUtlOQ 

Temperature 

Precipitation 

H 

^  a 
<Z 

• 

tfl 

t 
< 

|z 

h 

J 

a 

• 

Q 

t 

t 

a 

a 

t 

Q 
J 

a 

No.  ol  Days 

1 

ex 

IB 

J 

Ti 

e 

(5 

• 

Q 

Snow.  SlMt 

No.  ol  Day* 

Max. 

MlB. 

3 

i  S 

e 

a 

1 
8 
°. 

J 
* 

i 

* 

s 

z 

8 

•A 

•A 

.'1 

•          •  • 

EASTERN  HIGHLANDS  10 

ARSON  2  No 

83.9 

*7.5 

65.7 

99 

* 

29 

20 

82 

13 

0 

2 

0 

.27 

.13 

12 

•  0 

0 

1 

0 

0 

9LACKF00T  DAM 

77. J 

37. S 

57.5 

89 

* 

21 

20 

232 

0 

0 

6 

0 

.*9 

.26 

28 

.0 

0 

2 

0 

0 

CONOA 

M 

M 

M 

88 

* 

0 

0 

0 

,09 

12 

.0 

0 

0 

0 

0 

0RIG6S 

77.7 

*U1 

54.* 

2.7 

87 

* 

30 

21 

179 

0 

0 

* 

0 

•  18 

-  1.0* 

.07 

19 

.0 

0 

0 

0 

0 

6RACE 

IDAHO  FALLS  16  SE 

77.9 

*0.8 

59.* 

88 

18* 

21 

21 

188 

0 

0 

* 

0 

.*3 

.29 

28 

.0 

0 

1 

0 

0 

7*. I 

3S.6 

5*. 9 

86 

7 

2* 

27 

308 

0 

9 

0 

l.*6 

.*6 

8 

.0 

0 

* 

0 

0 

KIL60RE 

7*. 9 

36.8 

55.9 

89 

9« 

26 

30 

272 

0 

0 

* 

0 

1,*9 

,69 

28 

T 

0 

* 

1 

0 

LIFTON  PLiMPING  STATION 

7i.7 

**.9 

61.8 

2.6 

91 

* 

30 

30 

132 

1 

0 

2 

0 

.20 

-  ,99 

.11 

12 

.0 

0 

I 

0 

0 

mALAD 

85.0 

*9.* 

67.2 

2.1 

99 

9 

32 

30 

62 

8 

0 

1 

0 

.31 

■  .*8 

.21 

16 

.0 

0 

1 

0 

0 

MALAO  CITy   FAA  AP 

66.  I 

*7.l 

66.6 

96 

3 

29 

30 

73 

1* 

0 

2 

0 

.38 

.1* 

8 

■  0 

0 

2 

0 

0 

B'».9 

**.5M 

6*,7M 

96 

9 

32 

30 

78 

10 

0 

I 

0 

.21 

.21 

16 

.0 

0 

1 

0 

0 

mcntpElIEb  ranger  sta 

80.) 

*2.6 

61.9 

2.9 

92 

5 

28 

30 

1*9 

9 

0 

9 

0 

.26 

-  .98 

.10 

13 

.0 

0 

1 

0 

0 

OAKLEY 

83.0 

!1.5 

67.3 

1.9 

93 

7 

39 

29 

71 

9 

0 

0 

0 

T 

-  ,97 

T 

15 

•  0 

0 

0 

0 

0 

PALISADES  DAM 

81.0 

*7,0 

6*.0 

90 

5* 

31 

2U 

92 

2 

0 

2 

0 

.5* 

.18 

28 

.0 

0 

2 

0 

0 

PRESTON  2  SE 

83.* 

*8,3 

65.9 

2.5 

9* 

5 

31 

29 

88 

8 

0 

2 

0 

.*8 

-  .36 

.37 

'I 

.0 

0 

1 

0 

0 

STREvELL 

89.1 

*7.3 

66.2 

9* 

* 

28 

20 

83 

9 

0 

2 

0 

.*3 

.17 

.0 

0 

2 

0 

0 

SKAK  VALLFY 

Sl.S 

38.2 

59.9 

91 

*• 

28 

2U 

168 

9 

0 

6 

0 

.55 

.37 

29 

.0 

0 

2 

0 

0 

TETCNIA  EXP  STATION 

76.* 

39.2 

57,8 

89 

* 

28 

30. 

230 

0 

0 

9 

0 

.91 

.3* 

29 

.0 

0 

2 

0 

0 

uAYAN 

rivISION 

62.1 

2.* 

.*8 

-  ,1,1, 

T 

Soe  Reference  Notes  Following  Slallon  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


IDAHO 
AUGJSI  1964 


Day  of  Month 


10     11  1  12 

13     14  15 

16  1  17 

18 

19  1 

20  21 

22  I  23  {  24 

25  ] 

26 

27 

28 

29  I 

30 

31 

.02 

I 

.30 

.03 

.13 

.04 

.37 

.14 

.20 

,01 

•0*  .03 

.03 

.09 

.19 

T 

.04 

.11 

T 

.29 

T 

.84 

.13 

.10 

T 

.16 

■  12 

.61 

.01 

.69 

7 

.02 

T 

T 

.40 

.10 

.09 

.77 

7 

.39 

.13 

.01 

.10 

■  16 

T 

7 

.28 

T 

.09 

.44 

.02 

.07 

.01 

■  01 

.92 

.07 

■  72 

,02 

T 

.39 

.39 

■  09 

.01 

.98 

.04 

■  06 

,02 

T 

.27 

.09 

.04 

T 

.03 

,90 

.20 

.67 

■  1' 

.23 

.09 

.03 

.81 

.08 

.08 

.39 

.06 

.93 

.03 

,08 

.02 

.OT 

.42 

.10 

.02 

.16 

1,03 

7 

.20 

,08 

.26 

.06 

.22 

.02 

.47 

.09 

.02 

.02 

I 

.32 

.04 

.23 

.42 

.09 

T 

.09 

T 

T 

1.19 

.49 

.09 

1.0b 

.08 

,22 

.11 

.09 

.01 

■  01 

.52 

.01 

.26 

,09 

.03 

T 

.24 

.23 

.21 

.94 

.41 

.07 

.01 

T 

.03 

.02 

.02 

■  34 

.01 

.03 

.03 

7 

.42 

.10 

.06 

■  72 

T 

.06 

T 

.02 

T 

.11 

T 

.27 

7 

.36 

T 

.10 

.18 

.39 

T 

T 

.47 

.11 

T 

T 

.03 

T 

T 

.01 

T 

7 

.10 

.18 

1.48 

.02 

.01 

T 

!90 

.90 

T 

ibO 

,04 

.40 

.<•» 

.46 

.46 

.06 

.87 

■  08 

1.28 

.09 

.02 

T 

T 

.02 

.12 

T 

.20 

7 

.42 

.07 

.82 

.13 

.28 

03 

!26 

.02 

T 

.18 

.12 

7 

,78 

.03 

T 

1,99 

.11 

T 

.16 

1.00 

.20 

.82 

,77 

T 

.38 

.98 

I29 

!°4 

!78 

!04 

!l4 

T 

.02 

T 

.02 

.22 

T 

.14 

■  19 

.02 

■  93 

.21 

!io 

.04 

T 

■  90 

.11 

■  10 

■  09 

.79 

.16 

.16 

■  04 

T 

■  OT 

T 

,08 

.67 

T 

.19 

.02 

.31 

.04  T 

.22 

•  09 

,88 

.07 

.21 

.01 

.03 

.21 

,11 

.46 

.24 

T 

,27 

.02 

■  38 

.30 

.36 

.11 

.19 

.64 

■  68 

,73 

.12 

.17 

T 

.01 

.14 

.02 

,22 

.07 

■  32 

.13  ,02 

.02 

.14 

.33 

.29 

■  06 

1,03 

.07 

.26 

■  03 

.04 

.06 

.82 

.11 

.28 

■  13 

.47 

.17 

.61 

•  48 

.09 

.o« 

!l2 

1.30     T  T 

.39 

.33 

.07 

.40 

■  12 

1.17 

.26 

.09 

7 

.11 

.11 

T 

.69 

.01 

T 

•  33 

•  04 

.66 

.01 

.60 

T 

.09 

•  01 

■  03 

7 

.16 

T  T 

.03 

T 

.46 

,08 

T 

!aa 

!21 

T 

T 

■  11 

.29 

7 

.47 

T 

■  11 

T 

.31 

T 

■  07 

.30 

T 

T 

■  02 

•  09 

.04 

7 

.46 

7 

.10 

.09 

.38 

T 

.10 

•  03 

T 

,36 

■  44 

.07 

T 

■  62 

■  97 

T 

.02 

•  10 

.28 

•  10 

•  92 

T  T 

.08 

MNH*NDl.C  01 

aiYVICo  KOOCL  84SIN 
B0NNCR9  fCRRY   1  SH 
CABINET  GOROE 
COEUR  0  ALENE  R9 
P0R7H1LL 

MIE9T  RIVER  EXP  57A 
SAIN7  l<ARIE9 
9AN0P0IN7  EXP  S7A7I0N 
7CN9E0 


CO77CNMOO0 
CRANGEvlLlE 
H09C0M  U  OF  I 
Ht2PERCE 
P071.ATCM 

■INCMC97ER  1  3E 


CANVONS  03 

FENN  RANGER  STATION 

KAMIAH 

ICOCSXIA 

LEM19T0N  MB  AIRPORT  //R 
CROP  I  NO 


CENTRAL  MOUNTAINS  04 

ANDERSON  DAM 
ARROaROCI  DAK 
ATLANTA  3 

AVERY  RANGER  STATION 
aiG  CRCCX  1  s 

BUNGALOW  RANGER  STA 
BURKE  2  ENE 
CASCADE  1  NW 
CINTERVILLE  ARBAUG  RCH 
COBALT 

DEAOkOOD  OAK 

DEER  POINT 

DIXIE 

ELK  CITY 

ELK  RIVER  1  S 

FAIRFIELD  RANGER  STA 
GALENA 

GARDEN  VALLEY  RS 
GROUSE 

HAILEY  RANGER  STATION 

HEA0OUAR7ERS 
MILL  CITY 
IDAHO  CITY 
KCLLOGG 
LOHMAN  3  C  92 

«C  CALL 

NOOSE  CREEK  RANCH 
NULLAN  FAA 

NEm  nEAOOMS  ranger  STA 
PIERCE  //R 

POmELL 
STANLEY 
SUN  VALLEY 

WALLACE  aOODLANO  PARK 
WARREN 


BOISE  LUCKY  PEAK  DAM 

BOISE  WB  AIRPORT 

BRUNEAU 

CALDWELL 

CAMBRIDGE 

COUNCIL 

DEER  Flat  daw 

EMWET7  2  E 
GLENNS  FERRY 
GRAND  VIEW  3  WNW 

KUNA  2  NNE 
MOUNTAIN  HOME   1  SE 
OLA  4  S 

PARMA  EXPERIMENT  STA 
PAYETTE 


GRASMERE 
HOLLISTER 
REYNOLDS 
THREE  CREEK 
TRIANGLE  RANCH 


CENTRAL  PLAINS 

BLISS 
BURLEY 

BURLEY  FAA  AIRPORT 
CASTlEFORO  2  N 
HA2ELT0N 

JEROME 

MINIDOKA  DAM 
PAUL  1  ENE 
PICABO 
RICHFIELD 


l.Zt 
1.22 


•  97 

1^12 
1.98 
3.30 
3.12 
2.72 


2.22 
.00 
.82 

2.68 


4.33 
1.13 
2^98 

4^39 

•  24 

•  24 
4.66 
3^08 


.04 
.06 
.01 


.01 
.18 
.19 


2.77 
.66 
1.47 


■  30 
.29 

.96 


.02 
.20 

.08 
.02  .10 


note.  loUowing  Si,L 
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DAILY  PRECIPITATION 


TWIN  PALLS  2  NNC 
TMIN  FALLS  i  SE 
TWIN  PALLS  WBASO 


VAlLEvS  08 
CHALLIS 

CHILLY  8*«T0N  FLAT 

DUBOIS  S«  W 

GIBBONSVILLE 

MACKAY  RANGER  STATION 


Day  of  Month 


to     U     12  I  13     U     15     16  17 


19  I  20  I  2l" 


ASEAOEEN  EIP  STATION 
AMERICAN  FALLS  1  Sw 
AflCO  3  NW 
ASHTON  t  S 
BLACkFOOT  2  S5W 

CRATERS  OF  THE  MOON  NM 
DUBOIS  EXP  STATION 
FORT  HALL    INDIAN  A6NCY 
HAMER  *  NW 
HOME 

IDAHO  FALLS  2  ESE 
IDAHO  FALLS  FAA  AP 
IDAHO  FALLS  '•2  NH  taB 
IDAHO  FALLS  «6  N  we 
MALTA    I  NE 

POCATELLO  MS  AIRPORT  / 

SAINT  ANTHONV 

SUGAR 


.0) 
*Z9 


EASTERN  HIGHLANDS  10 
ARBON  2  NM 

blackfoot  dam 

CON  DA 

DRIGGS 

GRACE 

IDAHO  FALLS  U  SE 
ISLAND   PARR  DAM 
KIlGORE 

LIFTON  PUMPING  STATION 
MAlAO 

MALAO  CITY  FAA  AP 
MC  CAMHON 

HONTPELIER  RANGER  STA 
OAKLEY 

PALISADES  0AM 

PRESTON  2  Se 
RIDtE  12  eSE 
STREvELL 

sman  valley 
tetonia  ekp  station 

mAVAN 


.2*  .12 

.0) 


T 

.09  .0) 
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DAILY  TEMPERATURES 


IDAHO 
AUGUST  1964 


Station 

Day  oi  Month 

rage 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7  1  8 

9 

10 

11 

12 

13 

M 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Ave 

0  ] 

MAX 

Mm 

<.? 

64 
44 

66 
49 

65 
54 

71 
47 

72 
42 

72 
47 

74 
52 

82 
49 

75 
45 

76 
48 

74 
48 

78 
43 

66 
43 

78 
43 

72 
41 

78 
41 

75 
53 

64 
44 

59 
41 

73 
42 

80 
44 

76 
45 

75 

55 

70 
38 

71 
48 

66 
47 

60 
50 

62 
40 

60 
46 

58 
34 

70.4 
45.5 

MAX 
MIN 

6» 
•.2 

72 
50 

73 
48 

68 
55 

73 
48 

84 
44 

82 
52 

77 
55 

80 
44 

84 
44 

76 

50 

74 
60 

78 
48 

82 
45 

83 
42 

66 
44 

69 
49 

64 
42 

75 
41 

86 
42 

76 
18 

70 
39 

68 
50 

62 
50 

65 
50 

61 
44 

63 
43 

63 
35 

73.6 
46.2 

MAX 
MIN 

66 

69 
49 

68 
49 

69 
53 

71 
49 

83 
41 

81 
48 

82 
52 

79 
47 

79 
43 

88 
45 

88 
51 

78 
58 

76 
49 

80 
46 

80 
45 

88 
44 

8 1 
52 

55 
44 

69 
46 

8 1 
44 

84 
44 

62 
46 

78 
45 

7  3 
43 

60 
51 

58 
49 

59 
51 

57 
42 

58 
46 

63 
39 

73.6 
46.9 

COEUR  0  AlENE  OS 

MAX 
MIN 

66 
^0 

74 
48 

74 

52 

76 
52 

72 
52 

83 
43 

84 
58 

82 
57 

82 
53 

80 
47 

87 
48 

84 
57 

83 
59 

78 
51 

80 
47 

62 
48 

90 
47 

89 
53 

64 
45 

76 
46 

83 
48 

86 
50 

63 
49 

82 
46 

77 
56 

73 

50 

66 
52 

56 
50 

59 
51 

62 
47 

64 
40 

76.7 
50.1 

PORTHILL 

MAX 
MIN 

63 
I.Z 

71 
49 

73 
47 

68 
55 

75 
45 

81 
42 

86 
44 

84 
49 

80 
51 

80 
42 

86 
44 

78 
52 

75 
60 

80 
49 

83 
45 

86 
48 

88 
43 

54 

66 
45 

39 

8  1 
41 

64 
44 

8 1 
45 

38 

38 

45 

46 

69 
49 

63 
42 

63 
44 

65 
36 

75.6 
45.6 

PRIEST  RIVER  EXP  STA 

MAX 
MIN 

59 
40 

78 
44 

78 
41 

68 
53 

70 
43 

80 
35 

81 
37 

80 
42 

77 
41 

79 
37 

84 
38 

84 
49 

79 
55 

73 
42 

77 
39 

89 
37 

89 
38 

88 
49 

60 
40 

75 
45 

80 
39 

65 
41 

86 
42 

82 
46 

75 
37 

67 
50 

64 
44 

61 
48 

61 
37 

59 
47 

64 
34 

75.2 
42.3 

SAINT  MARIES 

MAX 

Mm 

66 

&e 

73 
45 

74 
46 

71 
51 

71 
48 

85 
41 

84 
48 

83 
51 

81 
48 

79 
43 

89 
45 

88 
47 

80 
56 

76 
44 

80 
42 

80 
42 

87 
42 

86 
52 

57 
41 

70 
44 

no 

44 

65 
45 

83 
46 

81 
43 

75 
41 

72 
50 

61 
43 

59 
48 

55 
41 

60 
43 

65 
39 

75.4 
45.4 

SANDPOINT  EXP  STATION 

MAX 
MIN 

62 
k'l 

70 
51 

66 
50 

6  7 
55 

50 

42 

77 
44 

80 
50 

47 

46 

55 

52 

58 

45 

45 

42 

43 

53 

43 

43 

42 

43 

43 

50 

38 

53 

5  6 
47 

48 

41 

41 

34 

71.9 
46.4 

ft      «  ft 

MAX 

Mm 

66 
47 

73 
42 

80 
54 

78 
48 

74 
46 

87 
34 

87 
45 

86 
51 

82 
48 

82 
36 

92 
40 

85 
54 

75 
55 

78 
39 

84 
35 

84 
38 

92 
36 

52 

62 
44 

41 

8  3 
40 

86 
41 

85 
43 

79 
45 

7  7 
34 

65 
49 

64 
48 

6  1 
45 

60 
45 

65 
43 

64 
32 

77,4 
43.5 

NORTH  CENTRAL 
PRAIRIES 

02 

dOTTONKOOO 

MAX 

Mm 

63 
45 

42 

81 
49 

80 
49 

49 

6  5 
42 

82 
50 

84 

53 

52 

45 

48 

82 
59 

70 
54 

78 
42 

42 

8  3 
45 

91 
44 

49 

49 

39 

49 

8  3 
42 

45 

42 

42 

70 
42 

44 

40 

70 
48 

56 
43 

55 
44 

75.8 
46.1 

SRANSEVILLE 

MAX 
MIN 

67 

48 

76 
41 

82 
48 

82 
51 

75 
50 

86 
42 

8* 

52 

84 
51 

85 

50 

80 
46 

87 
49 

82 
58 

50 

43 

84 
43 

84 
46 

90 
46 

49 

42 

68 
39 

80 
42 

8  3 
45 

64 

47 

79 
44 

78 
41 

47 

45 

56 
44 

68 
44 

56 
45 

5  7 
44 

75.8 
46.2 

MOSCON  U  OF  I 

MAX 

Mm 

67 
?l 

73 
42 

79 
51 

80 
46 

75 
43 

85 
43 

86 
52 

85 
51 

81 
56 

81 

49 

88 
49 

89 
60 

72 
55 

75 
37 

80 
42 

64 
48 

90 
45 

86 
51 

61 
37 

74 
41 

82 
45 

83 
49 

86 
48 

85 
45 

79 
43 

74 
48 

66 
41 

62 
46 

62 
38 

61 
43 

62 
36 

77.3 

46.2 

NE2PERCE 

MAX 

Mm 

62 
52 

75 
44 

81 
51 

80 
49 

74 
49 

84 
40 

85 
53 

83 
54 

80 
49 

80 
44 

86 
48 

84 
57 

72 
55 

78 
41 

83 
40 

83 
43 

92 
44 

76 
50 

51 
39 

69 
40 

60 
41 

83 
45 

85 
46 

78 
43 

80 
43 

65 
47 

72 
43 

58 
46 

66 
37 

55 
46 

56 
42 

75.4 
45.9 

potlatch 

MAX 

Mm 

WINCHESTER  1  SE 
ft      ft  ft 

MAX 

Mm 

72 
42 

7 1 
44 

77 
42 

47 

77 
44 

82 
42 

84 
52 

82 
54 

80 
56 

8 1 
47 

85 
46 

85 
56 

54 

40 

76 
42 

80 
42 

85 
44 

49 

59 
40 

40 

44 

80 
42 

45 

44 

42 

45 

66 
42 

62 
42 

61 
42 

60 
43 

62 
44 

75.2 
45.1 

NORTH  CENTRAL 
CANYONS 

03 

FENN  RAN6ER  STATION 

MAX 

Mm 

70 
56 

83 

50 

88 
53 

88 
56 

88 
55 

89 
44 

86 
51 

91 
58 

9 1 
55 

49 

88 
49 

86 
55 

59 

83 
53 

66 
49 

89 
48 

89 
46 

89 
53 

48 

62 
50 

84 
49 

84 

49 

88 

50 

84 
47 

83 
46 

54 

50 

71 
49 

69 
48 

67 
50 

64 

49 

82.0 
51.0 

KOOSKIA 

MAX 

Mm 

70 
55 

83 
49 

90 
54 

90 
52 

83 
54 

93 
42 

90 
46 

90 
50 

50 

90 
44 

96 
47 

90 
57 

57 

46 

91 
43 

90 
43 

96 
45 

52 

46 

44 

87 
43 

93 
44 

91 
46 

90 
44 

63 
40 

78 
51 

61 
47 

67 

50 

75 
43 

70 
49 

66 
49 

84.1 
47.6 

LEWISTON  MB  AIRPORT 

MAX 

Mm 

71 
58 

78 
53 

88 
60 

87 
57 

80 
58 

92 
53 

94 
60 

89 
64 

87 
59 

87 
55 

93 
57 

86 
64 

80 
60 

84 
51 

87 
52 

88 
54 

96 
55 

69 
54 

73 
51 

78 
48 

86 
53 

92 
56 

92 
57 

85 
57 

83 
52 

70 
59 

73 
54 

69 
54 

71 
50 

67 
50 

66 
47 

82.0 
55.2 

OROFINO 

MAX 

Mm 

73 
57 

83 
51 

91 
58 

90 
56 

87 
55 

95 
42 

9* 
54 

92 

60 

90 
53 

90 
50 

93 
52 

90 
62 

84 
64 

86 
51 

90 
47 

90 
49 

96 
49 

96 
52 

61 
46 

76 
48 

89 
46 

93 
50 

93 
52 

90 
48 

7: 

46 

74 

54 

76 
49 

67 
55 

73 
45 

67 
53 

69 
52 

84.6 
51.8 

RI6GINS  RANGER  STATIqn 

MAX 

Mm 

76 
57 

87 
51 

95 
55 

9« 
56 

94 

61 

94 

55 

97 
63 

99 
66 

98 
63 

98 
59 

98 
59 

94 

70 

87 
59 

87 
55 

91 
56 

91 
65 

102 
59 

99 
52 

69 
50 

78 
48 

66 
51 

92 
55 

93 

^8 

93 
56 

93 
55 

91 
62 

60 
51 

80 
55 

76 
45 

75 
57 

63 
52 

88.7 
56.6 

SLATE  CREEK  RS 
•      ft  ft 

MAX 

Mm 

73 
57 

87 
51 

91 
53 

94 
55 

93 
55 

94 
50 

96 
58 

96 
63 

94 
58 

94 
54 

92 
55 

90 
67 

8  3 
55 

88 
51 

^3 
51 

94 
52 

L03 
52 

L03 
55 

69 
50 

80 
49 

87 
48 

93 
50 

94 
51 

94 
49 

89 
41 

86 
61 

8 1 
46 

80 
53 

75 
46 

75 
50 

66 
50 

68.0 
52.8 

CENTRAL  MOUNTAINS 

ANDERSON  0AM 

MAX 

Mm 

82 
5> 

89 
49 

94 
53 

95 
54 

90 
54 

96 
52 

97 
59 

94 
65 

93 
59 

92 
55 

99 
64 

92 
62 

84 
54 

86 
49 

93 
50 

92 
54 

97 
56 

95 
58 

85 
45 

75 
42 

80 
47 

86 
49 

90 
52 

87 
53 

68 
51 

87 
56 

71 
41 

69 
46 

68 
39 

75 
42 

68 
52 

66.8 
52.2 

ARROHROCK  DAM 

MAX 

Mm 

83 
57 

75 
52 

88 
55 

91 
56 

93 
52 

84 
54 

94 
61 

97 

66 

94 
61 

92 
58 

91 
64 

99 
64 

87 
53 

82 
52 

86 
52 

91 
55 

92 
56 

97 
60 

87 
46 

67 
45 

75 
42 

81 
52 

86 
54 

90 
54 

86 
53 

90 
55 

65 
42 

74 
47 

59 

37 

69 
43 

69 
48 

84.4 
53.1 

ATLANTA  3 

MAX 

Mm 

80 
50 

83 
45 

84 
43 

90 
41 

82 
43 

84 
45 

88 
46 

90 
43 

89 
39 

86 
39 

87 
37 

73 
33 

75 
34 

80 
35 

81 
37 

65 
36 

88 
38 

88 
36 

60 
25 

81 
39 

85 
38 

80 
35 

66 
25 

65 
26 

81.3 
38.0 

AVERY  RANGER  STATION 

MAX 

Mm 

7 1 
48 

46 

87 
53 

88 
53 

84 

52 

90 
43 

93 
47 

88 
52 

86 
45 

87 
43 

96 
43 

96 
52 

90 
56 

81 
49 

64 
46 

84 
44 

95 
45 

94 
51 

44 

66 
44 

60 
48 

66 
46 

87 
47 

86 
43 

8 1 
44 

70 
48 

45 

62 
49 

58 
43 

62 
46 

64 
43 

80.4 
47.0 

BIG  CREEK  I  S 

MAX 

Mm 

63 
46 

30 

8 1 
31 

83 
32 

8 1 
33 

85 
30 

81 
36 

81 
48 

84 
36 

83 
35 

87 
34 

82 
47 

34 

80 
28 

84 
27 

84 

30 

86 
28 

79 
35 

69 
33 

60 
28 

74 
29 

80 
28 

79 
30 

77 
30 

79 
27 

65 
40 

65 
34 

67 
34 

60 
32 

59 
36 

48 

36 

75.5 
33.5 

BUNGALOM  ranger  STA 

MAX 

Mm 

BURKE  2  ENE 

MAX 

Mm 

60 
40 

65 
39 

72 
48 

72 
44 

71 
43 

75 
37 

77 
46 

75 
46 

75 
44 

73 
38 

78 
43 

76 
51 

68 
39 

71 
40 

72 
40 

82 
40 

78 
46 

60 
37 

59 
37 

59 
37 

70 
38 

76 
42 

75 
43 

7  1 
40 

66 
38 

63 
42 

55 
38 

51 
42 

48 
32 

5 1 
39 

53 
36 

67.6 
40.8 

CASCADE  1  NM 

MAX 

Mm 

73 
47 

78 
36 

83 
41 

84 
42 

83 
46 

85 
40 

79 
46 

84 
56 

84 
47 

83 
48 

87 
47 

85 
58 

79 
44 

78 
42 

81 
37 

83 
40 

68 
42 

84 
49 

73 
43 

67 
30 

75 
38 

81 
38 

82 
40 

81 
43 

81 
37 

80 
47 

65 
30 

65 
39 

60 
26 

61 
40 

56 
41 

77.7 
42.0 

COBALT 

MAX 

Mm 

87 
39 

86 
39 

82 
54 

85 
43 

86 
42 

85 
40 

84 
39 

74 
38 

75 
37 

84 
38 

66 
37 

87 
37 

88 
35 

84 
38 

60 
40 

75 
38 

81 
37 

80 
38 

80 
38 

84 

35 

80 
39 

70 
35 

68 
39 

70 
35 

71 
33 

72 
36 

79.4 
38.4 

DEADWOOD  DAM 

MAX 

Mm 

74 
43 

77 

36 

84 
35 

93 
36 

82 
37 

84 

35 

86 
41 

85 
52 

85 
42 

84 
40 

89 
40 

88 
54 

80 
37 

79 
31 

82 
32 

83 
35 

88 
37 

86 
40 

79 
40 

69 
29 

80 
31 

83 
32 

84 

34 

81 
35 

62 
32 

81 
33 

66 
28 

67 
39 

62 
29 

62 
31 

58 
41 

79.5 
36.7 

Sea  Befereoce  Notes  Following  Station  Ind«x 


DAILY  TEMPERATURES 


IDAHO 
AUGUST  1964 


SUUon 

Day  of  Month 

• 

a 
m 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

28 

27 

28 

29 

30 

31 

< 

DECS  POINT 

MAX 

Mm 

65 
iO 

68 
46 

74 
58 

74 
56 

74 
52 

78 
58 

79 
58 

78 
53 

78 
52 

75 
58 

8 1 
63 

79 
57 

66 
49 

69 
50 

75 
56 

74 

60 

78 
63 

76 
55 

76 
28 

59 
28 

67 
28 

72 
55 

75 
55 

71 
54 

74 
58 

70 
38 

55 
34 

55 
10 

53 
31 

51 
43 

44 
35 

69.8 
46,4 

DIXIE 

MAX 
MIN 

61 
*« 

70 
28 

78 
32 

78 
31 

73 
35 

80 
29 

8  1 
36 

8 1 
48 

80 
38 

32 

83 
35 

78 
41 

72 
43 

73 
35 

76 
26 

79 
30 

85 

30 

"^6 
34 

52 
32 

57 
31 

70 
30 

75 
28 

76 
31 

71 
28 

75 
27 

54 

32 

62 
33 

57 
34 

57 
30 

57 
36 

49 

13 

70.8 
33.4 

etK  CITy 

MAX 

Mm 

65 
50 

76 
40 

85 
43 

84 

39 

81 
51 

85 
32 

85 
39 

84 
47 

82 
44 

79 
38 

86 
38 

86 
45 

70 
50 

75 
45 

80 
36 

81 
38 

91 
36 

84 
42 

48 
38 

62 
36 

72 
42 

80 
39 

81 
38 

80 
35 

78 
33 

72 
46 

69 
41 

69 
45 

51 
39 

64 
40 

74 

39 

76,1 
40.8 

ELK  DIVER  1  i 

MAX 

Mm 

66 
50 

71 
42 

82 
51 

81 
41 

79 
40 

84 

37 

85 
46 

85 
49 

81 
43 

79 
39 

88 
42 

86 
42 

83 
53 

76 
39 

80 
37 

80 
36 

90 
39 

89 
37 

52 
38 

65 
42 

78 
40 

62 
40 

83 
43 

82 
42 

75 
35 

71 
48 

55 
41 

66 
47 

55 
37 

61 
44 

58 
41 

75.6 
42,0 

CAIqFIElD  RANGEP  ST4 

MAX 

Mm 

60 
44 

82 
38 

89 
45 

90 
41 

88 
43 

92 
41 

92 
43 

91 
45 

91 
46 

69 
46 

90 
48 

69 
49 

82 
43 

8 1 
41 

83 
41 

87 
40 

90 
40 

86 
41 

82 
38 

72 
34 

77 
34 

84 

35 

86 
36 

85 
37 

86 
38 

79 
39 

68 
30 

66 
38 

65 
28 

72 
30 

67 
29 

62.7 
39,4 

GALENA 

MAX 

Mm 

70 

}4 

76 
30 

79 
28 

79 
31 

78 
32 

79 
34 

82 
32 

79 
48 

81 
38 

82 
38 

81 
43 

81 
32 

80 
29 

75 
29 

82 
33 

81 

33 

82 
33 

60 
34 

75 
32 

64 
28 

74 
29 

80 
30 

79 
30 

79 
32 

79 
31 

70 
39 

65 
23 

64 
34 

61 
26 

60 
28 

55 
42 

75.2 
32.7 

SAROEN  VALLEY  RS 

MAX 

Mm 

80 
52 

89 
39 

92 
41 

89 
42 

86 
43 

96 
41 

88 
42 

94 
59 

94 
49 

94 
49 

99 
50 

«2 
51 

89 
44 

66 
38 

93 
38 

93 
41 

98 
41 

89 
46 

94 
44 

78 
39 

86 
38 

90 
46 

92 
42 

92 
43 

91 
37 

67 
50 

73 
38 

74 
45 

70 
34 

69 
37 

66 
46 

66.5 
43.5 

SROUSE 

MAX 

Mm 

73 
38 

75 
25 

83 
33 

85 
35 

81 
40 

83 
55 

82 
56 

81 
54 

84 
41 

84 

37 

85 
43 

74 
45 

75 
36 

76 
28 

81 
29 

61 
42 

S3 
36 

81 
37 

78 
43 

63 
30 

74 
35 

77 
29 

75 
27 

73 
31 

84 

27 

74 
36 

64 

30 

60 
35 

60 
28 

68 
25 

70 
42 

76,4 
36,4 

MAILEY  RANGER  STATION 

MAX 

Mm 

79 
46 

79 
41 

88 
46 

89 
47 

89 
46 

88 
45 

90 
53 

87 
59 

87 
50 

90 
46 

90 
52 

88 
45 

83 

39 

87 
36 

66 
42 

86 
44 

86 
46 

89 

50 

83 
45 

70 
34 

75 
38 

82 
42 

86 
46 

85 
47 

84 
44 

81 
45 

66 
34 

67 
45 

62 
28 

68 
32 

71 
43 

82.0 

MEADOUARTERS 

MAX 

Mm 

63 
33 

57 
42 

72 
42 

82 
46 

80 
45 

74 
35 

87 
36 

85 
34 

82 
42 

82 
39 

81 
41 

89 
42 

86 
54 

73 
38 

76 
36 

91 
39 

81 
36 

91 
41 

61 
39 

50 
40 

64 

35 

76 
38 

83 
40 

83 
39 

76 
35 

76 
35 

56 
41 

67 
42 

54 
35 

59 
36 

59 
42 

73.7 
39.4 

HILL  CITY 

MAX 

Mm 

82 
42 

83 
37 

90 
37 

9l 
36 

89 
45 

92 
41 

94 
45 

89 
57 

90 
45 

89 
46 

94 

55 

90 
50 

84 
48 

62 
42 

89 
40 

88 
41 

92 
41 

88 
43 

62 
40 

72 
29 

79 
36 

86 
36 

67 
44 

85 

49 

86 
41 

79 
52 

68 
31 

68 
43 

63 
29 

73 
25 

66 
47 

63.5 
41.7 

IDAHO  CITY 

MAX 

Mm 

74 
40 

82 
36 

90 
40 

90 
40 

85 
42 

90 
40 

88 
48 

90 
58 

90 
57 

9 1 
46 

94 

50 

66 
48 

80 
42 

8 1 
37 

87 
35 

84 
41 

86 
44 

82 
38 

79 
38 

72 
31 

8  1 
37 

83 
41 

88 
46 

83 
41 

86 
44 

83 
49 

69 
42 

62 
38 

65 
28 

65 
33 

60 
45 

81.5 
41.6 

KELL06S 

MAX 

Mm 

68 
49 

63 
46 

74 

55 

78 
54 

80 
53 

73 
44 

88 

50 

85 
53 

83 
50 

76 
45 

84 
49 

91 
57 

67 
58 

73 
46 

78 
46 

82 
46 

83 
45 

93 
55 

64 
45 

55 
47 

70 
46 

81 
47 

86 
49 

84 

50 

79 
44 

75 
50 

62 
45 

63 
50 

65 

43 

59 
46 

61 
42 

75.6 
48.5 

LOWMAN  3  E  '2 

MAX 

Mm 

73 
49 

84 
34 

91 
40 

93 
40 

89 
40 

94 
40 

92 
45 

94 
57 

92 
45 

92 
42 

97 
48 

9l 
53 

84 
40 

84 
35 

91 
35 

93 
38 

93 
40 

86 
43 

81 
40 

77 
30 

63 
35 

90 
36 

90 
39 

88 

38 

88 
39 

63 
54 

75 
32 

68 

44 

72 
34 

65 
35 

61 
44 

85.0 
40.8 

MC  CALL 

MAX 

Mm 

63 
45 

71 
36 

79 
41 

79 
40 

79 
45 

83 
40 

82 
47 

82 
56 

82 
50 

82 
49 

83 
46 

86 
59 

81 
44 

75 

39 

78 
38 

80 
41 

84 

43 

85 
47 

75 
36 

75 
34 

73 
37 

79 
39 

80 
41 

79 
43 

78 
42 

79 
46 

78 
31 

63 
38 

56 

29 

56 
42 

56 
40 

76.3 
42,1 

NOOSE  CREEK  RANCH 

MAX 

Mm 

mlllan  faa 

MAX 

Mm 

61 
39 

72 
39 

80 
44 

81 
47 

72 
42 

83 
39 

81 
53 

8  1 
51 

72 
43 

79 
39 

87 
52 

65 
53 

66 
44 

77 
41 

80 
41 

82 
43 

89 
43 

65 
41 

48 
40 

65 
37 

80 
40 

86 
44 

84 
47 

78 
44 

74 
39 

54 
44 

60 
40 

56 
40 

51 

15 

63 
38 

56 
38 

72.6 
42.6 

NEh  meadows  RANGER  STA 

MAX 

Mm 

71 
48 

65 

38 

78 
38 

83 
38 

83 
43 

82 
36 

87 
41 

86 
42 

87 
44 

89 
43 

85 
43 

90 
54 

85 
42 

76 
36 

78 
33 

86 
37 

86 
36 

9  1 
41 

79 
33 

62 
29 

TO 
32 

77 
32 

85 
35 

84 

35 

83 

33 

84 

33 

81 
28 

73 
33 

55 
28 

65 

30 

62 
42 

79.0 
17.1 

PIERCE 

MAX 

Mm 

61 
47 

61 
43 

72 
47 

82 
45 

81 
45 

74 
34 

85 
34 

81 
47 

83 
43 

78 
39 

81 
39 

84 
41 

63 
53 

70 
42 

76 
36 

81 
38 

81 
38 

89 
40 

65 
40 

53 
41 

62 
37 

77 
37 

81 
41 

a  1 

37 

77 
34 

77 
35 

56 
42 

66 
42 

52 

18 

63 
38 

55 
43 

73.2 
40.5 

POMELL 

MAX 

Mm 

65 
51 

62 
42 

75 
46 

80 
45 

85 
50 

75 
37 

83 
43 

86 
48 

86 
49 

8 1 
44 

84 
44 

69 
47 

87 
52 

72 
41 

79 
39 

84 
41 

85 
41 

94 
42 

78 
42 

50 
41 

59 
42 

70 
40 

62 
41 

60 
45 

78 
36 

78 
38 

58 
44 

67 
45 

48 
43 

60 
44 

55 
42 

74.7 
43.4 

STANLEY 

MAX 

Mm 

74 

25 

79 
39 

81 
27 

83 
28 

79 
29 

84 
25 

82 
34 

80 
35 

82 
34 

82 
31 

84 
15 

80 
40 

76 
29 

72 
26 

60 
25 

82 
27 

80 
27 

85 
25 

75 
35 

65 
24 

75 
27 

76 
27 

79 
25 

78 
26 

78 
25 

66 
40 

66 
25 

64 
21 

60 
24 

64 

28 

66 
32 

76.2 
29.1 

SUN  VALLEY 

MAX 

Mm 

75 
36 

77 
31 

84 

32 

86 
33 

86 

31 

84 
30 

84 
39 

85 
52 

84 
44 

89 
34 

89 
41 

85 
41 

79 
31 

80 
25 

84 
28 

84 
32 

84 
33 

84 
34 

80 
41 

68 
24 

75 
32 

80 
29 

85 
29 

84 
33 

84 

30 

77 
35 

65 

26 

63 
44 

61 
27 

65 
24 

65 

19 

79.2 

WALLACE  WOODLAND  PARK 

MAX 

Mm 

66 
43 

63 
45 

73 
48 

81 
50 

79 
47 

71 
38 

84 

42 

82 
49 

8  1 
45 

73 
40 

81 
43 

87 
50 

85 
53 

70 
42 

76 
42 

79 

42 

60 
42 

91 
48 

60 
40 

49 
43 

66 
41 

78 
42 

84 
44 

82 
44 

77 
40 

72 
45 

57 
43 

61 
46 

55 
37 

54 
41 

52 
40 

72.5 
43.7 

WARREN 

MAX 

Mm 

61 
40 

69 
26 

76 
29 

76 
30 

75 

30 

80 
29 

80 
33 

78 
45 

78 
35 

60 
29 

83 
33 

78 
43 

75 
34 

73 
31 

78 

27 

78 
28 

83 
29 

76 
32 

63 

29 

59 
25 

69 

27 

76 
26 

75 
28 

72 
26 

75 
21 

70 
38 

62 

30 

60 
29 

58 

25 

52 

30 

49 

28 

71.5 
30.5 

SOUTHWESTERN 

VALLEYS  05 

BOISE  LUCKY  PEAK  DAM 

MAX 

Mm 

87 
50 

78 
54 

92 
56 

95 
59 

98 
53 

85 
56 

98 
66 

97 
67 

98 
63 

96 
61 

91 
55 

102 
67 

90 
57 

85 
55 

80 
56 

92 
58 

92 
62 

101 
60 

89 
44 

69 
49 

76 
50 

90 
59 

92 
60 

92 
60 

88 
59 

94 
55 

70 
43 

76 
49 

65 
42 

72 
44 

70 
49 

67,1 
55.4 

8CISE  WB  AIRPORT 

MAX 

Mm 

75 
58 

89 
52 

93 
56 

92 
59 

84 
54 

91 
54 

94 
66 

95 
64 

94 
62 

90 
57 

99 
66 

90 
64 

84 
53 

86 
50 

91 
54 

90 
56 

lOl 
58 

87 
58 

70 
44 

76 
47 

82 
47 

88 
52 

91 
57 

88 

53 

92 
58 

70 
50 

73 
39 

69 
45 

69 
36 

70 
50 

55 
49 

84.5 
53.9 

BRUNEAU 

MIN 

93 
55 

104 
51 

96 
53 

87 
48 

76 
41 

85 
46 

94 
46 

95 
49 

91 
55 

96 
49 

68 
59 

80 
42 

75 
53 

74 
39 

79 
45 

63 
49 

CALDWELL 

Mm 

79 
58 

90 
46 

95 
52 

95 
52 

93 
53 

95 
49 

93 
57 

98 
62 

95 
60 

93 
62 

94 

65 

94 
68 

91 
54 

89 
51 

95 
49 

95 
52 

93 
52 

92 
54 

82 
43 

81 
44 

87 
49 

95 
51 

94 

50 

93 
55 

93 
49 

89 
52 

77 
42 

73 
48 

74 
38 

70 
43 

60 
47 

88.3 
51.6 

Mm 

73 
47 

84 

37 

90 
41 

92 
43 

85 
52 

95 
39 

95 
45 

94 

58 

93 
49 

92 
55 

98 
51 

93 
58 

84 

48 

86 
42 

92 
37 

93 
45 

96 
41 

89 
50 

72 
40 

78 
30 

86 
39 

92 
40 

92 
40 

93 
51 

91 
38 

82 
53 

75 
31 

65 
41 

70 
28 

62 
39 

68 
46 

85.5 
43.7 

rni  INT  T  1 

Mm 

72 
52 

84 
43 

88 
48 

88 
47 

87 
55 

93 
48 

94 

55 

92 
61 

93 
57 

92 
57 

97 
57 

97 
68 

84 
53 

85 
50 

90 
48 

90 
54 

93 
52 

86 
50 

70 
41 

78 
39 

86 
43 

90 
48 

91 
52 

88 
49 

89 
44 

83 
54 

72 
37 

69 
46 

67 
33 

66 
45 

60 
45 

84.3 
49.4 

DEER  FLAT  DAM 

Mm 

75 
56 

83 
47 

87 
52 

87 
51 

80 
51 

89 
60 

88 
57 

90 
60 

91 
58 

89 
59 

92 
64 

91 
67 

64 
55 

63 
53 

87 
46 

87 
54 

88 
55 

85 
56 

77 
42 

75 
46 

81 
50 

66 
53 

88 
52 

87 
59 

86 
48 

82 
55 

71 
44 

70 
4<. 

68 
38 

69 
45 

63 
49 

82.5 
52.5 

EMMETT  2  E 

MAX 

Mm 

81 
56 

86 
43 

90 
47 

90 
47 

87 
52 

93 
44 

93 
55 

94 
61 

93 
53 

97 
58 

95 
61 

86 
49 

67 
44 

93 
43 

92 
46 

93 
47 

94 

50 

76 
40 

88 
42 

88 
42 

94 
44 

95 
46 

92 
44 

92 
47 

85 
54 

76 
37 

72 
48 

71 
48 

70 
45 

57 
45 

86.7 
47.9 

GLENNS  FERRy 

MAX 

Mm 

84 
51 

93 
49 

100 
48 

100 
49 

91 
60 

99 
50 

104 
61 

101 
69 

100 
60 

97 
60 

100 
68 

96 
61 

90 
58 

94 
52 

98 
50 

97 
54 

100 
55 

97 
52 

82 
51 

60 
41 

86 
47 

94 
47 

98 
48 

94 
56 

98 
47 

88 

61 

80 
44 

70 
56 

76 
43 

85 
41 

68 
51 

91.6 
52.9 

GRAND   V|Em    )  WNH 

MAX 

Mm 

79 
57 

89 
46 

97 
50 

98 
51 

88 
58 

96 
48 

97 
57 

97 
64 

95 
60 

92 
60 

100 
66 

96 
63 

86 
55 

89 
51 

95 
48 

92 
56 

100 

54 

45 

44 

83 
51 

91 
48 

91 
49 

86 
59 

92 
47 

86 

59 

79 
43 

7  3 
49 

75 
37 

78 
40 

65 
46 

88.4 
52.1 

KUNA  2  NNE 

MAX 

Mm 

73 
50 

85 
43 

90 
49 

88 
54 

80 
48 

87 
44 

90 
55 

92 
59 

91 
55 

88 
55 

94 
61 

68 

59 

92 
51 

83 
46 

88 
45 

87 
47 

95 
50 

85 

50 

68 
42 

73 
40 

80 
43 

87 
45 

86 

48 

91 
46 

78 
54 

72 
38 

70 
50 

68 
34 

66 
41 

62 
49 

82.7 
48.4 

MOUNTAIN   HOME    1  SE 

MAX 

Mm 

89 
48 

90 
45 

95 
51 

96 
51 

97 
49 

97 
47 

99 
62 

99 
61 

98 
62 

93 
52 

99 
67 

98 
60 

91 
54 

86 
51 

93 
47 

92 
46 

97 
55 

95 
57 

90 
45 

74 
40 

83 
50 

89 
49 

92 
48 

90 
56 

90 
50 

90 
49 

80 
40 

75 
45 

78 
47 

75 
40 

78 
42 

90.0 
50.6 

OlA  ♦  S 

MAX 

Mm 

79 
55 

86 
43 

91 
43 

92 
43 

90 
45 

95 
44 

93 
50 

94 

61 

92 
53 

89 
53 

98 
52 

97 
61 

85 
48 

86 
40 

92 
39 

92 
43 

96 
44 

93 
47 

82 
44 

86 
39 

91 
44 

96 
45 

93 
44 

92 
54 

92 
43 

87 
55 

62 
42 

71 
46 

71 
32 

69 
37 

63 
47 

87.6 
46.3 
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DAILY  TEMPERATURES 


Continued 


station 

Day  oi  Month 

rage 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

28 

27 

28 

29 

30 

31 

Ave 

P*RM*  Experiment  sta 

MAX 
MIN 

IS 
<>2 

88 
47 

95 
47 

94 
54 

65 
42 

93 
52 

91 
56 

96 
52 

99 
54 

93 
61 

99 
61 

92 
50 

85 
46 

68 
49 

92 
44 

93 
47 

94 
47 

86 
43 

72 
44 

79 
45 

66 
45 

92 
46 

94 
44 

91 
44 

94 
51 

69 
36 

77 
46 

64 
34 

73 
40 

69 
48 

54 
49 

85,8 
47.4 

PAVETTE 

MAX 
MIN 

78 
S6 

88 
45 

95 
50 

93 
45 

67 
55 

95 
48 

92 
54 

96 
60 

97 
56 

94 

57 

98 
62 

93 
67 

89 
53 

90 
47 

96 
46 

95 
52 

95 
49 

90 
51 

63 
49 

83 
41 

91 
46 

95 
47 

98 
48 

74 

50 

03 
46 

B4 
57 

79 
40 

77 
51 

75 
36 

70 
43 

66 
51 

88.7 
50.4 

SWAN  FALLS  POWER  HOUSE 

MAX 

Mm 

69 
61 

95 
54 

99 
56 

99 
59 

96 
62 

100 
55 

102 
67 

103 
66 

100 
67 

99 
68 

105 
71 

104 
73 

93 
63 

91 

60 

96 
56 

95 
64 

101 
60 

97 
58 

90 
48 

79 
51 

66 
54 

96 
58 

96 
57 

94 
67 

99 
56 

97 
57 

63 
46 

79 
52 

77 
44 

77 
49 

69 
49 

93.1 
56.5 

WEI  SEP  2  5E 
•      •  ft 

MAX 
MIN 

S* 

43 

47 

47 

56 

47 

69 
50 

59 

95 
43 

95 
54 

96 
62 

65 

86 
51 

67 
46 

92 
45 

92 
46 

94 
48 

69 
50 

74 
44 

61 
39 

68 
46 

91 
46 

95 
46 

95 
50 

91 
46 

64 
56 

75 
37 

69 
47 

71 
34 

67 
41 

63 
39 

86.4 
46.0 

SOUTHWESTERN 
HIGHLANDS 

06 

GRASMEPE 

MAX 

MIN 

66 
37 

93 
47 

96 
52 

94 
47 

9l 
50 

94 

60 

92 
58 

92 
57 

92 
46 

93 
61 

69 
65 

66 
49 

63 
42 

88 
43 

68 
55 

96 
51 

93 
58 

83 
36 

78 
35 

77 
42 

86 
42 

69 
50 

66 
49 

90 
47 

88 
52 

74 
34 

73 
45 

69 
29 

80 
36 

69 
39 

86.4 
47.2 

HCLL I STER 

MAX 
MIN 

88 

43 

63 
44 

88 
53 

91 
52 

90 
58 

90 
51 

93 
65 

93 
65 

90 
59 

89 
54 

92 
64 

90 
65 

69 
52 

68 
47 

85 
49 

87 
60 

93 
57 

91 
56 

82 
43 

71 
36 

76 
44 

84 
49 

66 
52 

64 
52 

68 
49 

94 
54 

72 
38 

68 
45 

68 
35 

80 
41 

73 
43 

84.8 
50.9 

REYNOLDS 

MIN 

71 
<>S 

62 
39 

68 
46 

86 
50 

84 
44 

89 
41 

90 
52 

92 
54 

92 
52 

66 
53 

92 
61 

67 
62 

84 
46 

76 
43 

84 
41 

84 
46 

92 
46 

68 
52 

76 
41 

70 
37 

77 
43 

66 
46 

86 
45 

82 
54 

90 
46 

64 
52 

72 
37 

65 
44 

79 
32 

65 
37 

57 
45 

61,9 
46.3 

THREE  CREEK 

MAX 
MIN 

80 
36 

85 
33 

89 
39 

91 
45 

66 
41 

87 
38 

89 
59 

66 
52 

88 
50 

86 
37 

68 
39 

87 
53 

63 
35 

6  1 
33 

84 
33 

64 
40 

69 
40 

86 
42 

62 
34 

65 
23 

76 
34 

87 
34 

69 
37 

86 
36 

84 
34 

80 
33 

72 
24 

65 
39 

72 
26 

78 
28 

76 
36 

62.7 
37.5 

TRIANGLE  RANCH 
•      ft  ft 

MAX 
MIN 

CENTRAL  PLAINS 

07 

BLISS 

MAX 

Mm 

AS 

89 
46 

46 

96 
50 

92 
58 

96 
51 

98 
56 

95 
64 

95 
61 

93 
50 

94 
64 

90 
64 

66 
53 

86 
46 

92 
46 

93 
52 

93 
53 

91 
52 

68 
47 

76 
37 

82 
42 

89 
47 

92 
46 

89 
48 

93 
46 

68 
56 

75 
42 

73 
47 

71 
41 

82 
38 

"3 
46 

86.0 
50.0 

BURLEY 

MAX 

Mm 

<90 
55 

84 

52 

90 
55 

97 
56 

99 
65 

67 
54 

98 
59 

95 
62 

94 

62 

96 
61 

91 
62 

96 
64 

90 
56 

66 
53 

67 
52 

92 
58 

91 
56 

96 
60 

92 
47 

67 
40 

73 
46 

78 
50 

87 
52 

91 
55 

68 
52 

92 
60 

72 
44 

72 
49 

62 
42 

66 
40 

83 
47 

86,6 
53.7 

BURLEY  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

60 
51 

85 
47 

91 
49 

93 
51 

64 

56 

91 
48 

91 
53 

91 
64 

91 
55 

89 
52 

90 
57 

87 
58 

63 
53 

63 
48 

87 
46 

66 
57 

93 
50 

89 
61 

70 
45 

66 
34 

75 
40 

63 
45 

87 
48 

85 
48 

88 
47 

70 
47 

69 
42 

63 
44 

65 
39 

77 
34 

74 
44 

82.6 
48.9 

CASTLEEORO  2  N 

MAX 
MIN 

60 
45 

82 
45 

89 
48 

90 
49 

87 
56 

93 
51 

95 
56 

91 
62 

96 
54 

93 
53 

92 
54 

85 
52 

65 
50 

86 
51 

87 
46 

93 
54 

96 
52 

90 
58 

86 
44 

75 
36 

61 
37 

67 
42 

91 
44 

90 
45 

90 
46 

77 
62 

75 
42 

66 
46 

71 
38 

76 
33 

69 
47 

85,3 

48.5 

HAZELTON 

MAX 

Mm 

85 
51 

89 

50 

91 

50 

95 
51 

92 
60 

92 
52 

91 
56 

91 
64 

90 
55 

87 
55 

92 
60 

90 
60 

85 
55 

83 
52 

69 
51 

86 
55 

90 
52 

88 
54 

62 
42 

70 
39 

75 
43 

82 
46 

86 
49 

64 
54 

86 
49 

83 
46 

76 
42 

69 
41 

65 
40 

80 
35 

78 
45 

84.6 
50.1 

JEROME 

MAX 

Mm 

83 
51 

87 
49 

93 
53 

95 
52 

91 
56 

94 
53 

97 
62 

94 
65 

95 
57 

93 
54 

92 
61 

90 
61 

67 
55 

87 
52 

91 
51 

92 
55 

95 
55 

91 
56 

84 
45 

75 
36 

79 
42 

86 
46 

91 
49 

6  7 
53 

90 
49 

85 
56 

72 
41 

69 
51 

70 
39 

79 
46 

72 
45 

86.6 
51.7 

MINIDOKA  DAM 

MAX 
MIN 

85 
53 

89 
50 

96 
54 

96 
55 

96 
60 

95 
50 

92 
61 

92 
63 

94 

60 

69 
50 

93 
59 

87 
62 

68 
53 

87 
53 

93 

50 

69 
62 

96 
57 

91 
56 

75 
54 

71 
41 

78 
44 

84 
47 

90 
47 

65 
46 

90 
49 

85 
56 

70 
41 

68 
45 

73 
39 

82 
38 

80 
46 

86.5 
51,8 

PAUL    I  ENE 

MAX 

Mm 

88 
50 

6  1 
48 

68 
46 

95 
51 

96 
61 

86 
49 

94 
54 

94 

55 

94 
46 

93 
52 

86 
57 

92 
59 

67 
52 

84 
50 

69 
38 

90 
47 

87 
53 

94 
56 

89 
45 

65 
35 

70 
40 

77 
46 

63 
48 

90 
49 

85 
43 

69 
58 

69 
39 

70 
46 

70 
38 

65 
33 

78 
37 

84,5 
47,9 

picabo 

MAX 

Mm 

62 
47 

77 
41 

84 
48 

90 
49 

93 
47 

87 
43 

9l 
51 

91 

59 

89 
52 

90 
46 

92 
46 

92 
53 

85 
41 

60 
41 

82 
41 

69 
42 

68 
46 

90 
45 

83 
44 

63 
29 

72 
35 

78 
38 

86 
41 

68 
42 

85 
43 

86 
45 

67 

30 

66 
33 

61 
28 

65 
30 

75 

33 

82.2 
42,3 

RICHEIElD 

MAX 

Mm 

82 
48 

83 
44 

90 
46 

91 

50 

90 
50 

91 
46 

90 
57 

88 
61 

89 
53 

68 
51 

86 
55 

65 

60 

83 
46 

62 
44 

87 
45 

65 
51 

89 
50 

87 
57 

83 
42 

70 
34 

76 
41 

82 
45 

65 
46 

83 
46 

83 
47 

79 
51 

67 
34 

64 
43 

65 
32 

73 
36 

71 
42 

82,2 
46,9 

RUPERT  13  NNE 

MAX 

Mm 

83 

44 

90 
52 

97 
46 

97 
47 

86 
56 

95 
52 

91 
48 

92 
51 

92 
46 

65 
46 

66 
41 

91 
49 

90 
65 

94 
49 

92 
52 

64 
43 

71 
32 

77 
36 

86 
42 

91 
39 

68 
42 

91 
39 

63 
54 

70 
32 

66 

66 
29 

80 
35 

78 
43 

65.6 
44.8 

SHOSHONE   1  WNW 

MAX 

Mm 

86 
46 

94 
46 

95 
57 

96 
56 

97 
52 

97 
61 

96 
62 

9* 
61 

93 
55 

95 
59 

96 
64 

69 
49 

87 
52 

93 
46 

93 
56 

98 
52 

94 
60 

90 
45 

74 
37 

61 
44 

87 
47 

92 
53 

90 
50 

91 
49 

98 
62 

72 
40 

72 
42 

70 
35 

76 
60 

77 
46 

88.5 
51.6 

TWIN  FALLS  2  NNE 

MAX 

Mm 

67 
54 

80 
51 

66 
50 

92 
55 

92 
59 

84 
52 

94 
57 

96 
65 

93 
58 

91 
57 

69 
63 

95 
66 

88 
58 

84 
53 

85 
53 

68 
56 

68 
54 

97 
62 

89 
45 

65 
39 

72 
44 

76 
49 

63 

51 

69 
55 

63 

50 

90 
60 

69 
43 

70 
49 

59 
42 

66 
35 

81 
46 

83.9 
52.6 

TWIN  FALLS  S  SE 

MAX 

Mm 

87 
5* 

80 
51 

85 
50 

92 
54 

92 
60 

86 
54 

94 
56 

96 
65 

93 
58 

92 
55 

92 
61 

91 
62 

90 
57 

83 
53 

84 
54 

68 
57 

90 
53 

95 
59 

87 
45 

68 
43 

74 
46 

76 
49 

83 
51 

88 
53 

88 
49 

69 
60 

72 
42 

71 
48 

62 
42 

67 
36 

79 
43 

84.3 
52,3 

TWIN  FALLS  WBASO 
ft       ft  ft 

MAX 

Mm 

64 
50 

77 
47 

84 
49 

91 
53 

91 
60 

82 
50 

92 
56 

91 
62 

90 
56 

90 
51 

86 
60 

90 
59 

86 
53 

61 
49 

82 
46 

66 
54 

66 
52 

91 
61 

86 
45 

64 
36 

69 
46 

75 
47 

62 
50 

86 
50 

84 
45 

66 
56 

67 
39 

66 
47 

60 
37 

64 
35 

77 
42 

81.7 
49,8 

NORTHEASTERN 
VALLEYS 

08 

CHALLIS 

MAX 

Mm 

CHILLY  BARTON  FLAT 

MAX 

Mm 

77 
37 

82 
31 

67 
33 

68 
35 

69 
34 

67 
32 

66 
43 

87 
51 

68 
39 

87 
38 

88 
43 

83 
37 

61 
33 

61 
29 

85 
30 

64 
35 

66 
35 

85 
52 

74 

35 

62 
35 

75 
30 

82 
35 

65 
33 

83 
43 

63 
32 

70 
45 

68 
27 

57 
32 

61 

30 

67 
27 

69 
39 

79.6 
35,8 

DUBOIS  3«  w 

MAX 

Mm 

80 
40 

81 
43 

84 
41 

87 
41 

87 
49 

86 
45 

85 
46 

60 
54 

61 
45 

69 
44 

85 
52 

79 
35 

63 
35 

67 
41 

82 
40 

6  1 
42 

77 
43 

80 
43 

79 
40 

77 
39 

73 
42 

80 
41 

82 
45 

60 
48 

78 
36 

79 
40 

79 
33 

70 
36 

60 
33 

62 
30 

61 
29 

79.2 
41.2 

6IBB0NSVILLE 

MAX 

Mm 

76 
47 

81 
35 

90 
39 

92 
39 

84 
42 

86 
38 

85 

43 

61 
54 

89 
44 

8* 
44 

88 
44 

80 
49 

77 
43 

81 
41 

84 
39 

67 
40 

90 
41 

90 
43 

62 
40 

65 
40 

76 
43 

82 
37 

82 
40 

80 
42 

84 
35 

60 
42 

67 
40 

65 
40 

62 
36 

65 
37 

67 
44 

80.2 
*1.3 

MACKAy  ranger  STATION 

MAX 

Mm 

81 
40 

63 
40 

90 
45 

91 
46 

92 
49 

92 
46 

68 
48 

86 
53 

90 
50 

90 
49 

91 
49 

87 
69 

60 
44 

63 
46 

66 
46 

66 
40 

86 
49 

66 
47 

67 
40 

63 
36 

76 
43 

80 
44 

85 
46 

83 
50 

85 
44 

86 
44 

66 
35 

66 
39 

62 
35 

78 
28 

72 
43 

82.7 
44.7 

MAY  RANGER  STATION 

MAX 

Mm 

62 
49 

85 
35 

89 
38 

91 
40 

66 
39 

90 
39 

67 
45 

86 
53 

68 
43 

67 
44 

90 
45 

86 
49 

63 
41 

64 
40 

66 
42 

88 
43 

90 
38 

88 
52 

82 
38 

65 
39 

76 
39 

74 

38 

77 
40 

65 
35 

64 
37 

78 
47 

72 
32 

71 
43 

69 
36 

68 
42 

64 
4) 

81.8 
41,4 

SALMON 

MAX 

Mm 

76 
42 

83 
40 

94 
44 

97 
44 

65 
46 

89 
46 

91 
47 

61 
61 

92 
49 

85 
54 

90 
48 

60 
55 

80 
46 

64 
48 

85 
47 

89 
51 

93 
47 

94 
47 

59 
43 

67 
46 

60 
46 

84 
42 

66 
45 

82 
45 

87 
43 

60 
47 

70 
40 

55 
43 

65 
41 

70 
40 

70 
49 

80,7 
46.3 

Sm  Refdr«iic»  Notes  Following  SUtion  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


IDAHO 
AUGUST  196<. 


Slatlon 
UPPER  SNAKE  RIVER 
PLAINS  09 

Day  ol  Month 

• 

« 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

IB 

17 

IB 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Av«i 

ABERDEEN  EXP  STATION 

MAX 
MIN 

95 
SI 

81 
50 

86 
44 

92 
49 

94 

60 

86 
44 

97 
51 

81 
98 

89 
48 

91 
92 

89 
90 

87 
48 

78 
46 

86 
47 

83 
49 

89 
99 

84 
49 

99 
48 

90 
49 

65 
34 

69 
36 

75 
40 

84 
41 

86 
43 

85 

43 

87 
53 

69 
37 

68 
44 

62 
36 

63 

30 

76 
37 

81«7 
49.6 

AMERICAN  FALLS   1  SW 

MAX 
MIN 

e<» 

S6 

94 

51 

93 
50 

94 
54 

95 
64 

86 

50 

89 
55 

89 

60 

90 
51 

91 
93 

89 
54 

84 

95 

94 

50 

83 
93 

90 
52 

99 
55 

89 
55 

91 
63 

89 
49 

70 
37 

77 
42 

84 
44 

86 
47 

85 

48 

87 
49 

96 
61 

69 
43 

69 
47 

64 
42 

79 
43 

92 
47 

84,4 
51.0 

ARCO  S  NW 

MAX 
MIN 

7» 

«e 

80 
37 

85 
45 

90 
46 

89 
48 

89 
43 

88 
49 

83 
59 

86 
50 

88 
48 

90 
48 

77 
53 

80 
43 

91 
42 

87 
42 

86 
45 

88 
44 

94 

42 

71 
49 

65 
35 

78 
43 

82 
40 

85 
40 

94 
46 

92 
43 

75 
53 

67 
37 

63 
41 

64 

32 

71 
26 

76 
43 

80  3 
43)8 

ASHTON   1  S 

MAX 

MM 

77 
48 

78 
38 

85 
41 

83 
44 

85 
48 

81 

37 

89 
40 

91 
49 

95 

47 

93 
40 

83 
46 

77 
42 

77 
42 

79 
36 

82 
37 

92 
39 

89 
42 

86 
41 

70 
36 

66 
29 

73 
28 

77 
32 

80 
36 

78 
37 

80 
36 

70 
38 

62 
26 

60 
36 

99 
39 

69 
26 

77 
42 

77.3 
36.6 

BLACKFOOT  2  SSW 

MAX 
MIN 

82 
S» 

84 
56 

93 
50 

93 
54 

91 
65 

88 
47 

85 
51 

98 
66 

91 
52 

99 
94 

89 
52 

84 

52 

93 
52 

83 
47 

88 
47 

86 
57 

90 
92 

92 
54 

85 

50 

69 
35 

74 

37 

83 
43 

87 
42 

84 
48 

88 
48 

85 
48 

67 
39 

65 
48 

64 
40 

77 
34 

82 
43 

83.9 
48.9 

CRATERS  OF  THE  MOON  N« 

MAX 

Mm 

77 
»9 

78 
54 

86 
46 

88 
93 

86 
61 

87 
51 

87 
58 

95 
59 

86 
52 

87 
50 

87 
50 

83 

60 

77 
46 

79 
48 

85 
46 

85 
44 

87 
93 

84 

52 

80 
43 

66 
40 

72 
38 

79 
42 

83 
48 

81 
48 

82 
47 

75 
53 

61 
33 

60 
41 

99 

30 

66 

32 

73 
42 

79,1 
47.4 

DUBOIS  EXP  STATION 

MAX 
MIN 

79 
S3 

82 
43 

90 
51 

92 
55 

89 
61 

87 
49 

88 

53 

84 

59 

91 
51 

88 

56 

88 
55 

95 
54 

79 
46 

80 
52 

93 
49 

84 

50 

86 
50 

88 
56 

82 
40 

66 
34 

75 
42 

79 
45 

82 
51 

81 
49 

82 
46 

91 
55 

64 
38 

64 

39 

98 

36 

68 
36 

74 
45 

60.6 
48.3 

FORT  HAlL   INDIAN  AfiNCY 

MAX 

Mm 

85 
S« 

85 
52 

92 
49 

94 

53 

93 
47 

91 
47 

90 
52 

91 
53 

90 
52 

90 
94 

99 
51 

88 
51 

82 
50 

93 
51 

87 
48 

98 
62 

92 
50 

91 
57 

89 
48 

69 
32 

95 
41 

86 
38 

95 
47 

68 
37 

67 
39 

79 
39 

81 
43 

89.4 
47.9 

MAKER   *  N« 

MAX 

MIN 

8* 
i9 

82 
40 

94 
37 

95 
48 

93 
57 

90 
42 

90 
51 

93 
50 

90 
52 

91 
45 

88 
52 

96 
46 

95 
46 

95 
43 

97 
40 

95 
41 

89 
45 

91 
47 

84 
42 

70 
31 

79 
38 

95 
37 

95 
39 

96 
42 

95 
39 

83 
57 

69 
31 

68 
40 

67 
37 

72 
32 

79 
49 

84.2 
43.4 

HOME 

MAX 

Mm 

83 
<>6 

86 
43 

93 
45 

95 
48 

94 

55 

90 
46 

91 
50 

90 
63 

94 
54 

90 
52 

88 
55 

91 
53 

83 

47 

88 
44 

95 
45 

96 
47 

89 
45 

88 
56 

93 

47 

69 
46 

79 
54 

91 
42 

98 
46 

94 
43 

95 
46 

82 
59 

69 
45 

66 
45 

63 
43 

72 
33 

77 
46 

83.6 
48.0 

IDAHO  FALLS  2  ESE 

MAX 

Mm 

82 
55 

93 

50 

92 
49 

94 
54 

88 
64 

92 
52 

88 
53 

88 
60 

90 
50 

90 
52 

91 
49 

8  1 
49 

91 
42 

92 
47 

89 
46 

96 
54 

92 
48 

92 
52 

82 
42 

70 
35 

72 
37 

81 
42 

86 
45 

94 

45 

95 
44 

78 
45 

65 
34 

59 
40 

60 
41 

75 
33 

81 
46 

62.5 
46.9 

IDAHO  FALLS  FAA  AP 

MAX 

Mm 

82 
53 

93 
50 

91 
45 

92 
50 

85 
65 

88 
47 

97 
49 

87 
55 

90 
50 

98 
50 

99 
50 

75 
48 

92 
47 

82 
44 

96 
41 

95 
50 

90 
48 

91 
49 

68 
38 

68 
34 

73 
35 

81 
39 

36 
43 

92 
4  3 

97 

42 

71 
47 

66 
33 

59 
42 

61 
36 

79 
31 

82 
45 

81.0 
*9.l 

IDAHO  Falls  *i  nn  wb 

MAX 

Mm 

81 
»5 

85 
40 

94 
41 

95 
45 

92 
56 

92 
42 

91 
50 

91 
54 

96 
50 

91 
50 

90 
49 

79 
49 

84 
42 

95 
44 

90 
40 

98 
44 

91 
45 

91 
45 

68 
46 

69 
42 

80 
47 

95 
38 

89 
41 

86 
52 

87 
40 

74 
48 

68 
42 

59 
42 

64 

37 

74 
30 

81 
48 

83.9 
44.6 

IDAHO  Falls  *6  w  wb 

MAX 

Mm 

79 

i-e 

84 
48 

91 
42 

93 
45 

88 
63 

90 
40 

89 
95 

98 
60 

90 
49 

90 
93 

89 
55 

79 
53 

8  1 
44 

92 
42 

97 
38 

88 
56 

90 
44 

99 
49 

72 
47 

67 
33 

78 
40 

94 

39 

97 
43 

85 
46 

85 
42 

70 
49 

67 
34 

61 
40 

61 
30 

74 

30 

79 
47 

81.8 
49,3 

MALTA  1  NE 

MAX 

Mm 

91 
41 

89 
37 

95 

41 

97 
45 

86 
62 

92 
41 

90 
91 

89 
60 

91 
52 

90 
43 

93 
47 

81 
51 

94 
44 

97 

88 

44 

92 
48 

79 
47 

93 

87 
43 

91 
36 

83 

50 

72 
31 

67 
36 

78 
29 

80 
38 

86.6 
44.2 

POCATELLO  wB  AIRPORT 

MAX 

Mm 

8« 
56 

88 
53 

95 
51 

98 
96 

88 
66 

99 
48 

93 
58 

91 
61 

99 
52 

91 
96 

94 
54 

83 
53 

84 

53 

96 
54 

90 
50 

97 
63 

94 

50 

93 
57 

75 
44 

69 
35 

77 
40 

85 
43 

90 
44 

86 
48 

89 
47 

72 
54 

69 
38 

69 
43 

69 
40 

76 
34 

89 
44 

69. 1 
49.6 

SAINT  Anthony 

MAX 

Mm 

79 
«3 

80 
42 

87 
45 

88 
90 

83 
57 

87 
42 

89 
48 

82 
54 

88 
52 

84 
44 

84 
45 

77 
47 

79 
45 

80 
40 

83 

40 

93 
44 

87 
46 

87 
48 

74 
41 

67 
34 

74 

32 

79 

38 

81 
41 

79 
42 

82 
38 

74 

55 

65 
39 

99 
44 

60 
39 

71 
33 

77 
51 

78.9 
43.8 

SUSAR 

•      *  • 

MAX 

Mm 

81 
50 

80 
42 

87 
42 

89 
48 

87 
62 

86 
40 

89 
47 

83 
43 

86 
90 

89 
45 

85 
42 

80 
42 

90 
42 

79 
39 

84 
37 

94 
40 

95 
42 

88 
40 

94 
42 

66 
31 

74 
30 

79 
34 

81 
47 

80 
39 

82 
36 

90 
38 

81 
28 

63 
37 

60 
40 

72 
29 

78 
49 

60.9 
40.9 

EASTERN  HIGHLANDS  10 

ARSON  2  Nu 

MAX 

Mm 

8* 
5* 

87 
42 

91 
46 

99 
54 

88 
68 

90 
44 

90 
95 

90 
60 

92 
49 

90 
90 

90 
50 

84 

52 

85 
46 

84 
45 

90 
43 

95 
56 

90 
52 

90 
97 

83 
47 

68 
29 

72 
38 

85 
36 

90 
50 

85 
94 

90 
48 

78 
56 

68 

32 

69 
49 

66 

39 

79 

39 

60 
40 

63,9 
♦7,9 

BLACKFOOT  DAM 

MAX 

Mm 

77 
47 

81 
33 

89 
39 

89 
42 

83 
54 

89 
39 

84 
41 

83 
48 

87 
43 

84 
40 

83 
38 

74 

39 

78 
38 

80 
37 

83 
37 

80 
91 

94 
38 

87 
40 

70 
43 

62 
21 

68 
28 

78 
31 

92 
33 

79 
35 

81 
34 

67 
41 

64 

26 

69 

31 

93 

33 

71 
29 

79 
42 

77,9 
37.9 

CONOA 

MAX 

Mm 

75 
39 

80 
41 

64 
47 

88 
57 

79 
38 

84 
49 

94 
51 

83 
46 

86 
45 

83 
46 

83 
44 

74 
43 

77 
44 

79 
41 

83 
51 

76 
42 

85 
47 

89 
48 

70 
26 

76 
48 

DniGGS 

MAX 

Mm 

79 
49 

83 
49 

86 
47 

87 
49 

84 
42 

83 
45 

84 
45 

84 
43 

85 
45 

83 
45 

83 
42 

79 
43 

76 
42 

77 
45 

79 
45 

77 
49 

95 
43 

86 
49 

75 
35 

57 
34 

75 

30 

79 
34 

79 
40 

74 

38 

90 
38 

69 
38 

62 
31 

65 
32 

70 
32 

79 
40 

66 
39 

77,7 
41,1 

ARACC 

MAX 

Mm 

IDAHO  Falls  16  se 

MAX 

Mm 

76 
49 

80 
43 

86 
42 

88 
50 

82 
98 

85 
44 

93 
47 

83 
54 

86 
90 

85 
38 

85 
42 

78 
45 

77 
44 

78 
47 

82 
40 

82 
49 

87 
46 

88 
46 

79 
34 

67 
23 

71 
21 

77 
34 

81 
41 

78 
34 

80 
34 

66 
39 

62 
28 

60 
40 

96 
38 

71 
30 

76 
39 

77.9 
40.6 

ISLAND   PARK  DAM 

MAX 

Mm 

75 
41 

75 
33 

84 
35 

85 
41 

81 
47 

83 
35 

86 
36 

79 
49 

83 
42 

79 
37 

82 
47 

69 
41 

72 
38 

74 

39 

81 
33 

79 
35 

82 
39 

85 
37 

75 
32 

59 
31 

68 
27 

77 
30 

75 
32 

74 
34 

76 
32 

69 
41 

59 
24 

55 
33 

48 
31 

62 
29 

67 
37 

74.1 
35.6 

KILGORE 

MAX 

Mm 

73 
42 

74 

31 

84 

34 

89 
38 

82 
47 

81 

34 

84 

39 

79 
48 

85 
40 

83 
40 

80 
43 

78 
40 

74 

38 

76 
39 

78 
34 

79 
36 

81 
36 

83 

37 

76 
33 

59 
34 

67 
36 

74 

31 

77 
34 

74 
42 

77 
34 

73 
44 

60 
28 

59 
37 

95 
34 

63 
26 

70 
36 

74.9 
36.8 

LIFTON  PUMPING  STATION 

MAX 

Mm 

80 
58 

82 
46 

97 
45 

91 
50 

89 
99 

85 
48 

85 
57 

87 
93 

88 
50 

85 
49 

79 
49 

81 
49 

78 
46 

80 
44 

84 
45 

80 
90 

93 
46 

81 
47 

80 
53 

62 
32 

70 
34 

77 
35 

80 
39 

80 
42 

82 
41 

77 
42 

64 
37 

62 
37 

61 
33 

70 
30 

73 
48 

78.7 
44.9 

MALAO 

MAX 

Mm 

87 
54 

88 
49 

91 
91 

94 
96 

89 
67 

89 
90 

90 
56 

90 
99 

99 
98 

90 
58 

87 
95 

85 
53 

95 
50 

88 
50 

91 
49 

89 
56 

87 
49 

90 
91 

82 
91 

71 
39 

78 
38 

82 
42 

86 
49 

86 
47 

87 
48 

88 
49 

76 
40 

69 
44 

66 

33 

76 
32 

62 
95 

69.0 
*9.4 

MALAD  CtTY  FAA  AP 

MAX 

Mm 

92 
59 

91 
48 

96 
44 

95 
93 

93 
93 

90 
49 

99 
55 

90 
95 

95 
92 

93 
55 

88 
54 

85 
52 

87 
50 

92 
48 

90 
48 

87 
56 

90 
90 

99 
47 

72 
49 

71 
35 

79 
34 

89 
40 

88 

39 

87 
52 

89 
41 

79 
43 

73 
43 

70 
42 

69 
31 

79 
29 

94 
94 

86,1 
47,1 

NC  CAMMqN 

MAX 

Mm 

88 
42 

87 
44 

91 
52 

99 
59 

90 
60 

86 
91 

87 
44 

91 
47 

96 
49 

93 
47 

88 
47 

90 
47 

89 
48 

87 
46 

85 
43 

89 
45 

90 

92 

87 

67 

75 
33 

79 
36 

88 
44 

86 
43 

90 
42 

76 
46 

72 
38 

68 
40 

73 
34 

77 
32 

81 
42 

84.9 
44.9 

MONTPELIER  RANGER  STA 

Mm 

85 
60 

82 
43 

84 
45 

89 
48 

92 
55 

84 
46 

86 
53 

91 
51 

90 
49 

90 
47 

85 
45 

80 
43 

86 
44 

80 
43 

82 
43 

85 
45 

81 
43 

89 
46 

90 
91 

64 

30 

61 
31 

70 
35 

82 
39 

83 
41 

82 

37 

83 
43 

79 
32 

65 
35 

61 
30 

62 
26 

74 
40 

80.3 
42.6 

OAKLEY 

MAX 

Mm 

88 

60 

83 
58 

89 
54 

89 
97 

85 
62 

90 
90 

93 
55 

88 
61 

88 
92 

90 
52 

92 
59 

85 
67 

82 
51 

92 
49 

87 
51 

97 
63 

92 
55 

87 

60 

79 
44 

67 
37 

77 
44 

84 
49 

89 
93 

84 
54 

88 
93 

79 
51 

70 
38 

69 
46 

66 
39 

79 
39 

71 
39 

83.0 
91.9 

PALISADES  DAM 

MAX 

Mm 

88 
55 

85 
48 

85 
50 

90 
92 

90 
61 

86 
48 

89 
49 

85 
51 

88 
92 

89 
92 

83 
92 

82 
51 

79 
50 

91 
49 

94 
47 

94 
53 

85 
49 

89 
93 

87 
49 

61 
31 

71 
31 

78 
43 

83 
47 

83 
43 

83 
46 

81 
51 

65 
33 

69 
40 

69 
36 

72 
36 

76 
94 

61.0 
47,0 

PRESTON  2  SE 

MAX 

Mm 

88 
63 

87 
48 

86 
48 

90 
53 

94 

69 

87 
52 

90 
98 

92 
58 

92 
99 

93 
92 

91 
91 

88 
52 

87 
52 

94 
49 

89 
49 

99 
56 

81 
49 

88 
90 

91 
94 

67 
39 

68 
37 

75 
40 

81 
44 

96 
46 

87 
44 

86 
48 

79 
39 

68 
40 

64 

31 

65 
32 

77 
46 

83,4 
46.3 

STREVELL 

MAX 

Mm 

89 
43 

87 
42 

92 
90 

94 
55 

93 
68 

91 
49 

89 

95 

89 

63 

93 
94 

91 
92 

90 
90 

B9 

57 

86 
47 

87 
44 

91 
47 

85 
55 

88 
48 

91 
67 

86 
46 

67 
28 

78 
34 

83 
41 

89 
47 

87 
49 

89 
41 

99 
54 

70 
32 

67 
90 

69 
36 

73 
33 

81 

33 

69.1 
47.3 

SHAN  VALLEY 

MAX 

Mm 

90 
50 

85 

39 

91 
42 

91 
95 

87 
42 

90 
38 

89 

42 

87 
48 

89 
47 

88 
40 

86 
42 

83 
42 

80 
43 

81 
40 

86 
38 

93 
44 

89 
42 

90 
49 

82 
34 

64 

28 

72 
28 

79 
90 

86 
35 

82 
36 

80 
34 

77 
39 

66 
29 

69 
34 

60 
37 

73 
30 

60 
32 

61.9 
36,2 

TfTONIA  EXP  STATION 

MAX 

Mm 

77 
43 

79 
42 

96 
38 

89 
48 

84 

54 

82 
38 

89 
43 

85 
47 

86 
48 

81 
49 

83 
41 

74 
41 

75 
39 

77 
39 

80 
41 

80 
43 

84 
45 

88 
42 

70 
34 

60 
32 

68 
28 

74 

34 

79 
39 

78 

36 

78 
35 

69 
33 

60 
28 

97 
33 

94 

32 

70 
26 

76 
43 

76,4 
39,2 

MAYAN 

MAX 
MIN 

EVAPORATION  AND  WIND 

AUGUST  1964 


SlaUon 

Day  Oi  Month 

"3  Dl 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

NORTM  CENTRAL 
°I)«IPIES  02 

MOSCOW  U  OF  I  (B) 

EVAP 

MINO 

.14 

.15 

.05 

.28 

.35 

.32 

.12 

.38 

.35 

.28 

.18 

.12 

.19 

.19 

.28 

.16 

.33 

.21 

.07 

.12 

.10 

.36 

.38 

•  17 

•  13 

•  32 

•  09 

•  06 

•  29 

•  12 

•  11 

6*34 

CENTBAU   MOUNTAINS  04 

ARROWROCK  DAM(A) 

WIND 

.2S 

30 

.33 

40 

.28 

35 

.36 

27 

.34 

30 

.32 

36 

.31 

25 

.29 

32 

.31 

29 

.38 

31 

.34 

29 

.34 

30 

.32 
49 

.30 

29 

.30 

23 

.32 
23 

.31 

24 

.32 

28 

.39 

68 

.24 

31 

.30 

90 

.27 

28 

.29 

26 

•  31 
24 

•  30 

26 

.24 

31 

•  24 
40 

•  20 

26 

.19 

96 

•  19 

18 

•  17 

36 

9^01 
982 

•        •  • 

CENTRAL  PLAINS  OT 

Twin  falls  wBASO 

WIND 
MAX 

.29 
44 

89 
it 

.33 

72 
82 
51 

.28 

37 
87 
53 

.35 

53 
88 
56 

.40 

70 
88 
58 

.37 

77 
83 
55 

.33 

46 
90 
56 

.39 

74 
89 
63 

.34 
47 
88 

62 

.36 

69 
87 
56 

.38 

73 
85 
57 

.29 

56 
89 
58 

.34 

75 
82 
55 

.33 

71 
82 
93 

.31 

67 
81 
52 

.31 
61 
86 
54 

.31 
62 
85 
55 

,26 

86 
86 
55 

.43 
138 
83 
47 

•  36 
199 
67 
♦1 

.28 
93 
74 
43 

.27 

68 
78 
48 

.31 

70 
81 
91 

•  31 

70 
83 

" 

•  37 
98 

'S 
50 

.35 
89 

82 
51 

•  32 
179 
67 
42 

.29 
86 
72 
44 

•  24 
189 
99 
39 

•  21 
80 
71 
40 

•  27 
109 
77 
44 

9^«4 
2996 
81.3 
91(9 

•      *  • 

UPPER  SNAKE  RIVER 
PLAINS  09 

ABERDEEN  EXP  STATION 

EVAP 
HIND 

'82 

132 

*J0 

*5l 

'69 

127 

.30 

81 

*14 

'\t 

*80 

*83 

*14 

'bo 

.42 

120 

.42 
149 

.  it 

41 

*7< 

.31 
41 

193 

ill 

'tl 

,36 
Bl 

•  16 

92 

•  2S 

43 

•  40 

87 

131 

•  34 

189 

108 

Ul 

*76 

los 

10^24 

2767 

•      ft  • 

EASTERN  HI0HLAN05  10 

LIFTON  PUHPIN6  STATION 

EVAP 
WIND 

,46 

152 

.27 
49 

.24 

28 

.29 

21 

.24 

25 

.25 

35 

.26 

33 

.27 

29 

'11 

.28 

24 

.25 

52 

.16 

36 

.12 

34 

.22 

30 

.34 

20 

.29 

60 

.24 

20 

.28 

40 

.36 

124 

.19 
42 

.17 

30 

,20 

28 

•  27 
44 

•  29 
49 

■  27 

37 

,29 

79 

•  22 

96 

.19 

47 

•  10 
44 

•  20 

36 

•  39 

120 

7^77 
1499 

PALISAOES  DAM 

EVAP 
WIND 

.34 

155 

.31 

139 

.48 

182 

.33 

216 

.34 
143 

.35 

162 

.31 

189 

.32 

105 

.23 

210 

.47 

114 

.97 

164 

.11 
181 

.41 

182 

.37 

154 

.33 
180 

.39 

120 

.34 

189 

.44 

211 

.38 

136 

.21 
66 

.28 

90 

,48 

158 

•  29 

170 

•  40 
46 

,36 
215 

.33 
179 

•  19 

22 

.43 

147 

•  13 

73 

•  11 

199 

.22 
124 

10^01 
4917 

(A)  PAN  PAINTED  INSIDE  AND  OUTSIDE  WITH  ALUMINUM  PAINT. 
<B)     PAN  IS  OF  STAINLESS  STEEL. 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


Station 

Day  of  montH 

I 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

ft  .  . 

EASTERN  HI6HLANDS  10 
KIL60RE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

SUPPLEMENTAL  DATA 


Wind  dixection 

Wind  Bpeed 

m.  p.  h. 

Relative  humidity  averages  - 
percent 

Number  oi  days  with  precipitation 

e 

Station 

Prevailing 

Percent  oi 
bme  Irom 
prevailing 

Average 

Fastest 
mile 

Direction 
ol 

iastest  mile 

Dale  of 
Iastest  mile 

SiOO  AM 
MST 

< 

o 
o 

5,00  PM 
MST 

11  lOO  PM 
MST 

Trace 

01-09 

.10-49 

66-OS' 

:  00-1.99 

200 
and  over 

Total 

Percent  ol 

possible 

sunshine 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  sr 

BOISE  we  AIRPORT 

31 

11 

7.7 

27 

NW 

30+ 

56 

36 

24 

42 

4 

3 

1 

0 

0 

0 

8 

87 

2.7 

IDAHO  FALLS  42NW  WB 

3 

1 

2 

0 

0 

0 

6 

IDAHO  FALLS  <t6W  WB 

9.4 

353 

WSW 

26 

1 

2 

1 

0 

0 

0 

4 

LEWISTON  WB  AIRPORT 

67 

45 

29 

2 

7 

2 

0 

0 

0 

11 

4.6 

POCATELLO  WB  AIRPORT 

21 

10 

10.6 

37 

SW 

28 

56 

31 

18 

38 

3 

3 

1 

0 

0 

0 

7 

92 

3.1 

9  MAXIMUM  HOURLY  AVERAGE 


Sm  Raiwaac*  Notva  following  SUUod  Index 
-  130  - 


STATION  INDEX 


STAnON 


ABCROEEN  EK»  STATION 
AFTERTHOUGHT  MINE 
AHERICAN  TAILS  1  SM 
ANOCttSON  0AM 

ARCO  3 

ARROmROCpl  dam 
ASmTON  1  s 
ATLANTA  1 

SUMMIT 


AVERY  RAN&ER  station 
BALD  MOUNTAIN 
eAVV|C>  MOOEL  BASIN 
BENTON  DAN 
BIG  CREEK  I  S 
8LACKF00T  2  SSM 
BLACKFOOT  0AM 
BLISS 

BOGUS  BASI>t 

BOISE  LuCH-r  PEAC  Oam 

'  801  SE  WB  A|RI»0*T 
I BOINCRS  FCRRt  1  S" 
' BRUSEAU 

I  BUNGALOW  RANGER  STA 
I  BURKE  2  ENE 
flURLPY 

6URLCY  FACTORY 
SURLEY  FAA  AIRPORT 

1  CABINET  GORGE 

; CALDWELL 

I  CAMBRIDGE 
CAREY  4  NNH 
CASCADE  1  N<( 
CASTlEFORO  2  N 
CAYJSE  CREEt 
centerville  arbaug  ncH 

CNALLIS 

chilly  barton  Slat 
clarkia  Ranger  station 

COBALT 

COEUR  0  ALENE  RS 
CONOA 

COT  TONMOOO 
COTTONWOOD  2  NSw 
COUNCIL 

CRATERS  OF   TmC  MOON  NM 

DEAOWOOO  DAM 
OEAOWOOO  SUMMIT 
DECEPTION  CREEK 
DEER  FLAT  DAM 

0£E»  POINT 

DIXIE 

ORIGGS 

DUBOIS  EXP  STATION 

DUBOIS  3«  W 

ELK  CITY 
j  ELK  RIVER  1  S 
I EMMETT  2  £ 
I  FAIRFIELD  RANGER  STA 
. FENN  AANGER  STATION 

FORT  HALL  INDIAN  ACNCV 
'  GALENA 

GALENA  SUMMIT 

GARDEN  VALLEY  BS 

GtBBOHSVULE 

GIL'IOAE  SUMMIT  RANCH 

GLEINS  FERRV 
,  GOCOING 
I  GRACE 

I  GRAHD  VIEW  ]  HNN 

I  GRANGCVILLE 
I  GRASHERE 

GRASMERE  8  S 
I  GROJSE 

GUNNEL  GUARD  STATION 
{  HAILET  ranger  STATION 
;  MAMER  *  NW 

HAZEL TON 

HEADOUARTCRS 

HUC  CITY 


HOILISTER 
HOWE 

lOAHO  CITY 

IDAHO  FALLS  2  ESF 

IDAHO  FALLS  16  SC 
^lOAHO  FALLS   FAA  AP 

IDAHO  FALLS  *2  I 
I  IDAHO  FALLS  A6  I 

IDA  VAOA 
I  ISLAND  PARK  OAM 


JACKSON  PEAK 

>EROME 

KAMI AH 

KELLOGG 

KETCmUM  17  WSW 

KILGOfiE 

XOOSKIA 

KUNA  I  HNE 

LEADORE 

lewiston  wb  airport 
lifton  pumping  station 

LOiO  PASS 
L0W^4AN  3  E  «2 

mackat  Ranger  station 

MALAO 

MALAO  CItV   FAA  AP 
MALTA   I  NE 

MALTA  RANGER  STATION 
HAY  RANGER  STATION 
MC  CALL 

HC  CAW«N 
MINIDOKA  DAM 
MONTPELIEW  RANGER  STA 
MOORE  CREEt  SUMMIT 
MOOSE  CREEK  RANCM 
MOOSE  CREEK  RANGER  ST* 
MOSCOW  U  OF  I 
MOUNTAIN  HOME   1  SE 
MLILLAN  FAA 
NULLAN  PASS 

NEW  ••EAoows  Ranger  sta 
NfZPtRce 

NE2  PERCE  PASS 

OAKLCV 
OLA  A  S 
OROFINO 

PALISADES  DAM 
PARMA  EXPERIMENT  STA 
PAUI.  1  ENE 
PAYETTE 

PJCABO 
PIERCE 

PINE    1  N 

PLUMMCR  y  WSw 

POCATELLO  W8  AIRPOAT 

POdTHILL 

POT  LATCH 

POVCLL 

PKAIRie 

PRESTON  2  SE 


OBSERVER 


022  0S|  ADA 
0T9  01  BOUNDARY 
195  3)'  OWYHEE 
2*4  Oa'  CLEARWATER 
2T2  OA'  SmOShONE 
28(1  07'  CASSIA 
07  CASSIA 
0'  CASSIA 
01  BONNER 
OS  CANYON 

408  OS  WAShINGION 
*66  57  BLAINE 
SIa!  0*1  VALLtY 
551,  37    T«IH  FALLS 
5T7  ot,  CLEARWAIER 
tit  0*1  BOISE 
66),  OB  CUSTER 
6T1I  08  CUSTER 
831  OA  SHOSHONE 
LEMHI 

9561  01  KOOTENAI 
071,  10,  CARIBOU 
IS*  02l  lOAMO 
159  02  lOAMO 
ADAMS 

euTiE 

VALLEY 
VALLEY 
KOOTENAI 
CANYON 

BOISE 
IDAHO 
TETON 
CLARK 
CLARK 
IDAHO 

CLEAfiWATeR 
GEM 


29T[  09'  BINGHAM 
A1T|  OA  BLAINE 
IA22'  OA  BLAINE 
AAB  OA  30ISE 
S5«  08  LEMMI 
576,  OS  CUSTER 
1631  05,  ELMORE 
16  7  7  0  7  GOOD  ISC 
7)2  tO!  CARIBOU 
760;  05,  OMTNEE 


771 


I  IOamO 


295  ( 


598 


10  BONNEVILLE 
09  BONNEVILLE 
or.  BUTTE 
09,1  euTTE 
06i  OWYHEE 
10,  FREMONT 


612  OA.  BOISE 
670  07  JEROME 
0)'  LEWIS 
OA  SHOSHONE 

04  BLAINE 
10  CLAPK 
03  IDAHO 

05  ADA 
OG 

2A1 

>275  to  BEAR  LAKE 

IDAHO 
'A26i  OA  B0|  SE 
'»62l  08;  CUSTER 
,5**1  10'  ONEIOA 
10  ONEIDA 
09  CASSIA 
.56Tj  09  CASSIA 
'685  08  LEMHI 
VALLEY 


716 


BEAR  LAKE 
BOISE 
IDAHO 
IDAHO 

ELMORE 
0*'  SHOSHONE 
0*1  SHOSHONE 


AOAM& 
>*2*  021  LEWIS 
'A)0  04{  IDAHO 
>5*2  10*  CASSIA 
.590  05'  OEM 

01  CLEARaAIER 
10  BONNEVILLE 
OS  CANYON 
,877  07  MINIOOKA 
PAYETTE 


07  BLAINE 
0*  CLCARWATCB 
077  0*  ELMORE 
188'  01  BENEWAH 
211  09  POWER 
26*'  01  BOUNDARY 
301    01  LATAH 
320|  0*  IDAHO 
327^  0A|  ELMORE 
3»3  10]  FRANKLIN 


809'  56!  OWYMEE 
BIT  05i  OWYMEE 
882  0«!  CUSIFB 
902  10  CASSIA 
9*2  0*  BLAINE 
96*  09  JEFFERSON 
1*0  07  JEROME 
1  5o'  3*1  CLEARWATER 
268;  0*  CAMAS 


Twin  FALLS 

I  euTTt 
I  BOtSE 


42  53 

47  12 
42  31 
42  33 

42  32 

48  05 

43  40 


*J  52 
AS  21 
46  06 

43  02 
43  S3 
*3  »3 


45  55  I 
42  23  I 

42  16  , 


44  25 

44  03 

42  4* 

46  1* 

47  32 

43  37 
**  24 


01 


tpj  »p 

>P^  3P 


2S42I  HIK  MID 
IBIO  sH  BP 
1525, 
2285' 
4093  4P^ 
41801  BA  BA 
41  AO' 

4146,  I*10{  HID 
1257! 
2370.  HlCf!  5P 


26901 

4B50  1 

4865!  MP* 

3825  5Pi 

3714  [ 

5175'  SpI 

6l*0i  5Pf 
2BI0 

5050  5P1 


6P{  I 


2158 

6200' 
3411 
36101 
2935 
5897 

7000, 
3060, 
2510 

TlSoj 
5610, 
609T| 
5*52l 
61801 
4049 
2918 
2500 


4460 
7300! 
8800 


2  SBC 
3564 
5*00 
2)75 


6100 
5980 
5)28 
4791 


5P,  5P 

9P  9P, 
9Pl  9Pi 


EXPCftlMeNT  STATION 
(  S  WEATHEM  BUREAU 
r  S  BUR  RECLAMATION 
I  S  8UR  RECLAMATION 
'  MRS  G[NA  NEWPORT 
I  JOHN  C  TOOMBS 
U  S  BUR  RECLAMATION 
GUST  STCIMMANN 
I  JAMES  C  SAYkO 

P  S  WCAThCR  BUREAU 


J  U  S  NAVY 

\  U  S  FOREST  SERVICE 
J  ANNESLEV  N  EDWARDS 
'  TOM  THOMPSON 
FJBI  MALL   Ifi  PROJ 
NORTH  blOC  CANAL  CO 
U.   S.  i<EATMER  BUREAU 

corps  of  engineers 

u  s  heather  bureau 
arlo  t  gruneruo 

FREO  UHL 

U  S  FOREST  SERVICE 
MONTANA  POWER  CO 
FRANK  0  REOFIELO 
AMALGAMAIEO  SUGAR  CU 
FED  AVIATION  AGENCY 
WASH  WATER  POWER  CO 
CALDWELL  BROADCAST  CO 

; 

I  STUART  DOPF 

KIEIH  0.  JUSlESEN 

U  S  »Uft  RECLAMAT ION 
j  MR  EAflL  MEIOEL 
S  U  S  WEATHER  BUREAU 
I  MRS  I  INI A  JONES 

u  S  roRCSI  SERVICE 
'  MRS  K  L  ROBINSON 
1  U  S  FOREST  SERVICE 

MRS.  EVELYN  S.  DUNN 

'  U  5  FOREST  SERVICE 
j  J  R  SIMPLOT  CO 
I  LOUIS  KLAPPhlCH 

SABl  FREI 

FRED  K  NOLL 
1  CRATERS  OF  THE  HOCN  N  t 

U  S  OUR  RECLAMATION 
$1  U  S  WEATHER  BUREAU 

S|  O  S  FOREST  SERVICE 


*5S0i  5P 
48201  5P 
3965 

4  7651  7P 
57121 
4  7  30 


*933i  I 
6000; 
«300| 


l|  MIO 


2109 
8421 
6150 
1261 
2685 

1413 


19  5926 
33  ,  5700 
14  3975 
17  9897 
16  4420 
19  !  4476 
21  I  4540 
4540 
5110 
5025 

4774 
4280 
9960 
9990 
2*50 
2*80 
2660 
3180 
3586 
9962 

1870 
3220 
6975 

2990 
102T 
9)97 


9P  9P 
4P  4P 
tP  6P 


j  KBOI-TV 

!  MRS  2ILPMA  L  WENZEL 

(  EDITH  SIEvENS 

/  U  S  FOREST  SERVICE 

i  MRS.  MuDlEL  N.  WORTHING 
I    j  MRS.  OONNA  J,  HESS 

I  MRS  MA2EL   V  WHEtLEK 

;  WAYNE   r  HARPER 
I      US  FOREST  SERVICE 

I  MRS  RUBY  0  COVET 

FORT  HALL   IR  PROJ 
MRS  HOWARD  PIATT 
S  US  SOIL  CON  SERVICE 
I    I  u  S  FOREST  SERVICE 
I  MRS  IDA  B  HAThIS 
5J  U  S  WEATHER  BUREAU 
I    I  MILES  T  MILLER 

I  US  SOIL  CON  SERVICE 
UlAH  PwR  *  lIGmI  CO 
RUSSELL  J  SEAOUEST 

I  U  S  WB  OBSERVER 
i  GEORGE  r  THOMSON 
I  BILL  TiNOAtL 

I  kennetm  w.  Taylor 
u  s  forest  service 

U  S  FOREST  SERVICE 
U  S  F  *  W  L  SERVICE 
NORTH  SIDE  CANAL  CO 
POTLATCh  forests  INC 
CARROLL   M  OAMMEN 

SALMON  R  CANAL  CO 
CHARLES  D  COWGILL 
FREO  A  PROFFER 
CARROLL  SECRIST 
GEORGE  M  MEYER 
FED  AVIATION  AGENCY 
U  S  WEATHER  SUftCAU 
U  S  WEAIHER  BURbAU 
CHRIS  CALLEN 
U  S  BUR  RECLAMATION 

S|  US  SOIL  CON  SERVICE 
NORTH  SIDE  CANAL  CO 
EWART  L  BRuOh 
ilNG  H  LASKEY 
I  WEATHER  BUREAU 
J  MRS  ROY  HC  GOVERN 
■  GILROy 
HARRY  U  GIBSON 
DONALD  B  N08LE 
U  S  mEATheR  BUREAU 

UTAH  PWR  •  LIGHT  CO 
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REFERENCE  NOTES 


Additional  In/ormation  regarding  the  climate  of  Idaho  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Climatologist  at  Weather  Bureau  Airport  Station,  Box  1718,  Boise,  Idaho  83701,  or  to  any  Weather  Bureau 
Office  near  you. 

DIMENSIONAL  UNITS:  Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  Temperature  in  'F.  precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind  movement  in  miles.  Monthly  degree  day  totals 
•re  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65'  F.   In  "Supplemental  Data"  table  directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees. 

pSSERVATION  TIME:     The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.    During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time.    Snow  on  ground  in  the  "Snowfall 
and  Snow  on  Ground"  table  Is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.    For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  4:00  a.  m.  ,  P.  S,  T.  and  5:00  a.  m. ,   M.  S.  T.  ,  except  Idaho  Falls 
46  W,  which  is  8:00  a.m. .  M.S.T.    Data  in  the  "Extremes"  table,  "Daily  Precipitation"  table,  "Daily  Temperature"  table.  "Evaporation  and  Wmd"  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table, 
when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation  and  Wmd"  table.  Max  and  Min  in  "Evaporation  and  Wmd"  table 
refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground.  Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points 
for  successive  observations:  consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability  in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

SNOWFALL:  Entries  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  table,  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include  snow  and  sleet.  Entries  of  snow  on  ground  include  snow, 
sleet,  and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 
DIVISIONS,  as  used  in  this  publication,  became  effective  with  data  for  January  1957. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:     Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue  of  this  bulletin. 
DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 
INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  In  the  annual  issue  of  this  publication. 
IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,  "Daily  Precipitation"  table,  "Evaporation  and  Wind"  table,  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  the  Station  Index. 
No  record  in  the  "Climatological  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry, 
i-    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++    Highest  observed  one  minute  windspeed.   This  station  is  not  equipped  with  an  mstrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*  Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 
//     Cage  is  equipped  with  a  windshield. 

B    Adjusted  to  a  full  month. 

D    Water  equivalent  of  snowfall  wh'illy  or  partly  estimated,  using   a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M     One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.    See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed  daily  record.    Degree  day  data,  if  carried  for  this  station, 
have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R     Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly  Precipitation  Data. ) 

T    Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V    Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR     This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C  Recording  Rain  Gage  Station.  Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  buUetm.  If  daily  amounts  are  published  in 
"Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,  except  where  Indicated  by  reference  'R'.  Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in 
the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.    Omissioh  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

*  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  this  reference  indicates  that  the  thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a 
building. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY,  and  STORM  DATA,  all  of 
which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D,  C.  20402. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc. ,  of  substations  through  1957  may  be  found  in  the  publication  "Substation  History"  for  this  State,  price  40  cents.  Similar 
information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issue  of  Local  Climatological  Data,  p.  ice  15  cents.   These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents  at 
the  address  shown  above. 

Subscription  Price:      20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;   $2.  SO  per  year.     (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary. )   Checks  and  money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent 
of  Documents.    Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,   Washington,  D.  C,  20402. 
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0 

0 

0 

0 

1.91 

.50 

21 

.0 

0 

6 

1 

0 

K005K lA 

75.6 

39.5 

57,6 

.  4.8 

88 

16 

28 

19 

218 

0 

0 

2 

0 

2.32 

.82 

1.16 

1 

,0 

0 

3 

2 

1 

LEWISTON  wB  AIRPORT  //R 

73.9 

47,5 

60,7 

-  2.8 

90 

16 

40 

19 

129 

1 

0 

0 

0 

.87 

- 

.03 

.32 

1 

,0 

0 

4 

0 

0 

OROF INO 

76.1 

43,8 

60,0 

•  3,5 

88 

16 

34 

19 

146 

0 

0 

0 

0 

1.17 

- 

.26 

.58 

1 

,0 

0 

4 

1 

0 

RIGGINS  RANGER  STATION 

77,8 

Sl.l 

64,5 

88 

16 

43 

27 

55 

0 

0 

0 

0 

.83 

.19 

.46 

1 

,0 

0 

2 

0 

0 

SLATE  CREEK  RS 

78,9 

44,7 

61,8 

89 

16 

32 

20 

111 

0 

0 

1 

0 

1.26 

.61 

1 

,0 

0 

4 

1 

0 

DIVISION 

60,1 

-  3.6 

1.39 

,04 

,0 

ft       ft  ft 

CENTRAL  MOUNTAINS  O'* 

ANDERSON  DAM 

75,2 

43.4 

59,3 

85 

16* 

36 

19 

164 

0 

0 

0 

0 

.39 

.39 

1 

.0 

0 

1 

0 

0 

ARROUROCK  DAM 

72,9 

43.3 

58,1 

-  4.6 

84 

17. 

36 

19 

203 

0 

0 

0 

0 

1.15 

,68 

.62 

1 

,0 

0 

2 

2 

0 

ATLANTA  3 

65, 7M 

29. 7M 

47, 7M 

76 

14. 

21 

19 

511 

0 

0 

0 

1.12 

.65 

1 

,0 

0 

2 

1 

0 

AVERY  RANGER  STATION 

71.5 

41.1 

56,3 

-  3.0 

85 

16 

33 

26 

253 

0 

0 

0 

0 

1.76 

.01 

.65 

2 

,0 

0 

6 

1 

0 

BIG  Creek  i  s 

66,4 

27.5 

47,0 

77 

16. 

l6 

19 

536 

0 

0 

24 

0 

1  11 

.46 

1 

^ 

° 

4 

0 

0 

BUNGALOW  RANGER  STA 

70.9M 

38. 3M 

54, 6M 

81 

16 

29 

28 

305 

0 

0 

4 

0 

2.64 

,66 

2* 

.0 

0 

6 

2 

0 

BURKE  2  EnE 

59,8 

35,4 

47,6 

71 

16 

27 

19 

515 

0 

0 

8 

0 

3,56 

1.17 

20 

.0 

0 

T 

4 

1 

CASCADE  I  NW 

67,3 

34,7 

51.0 

77 

13 

23 

19 

413 

0 

Q 

7 

Q 

.61 

.32 

I 

.0 

0 

2 

0 

0 

COBALT 

72, *M 

31. 2M 

51. 8H 

82 

16 

20 

19 

389 

0 

0 

19 

0 

.49 

.34 

2 

T 

0 

2 

0 

0 

DEADWOOD  DAM 

70.5 

29.8 

50,2 

.9 

79 

16. 

20 

19 

440 

0 

0 

23 

0 

•  57 

.43 

.35 

1 

1 0 

0 

2 

0 

0 

DEER  POINT 

59,3 

42,7 

51,0 

70 

13 

29 

18. 

409 

0 

0 

6 

0 

2.25 

1.65 

1 

T 

T 

20 

2 

2 

1 

DIXIE 

62.4 

26,3 

44,4 

74 

13 

13 

19 

611 

0 

0 

25 

0 

1.09 

.71 

I 

T 

0 

2 

1 

0 

ELK  CITY 

65,3m 

33, 3M 

49. 3M 

80 

17 

24 

20 

463 

Q 

Q 

Q 

1,60 

.67 

2 

.0 

0 

5 

I 

0 

ELK  RIVER   1  S 

66,0 

35,1 

50.6 

80 

17 

27 

27 

427 

0 

0 

10 

0 

1.76 

.84 

2 

.0 

0 

6 

1 

0 

FAIRFIELD  RANGER  STA 

74,4 

31.2 

52,8 

88 

4 

22 

27. 

360 

0 

0 

17 

0 

J  7 

.17 

* 

.  0 

" 

1 

0 

0 

GALENA 

64,4 

25,9 

45,  2 

74 

13 

18 

19 

587 

0 

0 

29 

0 

,56 

.35 

21 

0 

2 

0 

0 

GARDEN  VALLEY  RS 

76,0 

34,3 

55,2 

•  5.3 

86 

13 

25 

19 

285 

0 

0 

11 

0 

.49 

.23 

.37 

1 

.0 

0 

2 

0 

0 

GROLSE 

68,0 

24,6 

46,3 

77 

14 

15 

27 

554 

0 

0 

28 

0 

.02 

.02 

1 

.0 

0 

0 

0 

0 

hailEy  ranger  station 

73,4 

35,8 

54,6 

«  2.9 

81 

13 

27 

26 

0 

0 

10 

0 

.  56 

.04 

I 

.0 

0 

0 

0 

0 

HEADQUARTERS 

65,6 

32.0 

48,8 

80 

17 

25 

28. 

4-9 

0 

0 

19 

0 

W90 

1.05 

2 

.0 

0 

5 

1 

1 

HILL  LiT~ 

73,9 

31.3 

52,6 

-  2.1 

85 

13 

19 

27 

363 

0 

0 

16 

0 

.18 

- 

.23 

.18 

1 

.0 

0 

I 

0 

0 

1 U*HO    ^  i  1  Y 

73,5 

34,3 

53,9 

-  3.2 

83 

13 

25 

19 

324 

Q 

7 

,57 

,00 

.57 

1 

.0 

0 

1 

J 

0 

KELLOGG 

67,8 

41,2 

54,5 

-  4.1 

84 

17 

33 

27 

308 

0 

0 

0 

0 

.24 

.98 

20 

.0 

0 

6 

2 

0 

L0WM4N  3  E  «2 

32,4 

53,8 

85 

24. 

23 

19 

326 

0 

0 

17 

0 

.72 

.44 

1 

.  0 

0 

3 

0 

0 

mc  call 

65,8 

34.9 

50,4 

•  2.2 

75 

14. 

25 

20 

434 

0 

0 

8 

0 

1.16 

.03 

.53 

1 

.0 

0 

4 

1 

0 

MOOSE  CREEK  RANCH 

mullan  FAA 

65,8 

36.8 

51,3 

87 

16 

29 

19 

404 

0 

0 

5 

0 

3.01 

1.14 

30 

.0 

0 

7 

2 

1 

NEW  MEADOWS  RANGER  STA 

7 1 ,  OM 

27. 8M 

49,  4M 

"  3.4 

82 

14 

19 

0 

0 

0 

I  •  09 

.  06 

.64 

20 

.0 

0 

2 

1 

0 

PIERCE  //R 

64,3 

32.7 

48,5 

76 

17 

25 

19 

488 

0 

0 

16 

0 

2.78 

1.21 

2 

.0 

0 

6 

2 

1 

POWELL 

66,  1 

3S.4 

50,8 

80 

17 

27 

27 

422 

0 

0 

10 

0 

2.31 

.85 

2 

.0 

0 

5 

2 

0 

STANLEY 

66,2 

21.7 

44,0 

75 

24. 

12 

19 

623 

0 

Q 

.06 

.04 

I 

.0 

0 

0 

0 

0 

SUN  VALLEY 

71.1 

25.0 

48,1 

79 

13 

13 

10 

500 

0 

0 

28 

0 

.11 

.10 

1 

T 

0 

1 

0 

0 

WALLACE  WOODLAND  PARK 

65.4 

35.4 

50,4 

•  5.2 

80 

17 

28 

19 

428 

0 

0 

10 

0 

2.00 

.07 

.50 

20 

.0 

0 

6 

1 

0 

WARREN 

63.5 

24. C 

43,8 

75 

14 

U 

19 

629 

0 

0 

27 

0 

1,24 

.48 

20 

.0 

0 

3 

0 

0 

DIVISION 

50,7 

•  4.1 

1.23 

.03 

T 

ft       ft  ft 

SOUTHWESTERN 

VALLEYS  05 

BOISE  LUCKY  PEAK  DAM 

76,0 

46.6 

61,3 

86 

17. 

36 

21. 

130 

0 

0 

0 

0 

.82 

.43 

1 

.0 

0 

2 

0 

0 

BOISE  WB  AIRPORT  //R 

74,1 

45,0 

59,6 

.  3.1 

86 

16 

33 

19 

166 

0 

0 

0 

0 

.70 

.31 

.65 

1 

.0 

0 

1 

1 

0 

BRUNEAU 

79,1 

41,9 

60,5 

91 

7 

it 

27 

134 

1 

0 

1 

0 

.31 

,21 

1 

.0 

0 

2  1 

0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


Continued 


SUUon 

Temperature 

PrecipitatioQ 

Average 
Maximum 

Si 
<z 

> 
< 

1 

f  a 

Ou. 

1 

§ 

X 

1 

a 

• 

q 

Q 

Degreft  Days 

No.  ol  Days 

■3 
|l 

i8 

•  8 

& 

i 
ft 

1 

o 

5 
a 

Snow,  St*ftl 

No.  oi  Days 

Max. 

Mln. 

3 

O 
H 

If 

is 

ft 

a 

ft 

ll 

s 

JOoiMora 

J 

i 
t 

9 

2 

1  ( 

si 

S  k 

n  A 

s » 
.  s 

n  i 

8| 
o«l 

CALDWELL 

78. OM 

«U2M 

59. 6M 

•  1.9 

87 

16* 

33 

28 

156 

0 

0 

0 

0 

.49 

.06 

•  49 

1 

 o" 

—r- 
1 

0 

—  

0 

CAMBRIDGE 

75,7 

35.4 

55.6 

•  5.4 

87 

j3 

23 

19 

277 

0 

0 

9 

0 

1  00 

.35 

0 

0 

2 

COUNCIL 

75, 3M 

*  I  •  7M 

58.  5M 

•  3.1 

86 

j3 

29 

28 

193 

0 

0 

3 

0 

1  18 

.32 

1  00 

J 

•  0 

0 

2 

1 

1 

DEER  FLAT  DAM 

74,* 

44  «  5 

59*  5 

-  2,2 

63 

7 

35 

27 

165 

0 

0 

0 

0 

.29 

• 

.11 

•  25 

1 

•  0 

0 

1 

0 

0 

EMMETT  2  F 

77,3 

38.2M 

57. aM 

.  5,2 

87 

13 

27 

19 

206 

0 

0 

3 

0 

,61 

,  06 

.51 

1 

•  0 

0 

1 

1 

0 

GLENNS  FERRY 

81,5 

«Ul 

61.3 

92 

13 

30 

27 

112 

4 

0 

1 

0 

.19 

.06 

.19 

1 

•  0 

0 

1 

0 

0 

GRAND  VIE;.   3  WNW 

78,0 

41  •  6 

59.8 

"  3.7 

88 

7 

31 

27 

150 

0 

0 

1 

0 

.23 

.10 

.23 

•  0 

0 

1 

Q 

KUNA  2  NNE 

73. 9M 

^1.2 

57, 6M 

•  3,7 

85 

7 

30 

19 

213 

0 

0 

1 

0 

.40 

.00 

.40 

1 

•  0 

0 

I 

0 

0 

MOUNTAIN  HOME   1  SE 

79.1 

♦  1»2 

60,2 

•  2.0 

89 

13 

30 

20 

145 

0 

0 

I 

0 

.63 

.33 

.40 

1 

•  0 

0 

2 

0 

0 

OLA  *  S 

76.9 

36.3 

57,4 

88 

13 

29 

27 

222 

0 

0 

J 

0 

.68 

.55 

1 

•  0 

Q 

^ 

1 

^ 

PARM4  Experiment  sta 

75.8 

3B  .6 

57.2 

•  4.8 

64 

24* 

26 

26 

226 

0 

0 

3 

0 

.13 

.31 

.13 

1 

•  0 

0 

1 

0 

Q 

RAVETTE 

80.0 

40,7 

60,4 

•  2.1 

90 

13 

32 

19 

135 

1 

0 

1 

0 

,09 

.33 

.07 

2 

,0 

0 

0 

0 

Q 

SMAN  FALLS  POWER  HOUSE 

81.7 

49  •  8 

65,8 

91 

7 

42 

28* 

42 

2 

0 

0 

0 

,27 

.26 

1 

.0 

0 

1 

0 

0 

wEtSER  2  SE 

77.4 

39*9 

58,7 

•  4,4 

87 

14* 

29 

19 

187 

0 

0 

3 

0 

,31 

,08 

.22 

1 

.0 

0 

1 

0 

0 

DIVISION 

59,5 

-  3,1 

.49 

.09 

•  0 

ft      «  • 

SOUTHWESTERN 

HIGHLANDS  06 

GRA<;mERE 

74,5 

37,2 

55,9 

65 

16 

20 

19 

268 

0 

0 

6 

0 

,20 

,15 

1 

,0 

0 

1 

0 

0 

MOLL  I  STEP 

72e5M 

40»5M 

56.  5M 

•  3.4 

81 

13 

30 

27 

251 

0 

0 

1 

0 

.47 

.04 

,24 

1 

•  0 

0 

2 

0 

0 

REYNOLDS 

M 

M 

H 

27 

27 

0 

0 

0 

,06 

.06 

1 

•  0 

0 

0 

0 

0 

THREE  CREEK 

74,  IM 

27, OM 

50. 6M 

81 

23* 

17 

27 

429 

0 

0 

0 

,33 

,33 

20 

•  0 

0 

1 

0 

0 

TRIANGLE  RANCH 

DIVISION 

54.  3 

*  4.1 

.27 

.17 

•  0 

ft       ft  ft 

CENTRAL  PLAINS  07 

BLISS 

77. 8M 

36.9H 

58. 2M 

88 

13 

28 

19 

197 

0 

0 

1 

0 

.11 

,16 

.11 

1 

•  0 

0 

1 

0 

0 

BURLEY 

77.3 

42,7 

60.0 

•  2.1 

69 

14 

33 

27 

157 

0 

0 

0 

0 

.09 

• 

.31 

.08 

21 

•  0 

0 

0 

0 

Q 

BURLEY  FAA  AIRPORT 

73.6 

38,3 

56,  0 

83 

13* 

26 

27 

264 

0 

0 

3 

0 

,08 

.07 

20 

•  0 

0 

0 

0 

0 

CASTLEFORD   2  N 

75. 2M 

38*0M 

56, 6H 

67 

7 

26 

27 

247 

0 

0 

3 

0 

.07 

,07 

19 

•  0 

0 

0 

0 

0 

HAZELTON 

74.6 

40»  1 

57,4 

>  4.5 

65 

13 

3; 

27 

222 

0 

0 

1 

0 

,14 

• 

.29 

,08 

20 

•  0 

0 

0 

0 

0 

JEROME 

75,7 

40.7 

58.2 

.  4,2 

86 

13 

31 

19 

197 

0 

0 

I 

0 

,98 

.  17 

,94 

1 

•  0 

0 

1 

1 

0 

MINIDOKA  DAM 

76,4 

40,8 

58.6 

87 

13 

32 

27 

186 

0 

0 

I 

0 

,08 

.09 

20 

•  0 

0 

0 

Q 

0 

PAUL    1  ENF 

74,2 

38.2 

56.2 

89 

14 

31 

27 

297 

0 

0 

1 

0 

,00 

.00 

•  0 

0 

0 

Q 

0 

PICABO 

72,8 

33.0 

52.9 

84 

14 

23 

19 

396 

0 

0 

14 

0 

,03 

.03 

2 

•  0 

0 

0 

0 

0 

RICHFIELD 

72,9 

36«4 

54.7 

62 

13* 

30 

29* 

303 

0 

0 

9 

0 

,12 

• 

.27 

el2 

1 

•  0 

0 

1 

0 

0 

RUPERT   13  NNE 

SHOSHONE   1  WNW 

76.9 

41  ■  4 

59,2 

•  1.3 

86 

1 3 

31 

19 

170 

0 

0 

1 

0 

,51 

.06 

.48 

2 

•  0 

0 

1 

0 

Q 

TWIN  FALLS  2  NNE 

72.9 

*0»2 

56.  6 

•  4.7 

84 

17 

29 

27 

246 

0 

0 

1 

0 

,27 

- 

.22 

,19 

2 

•  0 

0 

1 

0 

Q 

TWIN  FALLS   3  SE 

74.5 

58  0 

•  2.5 

89 

14 

29 

27 

206 

0 

0 

1 

0 

,21 

.25 

,12 

21 

•  0 

0 

1 

0 

0 

TVIN  FALLS  WBASO 

71.9 

3q' ^ 

55.8 

62 

30 

27 

271 

0 

0 

1 

0 

,24 

.12 

21 

•  0 

0 

1 

0 

0 

DIVISION 

57,0 

.  4.0 

.16 

.22 

.0 

ft       •  ft 

NORTHEASTERN 

VALLEYS  08 

CHALLIS 

73.8 

38.5 

56,2 

•  1.3 

83 

17 

27 

19 

260 

0 

0 

9 

0 

.02 

.58 

.02 

19 

•  0 

0 

0 

0 

0 

CHILLY  BARTON  FLAT 

70.5 

27.0 

48.8 

79 

24* 

17 

26 

476 

0 

0 

26 

0 

.10 

•  10 

21 

•  0 

0 

1 

0 

0 

DUBOIS  3*  W 

31. SH 

50, LH 

76 

11 

21 

27 

443 

0 

0 

0 

.33 

.20 

21 

,0 

0 

2 

0 

0 

GIBBONSVlLLE 

71.2 

33.5 

52.4 

62 

13 

22 

19 

370 

0 

0 

14 

0 

.93 

.21 

2 

,0 

0 

3 

0 

0 

MACKAY  RANGER  STATION 

75 ,  3M 

36  .OM 

55.7M 

*  .6 

84 

2 

24 

28 

276 

0 

0 

0 

,14 

.97 

.14 

22 

.0 

0 

1 

0 

0 

MAY   RANGER  STATION 

74.4 

32  .2 

53.3 

62 

16* 

20 

19 

341 

0 

0 

15 

0 

,22 

.10 

1 

.0 

0 

t 

0 

0 

SALMON 

71.8 

37  ^ 

54.9 

•  1.7 

83 

g 

26 

27* 

299 

0 

0 

3 

0 

.03 

• 

.69 

,03 

20 

.0 

0 

0 

0 

0 

53.1 

•  2.5 

.20 

.50 

.0 

ft      ft  ft 

L|PP£R  SNAKE  RIVER 

PLAINS  09 

71  8M 

35.3 

53. 6M 

•  9.1 

81 

15* 

24 

27 

345 

0 

0 

7 

0 

.02 

.44 

.02 

21 

,0 

0 

0 

0 

0 

AMERICAN  FALLS   I  SW 

76.1 

58,5 

64 

g 

27 

27 

189 

0 

0 

2 

0 

,03 

.03 

1 

•  0 

0 

0 

0 

0 

ARCC  3  NW 

72.4 

35*4 

53  9 

83 

13 

27 

27 

324 

0 

0 

9 

0 

.00 

.00 

•  0 

0 

0 

0 

0 

ASHTON   1  S 

70.3 

31  4 

•  3.9 

79 

5 

22 

27* 

418 

0 

0 

20 

0 

,17 

• 

.77 

.  12 

20 

.0 

0 

I 

0 

0 

BLACKFOOT   2  SSW 

73. 9M 

37. 6M 

55^8M 

83 

14* 

26 

27 

269 

0 

0 

3 

0 

■  02 

.62 

.02 

1 

•  0 

0 

0 

0 

0 

CRATERS  Of  the  moon  NM 

69.3 

37.0 

53.2 

80 

13 

26 

19 

349 

0 

0 

7 

0 

T 

T 

1 

•  0 

0 

0 

0 

0 

DUBCIS  EXP  STATION 

70.7 

55  3 

•  2.7 

79 

13 

30 

27 

285 

0 

0 

2 

0 

T 

.71 

T 

21* 

T 

0 

0 

0 

0 

FORT  HALL   INDIAN  AGNCY 

79. 4M 

3B*3M 

56  .  9M 

•  2.7 

84 

14 

24 

28 

236 

0 

0 

0 

,00 

.70 

•  00 

•  0 

0 

0 

0 

0 

UAMFD   4  Nu 

75.2 

33.4 

54,3 

84 

6 

21 

26 

314 

0 

0 

12 

0 

,02 

,02 

21 

•  0 

0 

0 

0 

0 

74,1 

37.6 

55.9 

81 

9 

29 

27 

269 

0 

0 

6 

0 

,02 

•  02 

21 

•  0 

0 

0 

0 

0 

IDAHO  FALLS  2  ESE 

74, 5M 

38, 4M 

56, 5M 

84 

14 

26 

27 

244 

0 

0 

8 

0 

T 

T 

20* 

•  0 

0 

0 

0 

0 

IDAHO  FALLS  FAA  AP 

71.8 

36,1 

54.0 

.  4.0 

82 

8* 

24 

27 

325 

0 

0 

7 

0 

.02 

.61 

•  02 

20 

•  0 

0 

0 

0 

0 

IDAHO  FALLS  *2  NW  WB  R 

73.8 

33.1 

53.5 

.  2.6 

64 

9 

18 

27 

338 

0 

0 

14 

0 

,06 

.57 

.06 

20 

0 

0 

0 

IDAHO  FALLS  *6  W  WB  R 

72.4 

34.5 

53.5 

•  3.0 

82 

13* 

19 

27 

337 

0 

0 

11 

0 

T 

.39 

T 

20 

•  0 

0 

0 

0 

0 

MALTA   1  NE 

POCATELLO  MB  AIRPORT  //R 

75.3 

39.3 

57,3 

.  3.0 

86 

13* 

26 

27 

223 

0 

0 

3 

0 

T 

.61 

T 

21* 

•  0 

0 

0 

0 

0 

SAINT  ANTHONY 

71.5 

34,8 

53.2 

81 

13 

23 

27 

348 

0 

0 

10 

0 

.19 

.10 

20 

•  0 

0 

1 

0 

0 

SUGAR 

72.9 

11,3 

52,1 

•  3.5 

80 

13* 

19 

27 

379 

0 

0 

16 

0 

.34 

.39 

.34 

20 

•  0 

0 

1 

0 

0 

DIVISION 

94.6 

•  3.2 

.09 

.60 

T 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


SEPTEMBER  1964 

Continued  


Sutton 

Temperature 

Precipitation 

Average 
Maximum 

•  1 

Departtire 
From  NormAl 

1 
1 

Date 

Lowest 

Dale 

o 

0 

& 

No.  oi  Days 

3 

Departure 
From  Normal 

GiaalesI  Day 

Snow,  Sleet 

No.  oi  Days 

Max. 

Mln. 

Total 

Max.  Depth 
on  Ground 

Date 

I    .10  or  More 

1    .50  or  More  j 

1.00  or  More 

s  • 

si 

o  * 

hi 

•=l 

*      «  * 

EASTERN  HIGHLANDS  10 

ARBON  2  Nw 

74*6 

35.9 

55.4 

84 

13. 

20 

27 

285 

0 

0 

9 

0 

.07 

.07 

21 

.0 

0 

0 

Q 

BLACKFOOT  DAM 

70, e 

27,3 

49.1 

79 

13, 

1; 

27* 

471 

0 

0 

25 

0 

T 

T 

14 

.  0 

0 

Q 

CONCA 

69t6M 

31, 2M 

50, 5H 

79 

6 

21 

18 

427 

0 

0 

0 

.11 

,09 

14 

.0 

0 

0 

0 

DRIGGS 

68. S 

31.7 

50,1 

-  3.6 

78 

5 

22 

27. 

438 

0 

0 

14 

0 

T 

1.11 

T 

19, 

.0 

0 

0 

0 

0 

CRACE 

72.9 

35.2 

54,  1 

.  2.0 

81 

13 

22 

27 

322 

0 

0 

12 

0 

.32 

.72 

.30 

IS 

.0 

0 

I 

0 

0 

IDAHO  FALLS   16  SE 

69.7 

30.5 

50,1 

78 

14* 

14 

25 

436 

0 

0 

18 

0 

T 

T 

20« 

.0 

0 

0 

0 

0 

ISLAND  PARK  DAM 

66.6 

27.5 

47,  1 

76 

9 

20 

27* 

534 

0 

0 

24 

0 

,31 

.18 

20 

.0 

0 

1 

0 

0 

KILC-ORE 

66.0 

28.8 

47,4 

75 

14 

18 

27 

516 

0 

0 

29 

0 

.  10 

.06 

21 

T 

0 

0 

0 

0 

LIPTON  PUmPINC  station 

71,0 

34.9 

53,0 

.  2.6 

78 

13 

26 

19 

355 

0 

0 

7 

0 

,03 

.75 

.02 

18 

.0 

0 

0 

0 

0 

MALAO 

77,0 

39.5 

58,3 

•  2.1 

86 

13 

29 

27 

195 

0 

0 

3 

0 

T 

.90 

T 

1 

.0 

0 

0 

0 

0 

malad  city  FAA  ap 

78.5 

37.0 

57.8 

87 

12 

26 

27 

206 

0 

0 

4 

0 

T 

T 

21 

.0 

0 

0 

0 

0 

MC  CAMMON 

77. IM 

36. 2M 

56, 7M 

86 

5 

25 

27 

241 

0 

0 

6 

0 

.1* 

.14 

14 

.0 

0 

1 

0 

0 

montpelier  ranger  sta 

72.9 

33.8 

53,4 

-  2.2 

82 

6 

24 

19 

344 

0 

0 

12 

0 

.04 

.89 

.03 

18 

.0 

0 

0 

0 

0 

OAKLET 

7*.0 

40.7 

57,4 

-  3.3 

83 

17. 

29 

26 

225 

0 

0 

2 

0 

.23 

.38 

.12 

20 

.0 

0 

1 

0 

0 

PALISADES  DAM 

7*. 5 

38. 8M 

56, 7M 

81 

6. 

28 

19 

246 

0 

0 

3 

0 

T 

T 

18. 

.0 

0 

0 

0 

0 

PRESTON  3  NW 

75.8 

38.1 

57,0 

•  2,5 

85 

7 

29 

27* 

240 

0 

0 

9 

0 

,04 

.92 

.02 

18 

.0 

0 

0 

0 

0 

STREVELL 

75.8 

35.5 

55,7 

84 

13. 

24 

27 

276 

0 

0 

7 

0 

.48 

.36 

21 

.0 

0 

2 

0 

0 

SWAN  VALLEY 

73.2 

29.9 

51,6 

82 

13. 

18 

27. 

397 

0 

0 

20 

0 

T 

T 

1 

.0 

0 

0 

0 

0 

TETONIA  Exp  STATION 

68.1 

31.9 

50,0 

78 

8 

18 

28 

442 

0 

0 

14 

0 

.09 

.04 

20 

.0 

0 

0 

0 

0 

WAYAN 

DIVISION 

53,2 

.  2,8 

.10 

.86 

T 

TEIJPERATUHE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 
Highest  Temperature:      92°  on  the  13tli  at  Glenns  Ferry 

Lowest  Temperature:       H°  on  the  19th  at  Warren 

Greatest  Total  Precipitation:     3.56  Inches  at  Burke  2  ENE 
Least  Total  Precipitation:  0.00  inch  at  4  stations 

Greatest  One-Day  Precipitation:       1.65  inches  on  the  1st  at  Deer  Point 

Greatest  Reported  Total  Snowfall:   Trace  at  7  stations 

Greatest  Reported  Depth  of  Snow  on  Ground:   Trace  on  the  20th  at  Deer 

Point 


See  Reference  Notes  Following  .Station  Index 
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^  1 

8  1 

9 

10  I  11  1  12 

13  1  14  IS 

16  1 

18 

13  1 

20I 

21 

22  I 

23  1  24 

2S  1  26  I  27 

28  1  29  I 

X 

31 

panmAndlC  01 

B^VV I Ew  MOOEL  basin 
eONNEOS  FEftSY   I  b¥ 
CABINET  GORGE 
COEUR  D  ALENE  RS 
PORTHlLL 

2.U 
1.6> 
1.02 

.22 
.1' 
.29 
.06 

!o2 
.06 
.05 

r 

.09 

.13 

T 

.07 

t 

.07 

,04 
.02 

T 

.33 
.31 
.56 
.26 

.03 

.02 

!20 
.73 
.45 
.19 

7 

.06 

T 

.09 
.01 

T 

•  Ot 

iii 

PRIEST  HiVEfi  EJ'P  STA 
SAINT  MARIES 
SANOPOINT  EXP  STATION 
TENSED 

I'.ll 
1.67 
l.ti 

!l9 
.15 
.34 

I06 
.06 
.06 

!o6 

.02 

I02 
T 

.53 

1*2 
.34 

!c2 

.36 

!41 

.41 

1 03 
.11 

'.it 

•  34 

NORTH  CENTRAL 
PRAIRIES  02 

COTTONwOOO 
GRANGEvlLLE 
l<05C0«  U  OF  1 

nezperce 

POTlA'CM 

i.ts 

1.5« 

i!» 

.64 
.61 

.19 

.06 
.04 
.13 

!36 

.01 
.01 

.16 
•  21 
.26 

.93 

.56 
.50 
.10 

!28 

.02 

•  02 

•  03 

•  26 

UnCBESTER  1  SE 

1.2> 

.53 

.12 

.04 

T 

.03 

.20 

.31 

•  05 

.  .  . 

NORTH  CENTRAL 
CANYONS  03 

fENN  RANGER  STATION 

KAMI  AH 

KOOSKU 

L6*»  I  ST  ON  w6  A I HPOR  T  //R 
OROFINO 

1.11 
2.32 

U17 

.12 
.09 
1.16 

.96 

.36 
.77 
.23 

.13 

.01 

.03 
.07 

.03 

T 

.06 
.12 

.12 
.21 

.29 
.39 
.66 

.24 

.50 
.14 
.09 

.01 
T 

•  02 

.46 

•  06 
.05 

!o7 

'. 

RIGGINS  RANGER  STATION 
SLATE  CREEK  HS 

.•3 

1.2( 

.46 

.61 

.15 
.11 

T 

T 

.08 
.12 

.09 
.41 

.09 
.01 

T 
T 

t 

; 

CENTRAL  MOUNTAINS  0« 

AlVOERSON  DAM 
ARROwROCK  DAM 
ATLANTA  3 

AVERV  RANGER  STATION 
BIG  CREEK   1  S 

.3« 
1.19 
1.12 
1 .76 
1.11 

.39 
.62 
.65 

.46 

.52 
.45 

.18 

.02 

!o2 

.13 
.18 

.01 
.24 

7 

!o3 

•02 

•  02 

T 

BUNGALOm  ranger  STA 
BURKE  2  ENE 
CASCADE    I  NM 
CENTERvILLE  ARBAUO  RCh 
COBALT 

2.64 
3.96 
.61 
.81 
.4^ 

.66 
.13 
.32 

.66 
.67 
.21 

.34 

.06 
.10 
.01 

T 

.49 

.92 
.03 

.03 
.29 

.46 

1.17 
.04 

'.It 

.10 

T 

•  06 

•  01 

.20 
.64 

T 

OEAOimOOD  OAm 
DEER  POINT 
DIXIE 

Elk  city 

ELK  RIvER   1  S 

.57 
2.29 
1.09 

l!76 

.39 
1.69 
.71 

.06 

.16 
.60 
.05 

.64 

!°9 

•  10 
.13 

.06 

T 

.33 

!l9 

T 

T 

!l2 

FAIRFIELD  RANGER  STA 
GALENA 

GARDEN  VALLEY  RS 
GROuSE 

HAILEV  RANGER  STATION 

.17 
.96 
.49 
.02 
.04 

.17 
.21 
.37 

.04 

T 

.10 

T 

.02 

.39 

T 

hEADCUARTERS 
HILL  ^ITV 

idaho  city 
xEllcgg 

LONHAN  3  E 

1.90 
.16 
.57 

^72 

T 

.16 
.97 

.44 

1.05 
!l2 

.06 

.26 

.23 

T 

,14 

.13 

ioi 

T 

•  19 

MC  CALL 

MOOSE  CREEK  RANCH 
MULLAN  FAA 

NEr  MEADOxS  ranger  STA 
PIERCE  //H 

1.16 

3.01 
1.09 
2.7» 

.53 

.40 
.45 
.05 

.24 
.19 
1.21 

.06 
.29 

T 

T 

.10 
.12 

T 

.92 

.34 

.26 

,59 
.64 
.40 

.03 
.19 

.01 
.04 

T 

•  19 

•  01 

U14 
T 

•  12 

POtaELL 
STANLEY 
SUN  VALLEY 

WALLACE  MOOOlANO  park 
WARREN 

2.31 
.06 
.11 
2.00 
1.24 

.19 

IlO 
.03 
.36 

.69 

.34 
.29 

.39 

.12 

.01 

.02 

T 

.09 

.16 
.42 

.61 

.01 
.90 
.46 

.04 

.26 
.09 

.09 

T 

.01 

•  10 

•  04 

•       •  • 

SOUTHhESTERN 

VALLEYS  09 

BOISE  LUCKY  PEAK  DAM 

BOISE  nB  airport  //R 

BRUNEAu 

CAlDmElL 

CAMBRIDGE 

.12 
.70 
.31 

i!o< 

.43 

.65 
.21 

.79 

.36 
.01 
.10 

.21 

.02 
.04 

•  01 

COUNCIL 

DEER  Flat  dam 

EHmETT  2  E 
6LENhS  FERRY 
GRAND  VlE*<  3  nHu 

i.ia 

.29 
.61 
.1* 

1.00 
.25 
.51 

.23 

.16 

T 

.04 

t 

T 

.06 

T 

KUNA  2  NNE 
MOUNTAIN  HOME    1  SE 
OLA  *  S 

PARHA  EXPERIMENT  STA 
PAVtTTE 

!6: 
.on 

.13 
,09 

.40 
.40 

.99 
.13 
.02 

.23 
.13 

.07 

T 

T 

S-AH  FALLS  POWER  HOUSE 
wEISER  2  SE 

.2' 

.26 

.01 

T 

SOUTHWESTERN 
HIGHLANDS  06 

grasmere 

HOLLlSTCa 
REYNOLDS 
THREE  CREEK 
TRIANGLE  RANCH 

.20 
.47 
.06 
.33 

I24 
.06 

.03 

.05 

.16 

.33 

.02 

• 

CENTRAL  PLAINS  07 

BLISS 

bupley 

BURLEY  FAA  AIRPORT 
CASTlEFORD  2  N 

hazelton 

.11 
.0^ 
.01 
.01 

.1* 

.11 

T 

.05 

.01 

.07 

T 
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.06 

.06 

.01 

.01 

JEROME 

MIMOOKA  DAM 
PAUL   1  ENE 
PtCABO 
RICHFIELD 
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.01 
*0C 
■  Oi 

•  11 

.54 

.01 

7 

1  .12 

.03 
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.05 

T 

.02 

RUPERT   U  NNE 
SHOSHONE    1  MNW 

1  .9 

1 

j  T 

.46 

.03 

I  MtowtDg  SiMMo  ladm 
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Station 
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Day  of  Month 
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31 
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.03 
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,07 
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•  12 
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CMILLY  BARTON  FLAT 

DUBOIS  3*  h 
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MACKAY  RANGER  STATION 

■  02 

■  10 
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T 

•  16 

.21  •OS 

T  ,02 
T  .03 

T 

.10 

T 
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•  20 

T 

T 
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MAY  RANGER  STATION 
SALMON 

.22 
■  0} 

•  10 
T 

•  03 

T 

.06 

T 

.03 

.OS 

UPPER  SNAKE  RIVER 
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ABERDEEN  EXP  STATION 
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T 
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T 
T 
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,09 
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T 
T 
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.02 

T 
T 

T 

T 
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MALTA   I  NE 

T 

.02 
.06 

T 

T 

T 

T 

.02 
.06 

T 

POCATELLO  MB  AIRPORT  //R 

SAINT  ANTHONY 

SUGAR 

T 

.IS 
•  34 

T 

•  03 

T 

T 

.10 
•  36 

T 

.02 

EASTERN  HIGHLANDS  10 

ARSON  2  NM 
BLACKFOOT  DAM 
CONDA 
DRIGGS 
GRACE 

.07 
.11 
.32 

T 

T 

T 

.09 

.30 

•  02 

•  07 
.02 

IDAHO  FALLS  16  SE 
ISLAND  PARK  DAM 
KILGORE 

LIFTON  PUMPING  STATION 
HALAD 

•  31 

•  10 

•  03 

T 

!o3 
T 

T 

T 

T 

•  IB 
,01 

.02 
.06 

malad  city  faa  ap 
mc  cammon 

montpelier  ranger  sta 

OAKLEY 

PALISADES  DAM 

•  14 
.04 

.23 

•  06 

.16 

.01 

T 

.03 

T 

T 

•  12 

T 

.07 

preston  3  nw 
ririe  12  ese 
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swan  valley 
tttonia  exp  station 

.06 
.00 

.6a 

•  OS 

T 

•  01 

T 

.01 

.01 

•  12 

.02 

T 

.06 

.36 

MAYAN 

See  leleience  notes  loUowuig  Sution  Indei- 
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DAILY  TEMPERATURES 
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MIN 
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69 

79 

76 

68 

58 

58 

65 

70 

75 

72 

64 

66 

67 

61 

61 

66,  9 

Mm 

3* 

39 

45 

36 

34 

35 

44 

39 

34 

25 

28 

30 

29 

34 

36 

37 

38 

32 

47 

32 

42 

37 

41 

47 

29 

27 

31 

35 

49 

35.6 

SA I NT  MAR  I ES 

70 

74 

89 

83 

60 

6  1 

68 

79 

76 

66 

73 

73 

69 

64 

70,6 

Mm 

At 

47 

44 

40 

39 

39 

49 

47 

36 

34 

38 

39 

40 

39 

40 

33 

33 

46 

41 

46 

41 

43 

48 

33 

30 

37 

44 

47 

CAiunDntiuT  rvD  ctatthm 

9AriUKUli'il     C  A  r*    Z>  1  A  1  1  Ul 

60 

70 

72 

72 

65 

61 

65«  I 

Mm 

A6 

47 

47 

38 

37 

38 

38 

45 

35 

33 

39 

32 

31 

37 

39 

39 

48 

42 

33 

41 

43 

42 

38 

43 

43 

40 

30 

39 

39 

49 

EC 

S9 

59 

70 

76 

72 

6  5 

68 

69 

7  J 

78 

79 

78 

74 

83 

68 

62 

63 

6 1 

78 

67 

61 

69»9 

Mm 

1.7 

47 

36 

32 

33 

34 

48 

46 

29 

29 

28 

28 

30 

39 

39 

39 

29 

45 

32 

45 

34 

38 

48 

32 

26 

33 

44 

42 

36,6 

PR/klRIES  02 

COTTONWOOD 

S5 

6 1 

66 

71 

7  1 

7 1 

60 

63 

69 

75 

69 

69 

79 

66 

59 

69 

60 

69 

70 

77 

69 

61 

69 

64 

71 

64 

66«T 

Mm 

<■<> 

42 

33 

35 

40 

40 

47 

39 

35 

31 

36 

35 

38 

40 

39 

37 

49 

33 

26 

39 

33 

48 

40 

40 

49 

34 

30 

35 

43 

47 

36.4 

GRANGEVTLLE 

SO 

63 

69 

7  3 

6 1 

66 

73 

83 

61 

64 

80 

68 

72 

74 

69 

66.1 

Mm 

A3 

44 

35 

36 

42 

40 

48 

42 

33 

32 

36 

36 

38 

41 

37 

38 

42 

39 

27 

41 

36 

46 

39 

40 

48 

33 

31 

34 

42 

44 

36,6 

MOSCOW  U  Of  I 

57 

69 

66 

73 

82 

78 

59 

59 

67 

79 

67 

73 

70 

63 

69,9 

Mm 

*7 

44 

44 

40 

40 

37 

37 

48 

31 

35 

33 

39 

37 

46 

33 

47 

48 

31 

36 

45 

36 

48 

43 

48 

90 

43 

39 

39 

90 

49 

41,2 

NP2PEBCF 

50 

62 

72 

69 

65 

69 

73 

81 

67 

^8 

69 

70 

63 

66 

72 

66 

67,5 

Mm 

*5 

45 

35 

39 

41 

39 

47 

40 

31 

31 

33 

35 

37 

40 

36 

38 

*^ 

34 

27 

42 

34 

46 

38 

43 

92 

33 

31 

36 

42 

46 

38.7 

POTLATCw 

57 

75 

7  I 

67 

69 

7 1 

77 

78 

76 

83 

77 

62 

63 

67 

67 

7  J 

66 

Mm 

36 

47 

46 

44 

39 

37 

48 

47 

32 

37 

33 

33 

36 

39 

'* 

39 

43 

32 

33 

45 

93 

47 

39 

45 

42 

34 

32 

36 

47 

42 

39il 

■INtHtaTtR    1  3fc 

58 

70 

62 

70 

78 

78 

70 

69 

*    *  * 

Mm 

*2 

43 

42 

35 

42 

38 

40 

42 

32 

32 

33 

39 

37 

35 

39 

42 

40 

35 

32 

31 

29 

49 

40 

43 

35 

32 

30 

32 

49 

49 

37I3 

NORTH  CENTRAL 

CANYONS  03 

FENN  RANGER  STATION 

MAX 

frA 

92 

65 

73 

74 

79 

76 

65 

70 

73 

79 

76 

71 

79 

78 

59 

62 

64 

60 

70 

74 

62 

69 

67 

71 

69 

66.6 

Mm 

50 

47 

49 

43 

43 

47 

49 

44 

43 

41 

44 

43 

44 

43 

46 

41 

44 

44 

35 

36 

49 

44 

49 

46 

48 

40 

37 

40 

42 

43 

43.9 

KOOSKIA 

MAX 

61 

73 

78 

81 

80 

80 

78 

69 

73 

78 

82 

80 

84 

88 

73 

7  1 

80 

83 

72 

78 

67 

75.6 

Mm 

48 

43 

42 

37 

40 

40 

48 

41 

38 

33 

34 

39 

37 

38 

38 

37 

40 

36 

28 

45 

41 

90 

49 

39 

40 

36 

30 

33 

40 

46 

39.1 

LEWISTON  hB  AIRPORT 

MAX 

58 

69 

73 

79 

8 1 

78 

77 

68 

72 

79 

78 

90 

69 

69 

79 

81 

69 

73.9 

Mm 

52 

51 

45 

46 

48 

49 

56 

51 

43 

43 

44 

44 

47 

50 

47 

9 1 

48 

43 

40 

50 

42 

92 

48 

91 

59 

44 

41 

45 

51 

47 

47,9 

OROFINO 

MAX 

65 

70 

79 

79 

83 

80 

79 

88 

86 

78 

Mm 

52 

50 

44 

43 

46 

45 

53 

54 

40 

39 

39 

40 

42 

44 

43 

43 

45 

40 

34 

48 

42 

93 

45 

49 

47 

40 

35 

40 

45 

37 

43!8 

RIG6INS  RANCER  STATION 

MAX 

58 

63 

75 

78 

79 

82 

84 

83 

74 

75 

78 

83 

84 

83 

79 

88 

87 

72 

75 

75 

70 

79 

78 

84 

89 

72 

79 

80 

80 

T7 

77,8 

Mm 

46 

49 

*^ 

52 

52 

90 

43 

56 

SLATE  CREEK  RS 

MAX 

65 

8 1 

8 1 

8 1 

82 

89 

88 

89 

76 

.      .      .  ' 

Mm 

52 

50 

42 

43 

47 

45 

54 

50 

41 

40 

43 

42 

44 

46 

44 

43 

46 

38 

34 

32 

49 

98 

45 

45 

91 

43 

97 

38 

48 

96 

44)7 

CENTRAL    MOUNTAINS  0» 

ANDERSON  DAM 

MAX 

59 

63 

76 

82 

81 

82 

83 

80 

73 

8 1 

84 

89 

78 

79 

85 

80 

80 

78 

72 

Mm 

43 

43 

38 

43 

46 

47 

48 

46 

49 

39 

43 

49 

47 

48 

48 

44 

47 

38 

36 

45 

38 

40 

47 

48 

39 

42 

38 

40 

43 

48 

43)4 

ARROhROCK  DAH 

MAX 

55 

50 

65 

75 

80 

flO 

80 

82 

76 

70 

78 

80 

83 

84 

76 

74 

84 

62 

78 

79 

72,9 

Mm 

47 

45 

42 

43 

45 

47 

48 

46 

44 

39 

42 

44 

46 

46 

49 

42 

46 

37 

36 

42 

42 

49 

46 

48 

45 

40 

37 

39 

42 

43 

43,3 

ATLANTA  3 

MAX 

65 

44 

68 

72 

73 

72 

74 

70 

75 

TO 

Mm 

38 

j; 

26 

28 

31 

34 

22 

28 

29 

31 

31 

30 

30 

33 

24 

21 

99 

24 

31 

29 

32 

30 

35 

24 

25 

27 

38 

29)7 

AVERY  RANGER  STATION 

MAX 

63 

55 

69 

77 

77 

76 

76 

70 

67 

68 

72 

78 

60 

79 

74 

85 

82 

62 

71,9 

Mm 

45 

42 

45 

41 

43 

42 

42 

46 

37 

36 

39 

37 

39 

38 

43 

42 

4 1 

38 

35 

46 

42 

46 

44 

47 

45 

33 

34 

40 

43 

49 

41,1 

BIG  CREEK  1  S 

MAX 

48 

50 

59 

7  1 

75 

7 1 

69 

71 

77 

65 

62 

Mm 

38 

36 

31 

27 

27 

29 

26 

28 

31 

20 

23 

24 

29 

27 

26 

25 

24 

16 

39 

33 

41 

26 

27 

29 

25 

19 

20 

29 

36 

2*19 

BUNGALOW  RANGER  STA 

MAX 

64 

61 

71 

75 

77 

76 

73 

73 

68 

80 

77 

81 

78 

67 

Mm 

44 

42 

41 

37 

40 

40 

42 

39 

35 

32 

32 

34 

37 

37 

39 

35 

31 

43 

40 

40 

43 

43 

40 

29 

40 

42 

38!3 

BURKE  2  ENE 

MAX 

52 

46 

62 

65 

66 

63 

65 

62 

60 

61 

71 

64 

96 

48 

61 

99 

63 

59 

59 

Mm 

40 

40 

40 

3^ 

39 

34 

43 

40 

29 

30 

30 

32 

34 

39 

33 

36 

40 

29 

27 

39 

31 

40 

34 

38 

42 

28 

39 

33 

97 

40 

39!* 

CASCADE   I  NW 

MAX 

47 

50 

63 

71 

73 

71 

72 

72 

64 

69 

72 

75 

77 

76 

69 

76 

74 

59 

62 

61 

60 

69 

70 

79 

79 

60 

64 

66 

71 

61 

67,3 

MIN 

41 

38 

35 

35 

35 

36 

41 

40 

35 

27 

30 

33 

34 

36 

38 

32 

38 

28 

23 

39 

37 

39 

33 

34 

38 

39 

28 

25 

33 

49 

34.7 

CrBALT 

MAX 

68 

70 

70 

73 

79 

77 

78 

77 

72 

71 

78 

78 

82 

74 

58 

64 

60 

70 

67 

70 

80 

60 

79 

TO 

TO 

79 

TO 

T2.4 

Mm 

34 

37 

30 

28 

31 

33 

37 

33 

34 

26 

28 

30 

31 

32 

30 

20 

39 

33 

33 

33 

32 

31 

10 

24 

27 

26 

40 

91.2 

OEAOWOOO  DAM 

MAX 

48 

52 

64 

76 

78 

73 

74 

74 

78 

69 

75 

78 

79 

78 

73 

79 

75 

62 

65 

61 

61 

68 

73 

77 

77 

64 

66 

71 

79 

71 

70.9 

WN 

40 

36 

34 

32 

29 

31 

34 

32 

30 

24 

26 

26 

28 

30 

31 

30 

29 

28 

20 

37 

29 

33 

30 

30 

32 

29 

29 

24 

27 

f  1 

29.6 

S—  Rmltmaem  NoIm  FoUowfng  SUUon  Indaz 


DAILY  TEMPERATURES 


Sutton 

Day  of  Month 

« 

D> 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Ave 

DEER  POINT 

MAX 
MIN 

»i 

29 

46 
30 

56 
38 

63 
46 

66 
53 

63 
49 

64 

49 

63 
45 

55 
38 

61 
44 

65 
50 

67 
52 

70 
56 

68 
53 

59 
42 

64 

45 

62 
43 

54 

29 

53 
32 

51 
31 

61 
31 

96 
40 

62 
45 

67 
92 

64 
51 

53 
34 

68 
59 

61 
46 

62 
46 

99 
44 

99,3 
42.7 

DIXIE 

MAX 
MIN 

*5 

30 

51 
34 

57 
26 

69 
24 

71 
26 

70 
28 

67 
28 

65 
33 

60 
23 

65 
21 

69 
24 

72 
23 

74 

25 

65 

26 

65 
25 

73 
24 

64 
26 

51 
20 

61 
13 

55 
35 

50 
27 

60 
39 

63 
25 

71 
29 

59 
27 

56 
32 

62 
18 

66 
19 

67 
25 

92 
37 

62.4 
26.3 

ElK  CITY 

MAX 

Mm 

67 
40 

46 

41 

57 
37 

66 
34 

73 
34 

69 
36 

69 
37 

71 
32 

56 
37 

62 
29 

68 
32 

66 
30 

76 
29 

75 
31 

67 
33 

70 
31 

80 
30 

57 
31 

53 
25 

65 
24 

45 

36 

57 
38 

62 
40 

67 
38 

76 
36 

tT 
28 

70 
31 

68 

34 

65.3 
33.3 

ElK  RIVFR  1  S 

MAX 
MIN 

62 

43 

49 
45 

54 

37 

68 
34 

72 
35 

74 

35 

71 

40 

71 
42 

61 
31 

64 

30 

66 
31 

69 
32 

76 
34 

76 
35 

66 
33 

70 
34 

80 
37 

59 
29 

60 
28 

62 
29 

56 

32 

56 
36 

64 
36 

70 
36 

74 

36 

62 
44 

59 

27 

69 
32 

TO 
34 

69 
43 

66.0 
39.1 

fiirfielo  ranger  ST« 

MAX 
MIN 

>.2 
30 

60 
31 

70 
30 

88 
30 

61 
34 

80 
35 

78 
35 

76 
32 

73 
33 

76 
24 

60 
30 

61 
32 

83 
32 

77 
33 

76 
33 

79 
33 

77 
33 

78 
34 

65 
22 

63 
23 

64 
31 

74 
39 

74 

36 

80 
34 

75 
35 

69 
28 

70 
22 

75 
30 

76 

30 

72 
32 

74.4 
31.2 

GALENA 

MAX 
MW 

'•6 

32 

48 

30 

63 
22 

66 
22 

72 
21 

73 
27 

68 
26 

67 
26 

64 

25 

62 
19 

64 
26 

72 
25 

74 
28 

71 
26 

71 
25 

73 
26 

62 
26 

64 
25 

63 
16 

55 
31 

55 

27 

64 
36 

68 
29 

66 
30 

63 
27 

57 
26 

63 
20 

67 
19 

67 
25 

61 
32 

64,4 
25.9 

GARDEN  VALLEY  RS 

MAX 
MIN 

66 
47 

61 
43 

72 
3S 

80 
36 

80 
36 

77 
36 

79 
40 

76 
39 

73 
36 

73 
29 

61 
32 

62 
33 

86 
35 

83 
35 

80 
39 

84 
35 

82 
36 

71 
29 

70 
25 

67 
40 

73 
32 

77 
38 

61 
35 

84 
31 

74 
28 

69 
26 

72 
29 

76 
29 

78 
29 

72 
34 

76.0 
34.3 

GROUSE 

MAX 
MIN 

?7 
41 

50 
26 

64 

19 

72 
21 

76 
24 

76 
29 

72 
20 

73 
24 

68 
26 

63 
16 

71 
21 

66 
23 

69 
25 

77 
29 

74 

28 

73 

29 

71 
26 

63 

22 

61 
16 

54 

30 

60 

30 

69 

28 

70 
26 

74 

27 

74 

19 

66 
21 

66 
15 

70 
IB 

73 
24 

67 
35 

68.0 
24.6 

HAILEY  RANGER  STATION 

MAX 

Mm 

69 
44 

57 
30 

66 
31 

75 
37 

.  ''9 
40 

80 
43 

60 
40 

75 
34 

76 
37 

78 
31 

78 
37 

79 
36 

81 
40 

79 
47 

78 
38 

75 
39 

74 
39 

67 
31 

64 
29 

65 
30 

65 
32 

73 
34 

73 
33 

76 
41 

76 
32 

72 
27 

67 
30 

72 
33 

79 
36 

75 
42 

73.4 
35.8 

HEADQUARTERS 

MAX 

Mm 

58 
43 

48 
43 

58 
34 

66 
32 

70 
34 

72 
33 

72 
36 

72 
40 

60 
30 

64 
28 

67 
29 

69 
29 

75 
31 

75 
30 

66 
30 

70 
32 

80 
35 

57 

30 

55 
25 

63 
25 

61 
31 

56 
33 

63 
30 

68 
31 

75 
36 

60 
30 

64 

26 

67 
25 

70 
31 

68 
39 

65.6 
32.0 

HILL  CITY 

MAX 

Mm 

60 
40 

59 

36 

70 
27 

79 
25 

83 
28 

81 

36 

78 
34 

76 

30 

71 
39 

74 
25 

79 
26 

62 
29 

85 
30 

60 
34 

75 
35 

81 
28 

79 
31 

68 
35 

66 
22 

60 
34 

66 
33 

71 
36 

75 
33 

80 
33 

78 
31 

67 
27 

72 
19 

76 
30 

77 
30 

72 
43 

73.9 
31.3 

ir-AHO  CI  TV 

MAX 

Mm 

58 
45 

57 
42 

65 
31 

76 
33 

79 
35 

76 
35 

77 
34 

73 
36 

68 
35 

73 
26 

77 
32 

81 
33 

83 

33 

80 
37 

73 
36 

79 

33 

77 
35 

72 
34 

69 
29 

61 
38 

65 
29 

71 
35 

76 
35 

80 
36 

78 
33 

79 
33 

80 
32 

78 
33 

79 
32 

73 
40 

73. 9 
34.3 

KELLOGG 

MAX 

Mm 

64 
45 

54 
47 

54 
46 

71 
41 

77 
42 

76 
42 

72 
46 

73 
50 

64 

37 

65 
39 

69 
36 

71 
36 

76 
38 

76 
40 

70 
42 

72 
41 

84 
45 

57 
37 

60 
34 

64 
39 

92 
40 

55 
43 

67 
41 

72 
45 

80 
45 

62 
38 

66 
33 

70 
35 

70 
43 

68 
48 

67,8 
41.2 

LOWMAN  3  E  «2 

MAX 

Mm 

51 
42 

53 
41 

74 
37 

61 
35 

84 
33 

60 
31 

60 
37 

77 
35 

73 
34 

78 
26 

78 
30 

85 
30 

85 
32 

79 
34 

78 
35 

85 
32 

79 
32 

65 
28 

71 

23 

64 
37 

70 
32 

75 
36 

79 
32 

85 
33 

76 
31 

70 
26 

75 

27 

78 
32 

80 

30 

69 

30 

75.2 
32.4 

MC  CALL 

MAX 

Mm 

48 
41 

48 

37 

62 

30 

70 
32 

70 
37 

70 
37 

66 
44 

70 
37 

64 
34 

67 
29 

70 
32 

73 
33 

75 
35 

75 
37 

68 
37 

72 
34 

73 
36 

56 
32 

60 
26 

46 

25 

57 
39 

63 
39 

67 
35 

72 
35 

74 

35 

61 
35 

62 
29 

74 
35 

70 
39 

70 
44 

69.8 
34,9 

MOOSE  CREEK  RANCH 

MAX 

Mm 

MULLEN  FAA 

MAX 

Mm 

52 
42 

51 
42 

64 
39 

73 
36 

73 
36 

70 
35 

74 
44 

60 
34 

65 
31 

59 
32 

73 
34 

76 
38 

78 
37 

74 

40 

73 
36 

87 
39 

54 

37 

56 
30 

69 
29 

47 

37 

56 
33 

60 
39 

69 
36 

79 
41 

61 
46 

62 
33 

71 
30 

75 
39 

67 
41 

90 
40 

NEW  MEADOWS  RANGER  STA 

MAX 

Mm 

63 
42 

66 
30 

76 
32 

74 
32 

75 
34 

74 
33 

69 
26 

66 
24 

72 
26 

78 
28 

79 
29 

62 
32 

74 
29 

78 
28 

75 
30 

65 

22 

60 
17 

69 
24 

55 
26 

68 
26 

TO 
29 

79 

30 

80 
28 

66 
26 

65 
21 

68 

20 

74 

22 

]l 

PIERCE 

MAX 

Mm 

56 
43 

50 
42 

55 
35 

65 
31 

67 
32 

72 
35 

70 
36 

69 
39 

60 
31 

63 
27 

68 
28 

70 
28 

72 
30 

74 

31 

65 
32 

69 

31 

76 
31 

54 

33 

98 

29 

60 
35 

91 
35 

66 
35 

60 
34 

69 
34 

73 
34 

60 
32 

63 
26 

67 
27 

66 

29 

POWELL 

MAX 

Mm 

55 
42 

57 
40 

55 
42 

65 
33 

74 
34 

75 
35 

72 
44 

69 
44 

69 
37 

64 

30 

66 
32 

72 
32 

76 
32 

78 
33 

70 
35 

72 
33 

80 
33 

65 
37 

94 
28 

64 

32 

90 
39 

97 
40 

52 
42 

64 
41 

75 
37 

59 
30 

63 
27 

68 
30 

69 
31 

66 

5TANLEV 

MAX 

Mm 

50 
40 

50 
35 

62 
23 

70 
22 

74 
22 

75 
21 

72 
22 

70 
20 

68 

22 

65 
13 

70 
16 

72 
17 

75 
20 

74 
21 

69 
26 

75 
21 

66 
21 

56 
16 

62 
12 

56 
34 

69 

23 

69 

30 

70 
21 

75 
22 

64 

22 

99 
14 

69 
14 

65 
14 

68 

13 

SUN  VALLEY 

MAX 

Mm 

62 
41 

55 
27 

65 

20 

73 
22 

78 
24 

78 
26 

76 
27 

72 
24 

72 
24 

71 
13 

77 
24 

77 
24 

79 
26 

78 
27 

74 
35 

75 
26 

73 
28 

69 

20 

63 
18 

63 
29 

62 
28 

71 
28 

72 
26 

76 
28 

74 
22 

67 
24 

66 
19 

72 
19 

74 
17 

11 

WALLACE  WOODLAND  PARK 

MAX 

Mm 

62 
42 

53 
45 

52 
43 

69 
33 

75 
36 

73 
36 

72 
41 

60 
31 

63 
32 

66 
30 

66 

33 

70 
32 

75 
33 

76 
36 

68 
36 

70 
37 

80 

36 

53 

32 

95 
28 

63 
31 

48 

37 

97 

38 

62 
36 

68 

39 

76 
40 

69 

30 

64 
29 

69 
30 

70 
37 

42 

WARREN 

•       •  • 

MAX 

Mm 

39 
34 

48 
31 

58 
22 

66 

21 

69 
24 

67 
24 

65 
33 

63 
25 

60 
21 

64 

19 

70 
21 

71 
23 

74 
21 

75 
22 

74 
21 

72 
23 

70 
29 

53 
16 

61 
11 

52 
29 

51 
27 

60 
32 

66 
24 

74 
24 

69 
29 

56 
19 

62 
18 

67 
17 

67 
22 

60 
38 

63. S 
24.0 

SOUTHWESTERN 

VALLEYS  05 

BCISE  LUCKY  PEAK  OAK 

MAX 

Mm 

58 
47 

55 
47 

68 
48 

76 
49 

85 
52 

62 
51 

81 
51 

66 
50 

77 
42 

72 
43 

62 
51 

80 
50 

82 
54 

85 
54 

79 

4~ 

75 
47 

86 
50 

72 
36 

69 
37 

71 
41 

64 
36 

69 
37 

74 
44 

77 
53 

82 
50 

74 
42 

83 
44 

77 
46 

77 
90 

91 

76.0 

BCISE  WB  AIRPORT 

MAX 

Mm 

54 
48 

65 

47 

76 
45 

81 
49 

78 
47 

60 
47 

85 
53 

75 
47 

71 
41 

79 
42 

77 
46 

82 
46 

81 
51 

79 
50 

73 
45 

66 
51 

72 
47 

63 
37 

68 
33 

63 
46 

68 
36 

73 
45 

76 
44 

78 
46 

73 
47 

67 
39 

73 
43 

73 
40 

77 
44 

BRUNEAU 

MAX 

Mm 

61 
49 

72 
42 

80 
41 

86 
39 

82 

42 

63 
49 

91 
47 

65 
47 

75 
45 

85 
36 

82 
39 

88 
40 

89 
41 

61 
44 

77 
49 

67 
41 

84 
46 

68 
41 

73 
34 

64 
46 

69 
44 

77 
37 

78 
47 

84 

41 

79 
44 

73 
38 

78 

30 

79 
35 

82 
37 

46 

CALDWELL 

MAX 

Mm 

56 
47 

69 
42 

79 
39 

82 
40 

62 
42 

60 
47 

86 
42 

85 
44 

77 
40 

80 
36 

83 
40 

84 
40 

67 
41 

82 
44 

76 
45 

87 
40 

83 
50 

71 
38 

72 
34 

68 
42 

72 
37 

78 
42 

61 
47 

84 
44 

76 
43 

70 
34 

78 
33 

79 
36 

11 

CAMBRIDGE 

MAX 

Mm 

56 
43 

65 
41 

74 
31 

80 
33 

83 
37 

81 
41 

80 
41 

75 
45 

74 
37 

79 
27 

61 
31 

85 
33 

87 
34 

76 
42 

79 
44 

83 
32 

80 
35 

66 
31 

70 
23 

64 
42 

70 
35 

76 
35 

80 
36 

84 
34 

78 
32 

70 
36 

73 
25 

72 
24 

77 
33 

46 

il'.l 

COUNCIL 

MAX 

Mm 

52 
47 

62 
44 

73 
39 

80 
43 

82 
47 

61 
50 

79 
46 

71 
41 

78 
36 

60 
44 

83 
39 

86 
46 

81 
56 

78 
44 

81 
36 

80 
38 

67 
34 

70 
30 

64 
44 

70 
40 

76 
45 

80 
46 

82 
40 

61 
34 

71 
46 

71 
32 

77 
29 

77 
40 

« 

ll'.y 

OEER  FLAT  DAM 

MAX 

Mm 

56 
49 

65 

45 

72 
42 

78 
45 

76 
49 

79 
52 

63 
50 

81 
44 

70 
46 

74 
36 

77 
41 

80 
41 

81 
44 

79 
52 

74 

50 

82 
42 

80 
52 

68 
40 

67 
36 

67 
49 

68 
42 

75 
43 

78 
49 

79 
48 

77 
43 

66 
39 

72 
35 

75 
37 

76 
42 

Et<METT  2  E 

MAX 

Mm 

56 
48 

66 

78 
40 

60 
41 

62 
42 

83 

40 

85 
46 

80 
39 

74 

36 

60 
33 

82 
36 

64 

37 

87 
40 

83 
40 

76 
40 

66 
39 

63 
48 

67 
34 

71 
27 

66 
38 

73 
36 

76 
39 

80 
38 

84 

35 

76 
41 

71 
33 

76 
31 

77 
31 

80 
36 

6LENNS  FERRY 

MAX 

Mm 

65 
49 

73 
42 

81 
39 

86 
37 

90 
40 

66 
45 

90 
45 

69 
40 

60 
49 

85 
36 

66 
40 

91 
39 

92 
41 

83 
43 

80 
51 

66 
38 

84 
44 

70 
42 

74 
33 

67 
43 

73 
38 

76 
47 

82 
44 

85 
43 

78 
41 

75 
40 

80 
30 

83 
34 

86 
36 

GRAND  VIEW  3  WNW 

MAX 

Mm 

62 
49 

70 
42 

60 
39 

84 

40 

81 
42 

61 
49 

88 
44 

81 
45 

75 
46 

84 
35 

80 
38 

66 
39 

87 
40 

80 
44 

76 
52 

66 
37 

76 
46 

66 
41 

74 
36 

67 
44 

68 
43 

76 

38 

77 
49 

82 
45 

79 
40 

73 
38 

76 
31 

81 

33 

81 
37 

KUNA  2  NNE 

MAX 

Mm 

55 
49 

67 
44 

75 
42 

79 
40 

76 
44 

78 
43 

85 
46 

80 
41 

69 
39 

36 

77 
36 

80 
41 

60 
42 

76 
41 

74 
44 

83 
42 

70 
53 

67 
38 

68 
30 

64 
48 

68 
39 

73 
36 

76 
44 

79 
41 

73 
46 

69 
36 

75 
36 

73 
33 

78 
37 

MOUNTAIN  HOME  1  SE 

MAX 

Mm 

68 
48 

68 
42 

66 
43 

85 
42 

66 
42 

85 
43 

87 
47 

88 
43 

78 
43 

81 
36 

83 
40 

66 
41 

89 
42 

88 
44 

78 
47 

84 
38 

S3 
49 

71 
38 

71 
33 

70 
30 

68 
36 

74 
36 

78 
44 

83 
41 

82 
42 

74 
41 

74 
43 

80 
40 

82 
37 

OlA  *  5 

MAX 

Mm 

5S 
48 

65 
43 

76 
35 

82 
37 

63 
37 

83 
46 

82 
44 

60 
38 

74 
40 

80 
31 

83 
34 

87 
35 

88 
36 

83 
40 

79 
43 

85 
36 

71 
39 

67 
31 

70 
30 

67 
41 

70 
38 

76 
42 

80 
49 

83 
41 

78 
36 

70 
38 

74 
29 

77 
30 

77 
38 

70 
48 

S««  Ref«reDC0  Notes  Following  StaUoD  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


IDAHO 
SEPTEMBER  196* 


Day  of  Month 

• 

a 

Station 

« 

1 

2 

3 

4 

5 

B 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

le 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

PARMA  EXPERIMENT  STt 

MAX 

S6 

67 

77 

81 

79 

83 

82 

74 

73 

79 

81 

81 

84 

81 

77 

84 

73 

67 

71 

65 

71 

78 

81 

8* 

79 

A9 

73 

77 

79 

71 

79.8 

Mm 

39 

41 

39 

41 

44 

47 

39 

38 

33 

36 

38 

40 

43 

46 

34 

46 

34 

30 

36 

39 

39 

48 

42 

38 

3A 

28 

30 

39 

42 

lA 

38a6 

PAYETTE 

MAI 

se 

TO 

78 

83 

85 

88 

86 

84 

80 

84 

85 

66 

90 

85 

83 

86 

76 

73 

79 

70 

77 

82 

84 

88 

77 

74 

79 

78 

82 

79 

80.0 

Mm 

«a 

45 

40 

40 

44 

46 

47 

35 

37 

35 

43 

40 

41 

43 

45 

39 

38 

41 

32 

43 

38 

43 

39 

42 

39 

37 

38 

33 

38 

12 

40,7 

ShAN  FALLS  POmER  HOUSE 

MAX 

62 

71 

81 

66 

84 

84 

91 

90 

76 

86 

85 

89 

66 

66 

8 1 

67 

84 

77 

76 

71 

78 

80 

86 

69 

73 

80 

61 

85 

82 

81. T 

Mm 

50 

47 

46 

48 

50 

59 

53 

54 

50 

46 

50 

48 

51 

57 

55 

49 

57 

16 

42 

53 

48 

47 

99 

93 

49 

47 

42 

42 

45 

94 

49.8 

NCISER  2  SE 

MAX 

?e 

68 

76 

80 

84 

85 

64 

77 

75 

79 

62 

64 

87 

67 

79 

82 

70 

70 

68 

73 

79 

83 

84 

77 

71 

73 

76 

78 

73 

77,4 

*      *  ft 

Mm 

?o 

46 

46 

42 

43 

49 

44 

4J 

36 

34 

37 

39 

39 

42 

40 

36 

41 

40 

29 

44 

35 

42 

41 

40 

36 

34 

31 

31 

36 

90 

39.9 

SOUTHkESTERN 

HIGHLANDS  06 

GRASMERE 

MAX 

57 

64 

76 

81 

81 

79 

80 

79 

75 

78 

60 

82 

82 

60 

71 

65 

82 

62 

68 

66 

60 

72 

71 

77 

78 

64 

72 

76 

79 

78 

74.9 

Mm 

36 

36 

31 

35 

36 

39 

44 

'•6 

32 

33 

41 

38 

42 

42 

41 

33 

47 

30 

20 

39 

37 

38 

44 

40 

46 

33 

28 

32 

35 

39 

37.2 

HCLLISTER 

MAI 

«* 

64 

70 

77 

75 

76 

74 

73 

78 

80 

81 

75 

71 

60 

77 

64 

68 

64 

60 

69 

71 

76 

80 

66 

70 

72 

78 

78 

72.9 

MIN 

♦0 

34 

37 

39 

45 

42 

41 

37 

41 

41 

46 

45 

43 

40 

57 

37 

34 

38 

33 

40 

49 

49 

47 

37 

30 

19 

40 

44 

40.9 

REYNOLDS 

MAX 

65 

64 

74 

60 

60 

64 

74 

79 

78 

73 

73 

70 

72 

76 

78 

Mm 

4« 

34 

58 

36 

39 

41 

37 

44 

42 

49 

39 

27 

31 

36 

41 

THREE  CREEK 

MAX 

70 

79 

79 

73 

79 

75 

79 

81 

81 

75 

69 

81 

76 

60 

65 

56 

63 

75 

81 

80 

79 

68 

74 

77 

78 

78 

74,1 

Mm 

37 

25 

29 

28 

24 

20 

27 

24 

29 

31 

34 

2* 

33 

26 

19 

26 

28 

29 

35 

30 

26 

23 

17 

24 

29 

29 

27.0 

TRIANGLE  RANCH 

MAX 

ft      ft  ft 

Mm 

CENTRAL  PLAINS  07 

BLISS 

MAX 

66 

69 

78 

84 

86 

85 

76 

63 

82 

86 

88 

80 

77 

85 

80 

68 

70 

65 

67 

79 

82 

78 

72 

76 

80 

83 

78 

77,8 

Mm 

k6 

39 

38 

39 

38 

40 

43 

34 

39 

39 

40 

42 

45 

38 

45 

40 

26 

39 

34 

36 

41 

39 

39 

33 

34 

36 

19 

38,5 

BURLET 

MAX 

76 

63 

67 

78 

85 

87 

83 

86 

84 

74 

76 

82 

87 

89 

79 

73 

65 

85 

64 

69 

69 

64 

73 

76 

82 

81 

A8 

77 

77 

81 

77.1 

Mm 

4«* 

37 

38 

41 

42 

45 

51 

50 

47 

40 

40 

42 

44 

47 

50 

40 

45 

49 

39 

34 

41 

43 

44 

43 

92 

41 

33 

40 

41 

49 

42.7 

BlirlEv  faa  airport 

MAX 

60 

64 

72 

79 

82 

78 

63 

80 

70 

75 

80 

82 

83 

76 

70 

81 

79 

60 

69 

63 

61 

71 

72 

77 

62 

62 

71 

76 

78 

79 

73. A 

Mm 

37 

35 

35 

36 

35 

39 

48 

44 

43 

33 

33 

35 

38 

39 

46 

37 

94 

41 

29 

40 

40 

42 

37 

36 

45 

32 

26 

39 

39 

41 

38.1 

CASTLEFORD  2  N 

MAX 

63 

68 

71 

78 

60 

83 

67 

78 

73 

75 

61 

78 

82 

79 

76 

81 

70 

68 

70 

70 

71 

71 

77 

80 

76 

68 

79 

76 

76 

75.2 

Mm 

42 

38 

30 

38 

37 

47 

45 

40 

46 

33 

35 

36 

37 

41 

49 

36 

37 

35 

36 

32 

36 

40 

45 

42 

36 

26 

19 

36 

15 

38.0 

HA2ELT0N 

MAX 

63 

64 

74 

81 

84 

62 

63 

82 

76 

74 

79 

82 

65 

80 

7  1 

6 1 

80 

67 

66 

60 

61 

70 

71 

77 

75 

68 

73 

79 

76 

75 

74.6 

Mm 

42 

39 

34 

40 

40 

44 

43 

44 

46 

35 

36 

40 

42 

42 

46 

37 

45 

42 

34 

37 

37 

42 

44 

39 

41 

38 

32 

39 

17 

48 

40.1 

JFROME 

MAX 

63 

66 

76 

81 

85 

60 

84 

80 

78 

77 

82 

84 

66 

78 

75 

82 

78 

69 

67 

62 

66 

74 

79 

80 

78 

66 

74 

7A 

60 

74 

75,7 

Mm 

42 

40 

39 

43 

44 

44 

42 

44 

44 

38 

43 

40 

44 

43 

47 

40 

44 

40 

31 

40 

33 

42 

34 

42 

49 

38 

36 

37 

40 

41 

40.7 

MTNIOOKA  0AM 

MAX 

65 

65 

74 

83 

86 

81 

84 

83 

79 

76 

82 

84 

67 

79 

85 

72 

65 

62 

63 

71 

73 

79 

79 

71 

73 

77 

79 

79 

76.4 

Mm 

54 

38 

38 

40 

44 

42 

42 

42 

44 

36 

42 

39 

44 

44 

46 

39 

51 

42 

35 

35 

37 

40 

42 

41 

42 

41 

32 

14 

36 

41 

40,8 

PAUL  I  ENE 

MAX 

75 

61 

65 

72 

81 

84 

60 

83 

81 

70 

75 

78 

83 

85 

78 

70 

81 

81 

60 

64 

62 

A3 

71 

72 

T8 

79 

64 

73 

77 

79 

74,2 

Mm 

42 

37 

33 

40 

37 

40 

44 

42 

46 

36 

34 

34 

36 

39 

46 

36 

42 

43 

33 

36 

38 

40 

40 

39 

41 

38 

31 

11 

34 

41 

36.2 

PtCABO 

MAX 

75 

57 

62 

70 

80 

83 

60 

79 

78 

70 

75 

79 

82 

84 

82 

73 

60 

76 

62 

66 

92 

A3 

73 

75 

TO 

73 

63 

TO 

76 

76 

72.8 

Mm 

42 

31 

30 

34 

40 

38 

38 

35 

32 

30 

33 

38 

37 

40 

35 

33 

34 

32 

23 

30 

28 

19 

30 

32 

39 

24 

29 

31 

39 

17 

33.0 

RiCHFIEl  D 

MAX 

66 

62 

TO 

79 

78 

62 

60 

78 

75 

77 

60 

62 

82 

76 

72 

76 

73 

66 

64 

58 

62 

A9 

72 

76 

72 

66 

69 

75 

79 

73 

72.9 

MIN 

42 

37 

33 

38 

41 

40 

40 

39 

31 

32 

36 

36 

40 

41 

37 

40 

43 

36 

30 

31 

34 

32 

40 

38 

39 

37 

30 

32 

30 

40 

36.4 

RUPERT   13  NNE 

MAX 

Mm 

ShOShONE   1  HNM 

MAX 

67 

65 

74 

82 

65 

84 

84 

80 

79 

63 

82 

84 

66 

63 

76 

61 

80 

69 

67 

67 

65 

72 

75 

80 

78 

74 

73 

7A 

78 

77 

76.9 

Mm 

42 

51 

38 

44 

45 

43 

45 

43 

42 

38 

47 

42 

47 

48 

43 

42 

49 

36 

31 

40 

34 

40 

43 

43 

41 

38 

35 

17 

18 

IT 

«1.6 

TWIN  FALLS  2  NNE 

MAX 

67 

57 

65 

76 

79 

60 

76 

83 

77 

69 

76 

79 

80 

83 

74 

71 

84 

80 

59 

64 

57 

A3 

70 

72 

76 

74 

67 

74 

75 

79 

72.9 

MIN 

42 

40 

35 

38 

39 

46 

43 

43 

45 

36 

39 

38 

42 

41 

48 

37 

45 

40 

34 

37 

39 

44 

49 

49 

42 

41 

29 

3A 

lA 

46 

40.2 

TklN  FALLS  3  SE 

MAX 

TO 

59 

68 

74 

80 

80 

77 

63 

78 

73 

77 

79 

60 

85 

78 

75 

80 

81 

64 

68 

61 

AA 

74 

75 

80 

74 

67 

75 

79 

79 

74.5 

Mm 

42 

41 

35 

38 

40 

46 

4) 

43 

46 

39 

38 

36 

42 

41 

48 

38 

44 

42 

42 

44 

37 

44 

48 

90 

49 

41 

29 

3A 

18 

49 

41,4 

TUN  FALLS  kBASO 

MAX 

68 

57 

64 

72 

79 

81 

76 

80 

76 

69 

74 

76 

80 

82 

74 

70 

81 

78 

59 

63 

99 

61 

70 

70 

79 

76 

63 

72 

73 

77 

71.9 

ft      ft  ft 

Mm 

42 

38 

35 

42 

39 

44 

44 

39 

42 

35 

36 

36 

42 

41 

49 

36 

41 

38 

39 

38 

19 

41 

43 

4A 

44 

38 

30 

17 

40 

49 

39.6 

NORTHEASTERN 

VALLEYS  06 

CHALLIS 

MAX 

64 

65 

62 

74 

79 

79 

79 

80 

78 

72 

76 

78 

81 

78 

74 

62 

83 

71 

63 

68 

64 

72 

73 

78 

61 

70 

68 

71 

76 

79 

73,8 

Mm 

46 

36 

30 

35 

36 

39 

45 

41 

39 

32 

36 

37 

36 

41 

42 

37 

41 

34 

27 

48 

41 

49 

37 

38 

47 

38 

28 

31 

38 

49 

38,9 

CHILLY  BARTON  FLAT 

MAX 

65 

61 

66 

74 

76 

79 

74 

74 

70 

70 

76 

77 

78 

75 

72 

74 

74 

62 

65 

57 

98 

69 

71 

79 

79 

60 

A5 

71 

71 

74 

70,9 

Mm 

40 

30 

20 

23 

25 

27 

30 

26 

29 

18 

2* 

25 

25 

27 

33 

26 

31 

27 

18 

32 

30 

36 

32 

29 

23 

29 

18 

17 

24 

41 

27,0 

DUBOIS  3«  H 

MAX 

60 

59 

60 

69 

75 

75 

71 

71 

69 

78 

75 

75 

75 

71 

72 

70 

63 

60 

60 

99 

AA 

TO 

72 

73 

74 

AO 

A5 

68 

A8,3 

Mm 

28 

32 

27 

27 

32 

38 

35 

38 

24 

28 

29 

35 

35 

43 

32 

31 

34 

26 

35 

33 

34 

42 

38 

30 

28 

21 

2A 

10 

31,8 

GIBBONSVILLE 

MAX 

66 

55 

65 

T4 

79 

75 

69 

78 

69 

71 

76 

77 

82 

75 

73 

80 

77 

69 

67 

63 

60 

68 

71 

78 

73 

62 

TO 

71 

71 

69 

71,2 

Mm 

43 

40 

34 

29 

32 

35 

39 

34 

36 

28 

30 

31 

32 

36 

35 

32 

34 

30 

22 

40 

34 

43 

32 

34 

34 

27 

24 

28 

32 

44 

33,9 

MACKAY  RANGER  STATION 

MAX 

74 

84 

69 

74 

80 

80 

81 

77 

71 

77 

80 

81 

8< 

76 

75 

76 

79 

73 

80 

61 

69 

71 

79 

7* 

72 

71 

72 

78 

79,3 

Mm 

44 

34 

30 

29 

38 

42 

33 

42 

32 

33 

38 

41 

41 

44 

37 

33 

32 

30 

32 

34 

40 

41 

43 

39 

34 

2* 

IT 

3A,0 

MAY   RANGER  STATION 

MAX 

67 

61 

69 

77 

82 

80 

80 

79 

74 

72 

76 

82 

80 

81 

75 

82 

67 

68 

62 

66 

70 

73 

81 

79 

77 

74 

71 

79 

71 

74,4 

Mm 

34 

37 

26 

27 

31 

34 

35 

34 

35 

25 

28 

30 

31 

30 

38 

33 

39 

30 

20 

40 

39 

41 

30 

39 

30 

31 

33 

22 

29 

42 

32,2 

SALMON 

MAX 

TO 

61 

66 

75 

78 

77 

74 

63 

71 

72 

78 

78 

80 

7* 

T6 

79 

SO 

AO 

67 

61 

63 

72 

72 

79 

61 

62 

A8 

72 

74 

TO 

71,8 

Mm 

47 

43 

34 

33 

35 

41 

41 

36 

41 

34 

33 

36 

36 

40 

40 

36 

36 

40 

26 

43 

43 

47 

39 

38 

36 

38 

2A 

11 

14 

92 

37,9 

Sm  R«l«r«oe*  NoIm  FoUowtcg  SuUon  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


station 
UPPER  SNAKE  RIVER 
PLAINS  O 

ABERDEEN  EXP  STATION 

Day  of  Month 

rage 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

u 

15 

IE 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

28 

27 

28 

29 

30 

31 

Ave) 

MAX 
MIN 

79 
41 

61 
40 

62 
30 

69 

31 

79 

37 

37 

40 

35 

44 

71 
30 

73 
33 

79 

33 

81 
34 

80 
36 

81 
42 

73 
33 

78 
36 

80 
43 

62 
25 

64 
34 

62 
39 

65 
39 

70 
32 

68 
34 

73 
40 

77 
36 

60 
24 

70 
29 

74 
34 

77 
38 

71,6 
39.3 

AMERICAN  FALLS  1  Sri 

MAX 
MIN 

ID 
45 

74 
42 

73 

34 

78 
39 

82 
40 

82 
46 

63 
46 

84 
47 

79 
48 

74 

35 

79 
40 

81 
38 

81 
38 

81 
42 

78 
46 

60 
37 

81 
47 

75 
45 

64 
32 

63 
44 

65 
42 

70 
45 

74 
37 

75 
38 

79 
47 

73 
38 

66 
27 

76 
37 

78 
38 

74 
46 

76.1 
40.9 

ABCO  3  NW 

MAX 
MIN 

70 
42 

60 
30 

69 
31 

77 
32 

81 
37 

80 
44 

75 
38 

72 
33 

70 
37 

73 
28 

76 
33 

78 
36 

83 
38 

79 
39 

75 
49 

77 
34 

75 
30 

66 
40 

65 
34 

57 
30 

62 
37 

73 
37 

73 
40 

78 
41 

75 
34 

62 
30 

69 

27 

73 
29 

76 
35 

72 
37 

72.4 
39.4 

AShTON  1  S 

MAX 

Mm 

65 
35 

57 
35 

65 
25 

75 
30 

79 
32 

77 
36 

76 
35 

78 
32 

67 
31 

68 
29 

75 
29 

76 
30 

78 
30 

78 
38 

72 
44 

76 
35 

75 
32 

73 
34 

61 

22 

58 
27 

64 
36 

66 
32 

67 
27 

75 
29 

75 
32 

59 
25 

66 
22 

68 
28 

76 
32 

66 
40 

70.3 
31.4 

blackfoot  ?  SSW 

MAX 

MIN 

60 
41 

64 
41 

70 
33 

80 
35 

83 
37 

80 
41 

82 
49 

82 
43 

79 
40 

75 
35 

80 
35 

63 
35 

80 
34 

83 
40 

73 
46 

76 
38 

63 
46 

64 
31 

66 
36 

66 
37 

69 
34 

70 
35 

76 
36 

78 
39 

70 
34 

69 
26 

74 
30 

76 
36 

75 
50 

73.9 
37,6 

CRATERS  OF  THE  MOON  NM 

MAX 

Mm 

69 
40 

55 
36 

66 

28 

75 
36 

77 
39 

76 
40 

74 
44 

73 
45 

72 
37 

69 
31 

74 
36 

75 
39 

80 
43 

75 

42 

70 
43 

73 
42 

71 
35 

63 

33 

60 
26 

59 
41 

60 
29 

67 
36 

67 
36 

71 
40 

69 
49 

65 
30 

64 

28 

69 
27 

70 
36 

66 
41 

69.3 
37,0 

DUBOIS  EXP  STATION 

MAX 

Mm 

73 
44 

59 
33 

63 
34 

73 
39 

78 
42 

77 
48 

76 
41 

76 
44 

74 
43 

69 
36 

75 
38 

75 
43 

79 
44 

76 
45 

74 
48 

74 
42 

75 
44 

69 
40 

67 
33 

59 
40 

61 
40 

66 

38 

68 
38 

73 
39 

77 
41 

62 
32 

62 

30 

68 
34 

70 
36 

70 
44 

70.7 
39.8 

FORT  HALL  INDIAN  ASNCY 

MAX 

Mm 

76 
40 

63 
41 

71 
35 

62 
32 

82 
38 

81 
42 

82 
46 

81 
44 

82 
35 

64 

36 

75 
44 

60 
35 

76 
45 

64 
31 

62 
38 

65 
37 

71 
43 

76 
36 

79 
44 

73 
36 

76 
24 

77 
36 

79 
42 

75.4 
38.3 

HAHER  *  NW 

MAX 

MIN 

75 
39 

68 
37 

66 
29 

79 
35 

63 
35 

84 
40 

80 
34 

81 
36 

78 
29 

73 
28 

79 

39 

81 
31 

80 
35 

82 

38 

80 
37 

79 
36 

79 
33 

74 
36 

71 
31 

66 
29 

65 
29 

74 
35 

72 
37 

78 
32 

78 
33 

67 
31 

67 
22 

72 
21 

72 
27 

70 
49 

75.2 
33.4 

HnwE 

MAX 

Mm 

74 
45 

65 
34 

66 

35 

75 
28 

61 
34 

80 
45 

80 
36 

80 
35 

75 
35 

71 
29 

77 
31 

60 
36 

79 
39 

80 
38 

79 
94 

77 
36 

80 
36 

75 
46 

66 
41 

63 
38 

69 
43 

74 

40 

72 
48 

78 
47 

80 
34 

70 
36 

66 

26 

70 
27 

74 

32 

72 
43 

74.1 
37.6 

IDAHO  FALLS  2  E5E 

MAX 

Mm 

76 
41 

61 
42 

70 
32 

80 
31 

82 
38 

81 
38 

81 
42 

82 
42 

79 
45 

72 
35 

80 
34 

82 
37 

84 
47 

74 
44 

60 
41 

80 
40 

66 
40 

69 
29 

61 

60 
30 

70 
46 

71 
46 

77 
37 

78 
40 

73 
31 

69 
26 

72 
32 

77 
37 

72 
94 

74.9 
38.4 

IDAHO  FALLS  FAA  AO 

MAX 

Mm 

59 

36 

60 
41 

68 
30 

78 
32 

82 
35 

81 
36 

81 
40 

82 
40 

72 
42 

72 
35 

78 
32 

80 
34 

80 
34 

81 
38 

72 
42 

77 
37 

78 
36 

61 
39 

62 
27 

60 
35 

62 
37 

66 
40 

67 
32 

73 
35 

76 
43 

58 
33 

72 
24 

70 
29 

73 
35 

70 
91 

71,8 
36.1 

IDAHO  FALLS  42  NW  KB 

MAX 

Mm 

61 
41 

65 

36 

68 

28 

79 
26 

64 

32 

83 
39 

80 
33 

60 
28 

74 
34 

73 
26 

60 
27 

82 
32 

83 

28 

82 
33 

77 
47 

79 
35 

79 
32 

66 
43 

66 

29 

53 
42 

66 
42 

74 

38 

74 

37 

79 
36 

80 
34 

56 
25 

68 
18 

72 
21 

77 
28 

73 
42 

73.8 
33.1 

IDAHO  FALLS  46  W  W9 

MAX 

Mm 

60 
42 

61 
36 

70 
27 

78 
27 

62 

30 

80 
37 

76 
41 

79 
40 

71 
40 

72 
27 

79 
29 

60 
32 

82 
34 

81 
36 

74 
41 

70 
34 

77 
33 

63 

40 

64 

23 

59 
39 

65 
42 

71 
36 

72 
37 

77 
34 

76 
43 

58 
32 

68 
19 

73 
24 

76 

30 

71 
47 

72.* 
34,9 

MALTA   1  NE 

MAX 

Mm 

WCATELLO  WB  AIRPORT 

MAX 

Mm 

63 
44 

65 
42 

72 
31 

84 
35 

86 

39 

82 
41 

84 
43 

84 
49 

73 
47 

75 
34 

81 
37 

84 

36 

86 
37 

83 

43 

73 
47 

81 
36 

62 

39 

61 
42 

65 
31 

65 
41 

66 
41 

72 
49 

72 
37 

77 
36 

81 
47 

63 
34 

72 
26 

79 
39 

78 
37 

79 
47 

76.3 
39.3 

SAtNT  ANTHONY 

MAX 

Mm 

67 
39 

60 
40 

67 

27 

77 
30 

80 
35 

79 
37 

76 
37 

79 

36 

79 
33 

71 
31 

76 
32 

78 
38 

81 
34 

78 
40 

73 
33 

76 
37 

77 
37 

66 
45 

63 
25 

58 
32 

65 

38 

67 
35 

68 
32 

73 
34 

78 

37 

65 
32 

97 
23 

TO 
30 

73 
42 

69 
♦4 

71.5 
34,8 

SUGAR 

■      «  • 

MAX 

Mm 

75 
37 

64 

35 

67 
26 

78 
28 

80 
31 

80 
32 

78 
34 

79 
34 

79 
34 

77 
32 

78 
27 

78 
32 

80 
29 

79 
36 

73 
35 

75 
33 

78 
33 

70 
32 

70 
23 

60 
29 

65 
33 

67 
39 

68 
30 

73 
30 

76 
35 

64 
30 

66 
19 

69 
29 

73 

33 

70 
39 

72.9 
31,3 

EASTERN  HIGHLANDS  10 

ARBON  2  NW 

MAX 

Mm 

77 
43 

56 
48 

68 
33 

72 
26 

83 
27 

82 
35 

60 
39 

81 
45 

77 
43 

77 
30 

61 
34 

84 
32 

64 
34 

80 
46 

70 
42 

78 
30 

80 
46 

68 
45 

69 
30 

66 
34 

60 
40 

70 
32 

70 
34 

SO 
32 

75 
35 

78 
34 

68 

20 

77 
36 

80 
34 

77 
J7 

74,8 
39.9 

BLACKFOOT  DAM 

MAX 

Mm 

75 
40 

66 
24 

67 
25 

76 
23 

79 
26 

79 
26 

76 
31 

72 
32 

69 
30 

70 
23 

75 
25 

77 
25 

79 
27 

77 
34 

67 
34 

74 
26 

76 
29 

66 
93 

60 
16 

61 
24 

60 
34 

66 
24 

67 
27 

74 
26 

76 
31 

57 

27 

66 
15 

71 
29 

74 

27 

72 
31 

70.8 
27,3 

CONOA 

MAX 

Mm 

65 
30 

56 
27 

67 
27 

76 

30 

78 
33 

79 
34 

75 
40 

77 
37 

70 
28 

70 
30 

75 

30 

78 
31 

78 
31 

76 
38 

67 
31 

73 
33 

75 
35 

63 
21 

61 
26 

60 
35 

61 
29 

65 
29 

66 
30 

70 
32 

69 
34 

69.8 
31.2 

DRIGSS 

MAX 

Mm 

50 
37 

67 
29 

69 
27 

77 
36 

78 
32 

75 
43 

69 
36 

69 
35 

74 
33 

70 
35 

76 
33 

69 
33 

68 
34 

66 
33 

70 
33 

75 
34 

76 
34 

75 
22 

60 
29 

60 
32 

59 

30 

60 
30 

65 
29 

71 
30 

72 
31 

59 
24 

68 

22 

70 
27 

72 
34 

69 

33 

68.9 
31.7 

GRACE 

MAX 

Mm 

74 
54 

60 
31 

70 
29 

77 
29 

77 
31 

79 
34 

78 
39 

78 
43 

77 
39 

74 
29 

78 
32 

80 
33 

61 
33 

76 
42 

69 
40 

73 
34 

75 
38 

72 
46 

64 

26 

62 
32 

61 
38 

68 
31 

68 
32 

75 
35 

78 
47 

72 
31 

66 
22 

73 
33 

76 
34 

74 
38 

72.9 
39.2 

IDAHO  FALLS  16  SE 

MAX 

Mm 

67 
28 

57 
28 

67 
28 

67 

30 

69 
34 

76 
36 

77 
38 

78 
36 

67 
28 

68 
29 

77 
34 

76 
34 

78 
36 

78 
36 

69 

32 

75 
31 

77 
34 

62 
31 

60 
20 

60 
30 

61 
32 

66 
36 

66 
23 

72 
29 

75 
14 

68 
23 

68 
21 

69 
28 

73 
36 

66 
39 

69.7 
30.9 

ISLANC  PARK  0AM 

MAX 

Mm 

61 
35 

53 
26 

61 
23 

70 
26 

76 
26 

74 

33 

71 
29 

75 
25 

65 

26 

66 
24 

71 
24 

73 
31 

75 
28 

75 
33 

70 

4v 

71 
26 

72 
25 

65 
36 

59 

20 

54 

24 

98 

30 

63 
31 

66 
24 

70 
26 

72 
26 

54 
27 

63 

20 

67 
21 

68 
24 

99 
33 

66.6 
27.9 

KILGORE 

MAX 

Mm 

68 

36 

54 

26 

60 
24 

69 
24 

73 
29 

73 
34 

71 
32 

72 
20 

68 
27 

65 
24 

70 
25 

72 
29 

73 
30 

75 
30 

68 
42 

70 
29 

71 
26 

66 

38 

57 
24 

55 

28 

56 
32 

62 

'30 

64 

30 

69 
32 

71 
30 

65 
26 

99 
16 

69 

20 

67 
24 

64 

33 

66.0 
28.8 

LIFTON  PUMPING  STATION 

MAX 

Mm 

71 
52 

61 
37 

67 
31 

76 
33 

76 
34 

77 
36 

75 
38 

73 
34 

72 
40 

73 
33 

75 
34 

77 
34 

78 
35 

74 
36 

70 
42 

73 
35 

74 
36 

71 
43 

62 
26 

65 
29 

65 
39 

66 
31 

66 
35 

70 
J* 

73 
34 

71 
31 

66 
27 

70 
31 

71 
34 

71 
33 

71.0 
34.9 

MALAO 

MAX 

Mm 

72 
56 

67 
35 

75 
33 

81 
34 

83 
39 

63 
40 

81 
45 

82 
45 

78 
49 

80 
37 

63 
37 

84 

38 

86 
40 

81 
46 

77 
43 

78 
38 

80 
39 

69 
47 

68 
32 

69 
32 

68 
35 

74 
36 

75 
42 

80 
41 

81 
40 

67 
39 

72 
29 

77 
38 

60 
41 

78 
40 

77.0 
39,9 

MALAO  City  faa  ap 

MAX 

Mm 

67 
51 

66 
36 

75 
34 

63 
34 

85 
36 

85 
36 

85 
44 

85 
42 

80 
47 

83 
36 

83 
34 

87 
36 

86 
36 

84 
41 

79 
48 

79 
35 

63 
34 

68 
39 

69 
30 

68 
28 

68 
43 

75 
32 

79 
35 

82 
37 

63 
34 

67 
38 

75 
26 

80 
35 

84 

37 

81 
36 

78,9 
37.0 

MC  CAHMnN 

MAX 

Mm 

73 
40 

65 
36 

73 

30 

63 
36 

66 

35 

83 
35 

62 
42 

84 
35 

78 
41 

60 
32 

82 
34 

84 
35 

61 
34 

75 
37 

76 
34 

62 
43 

79 
26 

79 
31 

69 
41 

64 
39 

68 
41 

71 
41 

82 
44 

77 
38 

73 
32 

72 
26 

76 
37 

80 
39 

77.  I 
36.2 

MONTPELIER  RANGER  STA 

MAX 

Mm 

79 
49 

70 
35 

62 
27 

70 
29 

78 
34 

82 
33 

80 
36 

77 
35 

79 
41 

75 
31 

75 
32 

79 
31 

79 
33 

81 
39 

78 
44 

71 
31 

76 
33 

77 
44 

64 
24 

63 
27 

66 
37 

65 
29 

67 
35 

68 
32 

73 
34 

76 
35 

60 
25 

69 
30 

74 
34 

79 
34 

72.9 
33.8 

OAKLEY 

MAX 

Mm 

62 
46 

65 
37 

73 
37 

79 
40 

61 
44 

79 
40 

82 
42 

79 
45 

69 
39 

74 

39 

76 
43 

60 
41 

80 
45 

82 
47 

70 
39 

83 
40 

83 
52 

61 
44 

65 
33 

61 
38 

61 
39 

71 
37 

72 
42 

77 
43 

82 
48 

66 
29 

73 
32 

74 
40 

78 
41 

79 
43 

74.0 
40,7 

PALISADES  DAM 

MAX 

Mm 

78 
48 

78 
38 

66 
38 

77 
37 

61 
37 

81 
42 

80 
44 

7-7 
45 

79 
39 

74 
39 

76 
36 

60 
38 

78 
39 

77 
44 

77 
43 

74 
40 

79 
41 

76 
48 

62 
28 

62 
36 

62 
38 

67 
33 

67 
31 

74 

39 

77 
43 

75 
34 

77 
30 

72 
35 

76 

73 

74,9 
38,8 

PRESTON   3  NW 

MAX 

Mm 

83 
54 

70 
35 

65 
31 

74 
33 

80 
35 

82 
36 

65 
42 

81 
43 

83 
45 

78 
35 

77 
34 

60 
36 

82 
38 

84 
44 

81 
46 

76 
37 

77 
39 

81 
49 

67 
29 

67 
29 

68 
42 

66 
34 

69 
39 

76 
37 

77 
41 

81 
41 

64 

29 

69 
31 

79 
38 

77 
39 

79,8 
38,1 

STREVELL 

MAX 

Mm 

80 
30 

64 

29 

72 

28 

81 
34 

83 
38 

63 
36 

61 
39 

81 
37 

60 
36 

76 
34 

81 
31 

64 

35 

84 
40 

61 
43 

70 
38 

77 
34 

80 
54 

73 
47 

67 
26 

67 
34 

67 
36 

70 
35 

70 
25 

79 
36 

82 
43 

69 
34 

68 
24 

75 
34 

77 
40 

80 
36 

79,8 
39,9 

ShAN  VALLEY 

MAX 

Mm 

70 
42 

60 
37 

71 
27 

79 
28 

82 
30 

82 
30 

79 
34 

80 
36 

72 
30 

72 
25 

77 
23 

81 
30 

82 
30 

70 
37 

78 
35 

80 
29 

78 
34 

72 
32 

62 
18 

63 
27 

66 
34 

68 

27 

67 
24 

75 

27 

76 
34 

66 

28 

69 
16 

74 
25 

79 

30 

70 
39 

73,2 
29,9 

TtTONIA  EXP  STATION 
MAVAN 

MAX 

Mm 

MAX 

Mm 

68 
39 

55 
35 

63 
31 

73 
27 

77 
36 

76 
36 

74 
36 

78 
39 

68 
35 

67 
30 

73 
29 

75 
34 

76 
38 

75 
41 

68 
36 

72 
34 

77 
35 

60 
33 

59 
20 

56 
27 

60 
30 

63 
32 

64 
27 

70 
31 

65 
37 

64 

20 

66 
21 

68 
18 

70 
40 

62 
32 

68.1 
31.9 

S«e  Relerence  Notes  Following  Station  Index 
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EVAPORATION  AND  WIND 

SEPTEMBER  1964 


StaUon 

Da7  Oi  Month 

-  -  ? 

1 

2 

3 

« 

5 

e 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

u 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

H  < 

NOSTM  CENTRAL 
PRATOIES 

02 

— 

MOSCOW  U  OF  I 

(B) 

EVAP 
NIND 

•  02 

•  10 

•  11 

•  17 

.06 

.19 

.13 

•  la 

.22 

•  13 

.05 

•  07 

•  24 

•  18 

•  03 

•  14 

.10 

■  1* 

.10 

.10 

•oe 

.16 

.U9 

.19 

•  IT 

•  IT 

•  19 

.12 

•  11 

•  08 

9.99 

CENTRAL  MOUNTAINS 

OA 

arrowroCk  cam 

(A) 

EVAP 
WIND 

•  22 

3 

•  OA 
lA 

•  09 

12 

•  IS 

13 

.19 

19 

.22 

2a 

.22 
26 

.20 

17 

•  11 

32 

•  29 

25 

•  19 

20 

•  21 

21 

•  21 

20 

•  20 

19 

•  21 
41 

•  20 

32 

•  19 

16 

.14 

34 

.18 
43 

.14 

20 

.20 
61 

.17 

27 

.18 

20 

•  20 
54 

.17 

24 

.26 

67 

.19 

26 

.14 

19 

•  13 

20 

.16 

20 

9.36 

793 

CENTRAL  PLAINS 

OT 

TnIN  FALLS  M8ASC 

EVAP 
MIND 
MAX 
MIN 

•  22 

106 

46 

•  11 

S3 

42 

•  la 

iO 
42 

•  24 

SS 

43 

.2a 

73 
44 

.26 
64 

47 

.26 
SO 

47 

.26 

60 

46 

•  29 
87 

45 

•  29 
88 

41 

.24 

62 

43 

•  21 

60 

44 

•  24 

53 

43 

.23 
59 

46 

•  27 
124 

45 

•  2» 

92 
71 
43 

•  26 
6S 
74 
44 

•  27 

107 
69 
42 

.27 
133 
63 
38 

.22 

90 
69 
38 

•  06 

122 
91 
37 

.ta 

121 
63 
38 

•  26 
141 

69 
41 

•  IT 
87 

72 
46 

.19 

96 
75 
4T 

.39 

169 
69 
39 

.22 
94 

69 
37 

•  1« 

69 

69 
38 

•  17 
99 
71 
41 

.20 
98 
72 
42 

6.88 
2638 
70.6 
42.6 

•      •  • 

UPPER  SNAKE  RIvER 

Plains 

09 

ABERDEEN  E<P  STATION 

EVAP 
MIND 

•  29 

115 

.13 

136 

•  23 

111 

•  19 
26 

.11 

T7 

.10 
24 

.37 
49 

•  <1 
59 

.31 

114 

.31 
114 

.27 

79 

.27 
64 

.26 
47 

.21 
42 

.27 

67 

•  23 
74 

.17 
36 

.35 

117 

.15 

40 

.32 

151 

.13 

106 

.21 

104 

.23 

102 

.16 
51 

.19 
40 

.31 

239 

.20 
89 

.15 

30 

.17 

33 

.26 
99 

6.76 
2493 

•      ft  « 

EASTERN  highlands 

10 

LIFTON  PUMPIN6  STATION 

EVAP 
NIND 

•  AO 

IT9 

.22 

62 

•  14 

23 

.16 

25 

.24 

36 

.26 

55 

.29 

60 

.26 

67 

.25 

78 

.20 
51 

.19 

20 

•  22 

30 

.21 

30 

.17 

42 

.20 

68 

•  i: 

17 

.21 
43 

.19 

56 

.10 

32 

.13 

24 

.13 

65 

.16 
41 

.16 

31 

.14 

20 

.28 

96 

.16 

52 

.13 

29 

•  12 

22 

.14 

30 

.23 

69 

9,84 
1451 

PALISADES  DAM 

EVAP 
NIND 

.31 

195 

.09 
49 

.IT 

110 

.28 

164 

.36 

191 

.37 

i9e 

.3S 

182 

.35 

200 

.36 

110 

.27 

132 

.25 

198 

•  30 

195 

.37 

205 

.37 

180 

.23 

149 

•  29 
149 

•  28 

102 

.26 

181 

.20 

89 

.18 

190 

.17 

102 

.20 

90 

.16 

50 

.16 

118 

.29 

178 

.20 

190 

.24 

59 

.24 

180 

.22 

183 

.24 

149 

7.79 
4488 

MAX  AND  MIN   IN  ABOVE  TABLE  REFER  TO  EXTREMES  OF  TEMPERATURE  OF  WATER   IN  PAN  AS  RECORDED  DURING  THE  24  HCXJRS  ENDING  AT  TIME  OF  OBSERVATION. 

(A)  PAN  PAINTED  INSIDE  AND  OUTSIDE  WITH  ALUMINUM  PAINT. 

(B)  PAN  IS  OF  STAINLESS  STEEL. 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


Station 

Day  of  montli 

1 

2 

3 

i 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

28 

27 

28 

29 

30 

31 

•  ft  . 

CENTRAL  MOUNTAINS  04 

BIS  CREEK  1  S 

COBALT 
SUN  VALLEY 

•  ft  ft 

EASTERN  HISHLANDS  10 

KILfiORE 

SNOWFALL 
SN  ON  SND 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GNU 

T 

T 
T 

T 

SUPPLEMENTAL  DATA 


Stabon 

Wind  direction 

Wind  ipeed 

m.  p.  h. 

Relative  humidity  averages  - 
percent 

Numher  of  days  with  precipitation 

&  3  S 

<:  as 

?8| 

Pievailing 

Percent  of 
time  from 
prevailing 

« 

e 

> 
< 

Futest 
mile 

Direction 
of 

fastest  mile 

Date  of 
fastest  mile 

SiOO  AM 
MST 

1 

o 

o  t- 

Z 

a. 

o 

o  ^ 

z 

&. 

o  ■ 
o»- 

-■2 

1 

.01-09 

10-49 

50-99 

1.00-1.99 

2.00 
and  over 

Total 

BOISE  WB  AIRPORT 

13 

11 

7.3 

26 

NW 

25 

64 

40 

26 

♦9'  ' 

0 

2 

0 

1 

0 

0 

3 

89 

2.7 

IDAHO  FALLS  42  NW  WB 

S.O 

378 

SW 

29 

1 

0 

0 

0 

0 

IDAHO  FALLS  46W  WB 

8.2 

428 

WSW 

25 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

LEWISTON  WB  AIRPORT 

71 

55 

30 

1 

1 

4 

0 

0 

0 

6 

5.1 

POCATELLO  WB  AIRPORT 

21 

12 

9.8 

34 

SW 

25 

53 

30 

20 

39 

* 

0 

0 

0 

0 

0 

4 

90 

2.B 

8  MAXIMUM  HOURLY  AVERAGE 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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STATION  INDEX 


STATION 

DIVISION  ! 

COUNTY 

1  DRAINAGE  t  1 

LATITUDE 

LONGITUDE 

< 

u 

ABERDEEN  t%f  STATION 

09 

li 

42  57 

112  50 

APTCRTHOUOHT  NINE 

06 

AMERICAN  FALLS  1  SM 

ANDERSON  DAM 

04 

43  It 

ARROHROCK  OAM 

09 

04 

ATLANTA  SUMMIT 

0449 

04 

ELMORE 

5  14 

7990 

04 

47  15 

119  48 

2492 

BAyvlEl*  MODEL  BASIN 

aCNTON  OAM 

VAl 

01 

09 

4499 

SLACKrOOT  OAM 

0920 

10 

1002 

BOGUS  BASIN 

1014 

11 

BOISE  LUCKT  PEAK  DAH 

loie 

0! 

ADA 

4J  33 

116  04 

2840 

BOISE  "B  AIRPORT 

1022 

i 

43  34 

116  13 

2838 

BONNERS  FERRY  1  SW 

nil 

01 

BOUNDARY 

05 

OWYHEE 

BUNGALOW  BANGE"  SiA 

12*4 

04 

CLEARWATER 

SHOSHONE 

CASSIA 

BURLE'  factort 

1298;  07 

CASSIA 

BUBLE*  FAA  AIRPORT 

CASSIA 

CABINET  GORGE 

13*3 

01 

eONNER 

40  05 

116  04 

CALOmELL 

1380,1  05]  CANYON 

43  40 

116  41 

2370! 

WASHINGTON 

12 

44  34 

116  41 

2690 

12 

43  21 

113  57 

till 

44  32 

4B65 

CASTLCFORD  2  N 

li 

li  11 

CATUSE  CREEK 

CENTERVlLLt   ABBAUG  RCm 

2 

CMALLIS 

44  30 

CHILLY  BARTON  FLAT 

( 

44  00 

113  50 

CLARKIA  ranger  STATION 

1S31 

01 

SHOSHONE 

COBALT 

1932[  04 

114  14 

9090 

COEUR  D  ALENE  RS 

01 

KOOTENAI 

4 

116  49 

12 

COTTONWOOD 

■ 

46  03 

COTTONWOOD  I  WSW 

BUTTE 

OEADWOOO  OAM 

DEAOWOOO  SUMMIT 

11 

DECEPTION  CREEK 

ol 

OEEft  FLAT  DAM 

43  3S 

116  49 

2910 

eoisE 

2 

43  45 

116  06 

7190 

04 

5610 

12 

111  07 

DU  BO I S  3  A  w 

CLEARWATER 

43  52 

25O0 

FAIRFIELD  RANGER  STA 

12 

43  21 

FENN  RANGER  STATION 

3143 

3 

46  06 

119  33 

1980 

FORT  HALL  INDIAN  AGNCf 

3297 

09 

BLAINE** 

12 

43  02 

112  2b 

12 

114  J9 

11 

GIB80NSVILLE 

It 

4510 

CILHORE  SUMMIT  RANCH 

11 

CLENNS  FERRY 

"It 

GOOOING 

CAR  1 sou 

lilt 

eRAND  VIEM  3  WNW 

43  00 

116  10 

GRANGE V I LLE 

3771 

02 

IDAHO 

3 

45  35 

116  08 

grasmcre 

12 

CLEARWATER 

MILL  CITr 

43  IS 

119  03 

5000 

TWIN  FALLS 

12 

41  21 

114  39 

.»0 

4384 

IDAHO  CITV 

4442 

2 

43  50 

115  50 

3965 

IDAHO  FALLS  2  ESE 

4455 

09 

12 

43  29 

112  01 

4456 

43  21 

5712 

MOAHO  FALLS  FAA  AP 

4457 

09 

\l 

4459 

09 

Vrll 

4460 

09 

6 

43  32 

113  57 

447» 

42  01 

115  19 

ISLAND  PABt  OAM 

4598 

IC 

44  25 

111  24 

6300 

4612 

BOISE 

a 

44  03 

115  27 

4670 

07 

JEROME 

12 

114  31 

03 

LEWIS 

3 

46  14 

116  02 

4631 

47  32 

116  06 

KETCHUM  17  WSW 

490! 

04 

BLAINE 

12 

43  37 

114  41 

44  24 

112  07 

5011 

IDAHO 

115  59 

i 

ADA 

2 

43  31 

116  24 

LE ADORE 

LEMNI 

11 

44  41 

113  22 

LEWISTON  WB  AIRPORT 

S24I 

03 

NE2  PERCE 

46  23 

117  01 

1413 

BEAR  LAKE 

1 

42  07 

111  IB 

LOLO  PASS 

5356 

04 

IDAHO 

3 

114  33 

LOWMAN  3  E  *I 

5426 

BOISE 

8 

44  OS 

119  34 

MACKAT  BANGER  STATION 

5462 

0( 

CUSTER 

6 

43  55 

113  37 

ONEIDA 

1 

42  12 

112  16 

5559 

ONEIOA 

1 

42  10 

113  19 

5563 

CASSIA 

12 

42  19 

113  21 

MALTA  Ranger  station 

09 

CASSIA 

12 

42  19 

113  22 

MAY  RANGER  STATION 

56S5 

08 

LEMHI 

11 

44  36 

113  59 

MC  CALL 

5708 

VALLEY 

8 

44  54 

116  07 

9029 

5716 

10 

BANNOCK 

li 

42  39 

112  12 

5980 

MINIDOKA 

12 

42  40 

113  30 

6053 

BEAR  LAKE 

1 

42  19 

111  IB 

MOORE  CREEK  SUMMIT 

BOISE 

119  40 

MOOSE  CREEK  RANCH 

606! 

IDAHO 

46  10 

114  53 

IDAHO 

46  08 

114  55 

Oi 

117  02 

0! 

ELMORE 

12 

43  07 

115  41 

SHOSHONE 

4 

47  28 

115  46 

MULLAN  PASS 

SHOSHONE 

* 

47  27 

115  40 

9962 

NEW     E  OOWS  R  N     R  T 

&3BS 

04 

642* 

LEWIS 

; 

46  14 

116  14 

NEZ  PERCE  PASS 

6430 

04 

IDAHO 

3 

114  30 

10 

CASSIA 

12 

42  15 

113  93 

6590 

05 

GEM 

6 

44  0  8 

116  17 

6681 

CLEARWATER 

46  29 

116  19 

PALISADES  DAM 

6764 

BONNEVILLE 

i: 

43  20 

111  12 

o; 

43  48 

116  97 

07 

MINIDOKA 

t: 

113  45 

PAYETTE 

05 

PAYEITE 

44  05 

2190 

PICABO 

7040 

07 

BLAINE 

12 

43  18 

114  04 

4879 

PIERCE 

7046 

04 

CLEARWATER 

46  30 

119  48 

3119 

PINE  1  N 

ELMORE 

i 

43  30 

119  IS 

4220 

PLUMHER  3  HSW 

01 

BENEWAH 

47  19 

lit  97 

2970 

POCATELLO  WB  AIRPORT 

7211 

POWER 

12 

42  55 

112  36 

4454 

PORTHILL 

01 

BOUNDARY 

; 

49  00 

1800 

POTLATCH 

7301 

02 

46  55 

116  54 

2920 

POWELL 

7320 

04 

IDAHO 

3 

46  31 

3632 

PBAIBIf 

7327 

ELMORE 

2 

43  30 

115  39 

4670 

PRESTON  2  SE 

7353 

10 

FRANKLIN 

111  91 

4718 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


EXPERIMENT  STATION 
U  S  WEATHER  BUREAU 
U  S  BUR  RECLAMATION 
U  S  BUR  RECLAMATION 
MRS  GENA  NEWPORT 
JOHN  C  ■ 


riON 


.  BUR  RECLAME 
GUST  STEINMANN 
JAMES  E  SAYKO 
U  S  WEATHER  BUREAl 


U  S  FOREST  SERVICE 
ANNESLET  N  EDWARDS 
TOM  THOMPSON 
FORT  MALL   IR  PROJ 
NORTH  SIDE  CANAL  CO 
U.  Si  WEATHER  BUREAU 
CORPS  OF  ENGINEERS 

]  U  S  WEATHER  BUREAU 
I  ARLO  T  ORUNERUO 
HERBERT  F.  OIR 
U  S  FOREST  SERVICE 


.TESEN 


STUARI  OOPF 
KlETl 

U  S  BUR  RECLAMATION 

MR  EARL  HEIOEL 

U  S  WEATHER  BUREAU 

MRS   IINtA  JONES 
U  S  FOREST  SERVICE 
MRS  K  L  ROBINSON 
U  S  FOREST  SERVICE 
MRS.  EVELYN  S,  DUNN 

U  S  FOREST  SERVICE 
J  H  SIMPLOT  CO 
LOUIS  KLAPPRICH 
SAB  I  FREI 
FRED  M  NOLL 
CRATERS  OF  THE  MOON  f 


RECL) 


TION 


k  U  S  WEATHER  BUREAU 
il  U  S  FOREST  SERVICE 
I  CARL  PADOUR 

j  KBOl-TV 

I  MRS  ZILPHA  L  WENZEL 

I  EDITH  STEVENS 
U  S  FOREST  SERVICE 
MRS.  MURIEL  N.  HORTHI» 
MRS.  DONNA  J.  HESS 
MRS  HAZEL  V  WHEELER 
WAYNE  F  HARPER 
U  S  FOREST  SERVICE 
MRS  RUBY  G  COVEY 

FORT  HALL   IR  PROJ 
MRS  HOWARD  PIATT 
US  SOIL  CON  SERVICE 
U  S  FOREST  SERVICE 
MRS    IDA  B  MATHIS 
U  S  WEATHER  BUREAU 
MILES  T  MILLER 
US  SOIL  CON  SERVICE 
UTAH  PWfi  ♦  LIGHT  CO 
RUSSELL  J  SEAQUEST 

U  S  HB  OBSERVER 
GEORGE  F  THOMSON 
SILL  TINOALL 
KENNETH  W.  TAYLOR 
U  S  FOREST  SERVICE 
U  S  FOREST  SERVICE 
U  S  F  •  W  L  SERVICE 
NORTH  SIDE  CANAL  CO 
POTLATCH  FORESTS  INC 
CARROLL   M  DAMMEN 

SALMON  H  CANAL  CO 
CHARLES  0  COWGILL 
FRED  A  PROFFER 
CARROLL  SECBIST 
GEORGE  w  MEYER 
FED  AVIATION  AGENCY 
U  S  WEATHER  BUREAU 
U  S  WEATHER  BUREAU 
CHRIS  CALLEN 
U  S  BUR  RECLAMATION 


EWART 


L  CON  SERVICE 
SIDE  CANAL  CO 
BflUGH 


VING  > 
U  S  WEATHER  BUREAU 
MRS  ROY  MC  GOVERN 
E  T  GILHOY 
HARRY  U  GIBSON 
DONALD  B  NOBLE 
U  S  WEATHER  BUREAU 


UTA 


I  PWR  ♦  LIGHT  CO 
FOREST  SERVICE 

FRONIA  A.  FARBER 
FOREST  SEBVICE 
US  L  crohther 

AVIATION  AGENCY 

ROSELLA  M  NEDDO 
FOREST  SERVICE 
FOREST  SERVICE 
FOREST  SERVICE 


R  F  LINDENSCMMITT 
U  S  BUR  RECLAMATION 
U  S  FOREST  SERVICE 
U  S  WEATHER  BUREAU 
DAVID  M  CHRISTENSEN 
U  S  FOREST  SERVICE 
UNIVERSITY  OF  IDAHO 
CITY  OF  MOUNTAIN  HOME 
FED  AVIATION  AGENCY 
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REFERENCE  NOTES 

On'l«T'.'r'?^"°'''°"  '■>'  *■■'""«  ">  Clto.tolojKl  .t  WclhT  Bure.u  Airport  SUllon,  Bo.  1718,  Bol...  Idaho  83701.  or  to        W,.th.r  Bur..u 

fr^fh'!^!?!!^!;,';^''^^'    .  ""T'  dim,nslo„.l  unit.  u..d  1„  Ihl.  bulletin  .r.:     T.mp.r.ture  In  -F.  prtclplUUon  «.d  .v.por.tlon  In  Inch..  «,d  wind  movement  In  mUc    Monthly  d.,r«  d.,  toUU 

ire  the  sums  o(  the  negaUve  depurturts  of  avcrajt  daily  temperatures  from  65'  F.   In  "Supplemental  Data"  Uble  direction,  entered  In  fljure.  are  ten.  of  de(ree.. 

'•'fnH^?n'i.t^,!nrI',"?'  .  K^'.  ^".''^  ""<'«•''<>"•  ob>erv,tlon  time.  In  local  standard  time.    During  the  .ummer  month,  .ome  ob.erv.r.  take  the  ob.ervatlon.  on  dayUght  aavlng  time.   Sno.  on  ground  In  the  "Sno.t.U 
J     H,  K  ?  Hn  i  .  ob"rv.tlon  time  for  aU  except  Weather  Bureau  and  FAA  .tatlona.    For  the.,  .utlon.  .now  on  ground  value,  are  at  4:00  a.  m.  ,  P.  S.  T.  and  jToO  a.  m. ,   M.  S.  T     e.c.pt  Idaho  Fall. 

!h,„Jlll^,id   Ir/f^rih.^;  h  H,       .'  .  ^""1"  ""l'.  Temperature"  table,  "Evaporation  and  Wind"  uble,  and  anowtaU  In  th.  '  Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table, 

wncn  puoiisnea,  are  for  tne  <4  hours  ending  at  time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  st.ndard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  foUowlng  the  "Evaporation  and  Wind"  Uble.  Max  and  Mln  In  "Evaporation  and  Wind"  table 
refer  to  extremes  of  temperature  of  water  In  pan  as  recorded  during  24  hour*  ending  at  time  of  observation.  >«r-wwi  mnu     mu  uoie 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  Ice  on  the  ground.  Sample,  for  obUlnlng  measurements  are  taken  from  different  points 
lor  successive  observations;   consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability  In  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  In  the  recor^J. 

sfeer^nd  l-ce  °*  i"  the  "Clim.tological  Dau"  Uble,  the  "Snowf.U  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  uble,  Include  snow  and  sleet.    Entries  of  snow  on  ground  include  snow, 

NORMALS  for  all  stations  are  climatologlcal  standard  normals  based  or.  the  period  1931-1960. 
DIVISIONS,  as  used  In  this  publication,  became  effective  with  daU  for  January  1957. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  sUtion  name,  such  as  12  SSW.  Indicate  disUnce  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:     Monthly  and  seasonal  snowfaU  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  daU  wlU  be  carried  in  the  July  issue  of  this  buUetln. 
DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  In  the  June  and  December  issues  of  this  buUetln. 
INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipiUtlon  toUls  may  be  found  in  the  annual  Issue  of  this  publication. 
IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

-     No  record  m  the  "SupplemenUl  Data"  Uble.  "Daily  Precipiution"  Uble,  "Evaporation  and  Wind"  uble.  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  uble,  and  the  Station  Index. 

No  record  in  the  "Climatologlcal  Data"  Uble  and  the  "Dally  Temperature"  Uble  is  indicated  by  no  entry. 
+     And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
■M-     Highest  observed  one  minute  wlndspeed.   This  station  is  not  equipped  with  an  Instrument  to  measure  fastest  mile  daU. 
•     Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 
//     Cage  is  equipped  with  a  windshield. 
B     Adjusted  to  a  full  month. 

D     Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using   a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfaU. 

M     One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  Is  entered,  less  than  10  days  record  Is  missing.    See  "Dally  Temperature"  Uble  for  deUiled  dally  record.    Degree  day  daU.  If  carried  for  this  sUtion. 
have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly  PrecipiUtlon  DaU.) 

T     Trace,  an  amount  tco  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR     This  entry  in  time  of  observation  column  in  SUtion  Index  means  after  rain. 

C  Recording  Rain  Cage  Station.  Hourly  precipiUtlon  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  the  "Hourly  PrecipiUtlon  DaU"  buUetln.  If  daily  amounts  are  published  in 
"Climatologlcal  Dau"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,  except  where  indicated  by  reference  'R'.  Such  amounts  may  differ  from  amounU  published  from  the  recording  gage  in 
the  "Hourly  PrecipiUtlon  Dau"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.   Omlssloh  of  dau  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "SupplemenUl  DaU"  Uble. 

S  Storage  precipitation  station.    Precipitation  measurements,  made  at  irregular  intervals  wUI  be  published  later  in  "Precipitation  Data  from  Storage-Cage  Stations"  Bulletin. 

SS  This  entry  In  time  of  observation  column  in  Sution  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  SUtion  Index  means  variable. 

t     Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  this  reference  Indicates  that  the  thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a 
building. 

Sutlons  appearing  in  the  Index,  but  for  which  daU  are  not  listed  in  the  Ubles,  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

General  weather  conditions  in  the  U,  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY,  and  STORM  DATA,  all  of 
which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D,  C.  20402, 

Information  concerning  the  history  of  changes  In  locations,  elevations,  exposure,  etc. ,  of  substations  through  1957  may  be  found  in  the  publication  "SubsUtlon  History"  for  this  SUte,  price  40  cents.  Similar 
Information  for  regular  Weather  Bureau  sUtlons  may  be  found  in  the  latest  annual  issue  of  Local  Climatologlcal  Data,  price  IS  cenU.   These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents  at 
the  address  shown  above. 


Subscription  Price:  20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.  SO  per  year.  {Yearly  subscription  Includes  the  Annual  Summary.)  Checks  and  money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent 
of  Documents,    Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents.  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.  20402. 
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24 

3 

420 

0 

Q 

.89 

,26 

26 

.0 

0 

4 

0 

0 

nezperce 

60  2 

35.7 

48,0 

,5 

76 

12. 

27 

4 

520 

0 

0 

10 

0 

1,68 

.27 

•  32 

15 

.0 

0 

7 

0 

0 

potlatch 

WINCHESTER   1  SE 

64  1 

35,0 

49,6 

82 

7 

26 

17 

4  74 

0 

0 

13 

0 

1,18 

•  22 

1 

.0 

0 

6 

0 

0 

Pl  T  U  T  ^  T  AN 

48,8 

1.10 

.  99 

.0 

ft      ft  « 

NORTH  CENTRAL 

CANYONS  03 

FENN  RANGER  STATION 

6 1  .CM 

33  ,  1 M 

47  ,  IM 

547 

Q 

1.59 

•  33 

10 

.0 

0 

6 

0 

0 

KOOSKIA 

6<*«9 

2,5 

on 

24e 

14 

1 .50 

.96 

•  32 

16 

.0 

0 

6 

0 

0 

LEWISTON  wB  AIRPORT  //R 

64  I 

4n*s 

ftO 

0 

0 

0 

0 

•  9** 

.27 

•  3 1 

25 

.  0 

0 

4 

0 

0 

OROFINO 

38  8 

52*0 

• 

80 

*9 

18* 

396 

0 

0 

7 

0 

1 ,03 

1.33 

.20 

26 

.  0 

0 

5 

0 

0 

RIGGINS  RANGER  STATION 

7  I  •  T 

43,0 

57I4 

64 

14* 

34 

19* 

233 

0 

Q 

•  40 

1.02 

.20 

15 

.0 

0 

2 

0 

0 

SLATE  CREEI^  RS 

M 

M 

M 

83 

29 

24 

Q 

.41 

.23 

I 

.  0 

0 

2 

0 

0 

DIVISION 

51 

51,6 

1.5 

•  °o 

1.15 

,0 

•       *  • 

CENTRAL  MOUNTAINS  0** 

ANDERSON  DAM 

69*6 

39»9 

54,  8 

88 

'9 

311 

Q 

0 

.19 

.05 

30* 

.0 

0 

0 

0 

0 

ARRCWROCK  DAM 

66c  3 

^  J** 

51  9 

1.2 

f  A 

* 

40 1 

0 

0 

6 

0 

.33 

.95 

.12 

8 

.0 

0 

1 

0 

0 

ATLANTA  3 

6 1  aSM 

Z6  ,  4M 

44  ,  OM 

80 

10 

1 8 

0 

0 

25 

0 

.59 

•  2  7 

16 

.  0 

0 

3 

0 

0 

AVERY  RANGER  STATION 

61  •9M 

36,4M 

49, 2M 

,1 

78 

7 

29 

27 

485 

^ 

^ 

10 

^ 

1.94 

1.42 

•  36 

15 

.0 

0 

7 

0 

0 

BIG  CREEK  1  5 

BUN6AL0v»i  RANGER  STA 

BURKE   2  EnE 

*  1  •  9 

42 

27 

0 

0 

18 

0 

2.77 

.  70 

16 

3.5 

4 

17 

6 

1 

0 

CASCADE   I  Nki 

29,5 

45*7 

79 

20 

1 8 

590 

0 

0 

22 

0 

•  69 

.57 

15 

,0 

0 

2 

1 

0 

COBAL  T 

64  4M 

24, 9M 

44, 7M 

78 

14* 

15 

18 

623 

Q 

.29 

.26 

15 

.0 

0 

I 

0 

0 

DEADwOOD  DAM 

65  5 

26,5 

46,0 

3.8 

82 

7 

20 

25* 

580 

Q 

.64 

- 

1.43 

.49 

15 

.0 

0 

2 

0 

0 

DEER  POINT 

55.2 

3  6,2 

^  • 

71 

22 

29 

556 

0 

1.12 

.  60 

15 

T 

0 

4 

1 

0 

DIXIE 

59  •  0 

18 

0 

0 

28 

0 

1.32 

.41 

8 

T 

0 

4 

0 

0 

ELK  CITY 

62  »  3m 

25 

44*  IM 

81 

18 

20* 

641 

0 

0 

0 

1.37 

.32 

16 

.  5 

5 

0 

0 

Elk  RIVER  I  s 

60  •  2 

30,7 

45^5 

61 

6 

24 

4 

598 

^ 

0 

20 

0 

2,55 

.78 

10 

.0 

0 

6 

1 

0 

FAIRFIElO  RANGER  STA 

26,0 

48,5 

85 

7 

14 

16 

507 

0 

20 

^ 

,29 

.12 

8 

.0 

0 

I 

0 

0 

GALENA 

60,6 

Zc  ,  6 

41,6 

75 

7* 

i  3 

18 

715 

0 

Q 

30 

.56 

.18 

29 

T 

0 

3 

0 

0 

GARDEN  VAlLEY  RS 

• 

22 

0 

0 

19 

0 

.36 

1.36 

,20 

15 

.0 

0 

2 

0 

0 

GROLSE 

6  3  •  2 

1915" 

41,4 

76 

6 

5 

18 

722 

0 

0 

31 

0 

.65 

,65 

31 

.0 

0 

1 

I 

0 

mAILEY  ranger  STATION 

67#  5 

31.7 

49,6 

2.6 

60 

8 

15 

19 

470 

^ 

is 

.39 

.51 

.15 

29 

.0 

0 

2 

0 

0 

HEADQUARTERS 

29.<.M 

45, OM 

81 

8 

19 

Z7 

612 

0 

23 

0 

2.50 

.55 

10 

.0 

0 

10 

1 

0 

HILL  CITY 

66.7 

26.4 

47,6 

3.3 

65 

7 

9 

17 

532 

0 

0 

20 

0 

.11 

,89 

.11 

30 

,0 

0 

1 

0 

0 

IDAHO  CITY 

29.5 

49,2 

1.7 

85 

7 

20 

18* 

485 

0 

0 

21 

0 

.54 

1.08 

.20 

15 

,0 

0 

2 

0 

0 

KELLOGG 

60*4 

36,4 

48,4 

,0 

81 

8 

28 

27 

509 

0 

0 

10 

0 

1.94 

1,24 

•  53 

16 

J 

0 

g 

I 

Q 

LOMMAN  3  E  =2 

70  •  4 

28.6 

49,5 

89 

7* 

20 

25* 

474 

0 

0 

25 

0 

.66 

.36 

15 

,0 

0 

3 

0 

0 

MC  CALL 

62.3 

30,0 

46,2 

3,1 

79 

6 

22 

16 

5  77 

0 

0 

22 

0 

.85 

1.43 

.30 

15 

,0 

0 

4 

0 

0 

MOOSE  CREEK  RANCH 

MULLAN  FAA 

34.  1 

46,  5 

82 

^ 

24 

27 

568 

0 

0 

15 

0 

1 5 

1 

16 

1 

0 

NEW  MEAOOnS  RANGER  STA 

65.  IM 

22. OM 

43, 5M 

.0 

83 

8e 

U 

4 

656 

0 

0 

29 

0 

^157 

1.65 

!22 

16 

!o 

0 

3 

0 

0 

PIERCE  //R 

55,7 

26.7 

*2,2 

70 

8 

20 

18 

697 

0 

24 

0 

2.69 

.46 

10 

.0 

0 

10 

0 

0 

POWELL 

57,6 

30.7 

44,2 

75 

6* 

23 

18 

639 

0 

0 

23 

0 

3.30 

.70 

I 

T 

0 

6 

2 

0 

STANLEY 

18. 8M 

39, 8M 

77 

12 

8 

24 

7f4 

0 

0 

30 

0 

.42 

.42 

15 

.0 

0 

1 

0 

0 

SUN  VALLEY 

65,3 

21.2 

43.3 

80 

7 

8 

24 

664 

0 

0 

28 

0 

.*7 

.20 

29 

.0 

0 

3 

0 

0 

WALLACE  WOODLAND  PARK 

59.6 

31.7 

45.7 

-  1.0 

79 

13 

23 

26* 

593 

0 

0 

17 

0 

3.03 

,59 

.77 

16 

.0 

0 

8 

2 

0 

WARREN 

60.2 

19.5 

39.9 

77 

6 

10 

16 

772 

0 

0 

30 

0 

.80 

.45 

16 

.0 

0 

3 

0 

0 

DIVISION 

45.7 

.6 

1.19 

1,15 

.2 

•       •  • 

SOUTHWESTERN 

VALLEYS  05 

BOISE  LUCKY  PEAK  DAM 

71. BM 

42. 2M 

57. OM 

86 

6 

33 

17 

251 

0 

0 

0 

0 

.25 

.11 

8 

.0 

0 

1 

0 

0 

BOISE  W8  AIRPORT  //R 

66.3 

39,6 

52.9 

1,3 

82 

7 

30 

18 

370 

0 

0 

2 

0 

.21 

,63 

.08 

8 

.0 

0 

0 

0 

0 

BRUNEAU 

72.0 

34,9 

53.5 

66 

12 

23 

25 

351 

0 

0 

12 

0 

.26 

.15 

30 

.0 

0 

2 

0 

0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 
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SUtlOQ 

Temperature 

Precipitation 

•  i 

Ayer.g. 

• 

i 
< 

J 

£55 

i  a 

a  u. 

Q 

I 

Q 
tj 

s 

a 

Dftgiftft  Days 

No.  of  Dayi 

•a 
a 

.0 

Iz 

h 

>■ 

& 
■i 

t 

o 

o 

Snow,  SUftI 

No.  ol  Dtya 

Mis. 

\h 

is 

ft 

o 

.lOoiMon  1 

• 

8 

Si 

1.00  or  Mora 

t  f 
8< 

8  t 

.  J 

"■I 

k  k 

/  E 
"  ll 

"I 

CAlCwELL 

68.8 

33.* 

51.1 

-  .1 

8* 

2* 

2*ft 

*22 

0 

0 

1* 

0 

.01 

.78 

.01 

26 

.0 

0 

0 

0 

0 

CAMBQIDGE 

68*8 

26.3 

*7,6 

-  2.2 

83 

l6 

2*ft 

53* 

0 

0 

26 

0 

.  16 

1.29 

.1* 

15 

•  0 

0 

1 

0 

0 

COUNCIL 

69.0 

32.1 

50,6 

,1 

83 

* 

20 

2* 

**2 

0 

0 

19 

0 

.30 

1.8* 

.1* 

19 

,0 

0 

2 

0 

0 

r\CCr-    CI  AT  F\At4 

66.  <^ 

36.5 

51.7 

.  5 

60 

26 

2* 

*06 

0 

0 

8 

0 

.16 

- 

.53 

.09 

19 

,0 

0 

0 

0 

0 

EMMETT  2  E 

70.1 

33.0 

51.6 

-  1.0 

83 

7 

2* 

2*. 

*09 

0 

0 

16 

0 

.31 

.6* 

.17 

19 

,0 

0 

2 

0 

0 

glEnns  ferry 

76.1 

36.  1 

56.1 

93 

7 

22 

2* 

283 

3 

0 

12 

0 

.30 

.25 

.22 

30 

•  0 

0 

1 

0 

0 

GRAND  VIEm   3  mNh 

70. Sm 

33, *M 

52, OM 

*  ,3 

65 

22 

17 

396 

0 

0 

16 

0 

.20 

.27 

.11 

29 

•  0 

0 

1 

0 

0 

KUNA   2  NNE 

66.* 

35,3 

51.9 

,1 

86 

7 

23 

17 

396 

0 

0 

10 

0 

.12 

.67 

•  07 

8 

•  0 

0 

0 

0 

0 

73,2 

35.0 

5*.  I 

2,2 

66 

22 

17 

336 

0 

0 

17 

0 

.00 

- 

.65 

.00 

•  0 

0 

0 

0 

0 

OLA   *  S 

70.1 

31.* 

50.8 

65 

7 

21 

25 

*35 

0 

0 

16 

0 

,*8 

.39 

15 

•  0 

0 

1 

0 

0 

pARHA  Experiment  sta 

67.* 

30.3 

*8,9 

-  2,6 

61 

2 1 

23ft 

*92 

0 

0 

20 

0 

•  25 

- 

.53 

.11 

15 

•  0 

0 

1 

0 

0 

PAYETTE 

72.3 

33,3 

52.8 

1,5 

82 

1 3« 

23 

2*ft 

370 

0 

0 

17 

0 

.  18 

.72 

•  12 

19 

,0 

0 

I 

0 

0 

swan  falls  pqwEr  house 

73.6 

*2.6 

58.  1 

85 

7* 

31 

17 

215 

0 

0 

1 

0 

*  15 

•  08 

26 

•  0 

0 

0 

0 

0 

tniElSER  2  SE 

70.  I 

30.5 

50.  3 

-  1.7 

80 

^ 

21 

2*ft 

**e 

0 

0 

22 

0 

.16 

■ 

•  70 

•  09 

19 

•  0 

0 

0 

0 

0 

D  IV 1 5  ION 

52,* 

.* 

.21 

■ 

•  70 

•  0 

*       *  * 

SOUTHWESTERN 

HIGHlANDs  06 

grasmere 

70,0m 

33. 6M 

51, 8M 

92 

1 3 

18 

17 

*0* 

1 

0 

13 

0 

.53 

•  *7 

30 

•  0 

0 

1 

0 

0 

HOLLISTER 

66.0 

36.6 

52,3 

2.* 

63 

7 

22 

18 

388 

0 

0 

11 

0 

.99 

•  21 

.82 

30 

•  0 

0 

1 

1 

0 

REYNOLDS 

*t6,  0 

31,1 

*8  .  6 

80 

7 

18 

1 7 

50* 

0 

0 

17 

0 

,  32 

•  21 

30 

,0 

0 

I 

0 

0 

THRtt  V-NttK 

9 

2*. 3 

*6.9 

85 

7 

10 

18ft 

55* 

0 

0 

28 

0 

,77 

•  70 

30 

,0 

0 

1 

1 

0 

TKIANULC  KWliLn 

DIVISION 

*9.9 

•  3 

,6* 

•  3* 

•  0 

*       *  * 

CENTRAL  PLAINS  07 

BL  I  ss 

75,3m 

34, 9M 

55.1m 

92 

7 

22 

18 

308 

1 

0 

15 

0 

.2'' 

•  26 

.20 

30 

.0 

0 

0 

0 

burley 

71,2 

35,8 

53.5 

2.2 

87 

8 

26 

25ft 

352 

0 

0 

11 

0 

•  8* 

•  21 

.  70 

30 

.0 

0 

z 

1 

0 

BURLEY  FAa  AIRPORT 

66,7 

33,5 

51,1 

81 

7 

21 

17 

*22 

0 

0 

15 

0 

,76 

.76 

30 

.0 

0 

J 

X 

0 

HA2E  L  TON 

69.6 

3*, 5 

52,2 

1,0 

6* 

7 

22 

18 

395 

0 

0 

13 

0 

•  78 

- 

•  01 

.77 

30 

•  0 

0 

1 

1 

0 

JEROME 

70.* 

36.8 

53.6 

2.1 

86 

7 

2* 

17 

3*6 

0 

0 

1 1 

0 

.T9 

•  15 

.68 

30 

.0 

0 

1 

1 

0 

MINIDOKA  DAM 

67.6 

35,1 

51.* 

80 

13 

20 

16 

*17 

0 

0 

11 

0 

.53 

.53 

30 

.0 

0 

1 

1 

0 

PAUL    1  ENE 

66.3 

32.0 

50.2 

8* 

8 

22 

16 

*5* 

0 

0 

16 

0 

•  60 

.75 

30 

•  0 

0 

1 

0 

PICABO 

67,1 

30,0 

*8.6 

83 

6 

16 

17 

503 

0 

0 

19 

0 

.56 

.*6 

30 

•  0 

0 

} 

0 

0 

R  I CHF 1 ElD 

67,3 

31,8 

*9.  6 

82 

7 

18 

17 

*75 

0 

0 

18 

0 

•  6* 

- 

•  07 

.60 

30 

•  0 

0 

1 

1 

0 

RUPE  R  T   13  NNE 

SHOSHONE   1  WNW 

70.0 

36,7 

53.* 

3,7 

8* 

7 

21 

17 

352 

0 

0 

8 

0 

•  51 

- 

•  23 

.*5 

30 

•  0 

0 

} 

0 

0 

TwiN  FALLS   2  NNE 

69. S 

3*, 2 

51.9 

,9 

87 

6 

25 

25ft 

*01 

0 

0 

13 

0 

•  93 

•  17 

.86 

30 

•  0 

0 

1 

0 

TwiN  FALLS  3  SE 

69.7 

3*,3 

52,0 

1,7 

85 

I* 

25 

2*ft 

393 

0 

0 

1* 

0 

l^Os 

•  33 

1.01 

30 

•  0 

0 

1 

I 

TWIN  FALLS  wBASO 

67,3 

3*. 2 

50,6 

83 

6 

22 

18 

*3* 

0 

0 

13 

0 

•  89 

.85 

30 

•  0 

0 

i 

1 

0 

C I V I S ICN 

51.8 

1,3 

.72 

.01 

•  0 

•       •  • 

NOPTHEAStERN 

VALLEVS  08 

CHAllIS 

6S.6 

32,1 

*8,9 

1.8 

80 

1* 

19 

17 

*93 

0 

0 

15 

0 

•  16 

•  30 

,06 

30 

•  0 

0 

0 

0 

0 

ruTi  1  V  radthu  fi  at 

21. OM 

78 

7^ 

25ft 

698 

0 

0 

28 

0 

•  37 

,17 

30 

•  0 

0 

2 

0 

0 

OUBCIS  3*  N 

59. 9M 

26. 5M 

*3,2M 

79 

7 

10 

25 

671 

0 

0 

22 

0 

•  92 

•  62 

30 

•  0 

0 

2 

1 

0 

U  1  □ETUINSV  1  LLC 

64,0 

27.* 

*5,7 

80 

13 

17 

18 

588 

0 

0 

25 

0 

•  21 

•  a 

15 

T 

0 

1 

0 

0 

MACKAy  RANGER  STATION 

68, IM 

31, 3M 

*9,7M 

3,7 

78 

9ft 

21 

19 

*7* 

0 

0 

0 

•  25 

• 

•  39 

•  21 

16 

•  0 

0 

1 

0 

0 

MAV  RANGER  STATION 

66,0 

25,7 

*5,9 

82 

13 

17 

26ft 

565 

0 

0 

26 

0 

,*0 

•  29 

19 

•  0 

0 

1 

0 

0 

SALf'ON 

63,8 

27.* 

*5,6 

•  .2 

78 

13 

IB 

2Sft 

59* 

0 

0 

29 

0 

•  07 

- 

.59 

19 

•  0 

0 

0 

0 

0 

DIVISION 

*5.9 

.* 

•  3* 

•  32 

T 

•       •  ft 

UPPER   SNAKE  RIVER 

PLAINS  09 

ABERDEEN  EXP  STATION 

65,1 

27.7 

*6.* 

-  1.6 

60 

8 

16 

18 

569 

0 

0 

2* 

0 

•  T2 

.00 

•  'tB 

30 

•  0 

0 

2 

0 

0 

AMERICAN  FALLS   1  Sw 

66,6 

33,5 

50.  1 

81 

13 

23 

19 

*53 

0 

0 

13 

0 

.*8 

•  *6 

30 

•  0 

0 

1 

0 

0 

ARCC   3  Nl« 

65.2 

29.1 

*7.2 

79 

7ft 

1  * 

16 

5*5 

0 

0 

21 

0 

•  93 

30 

•  0 

1 

1 

0 

asmtcn  I  S 

63. » 

27.* 

*5.* 

.  0 

78 

13 

16 

18 

599 

0 

0 

26 

0 

1.35 

.00 

1  •  06 

30 

2^0 

2 

30 

2 

1 

1 

9LACKF00T   2  SSw 

66.8m 

*9,2M 

79 

\i* 

20 

19ft 

*81 

0 

0 

0 

■  CO 

•  82 

•  00 

.0 

0 

0 

0 

0 

CRATERS  CF   THE  MOON  NM 

63,* 

32,5 

*8.0 

78 

7 

17 

17 

523 

0 

0 

19 

0 

1.03 

•  93 

30 

1*9 

0 

I 

1 

0 

DUBOIS  EXP  STATION 

61.2 

3*,1 

*7.7 

1.5 

7* 

7ft 

2 1 

17 

526 

0 

0 

13 

0 

1.18 

.36 

1  •  06 

30 

.2 

T 

30 

2 

1 

1 
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1.1 

82 

7 
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0 

0 

0 

.0 

0 

0 

0 

0 
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6 

13 

25ft 

590 

0 

0 

2* 

0 

1.3* 

1.15 

30 

.0 

0 

2 

1 

1 

HOME 

6*. 5 

28.6 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


OCTOBER  1964 

Continued  


SUUon 

Temperature 

Precipitation 

Average 
Maximum 

Average 
Minimum 

Average 

Departure 
From  Normal 

1 

A 

i 

Data 

Lowest 

£ 

a 

Degree  Days 

No.  oi  Days 

Total 

Departure 
From  Normal 

Grealesl  Day 

o 

a 

Snow.  Sleet 
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Max. 

Mln. 

Total 

Max.  Depth 
on  Groimd 

.10  or  More 

0 

2 

o 

1.00  or  More 

•si 

S  k 

ss 

s  * 
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*  • 

•        •  # 

EASTERN  H IGHlANDS  10 

AR6CN  2  Nw 

68*0 

29,2 

*8,6 

81 

6 

15 

18« 

503 

^ 

0 

19 

0 

.57 

.52 

30 

,0 

0 

1 

1 

0 

BLACtCFOOT  DAM 

62,9 

22,5 

*2,7 

76 

7 

8 

le* 

684 

0 

0 

28 

0 

,47 

.38 

30 

.0 

0 

1 

0 

0 

CONDA 

62*  IM 

25.  IM 

*3,6M 

74 

8 

14 

18 

655 

0 

0 

26 

0 

.57 

.32 

30 

.0 

0 

2 

0 

0 

DRI6GS 

63.6 

27,5 

*5.6 

2.0 

76 

13 

15 

18 

595 

0 

0 

23 

0 

,56 

•  ,73 

.30 

30 

.0 

0 

2 

0 

GRACE 

65.7 

29.1 

*7,* 

1.7 

77 

6 

17 

16 

539 

0 

0 

2 1 

0 

,43 

-  .70 

.25 

30 

.0 

0 

2 

0 

0 

IDAHO  FALLS   16  SE 

6^  .  3 

26.2 

*6.3 

77 

14* 

8 

18 

575 

0 

0 

19 

0 

,  62 

.42 

30 

T 

0 

2 

0 

0 

ISLAND   PARK  DAM 

59.7 

22,3 

*1,0 

76 

12 

12 

l7 

740 

0 

0 

31 

0 

1,68 

.94 

30 

6.0 

6 

30 

3 

1 

0 

KiLGORE 

59.2 

23,2 

*l,2 

75 

12 

12 

17 

729 

0 

0 

29 

0 

1.30 

1.11 

30 

4.8 

5 

30 

2 

1 

1 

L iftqn  Pump ing  station 

61.5 

28.* 

*5.0 

,2 

73 

8 

17 

16 

615 

0 

0 

25 

0 

T 

.  ,91 

T 

31. 

,0 

0 

0 

0 

0 

malad 

69.'^ 

33,0 

51,2 

1.9 

el 

5 

21 

17 

422 

12 

.54 

-  ,4* 

.47 

30 

.0 

0 

1 

0 

0 

malad  CITy  faa  ap 

68,9 

28.5 

*e,7 

83 

4 

l9 

25 

496 

0 

0 

23 

0 

.33 

.17 

29 

.0 

0 

2 

0 

0 

MC   CAMMQN   2  WSW 

71, IM 

27, 7M 

*9,*M 

83 

6 

13 

476 

0 

0 

18 

0 

,53 

.53 

30 

.0 

0 

1 

1 

0 

MONTPELIEP  RANGER  STA 

6'). 6 

26.5 

*5,6 

.8 

8 

15 

1 8 
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0 

0 

27 

0 

.18 

-  ,98 

.10 

30 

.0 

0 

1 

0 

0 

OAICLEV 

69.7 

37,3 

53,5 

2.5 

84 

7 

21 

18 

350 

0 

0 

7 

0 

1.26 

.48 

1.26 

30 

.0 

0 

1 

1 

1 

66.2m 

3*,6M 

50, 4M 

78 

7. 

18 

18 

472 

0 

0 

0 

.49 

.22 

30 

.0 

0 

2 

0 

0 

PRESTON   3  Nw 

67.0 

31.* 

*9,2 

82 

5 

20 

18 

481 

0 

0 

la 

0 

.55 

.32 

30 

.0 

0 

2 

0 

0 

STREVELL 

66.'^ 

32,2 

*9.3 

79 

6 

13 

17 

479 

0 

0 

14 

0 

.85 

.85 

30 

,0 

0 

1 

1 

0 

SWAN  VAlLEV 

66.8 

24,7 

*5,8 

79 

7. 

U 

18 

589 

0 

0 

27 

0 

.50 

,30 

30 

,0 

0 

3 

0 

0 

tetcnia  Exp  station 

62.1 

25,3 

*3,7 

76 

13 

12 

17 

651 

0 

0 

25 

0 

.97 

.40 

16 

.0 

0 

3 

0 

0 

WAYAN 

DIVISION 

46,7 

1,1 

,65 

-  .51 

.6 

TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 
Highest  Temperature:    93°  on  the  7th  at  Glenns  Ferry 


Lowest  Temperature:      5°  on  the  18th  at  Grouse 


Greatest  Total  Precipitation:    3.30  inches  at  Powell 

Least  Total  Precipitation:      0.00  inch  at  Mountain  Home  1  SE  and 
Blackfoot  2  SSW 

Greatest  One-Day  Precipitation:   1.26  Inches  on  the  30th  at  Oakley 

Greatest  Reported  Total  Snowfall:    6.0  Inches  at   Island  Park  Dam 

Greatest  Reported  Depth  of  Snow  on  Ground:    6  inches  on  the  30th  at 

Island  Park  Dam 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 
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.11 

7 

7 

.01 

•  06 

.09 

■  06 

•  06 

7 

•  02 

.16 

I 

.17 

.02 

7 

7 

•  17 

•  01 

T 

.26 

.29 
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1.94 
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.99 
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7 
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7 
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.06 

.09 

.06 
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.97 
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7 

7 

2.69 
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.17 

.94 
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7 
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.70 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 
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T 

MALAD 

•  S* 

T 

T 

•  06 

•  0} 

MALAD  CITY  FAA  AP 

•  33 

T 

•  OS 

•  17 

MC  CAHHON  2  hSM 

•  S3 

MONTPELIER  RANGER  STA 

•  IS 

T 

•  OT 

.01 

OAKLEY 

ll26 

PALISADES  CAM 

•  »« 

•  06 

.07 

T 

•  12 

PRESTON  3  NW 

•  S, 

T 

•  06 

•  19 

RIfllE   12  Est 

•  71 

.13 

•  11 

STREVELL 

•  99 

SWAN  VALLEY 

.90 

•  10 

.10 

TCTOMA  Exp  STATION 

.97 

T 

T 

•  60 

•  IT 

MAYAN 

Sm  i«l«T*ac«  notM  loUowlng  SuUon  lodn. 
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DAILY  TEMPERATURES 


IDAHO 
OCTOBER  196* 


Station 

Day  oi  Month 

• 
m 

5 

6 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

16 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

26 

29 

30 

31 

• 

> 
< 

•      •  • 

PANHANDLE  01 

BAyvIEK  MODEL  BASIN 

MAX 

MIN 

38 

58 

41 

62 
29 

52 
32 

55 
36 

56 

38 

56 
36 

59 
43 

55 
44 

55 
47 

55 

37 

57 
38 

56 

38 

56 
41 

57 
44 

54 

38 

50 
34 

51 

26 

29 

48 

30 

49 

29 

46 

26 

50 
32 

99 
57 

46 

24 

61 
35 

49 
36 

50 
44 

91 
40 

52,6 
35.7 

BONNERS  FERRY  1  SV< 

MAX 
MIN 

60 

»s 

61 
41 

60 
29 

60 
27 

66 
29 

65 
29 

68 
31 

55 
35 

56 
49 

60 
40 

60 
36 

65 
32 

73 
34 

62 
52 

59 

39 

93 
36 

95 
28 

95 
24 

26 

92 
29 

26 

56 
25 

60 
27 

56 
38 

91 
34 

41 

21 

39 
33 

35 

94 
41 

60 
43 

57.4 
33,5 

CABINET  SORSE 

MAX 
MIN 

t; 
4; 

53 
41 

60 
30 

64 

31 

65 
34 

70 
41 

69 
3» 

57 
41 

53 
47 

55 
48 

58 
40 

66 
43 

70 
44 

56 
45 

56 
44 

50 
40 

49 

36 

56 
32 

97 
32 

60 
32 

59 
33 

97 
43 

96 
40 

64 

29 

46 
34 

50 
40 

4g 

44 

56 
41 

57,2 
36,3 

CCEUR  0  4LENE  RS 

MAX 

Mm 

S9 
42 

64 
40 

62 
32 

65 
31 

68 
36 

71 
33 

75 
32 

75 
44 

54 
49 

59 
48 

^4 
41 

66 

42 

72 
40 

72 
39 

59 
47 

97 
39 

92 
39 

57 
30 

26 

64 

37 

65 

32 

63 
35 

96 
46 

50 
40 

67 

25 

50 
36 

93 
40 

92 
44 

93 
39 

61,1 
37.6 

PCRTHILL 

MAX 
MIN 

62 
A3 

54 
43 

61 
28 

60 
29 

64 

30 

65 

27 

69 
28 

64 
32 

5« 
46 

59 
42 

61 

32 

66 

29 

72 
31 

60 
45 

57 
44 

93 
39 

93 

27 

93 
24 

94 

27 

99 
22 

59 
24 

60 
34 

9X 
32 

44 
24 

42 
32 

50 
30 

99 
35 

59 
43 

57,6 
32.0 

PCIE5T  BIVER  EXP  ST4 

MAX 
MIN 

!6 
3* 

61 

39 

61 

26 

65 

25 

68 

25 

71 
29 

72 
28 

73 
31 

54 

43 

55 
43 

59 

36 

68 

33 

71 
32 

62 
43 

56 

37 

92 

31 

51 
28 

97 

23 

61 
29 

63 

60 

26 

66 
26 

93 
35 

49 

27 

40 

22 

40 
33 

59 

31 

46 

43 

52 
45 

59,0 
31,6 

Saint  "aRies 

MAX 
MIN 

59 
>,} 

56 
39 

63 

28 

67 
26 

73 
29 

76 
33 

76 
37 

74 

42 

56 
45 

58 

48 

70 
39 

76 
36 

79 
37 

74 
42 

56 
44 

47 

37 

48 

33 

60 
27 

62 
92 

67 

28 

59 
29 

57 
39 

49 

39 

43 

25 

59 
35 

55 
39 

50 
43 

58 
40 

62,0 
35,5 

SANDPOINT  ExP  STATION 

MAX 

Mm 

5e 

41 

54 
41 

57 
29 

60 
33 

63 
41 

66 
33 

69 
34 

65 
43 

53 
45 

55 
48 

58 
34 

63 

35 

63 

37 

59 
49 

58 
44 

92 
39 

53 
35 

51 

25 

26 

93 
31 

94 

25 

95 
29 

56 

40 

46 

39 

40 

24 

44 
34 

92 
35 

49 

43 

56 
42 

55,6 
35,6 

TENSED 

*       •  • 

MAX 

Mm 

59 
40 

63 
35 

63 
24 

69 
22 

77 
24 

76 

28 

84 

29 

65 
41 

61 
43 

58 

40 

70 
31 

83 

31 

77 
32 

65 
44 

56 
44 

54 

35 

53 
33 

60 

20 

22 

67 
24 

68 

21 

64 

25 

59 

42 

94 

35 

38 

19 

65 
36 

58 

39 

60 
36 

56 
49 

64,9 
31,9 

NORTH  CENTRAL 
PRAIRIES  02 

CCTTONKOOD 

MAX 

Mm 

56 

39 

70 
31 

6  1 
27 

60 
27 

70 
30 

76 
34 

79 
36 

61 
45 

56 
38 

59 
45 

68 
34 

76 
37 

78 
43 

64 
43 

93 
41 

54 
32 

50 
29 

55 
22 

63 
25 

67 
31 

64 
31 

60 
29 

64 
28 

64 
28 

52 
36 

43 
31 

42 
26 

60 
33 

61 
37 

91 
41 

60 
35 

61.2 
33,7 

6BAN6EVILLE 

MAX 

Mm 

59 

34 

71 
34 

61 
29 

66 
25 

71 
30 

79 
34 

79 
36 

60 
45 

58 

39 

63 
41 

70 
34 

76 
36 

76 
43 

67 
38 

55 
39 

51 
34 

53 

29 

97 
22 

64 

25 

70 
31 

65 
33 

64 

28 

65 
28 

64 

90 

64 
26 

42 
35 

43 

28 

64 

33 

56 

37 

91 

40 

52 
36 

62,6 
33.4 

MOSCOW  U  OF  I 

MAX 

Mm 

58 
41 

63 
36 

63 
24 

68 
32 

76 

37 

77 
44 

82 
43 

78 
44 

65 
42 

61 
48 

69 
44 

77 
48 

76 
50 

65 
42 

57 
44 

50 
31 

52 
35 

97 

30 

65 

30 

70 
40 

67 
30 

67 
32 

69 
34 

67 

30 

64 
38 

64 

39 

41 

29 

60 
36 

52 
42 

55 
41 

53 
42 

64,2 
38,0 

ne:perce 

MAX 

Mm 

59 
J» 

63 
32 

59 
28 

64 
27 

72 
31 

75 
38 

76 
39 

66 
43 

56 
40 

64 
46 

65 
36 

76 
41 

75 
45 

66 
36 

53 
42 

48 

33 

50 
35 

92 
^8 

59 
30 

65 
35 

65 
30 

63 
31 

63 
33 

61 

29 

48 
36 

44 

36 

43 
26 

58 
36 

59 
41 

46 

41 

52 
41 

60,2 
39,7 

PCTLATCm 

MAX 

Mm 

WINCHESTER   I  SE 
*      •  • 

MAX 

Mm 

58 

38 

60 
32 

65 

30 

67 
31 

74 

28 

78 
33 

12 

39 

78 
47 

96 
40 

67 
5T 

77 
36 

60 
36 

79 
47 

79 
36 

62 
42 

46 

31 

45 

26 

91 
31 

66 

32 

70 
33 

68 

31 

63 

30 

65 
30 

65 

29 

60 
36 

9% 

36 

43 

27 

6  1 
37 

62 
40 

92 
40 

99 

39 

64,  I 
35,0 

NORTH  CENTRAL 
CANYONS  03 

FENN  RAnSER  STATION 

MAX 

Mm 

34 

34 

34 

» 

66 

33 

33 

73 
32 

70 
32 

65 
32 

67 
31 

7 1 
31 

7X 
30 

43 
43 

99 
36 

9« 

31 

56 
31 

61 
31 

63 
31 

63 
32 

64 

32 

61 
32 

59 
32 

97 
32 

48 

33 

50 
33 

61 
33 

96 
34 

50 
34 

61,0 
33,1 

kooskia 

MAX 
MIN 

65 
36 

57 

29 

68 

32 

71 
25 

79 

30 

80 

31 

64 
39 

60 
47 

71 
40 

71 
55 

79 
33 

78 
35 

66 

35 

63 
46 

56 
35 

62 
24 

65 
24 

70 
26 

74 
28 

66 
26 

66 
24 

64 

24 

57 
30 

50 
35 

47 

35 

63 
34 

56 
35 

59 
43 

99 
43 

64,9 
33,0 

lewiston  nb  airport 

MAX 

Mm 

64 
43 

69 
45 

65 
36 

69 
34 

76 
40 

80 
44 

69 

50 

57 
45 

67 
47 

73 
45 

78 
48 

78 
45 

62 
49 

60 
43 

11 

59 

37 

61 
33 

66 
35 

68 

37 

66 
34 

67 
35 

65 
36 

63 
35 

53 
44 

52 

37 

42 

33 

58 

40 

54 
44 

56 
45 

59 
43 

64,  1 
40,5 

OROF INO 

MAX 

Mm 

67 
42 

56 
37 

70 
30 

71 
32 

78 
36 

80 
38 

69 
45 

62 
50 

70 
50 

69 
40 

76 
40 

78 
41 

65 
42 

63 

50 

11 

60 
40 

62 
29 

66 

30 

69 
34 

67 
34 

69 

32 

66 
32 

64 

31 

50 
36 

54 
44 

50 
33 

63 
41 

58 

42 

55 
48 

59 
46 

65,1 
38.8 

RI5SINS  RANOER  station 

MAX 

Mm 

72 
49 

78 
47 

74 
43 

75 
34 

:s 

82 

47 

82 
49 

82 
53 

68 
49 

72 
46 

76 
40 

79 
44 

84 
48 

84 
42 

75 
42 

60 
37 

65 
34 

69 
34 

71 
40 

72 
45 

72 
39 

70 
38 

68 
42 

64 

42 

64 

38 

69 

39 

69 
41 

65 
47 

65 
52 

63 
43 

71.7 
43,0 

slate  creek  rs 

•       ft  • 

MAX 

Mm 

7  1 
46 

41 

38 

7^ 
31 

83 

37 

63 
39 

82 
46 

65 
46 

71 
46 

75 
36 

60 
3» 

69 

31 

70 
30 

TO 
29 

67 
33 

64 
42 

52 
36 

66 
34 

66 
38 

CENTRAu  MOUNTAINS  0» 

ANDERSON  0AM 

MAX 

Mm 

70 
45 

72 
34 

78 
40 

80 
43 

83 
43 

66 
45 

76 
51 

70 
42 

66 

39 

39 

*' 

62 
47 

76 
44 

*' 

94 

29 

61 
30 

69 

33 

75 
38 

72 
37 

67 
38 

66 
34 

66 
32 

65 
34 

56 
40 

55 

37 

71 
40 

65 
49 

59 
47 

59 
39 

69.6 
39.9 

ARROWROCK  DAM 

Mm 

73 
42 

73 
38 

69 

37 

72 
39 

75 
40 

77 
42 

81 
45 

66 

42 

72 
38 

39 

79 
41 

73 
43 

44 

51 
28 

95 
26 

57 
29 

65 
33 

69 
34 

67 
35 

61 
32 

64 

30 

61 
31 

60 
33 

50 
36 

56 
37 

70 
41 

67 
49 

58 

37 

ATLANTA  i 

MAX 

Mm 

63 
51 

69 

30 

72 
27 

71 
28 

77 
31 

80 
35 

60 
26 

57 
25 

76 
33 

70 
32 

50 
11 

50 

10 

54 
23 

60 
23 

67 

16 

63 
21 

63 
26 

58 

19 

65 

20 

60 
26 

47 

27 

53 
31 

60 
34 

S3 

40 

51 
25 

26!* 

AVERY  RAN6EH  STATION 

MAX 

Mm 

32 

32 

75 
35 

76 

37 

73 
39 

56 
45 

73 
39 

68 
36 

'* 

49 

32 

52 
32 

64 

30 

66 

33 

65 
34 

64 

30 

63 

30 

58 

30 

91 
42 

47 
40 

43 

29 

57 
36 

55 
41 

91 
44 

54 

40 

61. « 
36.* 

BIS  CREEK  1  S 

MAX 

Mm 

BLNGALOh  RANCER  STA 

MAX 

Mm 

BliRKE  2  ENE 

MAX 

Mm 

32 

29 

24 

27 

62 
30 

35 

70 
34 

65 
57 

41 

50 
42 

57 
82 

69 
39 

55 
35 

47 
36 

38 
26 

40 

22 

45 
26 

55 
30 

55 
29 

55 
28 

54 
26 

46 

37 

45 
32 

38 

21 

49 
32 

66 
33 

51 
39 

50 
33 

52.9 
31,9 

CASCADE   1  NX 

MAX 

Mm 

61 
Si 

67 
24 

66 
36 

67 
24 

72 
28 

76 
28 

79 
32 

75 
32 

62 
33 

62 

27 

69 

27 

72 
32 

68 
36 

63 

39 

47 

22 

53 

20 

63 
24 

65 

27 

63 
27 

60 
25 

59 

22 

53 
22 

46 

32 

50 
26 

62 
36 

56 

33 

53 
45 

50 

27 

61,9 
2«.3 

COBALT 

MAX 

Mm 

61 
32 

74 
23 

65 

30 

70 
22 

75 

20 

76 
27 

77 
27 

69 

30 

73 
30 

68 

25 

76 

30 

78 

30 

55 

30 

50 
16 

94 

15 

60 
20 

63 

22 

68 

23 

60 
20 

60 

20 

53 

25 

51 
22 

64 

29 

62 

30 

57 
25 

6*,* 
24.9 

deadhood  dam 

MAX 

Mm 

60 
29 

70 
21 

70 
26 

74 
22 

79 
24 

78 
25 

82 
26 

80 
33 

62 
31 

63 
29 

70 
25 

80 
25 

77 
27 

74 
27 

65 
36 

47 

21 

57 
20 

66 

22 

69 
26 

68 
25 

62 
24 

63 

20 

60 
20 

57 
28 

49 

26 

61 
31 

66 
29 

94 

39 

50 
26 

65.5 
26,5 
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DAILY  TEMPERATURES 


Conlinuwi 


Slallon 

Day  oi  Month 

rage 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

18 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Ave 

1 

DEER  POINT 

Mm 

S3 
26 

98 

33 

96 
33 

64 
33 

65 
43 

68 
94 

71 
58 

66 
42 

99 
40 

94 

39 

62 
47 

69 
93 

63 

94 

99 
47 

94 

39 

39 
26 

43 
26 

49 

26 

56 
26 

61 
90 

97 
48 

92 
41 

59 
39 

99 
41 

90 
42 

46 
29 

49 

31 

99 
38 

50 
22 

49 
34 

41 

31 

99,2 
38.2 

DIXIE 

Mm 

•,2 
28 

62 
18 

57 
21 

67 
15 

73 

le 

79 
21 

76 
21 

65 
25 

92 
34 

60 
14 

65 
21 

71 
21 

74 
23 

61 
24 

92 
32 

41 

27 

42 

16 

90 
13 

62 
16 

66 
18 

65 
18 

61 
18 

61 
19 

99 
19 

94 

17 

46 

25 

45 
19 

98 
29 

59 
24 

47 
38 

48 

28 

99.0 
22.3 

Elk  ciTy 

Mm 

59 
35 

93 
22 

6) 
24 

60 
21 

71 
21 

77 
21 

80 

27 

81 
27 

58 
36 

71 
28 

78 
29 

78 
29 

69 
29 

44 

33 

46 

24 

48 
18 

57 
19 

68 
18 

73 
25 

66 
21 

66 
21 

62 
22 

49 

26 

44 
27 

69 
32 

98 

33 

49 

31 

62.1 
29.9 

CLK    K I VtH    I  a 

Mm 

55 
40 

97 
39 

49 

25 

59 
24 

68 

29 

72 
28 

76 

30 

81 
32 

99 
39 

94 

40 

61 
32 

69 
11 

78 
31 

74 
34 

98 

39 

54 

35 

49 

34 

90 
25 

58 

25 

65 
25 

70 
26 

63 

27 

67 
25 

61 
25 

61 
26 

90 
32 

49 

29 

39 

25 

62 
35 

96 

17 

90 

37 

60.2 
30.7 

fairfielO  ranger  STA 

Mm 

66 
39 

71 
21 

72 
39 

77 
27 

80 

28 

82 
28 

85 
28 

81 
44 

67 
34 

70 

12 

82 

33 

79 
29 

•  0 
38 

72 
36 

69 

31 

59 
33 

92 
16 

98 
14 

69 
18 

75 
22 

70 
23 

63 
23 

70 
20 

69 
19 

64 

19 

63 
19 

58 
21 

68 
28 

63 
42 

99 
41 

56 
38 

66.9 
28.0 

GALENA 

Mm 

61 
30 

66 
18 

69 
27 

68 
29 

72 
21 

79 
21 

79 
26 

61 
28 

98 
26 

70 
22 

69 
20 

72 
2» 

71 
2* 

64 
27 

98 
27 

41 
30 

42 
14 

54 
11 

66 
21 

68 
21 

66 
21 

60 
25 

62 
19 

61 
15 

95 
14 

40 
20 

46 
19 

57 
23 

60 
26 

49 
36 

47 
21 

60.6 
22,6 

GARDEN  vAlLEV  RS 

Mm 

n 

34 

73 
24 

72 
30 

76 
29 

80 
29 

81 
30 

83 
26 

78 
40 

71 
36 

72 
10 

71 
12 

81 
40 

68 
14 

52 
32 

56 
29 

59 
28 

65 
29 

69 
38 

71 
26 

74 

24 

67 
22 

66 
24 

54 
25 

55 
23 

96 
27 

69 
34 

59 
34 

63 
46 

60 
33 

68.1 
30,9 

GROUSE 

Mm 

73 
24 

66 
16 

68 
29 

70 
20 

73 
20 

75 
20 

74 
23 

76 
22 

61 
24 

69 

20 

70 
17 

74 

21 

73 
21 

69 

99 
11 

54 

10 

46 

6 

94 

5 

64 

13 

66 
16 

68 
17 

66 
26 

60 
13 

57 
10 

97 

54 
18 

92 
14 

64 

22 

94 
29 

93 
12 

41 

22 

61.2 
19,6 

Mm 

70 
39 

66 
29 

71 
39 

73 
34 

78 
99 

79 
37 

79 
19 

80 
43 

66 
33 

67 
28 

69 
32 

78 
36 

79 
39 

70 
29 

59 
98 

93 
21 

97 
IT 

69 
19 

70 
12 

70 
32 

68 
31 

63 
27 

64 
26 

61 
25 

60 
29 

97 
28 

68 
33 

66 
39 

91 
19 

50 
30 

67,5 
31,7 

HEADQUARTERS 

Mm 

55 
40 

53 
28 

93 
27 

94 
24 

67 
29 

74 

28 

76 
28 

81 
28 

57 
39 

59 
39 

60 
31 

70 
30 

77 
32 

99 
34 

51 
19 

46 
12 

47 

21 

57 
21 

69 
26 

68 
25 

63 
29 

69 
24 

69 
32 

63 
34 

48 
19 

41 
25 

60 
32 

61 
40 

49 
34 

60,6 
29,4 

HILL  CITY 

MAX 

Mm 

67 
36 

73 
19 

72 
41 

77 
20 

79 
24 

82 
24 

85 
28 

80 
41 

68 

39 

67 
33 

74 

22 

79 
25 

80 
35 

70 
30 

59 
40 

92 
9 

99 
12 

68 
15 

76 
20 

73 

20 

66 
24 

66 
19 

65 
14 

61 
13 

99 
29 

60 
18 

66 
18 

64 
41 

98 
42 

55 
39 

66,7 
26,4 

ICAMO  CITY 

MAX 

Mm 

6* 

29 

73 
23 

72 
27 

76 
24 

84 
26 

82 
30 

89 

33 

79 
33 

80 
15 

77 
29 

72 
28 

80 
10 

77 
32 

68 
40 

61 
39 

92 
20 

20 

68 
24 

70 
27 

72 
26 

68 
29 

69 
24 

64 

22 

60 
22 

92 
27 

67 
14 

62 
19 

99 
49 

99 
49 

55 
28 

68.8 
29,9 

KELLOGG 

MAX 

Mm 

sa 

49 

98 
42 

60 
31 

61 
30 

70 
33 

76 
39 

78 
36 

81 
38 

96 
46 

55 
48 

60 
39 

67 
37 

77 
99 

99 
*9 

53 
16 

46 
15 

48 
29 

56 
30 

69 
30 

67 
35 

62 
32 

69 
11 

65 
11 

62 
34 

54 
40 

48 
28 

40 
10 

92 
39 

55 
42 

50 
40 

60.4 
36.4 

LCWMAN  i  E  02 

MAX 

Mm 

65 
32 

76 
22 

72 
28 

80 
29 

84 
26 

89 

28 

89 

29 

77 
37 

70 
12 

74 
29 

78 

27 

84 

27 

84 

10 

70 
43 

94 

38 

96 

20 

63 

20 

71 
23 

75 
25 

75 
25 

70 
29 

69 

23 

69 

21 

62 

20 

91 
31 

92 
11 

69 
34 

98 

31 

63 
43 

59 
28 

70,4 
26,6 

MC  CALL 

MIN 

97 
33 

62 
26 

61 
32 

66 
26 

73 
28 

79 

30 

79 
32 

79 
32 

97 
34 

99 

29 

66 

29 

74 

30 

75 
33 

61 
40 

43 
31 

46 
24 

33 
22 

64 
29 

66 
27 

67 
27 

67 
29 

63 
25 

62 
23 

6l 
24 

53 
35 

49 

26 

61 
36 

61 
14 

94 
44 

48 
28 

62,3 
30,0 

MOOSE  Creek  ranch 

Mm 

mullan  faa 

MAX 

Mm 

54 

31 

92 
31 

99 
29 

61 
26 

66 
42 

82 
42 

79 
38 

58 
40 

54 
43 

94 

17 

62 
39 

70 
47 

79 
43 

91 
39 

48 

32 

46 

30 

90 
28 

96 
29 

62 
27 

73 
34 

64 

30 

61 
11 

69 
32 

65 
31 

91 
16 

49 
29 

38 
24 

98 
34 

98 
38 

46 
40 

94 
40 

98,8 
34,1 

NEM  f^EADOhS  RANGER  STA 

MAX 

Mm 

66 
U 

98 
19 

61 
24 

64 
11 

74 
19 

78 
21 

83 
21 

83 
26 

65 
34 

79 
24 

72 
23 

79 
24 

74 
26 

64 
28 

52 
32 

51 
19 

92 
15 

60 
16 

65 
18 

7  1 
17 

72 
18 

65 
17 

69 
14 

64 

17 

59 
17 

96 
23 

91 
30 

61 
29 

96 
33 

99 
26 

69,1 
22,0 

pierce 

MAX 

Mm 

53 
38 

95 
27 

48 

27 

96 
22 

69 
24 

67 
29 

69 
29 

70 
31 

95 
37 

94 
16 

94 

29 

62 
29 

66 
29 

67 
31 

57 
32 

90 
17 

46 
11 

46 

20 

49 

22 

56 
22 

60 
29 

99 
25 

58 
24 

98 

23 

97 
23 

47 
34 

44 

27 

42 
27 

99 
32 

99 
14 

48 

37 

99,7 
28,7 

POWELL 

MAX 

Mm 

55 
37 

51 
31 

48 
32 

60 
26 

67 
28 

74 
29 

79 
29 

75 
30 

92 
16 

96 
44 

56 
35 

67 
31 

70 
32 

73 
32 

60 
33 

44 

11 

45 

12 

43 

21 

91 
24 

96 

27 

63 
27 

64 
27 

62 
26 

62 
25 

6l 
29 

48 

30 

42 
32 

45 
32 

60 
39 

92 
19 

48 

39 

97,6 
30,7 

STANLEY 

MAX 

Mm 

58 
31 

66 
15 

65 
22 

74 
12 

79 
16 

75 
17 

60 
22 

70 
19 

77 
18 

79 
19 

69 
21 

55 
32 

42 

11 

41 

13 

96 
11 

69 
19 

67 
19 

66 
14 

59 
14 

62 

10 

60 
8 

98 

43 

20 

92 
18 

60 
30 

94 
24 

92 
36 

48 
19 

60,8 
18,6 

SUN  VALLEY 

MAX 

Mm 

64 

32 

67 
16 

70 
34 

73 
20 

76 
20 

78 
21 

80 
23 

75 
28 

62 
25 

67 
18 

69 
18 

77 
21 

79 
24 

73 
29 

66 
29 

93 
38 

49 

9 

91 

10 

66 
16 

70 
16 

70 
17 

66 
22 

61 
12 

61 
8 

61 

10 

57 
22 

94 
19 

65 
24 

63 
26 

92 
38 

91 
22 

69,1 
21,2 

WALLACE  WOODLAND  PARK 

MAX 

Mm 

51 
38 

55 
33 

54 
26 

60 
26 

67 
27 

73 
32 

76 
33 

77 
34 

91 
41 

95 
10 

99 
11 

69 
34 

79 
39 

78 
38 

93 
41 

90 
12 

47 
11 

49 
24 

56 
26 

67 
26 

67 
29 

62 
28 

66 
27 

64 
28 

64 
29 

52 
36 

49 
23 

40 
23 

96 

37 

62 
41 

47 
38 

99.6 
11.7 

WARREN 

•       •  • 

MAX 

Mm 

53 
26 

61 
18 

58 
18 

69 
12 

72 
20 

77 
18 

76 
20 

59 
24 

54 
26 

98 

20 

71 
20 

79 
22 

73 
22 

61 
18 

97 
16 

42 
29 

44 
14 

99 
10 

63 
14 

68 
18 

66 
18 

61 
19 

63 
16 

61 
12 

95 
15 

46 
22 

90 
16 

60 
20 

61 
22 

49 
29 

48 
18 

60,2 
19,9 

SOUTHWESTERN 

VALLEYS  05 

BCISE  LUCKY  PEAK  DAM 

MAX 

Mm 

79 
40 

72 
40 

78 
38 

70 
40 

76 
42 

79 
47 

84 
49 

88 
52 

70 
48 

72 
40 

68 
41 

79 
43 

82 

47 

80 
48 

80 
48 

60 
42 

99 

11 

61 
35 

69 
38 

72 
40 

69 

37 

67 
40 

70 
38 

99 
40 

59 
40 

71 
47 

71 
47 

71,8 
42.2 

BCISE  WB  AIRPORT 

MAX 

Mm 

61 
40 

75 
42 

69 
40 

73 
41 

76 
42 

78 
45 

82 
48 

70 
49 

71 
46 

66 
36 

74 
40 

74 
43 

79 
42 

75 
49 

60 
47 

94 

34 

55 

31 

98 

30 

69 

39 

66 
36 

65 
35 

64 

33 

65 

33 

63 

35 

55 
33 

54 

40 

99 

39 

67 
38 

70 
46 

59 
41 

61 
35 

66,3 
39.9 

BRUNEAU 

MAX 

Mm 

76 
44 

81 
35 

71 
44 

73 
29 

77 
33 

82 
33 

87 
37 

74 
46 

78 
19 

72 
39 

79 
13 

88 
34 

81 
44 

86 
38 

69 
41 

99 
47 

60 
24 

62 
25 

70 
27 

71 
26 

71 
27 

70 
31 

72 
28 

66 
24 

59 
23 

62 
32 

67 
32 

71 
36 

70 
45 

63 
90 

69 
16 

72,0 
34,9 

CAlDwELL 

MAX 

Mm 

66 
39 

75 
30 

72 
39 

73 
32 

79 
30 

78 
34 

84 
42 

79 
42 

75 
38 

76 
36 

74 
34 

77 
32 

78 
34 

78 
38 

69 
48 

98 
39 

58 
24 

61 

24 

67 
24 

67 
25 

70 
26 

70 
30 

66 
26 

63 
24 

57 
27 

57 
35 

55 
30 

68 
35 

64 
39 

64 
49 

60 
34 

68,6 
33,4 

CAMBRIDGE 

MAX 

Mm 

62 
32 

7  I 
21 

71 
40 

77 
21 

78 
24 

82 
24 

83 
27 

76 
38 

72 
34 

69 
28 

73 
24 

81 
24 

76 
26 

77 
30 

68 
32 

55 
26 

98 
22 

60 
16 

65 
18 

71 
19 

72 
19 

69 
30 

70 
19 

68 
16 

62 
18 

61 
20 

98 
24 

68 
32 

62 
33 

62 
49 

57 
28 

68,8 
26.3 

COUNCIL 

MAX 

Mm 

63 
31 

71 
25 

73 
37 

78 
30 

78 
32 

83 
32 

82 
34 

82 
43 

72 
40 

70 
13 

73 
30 

81 
29 

79 
32 

72 
33 

70 
48 

56 
32 

58 
24 

60 
23 

65 
22 

70 
26 

71 
23 

70 
41 

67 
24 

64 

20 

62 
21 

59 
18 

97 
11 

69 
40 

63 
41 

63 
49 

57 
28 

69.0 
32.1 

DEER  FLAT  DAM 

MAX 

Mm 

68 
42 

70 
35 

71 
33 

71 
33 

75 
36 

77 
37 

80 
40 

75 
49 

71 
41 

68 
41 

71 
35 

73 
37 

74 
37 

73 
41 

69 
90 

57 
44 

97 
27 

59 
27 

64 
28 

64 
31 

69 

30 

65 
33 

65 
30 

61 

26 

58 

30 

60 
39 

59 
33 

67 
36 

64 
42 

64 
49 

59 
36 

66,9 
16.9 

EHMETT  2  E 

MAX 

Mm 

67 
33 

77 
29 

74 

37 

76 
29 

79 

31 

81 
32 

83 
35 

79 

47 

75 
40 

70 
34 

77 
32 

78 
33 

80 
36 

78 
38 

65 
49 

99 
38 

60 
24 

62 
24 

66 
26 

69 
26 

70 
27 

70 
27 

68 
27 

68 
24 

61 
26 

61 
36 

62 
32 

71 
34 

62 
38 

66 
48 

63 

32 

70.  1 
13.0 

glenns  ferry 

MAX 

Mm 

76 
46 

8  1 
32 

75 
46 

80 
30 

84 

33 

90 
33 

93 
38 

87 
97 

77 
19 

74 
41 

79 
32 

87 
37 

90 
52 

86 

37 

79 
38 

64 
48 

62 
24 

69 

25 

73 
24 

78 
26 

74 
26 

69 
35 

73 
26 

70 
22 

71 
25 

66 
37 

72 
31 

79 
36 

72 
96 

68 
90 

65 
34 

76.  I 
36.1 

GRAND  VIEW   3  MNW 

MAX 

Mm 

72 
43 

76 
30 

71 
46 

74 

29 

78 
32 

81 
32 

89 
34 

74 
47 

76 
39 

71 
40 

75 
32 

81 
31 

81 
36 

83 
36 

68 
42 

59 
46 

62 
22 

60 
23 

67 
24 

70 
26 

72 
26 

70 
31 

67 
29 

69 
24 

60 
23 

59 
33 

63 
31 

68 
37 

64 

49 

62 
33 

70.9 
33,4 

KUNA  2  NNE 

MAX 

Mm 

66 
40 

76 
33 

68 
39 

72 
33 

78 
35 

80 
37 

86 
41 

73 
49 

71 
40 

67 
35 

74 
33 

74 
41 

77 
39 

77 

40 

67 
45 

56 
41 

98 
23 

61 
24 

67 
28 

68 
30 

67 
28 

67 
27 

67 
28 

68 
27 

59 
27 

59 
39 

98 
39 

70 
34 

66 
43 

63 
50 

63 
31 

68.4 
19.3 

MOUNTAIN  HOME  I  SE 

MAX 

Mm 

79 
39 

79 
31 

78 
31 

81 
32 

80 
37 

84 
38 

86 
44 

89 
50 

75 
38 

7* 
47 

75 
32 

82 

42 

83 
48 

82 
38 

76 
40 

60 
45 

98 
22 

62 
24 

69 
27 

76 
31 

75 
29 

69 
32 

71 
30 

72 
30 

68 
28 

60 
32 

62 
34 

72 
30 

70 
46 

69 
31 

60 
28 

73.2 
39.0 

OLA  4  S 

MAX 

Mm 

65 
35 

73 
26 

75 
36 

78 
27 

79 
29 

80 
30 

85 
34 

78 
42 

73 
38 

71 
31 

76 
29 

79 
30 

81 
31 

76 
35 

70 
48 

60 
41 

99 

21 

60 
22 

66 
24 

70 
26 

72 
27 

70 
34 

68 
24 

69 
23 

67 
21 

57 
35 

58 
28 

72 
36 

64 
39 

63 
41 

60 
29 

70,1 
31,4 

S«e  RetflrancA  Notei  FoUowLsg  Statloo  Ind«x 
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DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  of  Month 

• 

01 

« 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Am 

p«RM»  Experiment  st4 

MAX 

Mm 

ti 
26 

73 
37 

71 
27 

71 
28 

76 
29 

It 

81 
39 

74 
40 

11 

70 
30 

72 
27 

77 
36 

77 
40 

57 
36 

56 

22 

60 
23 

67 
24 

70 
30 

69 

23 

66 
21 

69 
23 

58 
30 

59 
31 

58 
33 

66 
34 

63 
40 

64 

32 

99 
36 

67.4 
30.3 

PAYETTE 

MAX 
MIN 

71 
36 

74 

30 

78 
36 

80 
29 

61 

32 

5! 

82 
33 

79 
46 

l\ 

75 
36 

76 

32 

n 

82 

33 

61 
35 

69 
50 

64 

27 

69 

23 

24 

72 
25 

74 

26 

72 
28 

70 
25 

68 

23 

62 
25 

62 
36 

61 
31 

71 
38 

68 
41 

70 
52 

60 
32 

72.9 
33.3 

ShAN  F»LLS  POWER  HOUSE 

MAX 
MIN 

77 
*7 

80 
40 

79 

50 

80 
40 

82 
42 

44 

65 
46 

84 

57 

46 

77 
47 

76 
40 

43 

63 
46 

63 
48 

77 
52 

62 
31 

69 
33 

76 
36 

73 
36 

73 
43 

73 
36 

69 
34 

64 

34 

58 
44 

61 
39 

74 
41 

67 
51 

66 
92 

62 
41 

73.6 
42.6 

NEI5ER  2  SE 
•       •  • 

MAX 
MIH 

67 
33 

72 
27 

74 
31 

75 
26 

76 
28 

26 

80 
31 

79 
44 

39 

71 
33 

73 
30 

29 

79 
30 

79 
31 

72 
49 

61 
25 

62 
22 

69 
24 

70 
24 

70 
26 

67 

23 

66 

21 

63 
26 

63 
23 

60 

30 

70 
35 

37 

92 

62 
32 

70.1 
30.5 

SOUTHWESTERN 
HISMLAnOS  06 

GRASMERE 

MAX 
MIN 

76 
35 

77 
27 

75 
35 

76 
34 

78 
31 

79 
37 

83 
43 

78 
49 

71 
33 

70 
28 

72 
32 

92 
40 

75 
39 

40 

53 
18 

99 
20 

72 
24 

73 
36 

67 
26 

68 

25 

59 
41 

65 
28 

75 
35 

65 
36 

51 
39 

56 
33 

70.0 
33.6 

HOLLISTER 

MAX 
MIN 

7S 
*2 

75 
31 

68 

41 

71 
29 

76 
34 

79 
38 

83 
43 

80 
53 

68 

37 

62 
39 

68 

32 

7. 

61 

52 

76 
42 

51 
40 

53 

22 

64 

70 
30 

71 
36 

66 

62 
32 

66 

29 

59 
37 

67 
26 

68 
38 

64 
49 

99 
36 

54 

35 

66.0 
36.6 

REYNOLDS 

MAX 
MIN 

70 
39 

75 
26 

66 
34 

70 
26 

74 

30 

78 
34 

80 
36 

70 
47 

68 
36 

76 
35 

70 
28 

]\ 

76 
36 

76 
44 

53 
18 

58 

20 

70 
26 

72 
26 

Vz 

65 

21 

59 
24 

52 
31 

59 

26 

65 

35 

61 
43 

96 
36 

94 

31 

66.0 
31.1 

THREE  Creek 

MAX 
MDJ 

79 

30 

79 

le 

70 
29 

76 
24 

76 

20 

61 
28 

85 

32 

78 
30 

68 
24 

69 

22 

73 

20 

11 

79 

32 

80 
29 

» 

59 

10 

56 

10 

74 

16 

71 
23 

67 
19 

61 

20 

60 
28 

63 
32 

69 
31 

60 
28 

54 

35 

58 

20 

»9.5 
24.3 

TRIANGLE  RANCH 
tt      •  • 

MAX 
MD) 

CENTRAL  PLAINS  07 

BLISS 

MAX 
MIN 

7  ^ 
<>•> 

76 
32 

74 
40 

80 
28 

65 
34 

86 
38 

92 
36 

62 
55 

75 
36 

76 
30 

66 

35 

67 

50 

83 
38 

72 
36 

72 
46 

67 
24 

63 
22 

7j 
25 

80 
28 

76 
26 

78 
27 

70 
30 

66 
24 

73 
26 

65 
36 

7  J 
30 

75 
35 

74 
95 

65 
47 

32 

75. J 
34,9 

blrley 

MAX 

MIN 

78 
*S 

60 
33 

78 
44 

72 
33 

78 
35 

82 

39 

63 
39 

67 
46 

71 
43 

71 
43 

69 
34 

77 
36 

■  2 

41 

85 
42 

8 1 

50 

73 
45 

55 

27 

56 
26 

61 

29 

70 
28 

77 
30 

70 
33 

66 

30 

69 

29 

70 
26 

67 
26 

65 

28 

69 

31 

75 
38 

60 
40 

5 1 
37 

71.2 

19. a 

BLRLEY  FAA  AIRPORT 

MAX 

MIN 

CASTLEFORD  2  N 

MAX 
MIN 

35 

72 
26 

71 
40 

72 
26 

75 
31 

78 
32 

6  1 

37 

77 
37 

70 
37 

70 
35 

71 
29 

76 
35 

79 
37 

79 
40 

77 
52 

67 
38 

59 
21 

99 

23 

62 

23 

69 
42 

73 
30 

68 
31 

64 

27 

62 
24 

61 
23 

60 
29 

63 
36 

69 
34 

63 
50 

96 
43 

62 
32 

68.7 
33.5 

HAZELTON 

MAX 
MIN 

70 
4ft 

74 

26 

7  1 
45 

73 
30 

76 

32 

60 
38 

64 
38 

76 

SO 

69 

37 

67 
41 

72 
31 

74 
34 

62 
40 

77 
37 

75 
40 

65 
45 

53 
23 

62 
22 

66 
26 

75 
31 

70 
32 

66 
34 

66 
24 

65 

27 

66 
23 

60 
35 

67 
30 

74 
34 

66 
48 

98 

38 

56 

33 

69.8 
34.9 

JEROME 

MAX 
MDJ 

43 

75 
32 

72 
42 

73 
32 

82 
36 

65 
41 

88 
44 

75 
46 

70 
38 

69 
40 

75 
32 

81 
38 

84 
45 

78 
42 

72 
43 

58 
45 

57 
24 

60 
25 

70 
28 

75 
35 

70 
34 

67 
32 

68 
30 

66 
29 

66 
29 

59 
36 

69 
32 

72 
36 

50 

98 
43 

57 
34 

70,4 
36,8 

MINIDOKA  DAM 

MAX 
MIN 

44 

76 
29 

38 

74 

33 

34 

76 
42 

76 
41 

7  3 
49 

70 
35 

66 

37 

72 

30 

70 
59 

80 
43 

77 
36 

72 
39 

63 
44 

53 

21 

96 

20 

63 
25 

72 
32 

72 
32 

39 

64 

29 

66 
30 

61 
29 

59 
37 

61 
31 

70 
34 

64 
47 

55 
39 

52 
33 

67,6 
35.1 

PAUL   1  ENE 

MAX 
MIN 

44 

26 

34 

34 

30 

37 

34 

42 

37 

38 

26 

72 
30 

36 

62 
36 

42 

45 

52 
24 

54 

22 

56 
24 

65 
26 

73 
27 

31 

62 
24 

69 
24 

65 
23 

25 

60 
26 

90 

36 

60 
40 

34 

68,3 
32.0 

PICABO 

MAX 

Mm 

*} 

24 

26 

29 

75 
36 

36 

82 
42 

39 

32 

30 

29 

72 
32 

77 
35 

60 
35 

34 

65 
35 

55 
16 

54 

17 

57 
23 

25 

74 
28 

24 

65 
24 

64 

22 

64 

23 

60 
28 

96 
29 

56 
29 

33 

61 
39 

45 

37 

67,1 
30,0 

RICHFIElD 

MAX 
MIN 

36 

7  1 
27 

36 

74 

32 

75 
34 

36 

82 

37 

79 
43 

65 
33 

66 
32 

73 
31 

76 
32 

77 
39 

73 
36 

70 
32 

56 

35 

54 
18 

97 
23 

66 
26 

72 
26 

70 
27 

64 

30 

62 
24 

62 
26 

63 
24 

58 

32 

61 
28 

31 

63 
43 

52 
38 

55 
39 

67,3 
31,8 

RUPERT   13  NNE 

MAX 
MIN 

Shoshone  i  wnw 

MAX 
MIN 

77 
42 

74 
31 

72 
41 

77 
35 

76 

39 

80 
46 

64 

45 

62 

50 

70 
36 

69 
36 

72 
35 

79 
43 

60 

49 

79 
40 

74 
36 

60 
43 

94 

21 

59 
24 

65 
29 

75 
36 

74 
35 

64 

28 

64 

30 

64 
29 

64 

30 

63 
37 

62 
33 

70 
36 

67 
50 

63 
41 

56 
33 

70,0 
36,7 

TWIN  FALLS  2  NNE 

MAX 
MIN 

75 
44 

56 
30 

75 
38 

67 
30 

76 
34 

81 
35 

82 
34 

67 
43 

11 

70 
40 

67 
30 

75 
34 

81 
39 

85 
41 

80 
48 

70 
4T 

91 

29 

95 
25 

60 
27 

66 

26 

75 
28 

66 
26 

67 
26 

64 

25 

65 
29 

96 
29 

67 
35 

73 
36 

69 
42 

55 
36 

69.5 
34,2 

TWIN  FALLS  3  SE 

MAX 
MIN 

76 
45 

62 
32 

74 

3) 

71 
30 

73 
33 

78 
35 

80 

37 

64 
39 

68 
43 

70 
31 

72 
35 

79 
36 

85 

39 

80 
48 

73 
46 

96 
29 

57 
25 

58 
27 

67 
28 

73 
31 

64 

27 

66 
25 

6T 
26 

64 

28 

60 
31 

66 
33 

72 
37 

64 
42 

56 
36 

69.7 
34,3 

Twin  FALLS  WBASO 
•       •  • 

MAX 
MIN 

45 

29 

38 

28 

32 

37 

60 
36 

47 

38 

30 

37 

39 

82 
41 

47 

45 

52 
24 

53 
22 

26 

27 

72 
27 

63 
27 

24 

63 
24 

63 
33 

57 
30 

34 

40 

62 
41 

5  3 
36 

67.3 
34,2 

NORTHEASTERN 

VALLEYS  Oe 

CHALLlS 

MAX 
MIN 

36 

75 

28 

40 

28 

31 

75 
31 

77 
35 

79 
40 

7  \ 
36 

67 
33 

67 
29 

77 
36 

80 
39 

4, 

54 

36 

46 

19 

53 

21 

59 
24 

64 
27 

68 
29 

70 
36 

64 

26 

62 
24 

60 
24 

«4 
41 

50 
26 

64 
34 

59 
35 

93 
43 

50 
27 

65.6 
32.1 

CHILLY  BARTON  FLAT 

MAX 
MIN 

35 

35 

16 

17 

19 

78 
22 

26 

62 
25 

62 

20 

7  J 
16 

72 
22 

70 
26 

5 1 
32 

44 

9 

96 
10 

69 

17 

71 
15 

68 

15 

60 
SO 

63 

10 

6l 
9 

57 
9 

48 

21 

96 
13 

62 
27 

58 

30 

51 
31 

50 
19 

63.9 
21.0 

DUBOIS  3*  w 

MAX 
MIN 

53 

16 

36 

24 

40 

43 

79 
41 

77 

40 

70 
30 

63 
28 

65 

25 

70 
28 

63 

27 

52 
33 

45 
14 

90 
17 

55 
16 

60 
22 

63 
21 

96 
33 

50 
16 

52 
16 

90 

10 

49 

27 

47 

19 

46 
18 

90 
30 

45 
26 

59.9 
26.5 

SISBONSVILLE 

MAX 

MIN 

60 
34 

68 

29 

69 

22 

74 
25 

76 
26 

78 
28 

69 

30 

63 
33 

62 
35 

66 

25 

60 
29 

75 
31 

50 
33 

46 

21 

94 

IT 

63 

20 

65 
23 

67 
24 

61 
26 

62 
22 

60 
21 

99 

20 

59 
29 

90 
29 

65 

30 

60 
29 

92 
38 

56 
28 

64.0 
27,4 

MACKAY  RANGER  STATION 

MAX 
MIN 

73 
32 

77 
39 

76 
34 

76 
38 

76 
37 

76 
34 

75 
29 

73 
35 

66 

37 

70 
21 

70 
30 

70 

39 

69 
25 

60 
25 

57 
27 

51 
35 

95 
26 

68 
26 

62 
29 

59 
32 

49 

26 

66,1 

31,3 

MAY  RANGES  STATION 

MAX 

MIN 

6* 
33 

74 

20 

72 
19 

73 
20 

25 

28 

28 

30 

30 

31 

02 

30 

31 

33 

90 
IT 

54 

17 

42 
19 

22 

70 
23 

29 

6 1 
16 

62 
19 

59 

17 

60 
17 

53 

20 

65 
32 

62 
30 

55 
40 

53 
35 

66.0 
25,7 

SALMON 

MAX 

MIN 

61 
3» 

66 
36 

70 
24 

74 

25 

76 
28 

77 
29 

67 
32 

64 

35 

65 

37 

68 

27 

78 
29 

77 
31 

52 
29 

48 

19 

94 
16 

60 
19 

65 

20 

69 
22 

63 
29 

60 
21 

59 

20 

55 
16 

57 
27 

92 
22 

61 
29 

54 

31 

56 

39 

60 
30 

69.8 
27.4 

Sm  B«f«r«ac«  NotM  FoDowfng  Suilon  Iad«x 


DAILY  TEMPERATURES 


Continued 


StaUon 

Day  ol  Month 

rage 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

u 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Ave 

•      •  • 

UPPER  SNAKE  RtVER 
PLAINS  09 

ABERDEEN  EXP  STATION 

MAX 

73 
'•6 

59 

25 

72 
30 

69 

27 

71 
27 

73 
30 

76 
29 

80 
33 

68 
32 

68 
35 

65 
24 

68 
27 

73 
10 

78 
33 

79 
39 

68 
44 

53 
22 

50 
16 

53 
17 

61 
21 

65 
23 

70 
25 

59 
19 

60 
19 

62 
16 

58 
19 

59 
23 

60 
28 

66 
51 

60 
40 

45 

52 

65.1 

27  7 

AMERICAN  FALLS  I  SW 

MAX 

72 
47 

74 
30 

72 
44 

70 
30 

74 
29 

74 
34 

71 
34 

71 
42 

69 
34 

66 
43 

68 
28 

7J 
33 

81 
34 

78 
38 

75 
43 

66 
40 

53 
24 

52 
33 

58 
23 

63 
26 

71 
28 

69 
35 

65 
24 

60 
26 

59 
26 

58 
35 

64 
27 

69 
34 

66 
45 

58 
42 

50 
30 

66.6 
53  5 

ARCO  3  NW 

MAX 

65 
42 

70 
23 

72 
36 

73 
29 

76 
34 

79 
34 

79 
36 

65 
35 

63 
29 

67 
28 

71 
30 

77 
31 

76 
32 

73 
33 

67 
34 

66 
39 

51 
16 

54 
14 

65 
23 

71 
25 

66 
36 

70 
27 

61 
26 

60 
21 

57 
23 

66 
23 

56 
25 

66 
23 

57 
51 

53 
52 

49 

30 

65.2 

29  1 

A5MT0N  1  S 

MAX 

6* 
34 

65 
23 

66 
26 

72 
24 

76 
26 

75 
30 

76 
31 

70 
33 

63 
33 

64 

25 

65 
26 

76 
31 

78 
90 

73 
32 

60 
32 

56 
41 

49 
18 

91 
16 

63 
20 

66 
25 

65 
25 

56 
33 

66 
19 

58 

20 

60 
20 

63 
26 

55 
24 

62 

30 

64 

52 

45 

51 

50 
52 

63.4 

BLACKFOOT  2  SSW 

MAX 

69 
46 

72 
30 

72 
42 

70 
31 

74 
31 

75 
32 

79 
30 

78 
38 

67 
27 

73 
32 

79 
32 

79 
32 

70 
33 

62 
43 

91 
22 

93 

20 

60 
20 

68 
26 

66 
32 

62 
32 

60 
21 

60 
27 

60 
28 

69 
32 

65 
40 

57 
37 

57 
57 

66.8 

CRATERS  OF   THE  MOON  NM 

MAX 

63 
57 

63 
27 

67 
38 

71 
35 

74 

37 

76 
39 

76 
42 

76 
40 

61 
57 

62 
37 

66 
31 

73 
37 

74 
40 

69 
42 

64 
43 

56 

39 

47 

17 

52 
21 

64 

26 

67 
29 

66 
31 

63 

29 

59 
25 

59 
24 

58 

22 

54 

30 

51 
25 

64 
35 

60 
38 

53 

27 

55 
29 

63.4 

DUBOIS  EXP  STATION 

MAX 

6S 
40 

60 
29 

67 
34 

69 
36 

73 
42 

74 
41 

74 
40 

71 
42 

60 
38 

62 
35 

64 

32 

72 
38 

72 
41 

71 
40 

68 
42 

68 

40 

46 

21 

49 

22 

69 
26 

62 
29 

61 
32 

56 
36 

54 
26 

55 
26 

63 
29 

53 
57 

52 
27 

58 
54 

63 
39 

56 
32 

41 
32 

61.2 

FCRT  HALL   INDIAN  ASNCV 

MAX 

6e 
4S 

74 

30 

70 
37 

76 
25 

80 
29 

82 
32 

60 
36 

67 
33 

66 
36 

77 
28 

81 
33 

72 
39 

64 
17 

73 
21 

72 
24 

68 
34 

61 

23 

65 
23 

63 
20 

66 
25 

71 
53 

67 
36 

58 
40 

55 
35 

69.8 

HAMER  <•  NM 

MAX 

69 
47 

68 
21 

72 
29 

73 
26 

76 
27 

79 
29 

74 
30 

71 
33 

62 
31 

67 
21 

68 
20 

79 
22 

78 
30 

69 
39 

66 
40 

62 
42 

94 
U 

70 
19 

62 
18 

67 
16 

67 
20 

60 
34 

69 
16 

59 
15 

58 
13 

57 
21 

55 
18 

63 
22 

66 
24 

59 
33 

48 

31 

65.9 

25  5 

HOME 

MAX 

70 
46 

67 
23 

69 
42 

68 
28 

73 
31 

75 
30 

74 

29 

70 
31 

72 
33 

67 
28 

65 
28 

72 
27 

74 
29 

76 
30 

71 
42 

63 
42 

51 

20 

52 
21 

60 
20 

66 
21 

67 
20 

64 
54 

62 
22 

66 
17 

55 
28 

61 
25 

58 
22 

62 
23 

62 
26 

56 
37 

42 
35 

64.5 

26  8 

IDAHO  FALLS  2  ESE 

MAX 

6S 
46 

70 
30 

69 
45 

71 
30 

75 
30 

79 
32 

80 
34 

74 
35 

65 
38 

66 
31 

69 
28 

75 
30 

60 
34 

75 
34 

67 
37 

67 
37 

61 
20 

54 
19 

62 
24 

68 
23 

67 
27 

60 
32 

62 
24 

61 
23 

61 
22 

57 
29 

66 
54 

54 
34 

52 
35 

66.1 

IDAHO  FALLS  FAA  AP 

MAX 

61 
40 

67 
29 

66 
37 

70 
31 

73 
30 

75 
33 

76 
31 

64 
35 

62 
36 

63 
32 

65 
26 

73 
29 

77 
32 

72 
33 

66 
41 

52 
33 

47 
18 

91 
19 

59 
21 

65 
25 

65 
26 

59 
29 

54 

20 

58 
21 

68 
20 

56 
28 

55 
25 

63 
32 

65 
34 

45 
33 

49 
34 

62.2 

IDAHO  FALLS  *2  NW  KB 

MAX 

61 
33 

70 
22 

70 
27 

72 
24 

76 
20 

79 
24 

77 
22 

67 
28 

61 
29 

68 
19 

71 
22 

76 
23 

78 
26 

79 
26 

69 
36 

99 
22 

91 
9 

55 
14 

64 
19 

66 
13 

68 
15 

60 
25 

60 
16 

67 
14 

56 
10 

58 
24 

54 
17 

66 
15 

62 
29 

42 
35 

41 
34 

64.0 
22  2 

IDAHO  Falls      w  wb 

MAX 

Mm 

61 
36 

69 
20 

70 
37 

72 
23 

75 
26 

78 
28 

79 
26 

65 
31 

63 
29 

65 
30 

69 
23 

76 
27 

77 
27 

74 
29 

67 
45 

95 
29 

90 
12 

94 
12 

64 

19 

71 
16 

71 
19 

58 
31 

60 
15 

60 
14 

57 
13 

59 
25 

55 
19 

67 
24 

61 
30 

42 
33 

41 
34 

64.0 
25.5 

HALTA  I  NE 

MAX 

Mm 

67 
44 

75 
22 

72 
32 

75 
21 

78 
22 

60 
24 

84 

31 

7J 
36 

73 
28 

73 
29 

79 

20 

81 

22 

62 

30 

76 

28 

79 
36 

78 
39 

61 

13 

56 

12 

68 

18 

77 
21 

78 
23 

69 

32 

66 

19 

69 
17 

66 

15 

63 
33 

66 
23 

74 

31 

66 
57 

58 
39 

59 
36 

71.4 
26.9 

PCCATELlO  MB  AIRPORT 

MAX 

Mm 

60 
42 

75 
2B 

70 
37 

76 
29 

78 
23 

80 
34 

83 
34 

70 
35 

67 
37 

67 
34 

70 
27 

78 
31 

62 
34 

78 

38 

71 
40 

93 

37 

52 

21 

56 
19 

66 
24 

73 
24 

72 
29 

62 
31 

61 
24 

63 
23 

63 
20 

60 
31 

65 
26 

72 
55 

69 
59 

47 
41 

66 

37 

67.2 
31.3 

SAINT  ANTHONY 

MAX 

6S 
44 

67 
24 

69 
30 

74 
25 

76 
26 

77 
31 

75 
32 

69 
35 

63 
32 

64 

27 

68 
24 

77 
31 

78 
33 

72 
32 

61 
34 

60 
33 

49 
19 

63 
18 

65 
22 

67 
24 

66 

20 

67 
21 

68 
22 

59 
20 

60 
21 

55 
29 

56 
25 

64 
52 

68 
34 

54 
55 

45 

32 

64.8 

27  8 

SLSAR 

•       •  • 

MAX 

59 
40 

67 
22 

69 
22 

72 
25 

76 
23 

79 
29 

75 
25 

75 
30 

70 
30 

65 
25 

66 
20 

75 
24 

'8 
24 

72 
26 

69 
41 

69 
41 

49 

16 

69 
19 

61 

20 

66 
19 

65 

20 

60 
31 

67 

16 

59 
15 

59 
14 

56 
28 

60 
25 

65 
21 

70 
29 

61 

57 

56 

30 

65.9 
25.2 

EASTERN  HIGHLANDS  10 

APBON  2  NM 

MAX 

70 
45 

68 

20 

70 
23 

77 
2) 

75 
25 

81 
28 

60 
34 

Tl 
45 

70 
30 

66 
32 

72 
21 

78 
26 

76 
34 

75 
36 

73 
41 

65 
32 

60 
16 

99 
19 

65 
17 

69 
23 

70 
33 

68 

52 

59 
20 

62 
24 

60 
22 

60 
33 

62 
20 

68 
40 

72 
42 

60 
56 

62 
55 

66.0 
29  2 

BLACKFOOT  DAM 

MAX 

63 
42 

60 
17 

64 

31 

71 
20 

73 
20 

74 
23 

76 
23 

67 
27 

60 
25 

59 

27 

66 
16 

73 
23 

74 
29 

72 
24 

72 
29 

98 
36 

46 

8 

52 
8 

64 

13 

68 
16 

66 
18 

59 
26 

54 
14 

68 
14 

59 
12 

55 
26 

59 

16 

64 
26 

62 
50 

60 
32 

45 

33 

62.9 

22  5 

CCNDA 

MAX 

65 

3a 

63 
21 

69 
24 

71 
24 

73 
23 

74 
29 

71 
26 

65 
20 

73 
27 

73 
30 

71 
30 

68 
36 

60 
16 

46 
14 

60 
17 

63 
17 

65 
22 

65 
27 

52 
19 

68 
15 

68 
16 

56 
21 

56 
30 

64 
56 

62 
37 

42 

36 

62,1 

ORISSS 

MAX 

69 
24 

69 
23 

63 
40 

63 
40 

70 
25 

73 
28 

73 
39 

73 
32 

64 
29 

60 
35 

63 
22 

74 
27 

76 
30 

73 
33 

73 
35 

62 
18 

94 
IT 

50 
15 

62 
20 

66 
24 

67 
24 

60 
20 

54 
16 

67 
17 

60 
17 

50 
20 

55 
30 

65 
37 

70 
51 

54 

32 

50 
32 

63.6 

27  5 

GRACE 

MAX 

67 
47 

64 

22 

68 
35 

74 
26 

74 
27 

77 
30 

75 
30 

72 
35 

67 
30 

65 

30 

70 
24 

74 
29 

75 
31 

72 
32 

72 
36 

67 
43 

61 
16 

91 
17 

63 
19 

68 
23 

67 
25 

64 

50 

57 

20 

to 

20 

61 
18 

59 
25 

60 
35 

67 
35 

65 
57 

60 
58 

50 
38 

66.7 

29  1 

IDAHO  FALLS  16  SE 

MAX 

66 
36 

69 
26 

64 
41 

71 
29 

70 
19 

76 
23 

77 
33 

70 
36 

66 
33 

61 
36 

66 
22 

76 

26 

77 
35 

77 
37 

69 
39 

56 
38 

46 

15 

91 
8 

62 
14 

69 
24 

67 
28 

57 
51 

57 
22 

60 
22 

62 
21 

55 
28 

55 
25 

68 
28 

66 
54 

56 
52 

52 
34 

64.3 

28  2 

ISLAND  PARK  DAM 

MAX 

63 
26 

60 
17 

62 
22 

67 
21 

71 
23 

75 
29 

79 
23 

69 
25 

99 
2» 

60 
24 

64 
18 

76 
24 

73 
26 

67 
23 

98 
24 

46 

31 

42 
12 

48 
14 

59 
16 

66 
21 

61 
21 

65 

27 

56 
18 

56 
16 

56 
17 

48 
22 

50 
20 

57 
26 

65 
24 

50 
30 

45 
26 

69.7 
22.3 

KIL60RE 

MAX 

59 
36 

58 
17 

60 
26 

66 

18 

70 
24 

71 
26 

73 
26 

69 
26 

58 
29 

97 
23 

61 
18 

79 
24 

70 
29 

67 
29 

61 
29 

54 

37 

43 

12 

48 

14 

60 
16 

63 
19 

60 
20 

59 

50 

53 
15 

64 
15 

62 
13 

47 

25 

49 

19 

56 
26 

64 
25 

53 
52 

44 

28 

59.2 

25  2 

LIFTON  PUMPING  STATION 

MAX 

67 
47 

61 
24 

69 

30 

66 
30 

63 
27 

65 
29 

69 
29 

73 
34 

66 
32 

64 

32 

62 

27 

68 
28 

69 

31 

67 
32 

68 
31 

62 
40 

50 
19 

93 
17 

56 
23 

58 

23 

65 
23 

54 
28 

53 
22 

57 
21 

57 
19 

59 
21 

59 
24 

64 
24 

59 
54 

55 
40 

50 
38 

61.5 
28  4 

MALAO 

MAX 

63 
45 

70 
27 

75 
37 

79 
33 

81 
35 

80 
36 

79 
34 

78 
38 

72 
35 

71 
39 

72 
31 

77 
34 

79 
35 

76 
39 

79 
36 

70 
42 

53 
21 

60 
23 

71 
27 

70 
26 

70 
28 

60 
57 

59 

25 

62 
24 

62 
24 

64 
29 

65 
27 

71 
56 

68 
43 

64 
40 

55 
39 

69.4 

53  0 

MALAD  CITY  FAA  AP 

MAX 

62 
31 

71 
24 

75 
32 

83 
28 

78 
29 

80 
30 

80 
29 

73 
34 

73 
34 

72 
36 

79 

26 

76 

30 

79 
31 

77 
30 

77 
31 

68 

36 

97 

21 

61 
20 

70 
21 

71 
23 

71 
23 

60 

50 

62 

21 

63 
21 

60 
19 

63 

22 

68 
23 

73 
33 

67 
41 

47 
41 

53 
35 

66.9 

MC  CAMMON  2  MSM 

MAX 

62 
33 

81 
34 

70 
21 

83 
29 

82 
33 

80 
40 

75 
33 

72 
30 

75 
33 

78 
39 

80 
32 

80 
30 

78 
40 

71 
49 

60 
23 

60 
13 

69 
17 

73 
17 

73 
20 

69 
27 

69 
13 

65 
16 

62 
15 

64 
23 

64 

18 

71 
31 

66 
36 

66 
55 

66 
32 

71.1 

MCNTPELIER  RANGER  STA 

MAX 

Mm 

74 

35 

57 
22 

70 
30 

70 
27 

72 
27 

74 
29 

77 
29 

78 
32 

73 
28 

66 

30 

66 
25 

67 
28 

72 
30 

79 
30 

74 

53 

70 
31 

41 

18 

49 

15 

53 

20 

65 
24 

69 
24 

68 
51 

52 
19 

55 
19 

61 
18 

62 
23 

99 
21 

62 
21 

67 
31 

60 
57 

45 
35 

64.6 
26.5 

OAKLEY 

MAX 

Mm 

67 
44 

78 
33 

70 
39 

78 
34 

79 
37 

80 
40 

64 
45 

66 
44 

62 
42 

70 
40 

71 
33 

79 
40 

82 
44 

77 
42 

78 
45 

60 
44 

54 

22 

57 
21 

67 
28 

76 
36 

75 
38 

68 
29 

65 
31 

64 
29 

66 

30 

63 
41 

66 
42 

74 
44 

67 
45 

55 
36 

62 
36 

69.7 
57.5 

PALISADES  DAM 

MAX 

Mm 

69 

69 

69 

70 

74 

76 

78 
40 

75 
43 

6* 

39 

66 
J2 

74 

3S 

76 
42 

75 
43 

72 
42 

68 
45 

50 

20 

52 

18 

62 

20 

67 
36 

67 
35 

67 
22 

56 

30 

60 
28 

58 

30 

58 
56 

56 
36 

64 

42 

63 
44 

60 
40 

66.2 
34.6 

PRESTON  3  NM 

MAX 

Mm 

77 
50 

62 
26 

67 
29 

74 
31 

62 
31 

77 
30 

77 
33 

79 
38 

75 
33 

68 

39 

65 

27 

69 
30 

74 
32 

78 
36 

76 
36 

75 
40 

53 

22 

54 

20 

56 
23 

63 
26 

66 
29 

67 
33 

56 
26 

60 
22 

59 

23 

61 

27 

64 

27 

63 
37 

68 
45 

68 
40 

44 

39 

67,0 
31.4 

STREVELL 

MAX 

Mm 

75 
43 

66 
26 

72 
33 

73 
25 

77 
33 

79 
33 

77 
40 

72 
63 

69 
32 

68     71  73 
35     26  34 

See  Refeience  ^ 

73     75  74 
44     J5  39 

otes  Following  Stall 

68  52 
39  13 

on  Index 

56 
16 

69 
21 

66 
28 

65 
33 

60 
29 

53 
25 

68 
27 

57 
26 

61 
34 

62 
24 

67 
37 

65 
47 

55 
56 

51 
31 

66.4 
32.2 
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DAILY  TEMPERATURES 


Slation 

Day  of  Monlh 

rage 

1 

2 

3 

4 

S 

S 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

IG 

17 

IB 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Arm 

ShAN  VALLEY 

MAX 

Mm 

44 

Tl 
23 

6a 

30 

72 
21 

75 
19 

79 
23 

79 
24 

70 
28 

ti 

30 

77 
29 

68 
18 

78 

21 

78 
28 

74 

29 

70 
30 

63 
41 

48 

15 

94 

11 

65 
14 

TO 
21 

68 

22 

61 
21 

97 
15 

67 
14 

61 
16 

58 

29 

57 
26 

67 
26 

65 
30 

61 
37 

57 
35 

66,8 
24,7 

TETONIA  EXP  STATION 

MAX 
MIM 

64 

TO 

20 

63 

30 

67 

22 

70 
19 

73 
2B 

72 
28 

61 
33 

64 

31 

67 
22 

68 

29 

71 
33 

76 
31 

70 
36 

62 
3S 

53 
33 

44 

12 

48 

15 

69 
21 

64 
18 

61 
24 

99 
24 

58 
19 

58 
18 

57 

20 

54 

15 

95 
24 

61 
36 

67 
50 

59 

30 

43 

50 

62.1 
25.3 

MAYAN 

MAX 

Mm 

EVAPORATION  AND  WIND 


Da7  Ot  Monlli 

Slallon 

o  o  ► 

1 

2 

'  1 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

3 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

18 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

28 

27 

28 

29 

30 

31 

H  < 

ft      «  • 

CENTRAL  MOUNTAINS 

04 

arronrock  dam 

<A) 

EVAP 

.14 

.12 

.13 

.13 

.13 

.19 

.1* 

.17 

.  12 

.08 

.09 

.12 

.12 

.16 

,1* 

.03 

.10 

_ 

MIND 

40 

26 

19 

29 

23 

22 

22 

28 

21 

12 

26 

19 

29 

33 

19 

tl 

ft      •  • 

CENTHAL  PLAINS 

07 

TMIN  FALLS  HBASO 

EVAP 

.27 

.22 

.21 

.22 

.18 

.23 

,26 

.28 

.12 

.12 

.19 

.16 

.26 

.19 

.18 

.17 

.12 

.12 

.09 

.13 

.11 

.18 

.17 

.12 

.13 

.10 

.12 

.12 

.21 

.10 

.09 

5.  17 

MINO 

132 

131 

88 

90 

74 

82 

87 

86 

98 

92 

90 

95 

103 

69 

57 

109 

116 

71 

47 

60 

91 

93 

102 

91 

93 

69 

tO 

72 

102 

193 

191 

2696 

MAX 

68 

61 

67 

67 

66 

67 

69 

70 

69 

64 

64 

66 

75 

69 

69 

63 

92 

96 

98 

99 

63 

61 

99 

60 

99 

59 

99 

96 

60 

91 

49 

62.0 

MIN 

44 

37 

35 

37 

37 

38 

40 

42 

43 

41 

37 

37 

39 

40 

44 

34 

34 

39 

35 

36 

34 

39 

39 

34 

34 

37 

37 

38 

41 

38 

37.7 

ft      ft  ft 

UPPER  SNAKE  RIVER 

PLAINS 

09 

ABERDEEN  EXP  STATION 

EVAP 

.32 

.22 

.29 

.20 

.17 

.19 

.19 

.18 

.12 

.14 

.17 

.11 

.15 

.18 

.18 

.26 

.16 

.13 

.08 

.10 

.13 

.18 

.09 

.08 

.08 

.09 

.07 

.12 

.08 

.02 

4.918 

Ml  NO 

182 

190 

130 

60 

48 

43 

32 

40 

88 

57 

64 

29 

51 

47 

73 

190 

119 

37 

40 

21 

29 

81 

120 

49 

20 

26 

93 

93 

37 

89 

18 

2024 

ft      ft  • 

EASTERN  HISHLAN09 

to 

LIPTON  PUHPIN6  STATION 

EVAP 

.24 

.12 

.13 

.12 

.12 

.11 

.12 

.19 

.08 

.13 

.08 

.12 

.11 

.12 

.17 

•  09 

.06 

.06 

MINO 

109 

27 

27 

17 

21 

19 

21 

37 

30 

31 

27 

24 

18 

27 

53 

67 

36 

34 

93 

44 

52 

73 

89 

38 

39 

49 

41 

37 

36 

l7i 

71 

1421 

«)     PAN  PAINTED  INSIDE  AND  OUTSIDE  WITH  ALUMINUM  PAINT. 


Sm  Ralftraiic*  If  olM  FaHewlag  SUIIod  Indax 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 

OCTOBER  1964 


SIttlon 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

5 

8 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

U 

15 

18 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

28 

27 

28 

29 

30 

31 

m      m  m 

PANHANDLE  01 

SANDPOINT  EXP  JTATION 

■      •  • 

CENTRAL  MOUNTAINS  Ot 

ELK  CITY 
MULLAN  FAA 

•  •  • 

UPPER  SNAKE  RIVER 
PLAINS  01 

ASHTON  1  S 

CRATERS  OF  THE  MOON  NM 
lOAHO  FALLS  FAA  AP 
IDAHO  FALLS  *6  M  WB 

*  •  ft 

EASTERN  HtSHLANDS  10 

ISLAND  PARK  DAM 
KILfiORE 

SNOMFALL 
SN  ON  SNO 

SNONPALL 
SN  ON  SNO 

SNOMFALL 
SN  ON  6N0 

SNONFALL 
IN  ON  SNO 

SNOMFALL 
SN  ON  6NI 

SNOMFALL 
SN  ON  6NC 

SNOMFALL 
SN  ON  SNC 

SNOMFALL 
SN  ON  SNO 

SNOMFALL 
SN  ON  «N0 

1«1 

2.0 
1 

0.) 

O.l 

T 

T 
T 

0.4 

ZtO 

t 

US 
T 
J 

* 

9 

i 
S 

SUPPLEMENTAL  DATA 


Wind  direction 

Wind  speed 

m.  p.  b. 

Relati 

ve   humidity  averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

a 

station 

Pievailtng 

Percent  oi 
time  Irom 
prevailing 

Average 

Fastest 
mile 

Direction 
fastest  mUe 

Date  ol 
fastest  mile 

5:00  AM 
MST 

11:00  AM 
MST 

5:00  PM 
MST 

11:00  PM 

MST 

Trace 

.01-09 

10-49 

50-99 

1.00-199 

200 
and  over 

Total 

Percent  of 
possible 

Average 

sky  cover 
sunrise  to  si 

BOISE  WB  AIRPORT 

13 

13 

6.8 

28 

E 

29 

66 

45 

35 

57 

3 

4 

0 

0 

0 

0 

7 

77 

3.7 

IDAHO  FALLS  42  NW  WB 

4.3 

330 

NNW 

1 

2 

1 

1 

1 

0 

0 

5 

IDAHO  FALLS  46  W  WB 

5.1 

30ei 

WSW 

16 

0 

3 

0 

1 

0 

0 

4 

LEWISTON  WB  AIRPORT 

- 

80 

67 

50 

3 

4 

0 

° 

0 

11 

4.8 

POCATELLO  WB  AIRPORT 

25 

e 

6.9 

36 

SW 

1 

61 

37 

26 

47 

0 

2 

0 

0 

0 

* 

83 

4,2 

9  MAXIMUM  HOURLY  AVERAGE 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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STATION  INDEX 


STATION 

INDEX  NO.  1 

DIVISION  1 

COUNTY 

DRAINAGE  l] 

LATmn>E 

U 

0 

2 

AaERDEEN  EXP  STATtOM 

0010 

09 

BINGHAM 

12 

42  97 

112  90 

AFTERTMOUOMT  HIMC 

00  TO 

OWYHEE 

*)  00 

116  42 

AMERICAN  FALLS  1  SH 

022T 

09 

POWER 

12 

*2  47 

112  92 

ANDCRSOH  DAM 

0292 

ELMORE 

*3  21 

119  28 

ARSON  2  NU 

osATi  ;o 

12 

4Z  10 

112  )* 

AltCO  1  NU 

0175 

auTTE 

*3  40 

113  ZO 

ARROWROCK  DAM 

OAAS 

04 

ELMORE 

43  36 

119  99 

ASMTOH  1  S 

FREMONT 

12 

44  0* 

111  27 

ATLANTA  3 

ELMORE 

*3  *8 

119  07 

ATLANTA  SUMMIT 

0* 

ELMORE 

43  49 

119  1* 

AVERV  RANGER  STATION 

0929 

SHOSHONE 

119  *• 

BALD  MOUNTAIN 

09*0 

BLAINE 

12!  43  39 

11*  2* 

SAYVIEW  MODEL  BASIN 

066T 

KOOTENAI 

91  47  99 

BENTON  DAM 

0TB9 

BONNER 

9;  -a  21 

116  90 

BIO  CREEK  1  S 

0839 

VALLEY 

111  *9  06 

119  20 

BLACKFOOT  2  SSW 

0919 

BINGHAM 

12:  *3  11 

112  23 

9LACKF0OT  DAM 

0»20 

CARieOy 

12  43  00 

111  *1 

BLISS 

1002 

07 

GOODING 

IZi  *2  9b 

BOGUS  BASIN 

101* 

0* 

BOISE 

al  *3  *6 

116  06 

BOISE  LUCKY  PEAK  DAM 

lOlS 

09 

2  *3  I) 

BOISE  MB  AIRPORT 

10Z2 

09 

ADA 

m  u 

aONICRS  FEORT  1  SW 

I0T« 

01 

BOUNDARY 

9  48  *I 

BRUNEAU 

1199 

09 

OWYHEE 

12  42  93 

119  *a 

BUNGALOW  RANGEK  STA 

12AA 

04 

CLEARWATER 

3  46  38 

119  30 

BURKE  2  ENE 

12T2 

SHOSHONE 

*  47  12 

12B« 

07 

CASSIA 

12  42  12 

BURLEV  FACTORY 

129a 

CASSIA 

12,  42  11 

buRley  faa  airport 

07 

CABINET  GORGE 

1363 

01 

BONNER 

9  48  09 

116  0* 

CALOWELL 

IJBO 

CANYON 

2  *J  40 

116  41 

CAMBRIDGE 

lAoa 

09 

WASHINGTON 

116  41 

CAREY  4  NNW 

1A66 

07 

BLAINE 

13'  41  21 

CASCADE  1  NH 

191* 

VALLEY 

8  **  12 

116  01 

CASTLEFORO  2  N 

1991,  07 

TWIN  FALLS 

12  42  33 

114  92 

CAYUSE  CREEK 

1977 

CLEARWATER 

1|  46  40 

CENTERVILLE  ARBAUG  RCH 

1636 

601  SE 

2  43  98 

119  91 

CHALLIS 

1663 

oa 

CUSTER 

11  **  30 

114  14 

CHILLY  BARTON  FLAT 

16T1 

CUSTER 

&  *4  00 

113  90 

CLARKIA  RANGER  STATION 

lasi!  0* 

SHOSHONE 

10  47  01 

116  19 

COBALT 

1932 

LEMHI 

11   49  06 

114  14 

coeuR  0  ALENE  rs 

1996 

KOOTENAI 

116  45 

CONOA 

20T1 

10 

CARIBOU 

12  42  41 

111  33 

COTTONWOOD 

219* 

02 

IDAHO 

3<  *6  03 

116  21 

COTTONHOOO  2  WSW 

2199 

IDAHO 

116  23 

COUNCIL 

21BT 

ADAMS 

CRATERS  OF  THE  MOON  NM 

22«0 

BUTTE 

6  *3  20 

111  1* 

OEAOWOOD  0AM 

23B9 

04 

VALLEY 

8  **  19 

119  18 

OEADWOOO  SUMMIT 

2399 

VALLEY 

11  44  32 

119  3* 

DECEPTION  CREEK 

2*22 

KOOTENAI 

116  29 

DEER  FLAT  DAM 

09 

CANYON 

116  *5 

DEER  POINT 

2*9t 

0* 

BOISE 

2i  43  *9 

116  06 

DIXIE 

2»7»1  0*. 

IDAHO 

11  *9  13 

119  28 

DRIGG5 

2676 

10 

IZ  *3  ** 

DUBOIS  EXP  STATION 

2  707 

09 

CLARK 

&  **  19 

112  12 

DUBOIS  3A  W 

2722 

08 

CLARK 

4*  11 

112  96 

ELK  CITY 

2879 

04< 

IDAHO 

119  26 

ELK  RIVER  1  S 

2«92 

04 

CLEARWATER 

116  11 

EMMETT  2  E 

29*1 

GEM 

2i  41  92 

116  20 

FAIRFIELD  RANGER  STA 

3108 

CAMAS 

12'  *1  21 

FENN  RANGER  STATION 

5U3 

03 

IDAHO 

1'  46  06 

119  1) 

FORT  HALL   INDIAN  AGNCY 

3297 

09 

BINGHAM 

12  *3  02 

112  26 

GALENA 

1*17 

0* 

BLAINE 

12  41  91 

11*  19 

GALENA  SUMMIT 

3*22 

12  43  93 

GARDEN  VALLEY  RS 

3**1 

04 

aoisE 

8   4*  04 

115  55 

GIBBONSVILLE 

LEMHI 

11    49  1* 

111  99 

CILHORE  SUMMIT  RANCH 

3976 

CUSTER 

11    **  19 

111  31 

GLENNS  FERRY 

361L 

09 

ELMORE 

12  *2  97 

115  10 

GOOOING 

3677 

07 

GOODING 

12  42  90 

11*  *3 

GRACE 

10 

CARIBOU 

1  42  19 

GRAND  VIEW  )  HNW 

3760 

09 

OWYHEE 

I2I  43  00 

116  10 

GRA«<GEV1LLE 

3771 

IDAHO 

3,  49  99 

116  08 

GRASHERE 

3009 

06 

OWYHEE 

12!  42  21 

119  91 

GRASMERE  a  S 

3811,  09 

OWYHEE 

12  42  16 

119  5j 

GRCJSE 

iaa2 

04 

CUSTER 

6  43  42 

113  17 

GUNNEL  GUARD  STATION 

3902 

10 

CASSIA 

12  42  06 

113  12 

MAiLEv  Ranger  station 

39*2 

04 

BLAINE 

12;  43  31 

MAMER  A  NW 

396* 

09 

JEFFERSON 

tx  41  98 

HAZELTON 

*1*0 

07 

JEROME 

12 

42  36 

11*  OB 

MEAOOUARTERS 

*I90 

04 

CLEARWATER 
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REFERENCE  NOTES 


Additional  Information  regarding  the  climate  of  Idaho  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Climatologlst  at  Weather  Bureau  Airport  Station,  Box  1718,  Boise,  Idaho  83701,  or  to  any  Weather  Bureau 
Office  near  you. 

DIMENSIONAL  UNITS:  Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  In  this  bulletin  are:  Temperature  in  'F,  precipiUtion  and  evaporation  in  inches  and  wind  movement  in  miles.  Monthly  degree  day  totals 
arc  ihv  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65*  F.   In  "Supplemental  Data"  table  directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees. 

OBSERVATION  TIME:     The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.    During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time.    Snow  on  ground  in  the  "Snowfall 
and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.    For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  4:00  a.  m.  ,  P.  S.  T.  and  5:00  a.  m. ,   M.  S,  T.  ,  except  Idaho  Falls 
46  W,  which  is  8:00  a,  m. ,  M.  S.  T.    Data  in  the  "Extremes"  table,  "Daily  Precipitation"  table.  "DaQy  Temperature"  table,  "Evaporation  and  Wind"  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table, 
when  published,  are  for  the  24  hours  ending      time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation  and  Wind"  table.  Max  and  Min  in  "Evaporation  and  Wind"  table 
refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  m  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground.  Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points 
for  successive  observations,   consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability  in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

SNOWFALL:  Entries  of  snowfall  in  the  "Climato logical  Data"  table,  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include  snow  and  sleet.  Entries  of  snow  on  ground  include  snow, 
sleet,  and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  climatologtcal  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 
DIVISIONS,  as  used  in  this  publication,  became  effective  with  data  for  January  1957. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:     Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  ilays  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue  of  this  bulletin. 
DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  wiU  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 
INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 
IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING; 

-     No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,  "Daily  Precipitation"  table,  "Evaporation  and  Wind"  table,  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  the  Station  Index. 

No  record  in  the  "Cliniatologlcal  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 
-«-     And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

Highest  observed  one  minute  windspeed.   This  station  is  not  equipped  with  an  mstrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*  Amount  included  In  following  measurement,  time  distribution  unknown. 
Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B    Adjusted  to  a  full  month. 

D    Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using   a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M     One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.    See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed  daily  record.    Degree  day  data,  if  carried  for  this  station, 
have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly  Precipitation  Data.) 

T     Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month, 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR     This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C  Recording  Rain  Gage  Station.  Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin.  If  daily  amounts  are  published  in 
"Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,  except  where  indicated  by  reference  'R'.  Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in 
the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.    Omissioh  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month, 

J  "Supplemental  Data"  table. 

S  Storage  precipitation  station.    Precipitation  measurements,  made  at  irregular  intervals  will  be  published  later  in  "Precipitation  Data  from  Storage-Gage  Stations"  Bulletin. 

SS  This  entry  In  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground,  however,  this  reference  indicates  that  the  thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a 
building. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY,  and  STORM  DATA,  all  of 
which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.  20402. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc. ,  of  substations  through  1957  may  be  found  in  the  publication  "Substation  History  '  for  this  State,  price  40  cents.  Similar 
information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issue  of  Local  Climatological  Data,  pric    15  cents.    These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents  at 
the  address  shown  above. 


Subscription  Price:     20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;   $2.  50  per  year.     (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary. )  Checks  and  money  orders  should  be  made  payable  to  the  Sui>erintendent 
of  Documents.    Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.  20402. 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


IDAHO 
NOVEMBER  196* 


SUUon 

Temperature 

Precipitation 

Average 

•1 
ll 

Average 

Departure 
From  Norma] 

Hlgheil 

Dale 

Lowest 

1 

Q 

Degree  Days 

No.  of  Day 

Departure 
From  Norma] 

Greatest  Day 

Dale 

Snow.  Sleet 

No.  of  Days 

Max. 

Mln. 

Max.  Doptli 
on  Ground 

Date 

.10  or  More  I 

e 

£ 

IJWorMore 

s: 

si 

Si 

sl 

3 

H 

•       »  • 

BAYVIEW  MODEL  BASIN 

*0.T 

29.4 

39.1 

93 

1 

18 

29 

19) 

0 

2 

23 

0 

2.92 

.60 

24 

9.4 

5 

29* 

9 

2 

0 

eONNERS  FERRY  1  SW 

39.6 

28.8 

34.2 

52 

5* 

14 

29 

915 

0 

1 

24 

0 

4,86 

1.78 

1.17 

9 

12.0 

4 

29* 

10 

3 

1 

CABINET  SORGE 

*0.9 

30.9 

39,9 

93 

5* 

19 

29 

869 

0 

1 

20 

0 

5.69 

1.95 

24 

12.5 

7 

27 

11 

3 

2 

COEUR  D  AlENE  RS 

*2.3 

30.8 

36.6 

- 

.2 

94 

5 

20 

30* 

847 

0 

0 

20 

0 

2,91 

- 

,29 

.99 

24 

12.0 

8 

2 

0 

PORTHILL 

AO. 2 

28.9 

34.6 

.7 

94 

2 

16 

29 

904 

0 

1 

24 

0 

3.46 

1.20 

.80 

24 

7.0 

7 

30 

8 

3 

0 

PRIEST  RIVER  EXP  STA 

JT.6 

28.2 

32.9 

,0 

48 

9* 

14 

29 

955 

0 

4 

23 

0 

5,49 

1.57 

1.30 

30 

13.7 

7 

29 

16 

3 

2 

SAIMT  MARIES 

A1.7 

30.9 

36.  1 

• 

.5 

61 

4 

I9 

IT 

859 

0 

0 

21 

0 

4,68 

1.10 

1.78 

24 

15.8 

10 

27 

12 

2 

1 

SANCPOINT  ExP  STATION 

AO.  1 

28.8 

34.9 

,4 

92 

9* 

19 

29 

910 

0 

2 

24 

0 

4.21 

.00 

1.60 

30 

11.4 

9 

29 

8 

2 

I 

TENSED 

41.9 

27.7 

34.8 

60 

4 

12 

16 

901 

0 

5 

22 

0 

4,03 

1.31 

24 

5.0 

4 

27 

11 

2 

1 

DIVISION 

39.0 

.0 

4.25 

et3 

11.0 

<       •  • 

NORTH  CENTRAL 

PRAIRIES  02 

GRANGEvILlE 

43.2 

26.3 

34.8 

- 

1.6 

61 

4 

14 

IT 

903 

0 

2 

27 

0 

1.46 

- 

.36 

.23 

1 

6 

14 

7 

0 

0 

MOSCOW  L)  OF  I 

*2.7 

29.4 

36.1 

1.7 

60 

4 

14 

16 

862 

0 

4 

21 

0 

6,81 

4.17 

2.10 

26 

.0 

0 

12 

4 

2 

NE2PERCE 

41.6 

28.3 

39.0 

,7 

56 

9 

15 

16 

895 

0 

1 

24 

0 

1,84 

.01 

.39 

24 

3.0 

1 

29* 

5 

0 

0 

POTLATCH  3  NNE 

40.  OM 

27. 2M 

33. 6M 

- 

4.2 

is 

16 

939 

0 

4 

0 

4.02 

1.22 

1.91 

24 

6.5 

4 

28 

11 

2 

1 

WINCHESTER   1  SE 

42.4 

27.9 

35.0 

59 

4 

10 

16 

894 

0 

3 

23 

0 

2.56 

.80 

25 

11.0 

9 

28* 

10 

1 

0 

DIVISION 

34.9 

1.6 

3.34 

1.17 

5.1 

•       •  » 

NORTH  CENTRAL 

CANYONS  93 

FENN  RANGER  STATION 

46.8 

28.9 

37.9 

61 

11 

20 

16 

806 

0 

0 

21 

0 

4.42 

1.70 

25 

4.0 

2 

28 

11 

2 

1 

KOOSKIA 

46.1 

28.3 

37,2 

• 

1.8 

61 

4 

16 

17 

825 

0 

I 

26 

0 

1,83 

• 

.41 

,42 

25 

2.0 

0 

6 

0 

0 

LEWISTON  WB  AIRPORT  119. 

49.0 

32.9 

39.0 

• 

.8 

60 

4 

21 

16 

775 

0 

I 

12 

0 

1,35 

.12 

,93 

24 

4.6 

9 

tt 

4 

1 

0 

OROFINO 

46.3 

33.3 

39.8 

.1 

55 

6e 

21 

17 

746 

0 

0 

11 

0 

3,17 

.12 

.72 

25 

.0 

0 

8 

2 

0 

RIQCINS  RANGER  STATION 

SI. 9 

39.9 

43.9 

68 

10* 

21 

17 

626 

0 

0 

9 

0 

.88 

,49 

.  39 

2 

.0 

0 

3 

SLATE  CREEK  RS 

S0.6M 

31, 3M 

41. ON 

70 

5* 

It 

17* 

721 

0 

0 

17 

0 

1.56 

.58 

1 

.5 

0 

6 

1 

0 

DIVISION 

39.8 

.1 

2.20 

- 

.It 

1.9 

■      *  • 

CENTRAL  MOUNTAINS  0* 

ANDERSON  DAM 

49.3 

28.8 

37.1 

63 

7e 

12 

16 

131 

0 

1 

20 

0 

4,12 

.84 

25 

13.2 

8 

28 

10 

3 

0 

ARROWROCK  DAM 

44.4 

29.0 

36.7 

.1 

64 

9 

l6 

17* 

843 

0 

3 

21 

0 

4.55 

2.29 

1,26 

25 

13.6 

12 

28 

8 

4 

1 

ATLANTA  J 

39.2 

16, 4M 

27. 8M 

60 

2* 

•  4 

14 

1108 

0 

6 

30 

3 

4.11 

1.15 

25 

35.3 

24 

28 

10 

2 

1 

AVERY  RANGER  STATION 

42.3m 

31, OM 

36.7m 

1,0 

60 

9 

19 

16 

849 

0 

0 

0 

2.99 

.90 

10.0 

27 

Q 

BIG  Creek  i  s 

40. 4M 

14, 7N 

27. 6M 

60 

T 

•  12 

16 

HIT 

0 

4 

29 

4 

3.52 

.89 

29 

21.0 

12 

28 

8 

3 

0 

BUNC-ALOW  RANGER  ST* 

BURKE  2  ENE 

3T.2 

29.0 

31.1 

93 

4 

12 

16 

IOO9 

0 

10 

27 

0 

5,37 

1.74 

24 

21.0 

12 

29* 

12 

3 

1 

CASCADE  1  NW 

39.3 

22.6 

31.0 

56 

4 

4 

16 

1014 

0 

6 

28 

0 

3.79 

.81 

24 

20.5 

8 

12 

8 

9 

0 

COBALT 

DEADWOOD  DAM 

43. 6M 

20.6 

32. IM 

3.3 

57 

Te 

•  2 

14 

997 

0 

30 

3 

5.37 

1.73 

1.07 

25 

32.2 

20 

29 

11 

4 

1 

DEEP  POINT 

34. 9M 

22.0 

28. 9M 

48 

6* 

9 

27* 

1076 

0 

10 

27 

0 

D  3.39 

.75 

25 

33.9 

23 

28 

11 

1 

0 

DIXIE 

39.2 

13.3 

26.3 

56 

4 

.10 

16 

1158 

0 

8 

30 

6 

2.70 

.84 

29 

10 

28 

10 

1 

0 

ELK  CITY 

43.6 

20.9 

32.3 

62 

5 

•  1 

IT* 

975 

0 

3 

50 

2 

3.30 

1.06 

11 

12.9 

8 

28 

7 

3 

1 

ELK  RIVER  I  5 

42.9 

29.9 

34.0 

59 

9 

8 

16 

923 

0 

2 

27 

0 

5.7t 

2.07 

29 

20.0 

\  \ 

28 

13 

2 

FAIRFIELD  RANGER  STA 

40.6 

14,9 

27.8 

62 

5 

•  8 

It* 

1110 

0 

8 

28 

6 

3,10 

.55 

12 

23.9 

15 

28 

9 

2 

0 

GALENA 

97.2 

10,4 

23.8 

64 

5 

-  9 

15* 

1226 

0 

9 

29 

5 

3,07 

.91 

25 

46.0 

9 

1 

0 

GARDEN  VALLEY  RS 

M 

M 

M 

60 

1 

6 

16 

0 

0 

28 

0 

1,48 

1.41 

.60 

2 

18.0 

5 

1 

0 

6RANGEVILLE  U  SE 

GROUSE 

40.7 

7,9 

24.3 

57 

ge 

•  14 

15 

1215 

0 

5 

29 

12 

1.71 

t*6 

0 

0 

HAILEY  ranger  STATION 

41.8 

18,9 

30.4 

1.8 

60 

7 

0 

It 

1037 

0 

7 

28 

1 

2. 69 

1.11 

.52 

26 

23.5 

1* 

28* 

10 

1 

0 

HEADQUARTERS 

43.3 

23,0 

33.2 

98 

5 

10 

It. 

949 

0 

0 

29 

0 

4,77 

1.39 

29 

10 

28 

10 

3 

1 

HILL  CITY 

41.0 

19,3 

28.2 

2.4 

63 

5 

.12 

14 

1099 

0 

28 

2.95 

1.24 

.98 

26 

9 

1 

0 

IDAHO  CITY 

43.6 

21.1 

32.4 

• 

2.1 

64 

8 

3 

16 

972 

0 

1 

29 

0 

5.29 

2,65 

.91 

24 

26.9 

20 

28 

11 

5 

0 

KELLOGG 

42.5 

30.6 

.  3 

61 

20 

29* 

0 

1 

21 

0 

3.44 

,27 

.93 

29 

9.1 

4 

27 

9 

0 

LOWMAN  3  E   W  2 

44. 2M 

23.6M 

33I9M 

61 

9 

4 

16 

926 

0 

2 

26 

0 

3.62 

.89 

2 

23.9 

9 

27 

8 

3 

0 

MC  CALL 

40.8 

21,0 

30.9 

,7 

97 

5* 

5 

16 

1016 

0 

4 

28 

0 

3,37 

,59 

.53 

2 

20.0 

7 

29 

11 

1 

0 

MOO^E  CREEK  RANCH 

MULIAN  FAA 

41.3 

26.7 

34.0 

69 

6* 

IS 

16 

924 

0 

3 

25 

0 

4,96 

2.32 

24 

12.9 

7 

28 

10 

1 

1 

NEW  MEADOWS  RANGER  STA 

41.6 

18.8 

30  2 

l.O 

^ 

17* 

1035 

0 

3 

30 

0 

2.50 

is 

8 

0 

PIERCE  //R 

39.6 

23.4 

31I9 

56 

J 

10 

IT* 

999 

0 

4 

30 

0 

4,87 

1.43 

29 

14.9 

6 

29* 

13 

3 

1 

POWELL 

40.4 

24.8 

32.6 

52 

1 

11 

17. 

963 

0 

4 

28 

0 

3.98 

1.76 

29 

22.0 

8 

1 

1 

STA^LEY 

37. 6M 

12, 7M 

29. 2M 

52 

6 

.16 

16 

1190 

0 

30 

2.14 

.50 

26 

20.0 

7 

1 

0 

SUN  VALLEY 

41.3 

11,1 

26.2 

59 

5 

.10 

IS 

1198 

0 

5 

30 

6 

2.61 

.58 

12 

34.0 

16 

28 

9 

1 

0 

WALLACE  WOODLAND  PARK 

42.1 

26.2 

34.2 

•  9 

63 

5 

19 

16 

920 

0 

3 

29 

0 

4,25 

.20 

1.46 

29 

1 1  •  0 

7 

28 

10 

2 

1 

WARREN 

39.8 

11,2 

29.9 

56 

T 

.19 

1* 

1177 

0 

4 

30 

5 

1,89 

.42 

2 

18.0 

10 

12 

8 

0 

0 

DIVISION 

30.7 

1.3 

3.60 

.44 

21.4 

•       •  • 

SOLThwESTERN 

VALLEYS  OS 

BOISE  LUCKY  PEAK  Dam 

M 

M 

M 

68 

4 

19 

IT* 

0 

0 

0 

2.32 

.59 

12 

7 

2 

0 

BOISE  wB  AIRPORT  //R 

49.3 

28,9 

36.9 

1.7 

66 

4 

U 

16 

839 

0 

3 

20 

0 

2,33 

1.11 

.45 

26 

7.3 

4 

!6 

8 

0 

0 

BRUNEAU 

91.0 

29,6 

40.3 

66 

6e 

10 

16 

733 

0 

0 

19 

0 

1,07 

.24 

10 

2.9 

3 

!7 

4 

0 

0 

CALDWELL 

49,2 

29.6 

39.4 

1.1 

63 

4 

17 

16 

759 

0 

0 

20 

0 

2.00 

.79 

.48 

26 

3.0 

0 

7 

0 

0 

See  Reierence  Notes  Following  Station  Index 
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SkUoo 

Temperature 

Precipitation 

.§ 

s| 
<s 

•  1 

«  S 
«  % 
<f 

e 
< 

From  Normal 

% 

M 

9 

s 

a 

S 

* 

s 
a 

t 
a 
t 

i 

No.  of  DftTi 

3 
0 

H 

1 

si 

eg 

It 

a 
? 
i 

S 

• 

1 

Snow,  Slftftt 

No.  ol  DftT* 

Mix. 

Min. 

ll 

Is 

Q 

J 
t 

1 

1 

J 

8 

§ 

>; 
si 

'1 

•;J 

S  > 

si 

•„t 

CAMPpIDGE 

«6.1 

25.3 

35.7 

- 

.1 

68 

4 

15 

2t. 

871 

0 

0 

26 

0 

4.19 

1.74 

.49 

30 

5.5 

5 

28 

to 

* 

0 

COUNCIL 

*5.5 

26.4 

36.0 

.  9 

61 

5 

11 

11 

864 

0 

0 

26 

0 

4,81 

1.61 

1.05 

24 

8.  1 

29ft 

1 1 

1 

1 

OEEB  FL*T  DAM 

*t.l 

29.7 

38.9 

.6 

61 

4 

15 

17 

778 

0 

0 

20 

0 

1.78 

.76 

.51 

26 

4.0 

2 

27 

3 

t 

0 

FMMfTT   2  E 

*9«0 

.9 

*  1 

0 

0 

22 

0 

1.18 

.50 

12 

1.0 

0 

9 

1 

0 

CLEANS  FERRY 

S2.2 

2e!3 

40)3 

70 

7 

10 

14 

717 

0 

0 

20 

0 

list 

.74 

.40 

25 

1.5 

2 

27 

7 

0 

0 

GRAND  VIEh   3  MNM 

SO.* 

26.7 

18.6 

- 

.4 

65 

4 

7 

16 

787 

0 

1 

22 

0 

.51 

•  .13 

.18 

26 

1.0 

0 

2 

0 

0 

KUNA  2  NNF 

*T.8 

28.2 

38.0 

64 

4 

11 

16 

804 

0 

0 

20 

0 

1.90 

.T2 

.40 

26 

6.0 

5 

27ft 

4 

1 

0 

MOUNTAIN  HOWE   I  SE 
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See  Reference  Note*  Following  Station  Index 
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TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREHES 

Highest  Temperature;      70"  on  ttie  7ttl  at  Glenns  Ferry  and  on  tlie  5+  at 
Slate  Creeic  RS 

Lowest  Temperature:       -16°  on  tlie  16th  at  Stanley 


Greatest  Total  Precipitation:    6.81  Inches  at  Moscow  U  of  I 

Least  Total  Precipitation:    0,32  Inch  at  Challls  and  Chilly  Barton  Flat 

Greatest  One-Day  Precipitation:   2.32  Inches  on  the  24th  at  Mullan  FAA 

Greatest  Reported  Total  Snowfall:   46.0  inches  at  Galena 

Greatest  Reported  Depth  of  Snow  on  Ground:    24  Inches  on  the  28th  at 

Atlanta  3 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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.tA  .90  .19  .29 
.tl  .17  .09  .09 
.07     .11     .4*.    ,lt  T 


A,ai 
1,TB 
2,99 
1,91 


>,J7 
2,22 

1.9a 


,09| 
.091 


1.26     .06     .09  .011 


.22     .09  .01 


2. 24 
2.2^ 


.09  .11  .0-^ 

.07  .12  ,lt 

,20  ,09  ,07 

.11  .29 

,09  .21  ,29 


.At    .0*  .24 


.91  .2^ 


.44     .22  .1» 


.99  .to  .09  .It 
.9»    .09    .09  .It 

09  .0* 


.71  1.49 
.49(  1.7t 
.0^  ,41 


.01 

.14 

.94 

.41 

.22 

.01 

7 

.49 

.24 

.49 

.06 

.ot 

.04 

'l" 

.Ot 

.16 

.19 

.19 

.07 

.01 

.09 

.09 

.la 

.21 

.49 

.02 

7 

.09 

.12 

.09 

.19 

.99 

.97 

.19 

.09 

.99 

.19 

.4< 

.ot 

.09 

1.09 

.67 

.20 

.10 

.40 

.19 

.46 

.04 

.09 

,ia 

.12 

.91 

.06 

.09 

.09 

.09! 

T 

.07 

,24 

.90 

,44 

.04 

,12 

,99 

,40 

,19 

,16 

.21 

7 

7 

.06 

,19 

.14 

7 

T 

t 

T 

.10 

.99 

.60 

.OA 

.02 

.01 

.0* 

.19 

.91 

.10 

.09 

.02 

T 

,09 

.94 

.44 

.29 

.19 

.21 

.10 

.12 

•  Ot 

,22 

.97 

.94 

.OA 

.04 

.01 

.92 

.09 

.07 

.19 

.20 

,99 

.09 

.09 

.09 

.0> 

.09 

.21 

.91 

.12 

.01 

.01 

.04 

.19 

.la 

.22 

.11 

T 

.06 

,07 

.12 

.11 

.<* 

.06 

.12 

.11 

.IB 

•  09 

.09 

.09 

.02 

.21 

.01 

.19 

.07 

.09 

.01 

,29 

.22 

.46 

.90 

.19 

.24 

.49 

.29 

.01 

.17 

.01 

.29 

.27 

,11 

.10 

.02 

7 

T 

.07 

.94 

,19 

,19 

,07 

.01 

.Ot 

.49 

,12 

.10 

.12 

.44 

,11 

■  It 

.19 

T 

.19 

.12 

,19 

.09 

.01 

.49 

,90 

.09 

.19 

T 

.42 

,42 

.0< 

.29 

T 

.99 

.41 

T 

.41 

.61 

•  01 

DAILY  PRECIPITA  TION 


THIN  PILLS  2  NNC 
THIN  FtLLS  >  SE 
TMIN  FALLS  UBASO 


VALLEYS  0< 
CHALLIS 

CHILLV  BARTON  FLAT 

DUBOIS  »  X 

GIBBONSVILLE 

MACKAY  RANGER  STATION 


ARCO  )  NM 
AShTON  I  S 
BLACKFOOT  2  SSM 

CRATERS  OF  THE  MOON  NM 
DUBOIS  EXP  STATION 
FORT  HALL   INDIAN  AfiNCV 
hAMES   4  NM 
HOME 


IDAHO  FALLS  2  ESE 
IDAHO  FALLS  FAA  AP 
IDAHO  FALLS  42 
IDAHO  FALLS  46 
MALTA  1  NE 


KB 


POCATELLO  MB  AIRPORT 
SAINT  ANTHONY 
SUGAR 


EASTERN  HIGHLANDS  10 

ARSON  2  NM 
BLAtKFOOT  DAH 
CONOA 
DRIGGS 
GRACE 

IDAHO  FALLS  14  SE 
ISLAND  PARK  DAM 
IILGORE 

LIFTON  PUMPING  STATION 
MALAD 

MAlAD  CITY  FAA  AP 
MC  CAMHON  2  MSm 

montpelier  ranger  STA 

OAKLEY 

PALISADES  OAK 

PRESTON  J  NM 
RIRIE  12  ESE 
STREvELL 
SMAN  VALLEY 
TETONIA  EXP  STATION 

HAVAN 


Day  of  Month 


U2) 
2.0] 

i.a« 


i.ao 

.TS 

l.oa 


.01 


.9^    .OS  .09 


.07 
.24 


U  I  12 


.29 
.04 
.13 
.22 


13     14  15 


le     17  18 


19    20  21 


22     23  24 


28     29  30 


.01  .IT 

T 
T 

.49  .14 


.SSj  1.00 
.21 
.09 


.90    .11  .Of 
.Ot 


.11 


.IT     .07     .1S|  .09 


.09 


.01  T 
.19  .02 
.09  .09 


.90    .Oi  lOT 


Sm  ral4r.no.  oou.  following  Sutton  ladn. 
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DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  oi  Month 

1 

1 

2 

3 

4 

S 

e 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

tt      ft  • 

PANHANDLE  01 

BtVVIEM  MODEL  BASIN 

MAX 

Mm 

,j 

51 

50 
26 

48 

32 

48 

50 
29 

40 
24 

45 
30 

42 
18 

49 

48 
14 

39 

„ 

„ 

„ 

55 
2 1 

54 
27 

19 
28 

34 
29 

12 
10 

58 

21 

It 

29 

17 
11 

47 
39 

48 
28 

40 
11 

39 
29 

12 
22 

14 
18 

34 

2T 

40. T 
29.4 

BONNERS  FERRV  1  SH 

MAX 
MIN 

,2 

40 

43 

41 

40 

44 

42 

41 

39 

49 

42 

„ 

98 

39 

39 

IT 
16 

14 
18 

18 
29 

34 

32 

14 
12 

19 
11 

11 

12 

19 
12 

47 
14 

40 

31 

19 
11 

94 

29 

19 
20 

29 
14 

33 
23 

39.4 
28.8 

CABINET  SORSE 

MAX 
MIN 

4« 

45 

28 

53 
39 

53 

91 
28 

48 

29 

42 

44 

38 

49 

49 
14 

„ 

59 

,T 

16 
20 

IT 
26 

18 

11 

36 
53 

18 

12 

41 
29 

14 

29 

18 

92 

41 
34 

40 
50 

IT 
10 

39 
28 

99 
29 

10 
19 

56 
29 

40.9 
30.9 

CrEUR  0  ALENE  RS 

MAX 
MIN 

„ 

52 

52 
28 

44 

34 

54 

39 

51 
10 

49 

10 

42 
40 

42 
99 

49 

59 

49 

36 

44 

„ 

J, 

40 

2 1 

40 
24 

40 

27 

59 
28 

33 
30 

17 
29 

41 

24 

37 
52 

49 
14 

90 
32 

19 
11 

3T 
29 

33 
29 

14 

20 

5T 
20 

42.3 
30.8 

PCBTMILL 

MAX 

MIN 

54 
4  3 

44 

26 

42 

3 1 

51 
36 

44 

26 

61 

11 

49 

30 

40 
11 

43 

33 

43 
36 

„ 

40 

58 

40 

19 

23 

19 

19 

14 
10 

34 
31 

34 
31 

40 
11 

19 

10 

18 

31 

19 
14 

41 
28 

li 

11 

19 
24 

31 
21 

29 
14 

11 

22 

40.2 
28.9 

PRIEST  RIVER  EXP  STA 

MAX 
MIN 

»T 
34 

39 
26 

42 
35 

48 

33 

46 

28 

41 

27 

40 
33 

42 

36 

43 
38 

40 

32 

ii 

i? 

26 

36 
18 

IT 
19 

19 
24 

53 
29 

52 
50 

19 

22 

11 

22 

14 

11 

44 

12 

IT 
24 

31 
11 

31 
24 

13 
21 

2T 
14 

11 
2T 

3T.4 
28.2 

SAINT  MARIES 

MAX 

Mm 

51 
41 

47 
28 

61 
42 

52 
42 

56 
29 

46 

28 

42 

35 

47 
38 

44 

39 

42 
34 

f; 

\i 

It 

37 
20 

38 

19 

14 
29 

53 
28 

58 

29 

41 
24 

11 
29 

40 
12 

90 
94 

44 

10 

34 

30 

14 
28 

14 
24 

34 

21 

IT 
12 

41. T 
30.9 

SANDPOINT  EXP  STATION 

MAX 

MIN 

49 
29 

42 

25 

50 
39 

92 
30 

49 

2T 

44 
28 

41 
10 

39 
14 

43 

57 

41 
54 

39 
19 

38 

29 

14 
28 

39 
10 

57 
11 

41 
29 

19 
24 

40 
12 

48 

14 

44 

2T 

34 
31 

12 
24 

19 
21 

29 
19 

19 

29 

40.1 
28.8 

TENSED 

ft      ft  ft 

MAX 
MIN 

s- 

48 
42 

44 

28 

60 
42 

92 
10 

97 
21 

49 

22 

46 

13 

90 
14 

4( 

IT 

40 
52 

„ 

14 

10 

jl 

56 

12 

29 

19 

29 

19 

30 
24 

41 

29 

42 

20 

42 

20 

41 

29 

91 
98 

49 

30 

39 

30 

12 
26 

99 

22 

39 
13 

44 

IT 

41.9 
27.7 

NORTH  CENTRAL 
PRAIRIES  02 

GRANSEVILLE 

MAX 
MIN 

it 

4 1 

50 
30 

45 
2 1 

61 
35 

49 
28 

55 
27 

54 

26 

49 

60 
12 

51 
52 

59 
29 

40 
24 

14 
24 

54 
24 

55 

20 

30 
19 

34 
14 

36 
22 

31 
23 

41 
19 

42 

18 

39 
24 

47 

11 

49 
40 

49 
29 

3T 
28 

53 
24 

35 
22 

38 

22 

46 

51 

43.2 
26,5 

MOSCOta  U  OF  I 

MAX 
MIN 

s* 

45 

48 
38 

44 

29 

60 

39 

51 
40 

51 
31 

50 
32 

42 
32 

90 
14 

48 

59 

44 

32 

36 
30 

33 
28 

34 
22 

52 
18 

35 
14 

39 
IT 

11 

22 

30 
27 

41 

25 

90 
29 

42 
24 

41 

11 

99 
17 

90 
28 

45 

24 

32 
29 

37 
26 

34 
29 

44 

34 

42.7 
29.4 

NEJPERCE 

MAX 
MIN 

S« 
42 

45 

35 

42 
28 

55 
38 

45 
34 

50 
30 

53 
28 

49 

31 

56 
51 

50 
33 

43 

31 

37 
50 

38 
24 

39 
29 

54 
22 

35 
15 

36 
18 

14 
27 

10 
29 

41 

21 

41 

21 

99 
24 

42 

12 

49 
98 

41 

12 

9T 
90 

11 
29 

39 
29 

39 

20 

40 
32 

41.4 
28.1 

POTLATCh  3  NNE 

MAX 

MIN 

*« 
24 

45 

31 

92 
19 

48 

3T 

41 

31 

38 

30 

39 
29 

41 

22 

52 
22 

38 
15 

31 
14 

10 
22 

10 
24 

42 

29 

41 

21 

IT 
29 

41 

11 

92 
19 

44 

10 

54 

29 

31 
26 

19 
21 

40 

19 

44 

IT 

40.0 
2T.2 

HINCHESTER  1  SE 
•      ft  ft 

MAX 
MIN 

SI 
4T 

55 
31 

45 

25 

59 
42 

52 
37 

51 

29 

92 
31 

49 

39 

94 
38 

49 

32 

40 

29 

35 
28 

92 

22 

54 
28 

53 
29 

35 

10 

38 
14 

16 
25 

30 
22 

37 
18 

43 
19 

49 

22 

42 

23 

49 

IT 

42 
28 

93 
22 

30 
21 

14 
22 

39 
21 

42 
18 

42  .♦ 

2T.S 

NORTH  CENTRAL 
CANYONS  03 

FENN  RANGER  STATION 

MAX 
MIN 

60 
54 

49 
34 

50 
33 

50 
33 

59 
34 

99 
33 

49 

31 

92 
31 

92 
12 

55 

52 

61 
32 

47 

32 

11 

51 

98 

29 

40 
29 

38 

20 

39 

21 

19 
21 

40 

23 

58 
24 

49 
24 

44 

24 

54 
24 

4} 

29 

44 

29 

49 

11 

10 

18 

29 

39 
29 

10 

44.8 
28.9 

KOeSKlA 

MAX 
MIN 

S3 
37 

54 
41 

46 

29 

61 
SO 

52 
32 

94 
31 

44 

27 

49 

10 

47 

10 

57 
51 

95 
93 

48 

30 

45 
88 

44 

29 

43 

26 

41 

20 

37 
14 

40 
24 

39 
10 

47 

22 

41 

21 

92 
19 

44 

27 

92 
94 

48 

32 

44 

10 

49 

24 

42 

27 

9T 
2T 

40 
29 

44.1 
28.1 

LFWtSTON  WB  AIRPORT 

MAX 
MD) 

55 
43 

56 
35 

49 

33 

60 
45 

57 
37 

55 
35 

40 

33 

45 
39 

44 

34 

47 
17 

90 
36 

46 
36 

40 
34 

42 
32 

57 
24 

35 
21 

32 
23 

19 
29 

34 
31 

41 
26 

42 

29 

IT 
2T 

48 
34 

98 
44 

4T 
34 

4T 
14 

40 
28 

IT 
10 

43 

32 

48 
18 

49.0 
12.9 

OROFINO 

MAX 

MIN 

53 
41 

55 
42 

46 

30 

55 
36 

53 
39 

55 
36 

49 

33 

49 

38 

90 
37 

52 
58 

49 

58 

43 
34 

45 
34 

48 

33 

44 

30 

42 
25 

40 

21 

40 

29 

39 
35 

50 
28 

48 

29 

57 
29 

49 
34 

46 

39 

46 
39 

49 
92 

43 
32 

40 
12 

40 
33 

41 
34 

44.5 
55.3 

RieetNS  RANGER  STATIO^ 

MAX 
MIN 

60 
45 

65 
45 

58 

33 

68 

50 

62 
44 

58 
39 

60 
34 

61 
38 

42 
40 

68 
45 

92 
36 

50 
38 

65 

29 

42 
29 

42 

28 

40 

25 

44 

21 

49 
28 

44 

52 

47 

27 

48 
28 

44 
54 

48 
58 

94 
49 

94 

IT 

4T 
40 

4T 
14 

42 
18 

46 
34 

48 
42 

91.9 
99.9 

Slate  Creek  rs 
ft     ft  ft 

MAX 
MIN 

57 

57 
27 

70 
50 

70 
38 

57 
28 

68 
28 

68 
36 

59 
31 

59 
46 

91 
35 

48 

58 

40 
30 

40 

30 

40 

29 

40 

17 

40 

17 

41 

26 

40 
28 

44 

2 1 

48 

19 

44 

22 

51 
39 

94 
48 

94 
18 

44 
14 

42 
28 

IT 
29 

90 
2T 

SO 
40 

90.4 
11.1 

central  mountains  0« 

ANDERSON  DAM 

MAX 
MIN 

56 
45 

52 
41 

53 
30 

62 
34 

62 
14 

63 
33 

41 
14 

98 
53 

57 
57 

48 

57 

40 
30 

40 

29 

>4 

20 

34 

18 

57 
14 

13 

12 

41 
24 

IT 
21 

41 

29 

38 
24 

42 

29 

42 

27 

45 

29 

38 

52 

46 
14 

40 

29 

12 
21 

40 

29 

40 

91 

40 
32 

49.1 
28.8 

arronrock  dam 

MAX 
MIN 

60 
38 

61 
42 

51 
31 

53 

31 

64 
34 

56 

31 

95 
12 

92 
53 

55 
39 

98 
4 1 

46 

31 

43 

31 

40 
23 

34 

21 

59 
23 

11 
16 

32 
14 

IT 

94 

39 

58 

22 

40 

29 

39 

43 

33 

44 

44 

11 

IT 

12 
24 

3T 
50 

59 
31 

44.4 

29.0 

ATLANTA  3 

MAX 

60 
31 

60 

11 

40 
21 

41 
•  1 

67 
4 

94 

20 

90 
20 

92 
26 

46 
24 

48 
29 

37 
22 

50 
19 

15 

12 

40 
.  4 

24 
.  2 

11 
20 

59 
19 

3T 

37 
9 

39 

a 

37 
1 

94 
14 

10 
20 

40 
24 

14 
10 

19 
23 

2T 
11 

11 
18 

39 
29 

19 
2T 

19.2 
14.4 

AVERV  RANGER  STATION 

MAX 
MIN 

54 
36 

50 
40 

45 
30 

58 
IT 

51 
35 

92 
SO 

44 
18 

42 

31 

60 
96 

49 

37 

44 
34 

55 

50 

94 

30 

37 
29 

37 
29 

44 

19 

57 
24 

34 

10 

54 

51 

37 
31 

IT 
21 

54 
24 

18 

12 

5T 
34 

19 
12 

16 
11 

42.3 
31.0 

BIG  CREEK  1  S 

MAX 
MIN 

48 

26 

45 
32 

40 

13 

49 

21 

96 
20 

60 
14 

46 

21 

44 

16 

92 
20 

52 
18 

34 

19 

54 

8 

24 

0 

28 
•  11 

35 
•  12 

14 
•  1 

IT 
11 

41 

21 

44 

40 

1 

34 

41 

41 

18 

2T 

92 
20 

29 

16 
16 

36 
13 

44 
28 

40,4 
14.7 

8LING*L0u  RANGER  STA 

MAX 

MIN 

BI  RKE  2  ENE 

MAX 

MIN 

50 
36 

45 

33 

40 
23 

53 
32 

49 

31 

41 
24 

47 

27 

59 
27 

48 

53 

45 

32 

38 

28 

36 
27 

31 
24 

52 
13 

28 
16 

50 
12 

37 
21 

35 
27 

51 
25 

55 
24 

12 
IT 

59 

22 

14 
11 

40 

92 

40 
28 

91 

22 

24 

20 

28 

IT 

32 
18 

19 
11 

3T.2 
29,0 

CASCADE   1  NN 

MAX 
MIN 

55 
31 

44 
34 

43 
25 

56 
26 

93 
27 

93 
24 

90 
29 

47 
28 

90 
52 

41 

12 

34 

26 

33 
25 

29 
12 

29 

1 1 

29 
12 

57 
4 

34 

11 

39 
17 

IT 
IT 

19 
19 

10 
I* 

11 
14 

18 

27 

98 

12 

42 

29 

91 
24 

20 

16 

20 

38 

30 

40 

11 

19.1 
22.4 

COBALT 

MAX 
MDt 

OEADmOOD  OAH 

MAX 

MIN 

51 
29 

49 

31 

42 

27 

52 
27 

56 
28 

97 
24 

97 
21 

91 
26 

93 
24 

49 

11 

14 
24 

11 

21 

12 

11 

12 
.  2 

52 

0 

42 
•  1 

40 
19 

41 
19 

39 
19 

45 
14 

41 

19 

41 

17 

19 

27 

2T 

29 

21 

16 

19 

29 

91 

41.4 

20.4 

DEER  POINT 

MAX 
MIN 

42 

30 

34 

27 

33 
21 

47 

31 

48 

34 

48 

99 

47 
40 

43 

31 

40 

50 

11 

20 

29 
16 

29 
19 

21 

10 

29 
9 

25 
12 

57 
16 

29 
17 

29 

14 

30 
17 

57 
21 

99 
25 

12 
22 

30 
22 

34 
24 

33 
18 

13 

9 

18 

3T 
29 

42 

31 

14.9 
22.0 

S*«  Rslarvoc*  No4m  FoUowtog  SuUob  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


Slallon 

Day  oi  Month 

rage 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8  1  9 

10 

11 

12 

13 

U 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

0 

DIXIE 

MAX 

Mm 

!* 

41 
25 

36 
12 

56 

20 

47 
2 1 

54 

20 

99 
15 

45 

24 

53 

20 

41 

23 

34 

20 

32 
16 

31 
7 

27 
.  4 

25 
_  5 

40 
-10 

39 
.  1 

35 
15 

43 
9 

42 

0 

42 
.  1 

32 
3 

36 
21 

39 

30 

38 
24 

26 
15 

25 

11 

32 
12 

35 
4 

36 
25 

39.2 

13,3 

ei  K  CITv 

MAX 
MIN 

S3 

3  \ 

54 

32 

46 
25 

47 
26 

62 

30 

50 
27 

96 

22 

56 
27 

51 
24 

59 
24 

49 

27 

41 
28 

39 
16 

38 
13 

31 
18 

32 
-  \ 

41 
.  1 

40 
9 

36 
26 

39 
21 

46 
17 

47 
11 

29 
15 

41 
28 

49 
29 

37 
27 

35 
19 

35 
21 

35 
16 

37 
19 

43.6 
20,9 

g(  K  RIVER  1  S 

MAX 

S6 
33 

54 

53 

48 
25 

48 

27 

59 

3 1 

51 
27 

99 
24 

45 
24 

43 

26 

51 
36 

90 
32 

44 

31 

36 
28 

34 
24 

43 

25 

36 
8 

41 

12 

40 
19 

37 
25 

30 
27 

41 
18 

43 
17 

33 
19 

40 

32 

44 

32 

35 
30 

37 
25 

32 
25 

35 
23 

34 

26 

42.5 
25.5 

f<ii)FielD  ranger  STA 

MAX 

Mm 

S4 
36 

46 
35 

50 
19 

56 
22 

62 
21 

61 
19 

98 

20 

58 

19 

52 
27 

48 

32 

46 

28 

32 

20 

32 

0 

30 
-  3 

29 
-  6 

29 
-  8 

35 

17 

25 
-  4 

26 
0 

26 
3 

33 
2 

36 
2 

38 
12 

37 

9 

38 
32 

36 
31 

34 
3 

36 
20 

39 
21 

35 
18 

40.6 
14.9 

61LENA 

MAX 

Mm 

«2 

41 
26 

39 
7 

50 
\  3 

64 

54 
16 

93 
18 

50 
16 

41 

18 

33 
24 

30 
14 

28 
5 

25 
.  9 

26 
13 

32 
.  9 

37 
.  4 

30 
7 

37 
-  4 

34 
9 

41 

6 

37 
3 

34 
5 

38 
10 

32 
17 

36 
15 

25 

13 

16 
•  1 

35 
13 

36 
10 

39 
10 

37.2 
10.4 

garden  valley  rs 

MAX 

Mm 

60 
33 

54 

22 

92 
29 

$7 
26 

56 
26 

57 
23 

92 
22 

54 
34 

42 

30 

36 
21 

35 

40 

19 

42 

21 

43 
17 

40 
15 

42 
15 

44 

32 

43 
31 

38 
24 

36 
25 

Grangeville  u  se 

MAX 

Mm 

grouse 

MAX 

Mm 

«6 
35 

49 
29 

43 
13 

92 
15 

57 
16 

54 
16 

99 
19 

97 

23 

48 

17 

40 
21 

39 
19 

34 
13 

30 
-  8 

27 
.  1 

32 
-14 

32 
-12 

38 
15 

39 
-11 

38 
.  9 

40 
•  7 

38 
.  5 

36 
.  3 

39 
.  3 

39 
7 

47 

26 

35 
17 

26 
•  5 

35 
5 

36 

0 

43 

40.7 
7.9 

hailEy  ranger  station 

MAX 

Mm 

52 
35 

50 
32 

47 
24 

58 
26 

56 
26 

57 

27 

60 
28 

54 

30 

91 
29 

46 
34 

36 

16 

40 

22 

31 

6 

32 
8 

31 
5 

33 
9 

35 

20 

30 
4 

27 

0 

27 
5 

42 

10 

37 
16 

33 
11 

40 

20 

46 

30 

38 
26 

32 
6 

40 
16 

45 

17 

tl 

41.6 
18.9 

headquarters 

MAX 

Mm 

55 
3  \ 

55 
30 

46 
22 

45 
24 

58 
29 

49 
22 

92 
22 

51 
22 

49 
28 

57 
34 

52 
30 

40 
26 

35 
25 

36 
26 

40 

20 

41 

10 

38 
10 

40 

10 

36 
26 

33 
25 

38 
12 

43 
18 

42 
15 

40 

30 

43 
32 

39 
29 

37 
25 

36 
23 

37 
1 1 

11 

43.3 
23.0 

HIIL  CITY 

MAX 

Mm 

56 

47 
35 

48 
20 

56 
24 

63 
19 

61 
17 

59 
16 

57 

21 

92 

26 

50 
32 

44 

21 

37 
23 

30 
9 

32 
•  12 

31 
«  9 

26 
-11 

33 
16 

33 
-  6 

24 
4 

36 

6 

33 
3 

37 
12 

35 
20 

35 
12 

40 
27 

35 
22 

26 
10 

37 
1 6 

38 

28 

19 

41.0 
15.3 

IDAHO  CITY 

MAX 

Mm 

55 
28 

49 

20 

47 
20 

60 
24 

59 
24 

57 
23 

57 
24 

64 
26 

99 
28 

48 

32 

44 
29 

35 
29 

34 
10 

36 
5 

33 

37 

3 

37 
19 

40 
19 

39 
13 

42 
13 

43 

12 

38 
16 

41 

29 

39 
31 

43 
33 

36 
16 

29 
18 

35 
25 

37 
30 

n 

43.6 
21.1 

KELLOGG 

MAX 

Mm 

57 

53 
43 

50 
29 

47 
32 

61 
41 

92 

30 

47 

30 

42 

30 

42 

34 

47 

39 

47 
37 

39 
33 

37 
32 

35 

29 

40 

28 

36 

20 

40 
22 

44 

26 

38 

30 

32 
30 

36 
25 

43 
26 

35 

29 

45 

34 

49 

35 

39 

32 

36 
29 

33 
25 

39 

20 

1? 

42.5 
30.6 

tfiwMAN  3  E  "2 

MAX 

Mm 

58 
33 

51 
35 

50 
27 

58 

25 

60 
25 

96 

32 

99 

22 

53 
27 

61 
27 

90 
33 

39 
30 

41 
25 

93 
15 

38 
12 

32 
9 

37 
4 

39 
16 

44 

20 

44 
14 

44 

13 

34 

16 

43 

28 

37 
29 

45 

33 

35 
26 

29 
20 

39 
23 

38 
32 

II 

44.2 
23.6 

MC  CALL 

MAX 

Mm 

5* 

36 

55 
26 

40 
23 

57 
26 

97 
28 

96 
24 

59 
24 

50 
29 

43 

23 

44 

33 

36 
26 

32 
16 

34 
10 

32 
10 

34 
13 

43 
5 

31 
10 

39 
16 

38 
18 

36 
12 

40 
16 

33 
16 

35 
14 

38 
29 

39 
30 

34 

19 

28 
18 

37 
23 

39 
24 

II 

40. t 

21.0 

MOOSE  Creek  ranch 

MAX 

Mm 

MULLAN  FAA 

MAX 

Mm 

55 

45 
27 

44 

25 

63 
34 

51 
28 

63 
29 

99 
26 

41 
27 

93 

37 

66 
34 

39 
17 

35 
27 

33 
26 

39 

17 

33 
16 

38 
15 

42 

26 

37 
26 

32 
25 

35 
25 

38 
25 

40 
26 

39 
31 

42 

32 

34 

30 

32 
25 

26 

20 

36 
20 

35 
19 

41 

33 

41.1 
26.7 

NEW  MEADOWS  RANGER  STA 

MAX 

Mm 

»9 
26 

56 
28 

45 
22 

44 

21 

58 
22 

91 

23 

54 

19 

55 
25 

91 
26 

55 
28 

42 

29 

40 
28 

J9 

6 

36 
7 

32 

31 
3 

36 
3 

35 
4 

37 
11 

42 
12 

42 
10 

43 

10 

30 
18 

36 
29 

34 
31 

39 
27 

34 

20 

33 
12 

38 

25 

36 
30 

41.6 
18.8 

PIERCE 

MAX 

Mm 

52 
32 

50 
31 

43 

2 1 

42 
25 

56 
29 

46 
21 

46 

21 

49 
22 

46 

30 

52 
32 

90 
31 

39 
28 

35 

26 

35 
17 

32 
16 

32 
10 

33 
10 

33 
13 

35 
25 

31 
25 

37 
15 

36 
16 

35 
17 

38 
31 

39 
29 

35 
29 

34 
25 

29 
24 

35 
23 

33 
29 

39.6 
23.4 

POWELL 

MAX 

Mm 

52 
35 

46 
37 

45 
27 

40 
27 

90 
27 

41 

30 

90 
23 

48 
27 

51 
29 

90 

29 

48 

32 

40 

26 

38 

26 

34 

17 

34 
1 5 

34 

1 1 

37 
1 1 

42 

19 

36 
29 

35 
29 

42 
17 

41 
1 6 

38 

23 

38 

31 

41 

31 

34 

27 

31 

23 

31 
21 

31 

31 

25 

40.4 
24.8 

Mm 

51 
31 

40 
29 

47 
19 

51 
24 

92 

16 

41 
13 

22 

49 

19 

42 
29 

34 
16 

34 
14 

30 
2 

29 
.  7 

23 
.13 

28 
•  16 

34 

10 

36 
9 

35 
•  1 

40 
1 

35 
5 

30 
5 

41 
15 

39 
26 

39 
29 

31 
15 

22 
9 

36 
15 

33 
13 

18 

37.6 
12.7 

SUN  VALLEY 

MAX 

Mm 

«9 

30 

46 

28 

47 

14 

55 
15 

59 
17 

98 
14 

94 
14 

53 
24 

33 
16 

47 

32 

39 
12 

38 
14 

31 
-10 

26 
•  6 

32 
-  8 

37 
•  2 

37 
20 

35 
2 

36 
2 

32 
0 

43 

1 

40 
4 

41 

3 

37 
14 

41 
29 

34 

21 

27 
•  5 

34 

15 

41 

10 

38 
10 

41.3 
11.1 

WALLACE  WOODLAND  PARK 

MAX 

Mm 

57 
39 

55 
39 

49 
27 

48 

27 

63 
36 

92 
23 

48 
24 

47 
26 

40 

30 

90 
35 

47 
31 

38 
28 

35 
28 

35 
22 

40 
22 

30 
1 5 

42 
16 

47 

21 

36 

27 

31 
27 

35 
20 

45 

21 

35 
22 

41 

33 

44 

31 

35 
29 

33 
25 

30 
20 

35 
17 

39 
22 

42.1 
26.2 

WARREN 

«      *  ft 

MAX 

Mm 

53 
23 

43 
28 

40 
7 

55 
20 

43 

16 

94 
13 

96 
14 

45 

20 

92 
18 

42 
23 

36 
16 

32 
14 

33 
»  I 

28 
.  5 

26 
•  8 

37 
•  15 

36 
•  6 

34 
9 

42 
17 

44 

I 

42 
1 

36 
7 

38 
14 

42 

28 

39 
14 

22 
10 

34 
14 

38 
10 

36 

41 

25 

39.8 
11.2 

SOUTHWESTERN 

VALLEYS  OS 

BriSE  LUCKY  PEAK  DAM 

MAX 

Mm 

63 
36 

54 
35 

68 
37 

56 
36 

98 
35 

64 

35 

60 
45 

51 
31 

62 

24 

42 

15 

35 
15 

42 

19 

39 

42 
24 

47 

26 

50 
33 

49 

40 

45 
26 

48 

28 

BOISE  we  AIRPORT 

MAX 

Mm 

63 

53 
33 

55 

32 

66 
38 

54 

3  3 

99 
33 

92 
33 

60 
32 

60 
43 

49 

35 

41 

3 1 

40 
3 1 

)6 

25 

37 
20 

16 

31 

37 
1 9 

36 
19 

3. 

39 
1 9 

40 

2 1 

44 

25 

45 

27 

47 
38 

47 

30 

39 
2  J 

32 
25 

40 
3 1 

48 

44 

32 

49.3 

28  9 

BRUNEAU 

MAX 

Mm 

62 

58 
40 

60 

66 

''9 

66 

65 
30 

63 
43 

63 
41 

52 
40 

27 

47 

41 

41 

39 

33 

44 

39 
1 7 

44 

45 

51 

52 

53 

51 

55 

45 

36 
29 

47 

52 

50 
41 

91.0 

CALDWELL 

MAX 

Mm 

57 
42 

61 
45 

58 
27 

63 
41 

60 
30 

97 
26 

59 
26 

60 
30 

56 
32 

48 
40 

50 
33 

44 

35 

45 
23 

44 

20 

40 

40 

40 
28 

44 

23 

45 

44 
19 

44 

21 

48 
28 

46 

26 

50 
34 

49 
36 

44 
3 1 

37 
28 

44 

30 

54 

46 

33 

49.2 

29  6 

CAMBRIDGE 

MAX 

Mm 

56 
32 

55 
40 

49 
23 

95 
24 

60 
27 

66 

23 

9* 

22 

59 
30 

56 
32 

45 
34 

44 

26 

41 
32 

40 
1 8 

42 

20 

41 
26 

43 
1 9 

40 
16 

45 
17 

43 

45 

15 

44 

15 

35 
18 

40 
3  1 

40 

33 

48 
35 

43 
29 

36 
21 

37 
26 

36 
26 

40 
32 

46.1 
25,3 

COUNCIL 

MAX 

Mm 

57 

33 

52 
43 

50 
24 

56 
25 

61 
26 

96 
26 

96 
22 

59 

31 

54 

31 

46 

37 

43 
90 

41 
32 

40 
13 

39 
18 

39 
27 

*5 

23 

39 
16 

45 

20 

42 

45 

17 

45 
17 

37 
20 

39 
3 1 

43 

32 

47 
35 

40 
30 

34 
25 

36 
26 

38 
29 

38 
31 

45.5 
26,4 

DEER  FLAT  DAM 

MAX 

Mm 

59 
49 

58 
43 

59 
26 

63 
35 

60 
32 

97 
27 

91 
27 

59 
31 

56 
44 

49 
40 

46 

31 

43 

35 

43 
23 

42 
24 

36 
26 

37 
18 

41 

15 

45 

22 

42 

41 

18 

44 
16 

44 
27 

38 
31 

48 
34 

55 
36 

41 
30 

38 
28 

48 
30 

52 
39 

45 

33 

48.1 
29,7 

EMMETT  }  E 

MAX 

Mm 

61 
43 

57 
40 

96 

25 

63 
29 

62 
29 

62 
26 

55 

26 

63 
30 

60 
35 

90 
41 

46 

26 

41 
34 

41 
20 

44 

1 5 

36 
23 

39 
1 1 

43 

26 

44 

21 

45 

45 

1 8 

45 

18 

42 

25 

38 
30 

94 

33 

55 
34 

45 

30 

37 
29 

44 

30 

53 

37 

42 

32 

49.0 
27,9 

Gi  ENNS  FERRY 

MAX 

Mm 

66 
53 

59 
4 1 

60 
25 

66 
39 

65 

30 

66 
23 

70 
26 

66 
29 

64 

36 

99 
39 

92 
33 

SO 
32 

43 
26 

16 

39 

10 

46 

20 

41 

20 

46 

47 
15 

54 

20 

52 
32 

52 
16 

46 

35 

49 
41 

49 
34 

40 

29 

45 

30 

92 
32 

49 

33 

92.2 
28.3 

GRAND  VIEW  3  WNW 

MAX 

Mm 

61 
45 

60 
42 

60 
23 

65 
39 

60 
27 

61 
23 

56 
23 

63 
27 

61 
37 

54 
39 

90 
26 

49 
91 

40 
23 

42 
21 

37 
16 

32 
7 

45 

21 

42 

13 

43 

44 
12 

46 

1 3 

49 

29 

52 
24 

91 
37 

56 
40 

49 
29 

39 
28 

45 

26 

53 
36 

47 

32 

50.4 
26.7 

KUNA  2  NNE 

MAX 

Mm 

60 
46 

56 
43 

58 
26 

64 
35 

58 
26 

61 
28 

55 
26 

62 
27 

56 
41 

47 
39 

46 

30 

41 
33 

36 
22 

41 

21 

36 

21 

38 
11 

41 

20 

40 

20 

45 
17 

45 

21 

46 
26 

42 

30 

47 

33 

47 

35 

40 

29 

39 
19 

40 

29 

52 
35 

43 
34 

47.8 
28.2 

MOUNTAIN  HOME  1  SE 

MAX 

Mm 

56 
35 

56 
40 

59 

22 

64 
23 

61 
27 

61 
24 

65 
30 

63 
25 

59 
30 

95 
38 

46 
27 

45 
30 

36 
25 

47 

16 

39 
15 

33 
12 

45 
24 

49 

15 

42 
27 

42 
20 

54 
37 

52 
33 

43 

30 

44 

34 

45 
26 

45 

30 

44 

27 

43 
39 

45 

32 

49.2 
26.9 

OLA  *  S 

MAX 

Mm 

59 
36 

50 
42 

52 
23 

60 
25 

62 
29 

96 

23 

56 
24 

59 

30 

56 
32 

48 
34 

44 
29 

41 
32 

37 
17 

41 
14 

38 
23 

37 
17 

38 
21 

41 

20 

44 

17 

43 

16 

42 
19 

44 

23 

43 

33 

50 
31 

39 
32 

34 
26 

40 
27 

41 

29 

39 
31 

46.0 
29. T 

S«e  Referenc*  Notes  FoUowlzig  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  oi  Monlh 

• 

ot 
m 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

6 

9 

10 

11 

12 

13 

M 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

parha  Expepi^Ent  sta 

MAX 
MIN 

56 
44 

5T 
21 

48 

25 

60 
27 

60 
21 

54 

33 

62 
34 

53 

3a 

47 

31 

49 

31 

42 

20 

44 

23 

38 

11 

42 

17 

36 

19 

43 

16 

42 

30 

38 

31 

49 

36 

52 

31 

39 
27 

47 
34 

52 
33 

41 

35 

47.6 
26,2 

PAvETTE 

MAX 

MOI 

se 

45 

62 
43 

61 
29 

65 
29 

39 

23 

66 
31 

99 
36 

50 
38 

50 
29 

47 
IB 

46 

17 

46 

22 

48 

13 

45 
24 

50 
21 

38 
30 

90 
36 

53  44 

35  32 

40 

27 

43 

32 

50 
35 

47 

32 

50.7 
27.8 

SWAN  FALLS  POWER  HOUSE 

MAX 

Mm 

61 
48 

60 
45 

65 
41 

6  3 

36 

60 
32 

61 
36 

61 
42 

55 

37 

91 
33 

44 

29 

44 

28 

4 1 

27 

39 

21 

45 

27 

49 

22 

31 

50 
38 

56  47 

39  32 

91 

31 

40 

49 

38 

51.7 
92.7 

WETSER  2  SC 

MAX 
MIN 

59 
39 

59 
41 

59 
24 

64 

27 

55 

22 

63 
30 

63 
34 

47 

37 

49 

26 

44 

16 

47 

19 

42 

19 

46 

12 

44 

20 

46 

19 

19 

41 

30 

47 

35 

49  43 

39  31 

38 

27 

30 

34 

42 

30 

49.1 

25.9 

SOUTHWESTERN 

HIGHLANDS  06 

grasmere 

MAX 

MIN 

60 
40 

4B 

35 

54 

21 

60 
25 

55 
30 

64 

25 

28 

56 

31 

95 

29 

42 

30 

36 
21 

26 

30 
18 

38 
13 

29 
3 

27 
5 

34 

a 

57 
4 

19 

42 

23 

18 

26 

35 

47  43 

33  25 

34 

21 

29 

32 

50 
39 

45.0 
23.9 

HCL  L I STER 

MAX 

Mm 

St 
42 

52 
35 

51 

27 

61 
32 

58 
35 

57 
28 

64 

30 

5a 

34 

52 
34 

39 
J* 

30 
17 

28 

19 

29 

9 

26 
5 

39 
13 

34 

12 

" 

40 

20 

29 

26 

45 

33 

46  35 

34  21 

32 
24 

40 

23 

34 

91 
39 

44.8 

25.7 

RF  VNO  L  0  ^ 

Mm 

54 

36 

52 
30 

53 
22 

59 

32 

57 
28 

58 

22 

99 
31 

56 
32 

50 
33 

42 

29 

» 

16 

20 

33 

16 

32 
14 

39 

7 

39 
18 

41 

14 

44 

13 

22 

22 

94 

33 

48  36 

29  26 

36 
26 

44 

28 

56 

32 

52 

32 

47.0 
24.4 

THREE  CPEEk 

MAX 

Mm 

69 
19 

64 

16 

60 
20 

64 

33 

62 
22 

65 
18 

56 
22 

53 
24 

♦0 

23 

39 

18 

40 
14 

28 

10 

25 
-  4 

29 
-  3 

29 
-  9 

35 
.  4 

37 
.  7 

35 

37 
7 

*• 

46 

20 

52 
23 

50  44 

21  12 

43 
15 

47 

17 

50 
19 

60 
23 

46.6 
14.4 

TRKNClE  RANCM 

MAX 

Mm 

CENTRAL  Plains  ot 

BL  I  ss 

MAX 

Mm 

** 

5T 
38 

62 
27 

63 
29 

65 
26 

64 

36 

63 
32 

62 
39 

56 
36 

46 
31 

48 

30 

39 
21 

35 
15 

37 
15 

35 
8 

47 
20 

" 

45 

19 

40 
18 

46 
18 

46 

22 

43 

33 

45  41 

39  32 

34 
23 

4 1 
28 

31 

48.9 
27.1 

BURLEY 

MAX 

Mm 

*' 

57 
41 

56 

31 

64 

33 

29 

69 

31 

62 
37 

98 

30 

97 
38 

48 

30 

42 

31 

49 

22 

31 

20 

30 
14 

35 
17 

39 
IB 

20 

36 

22 

39 
26 

22 

28 

52 
28 

48  46 

39  33 

37 
26 

26 

34 

47.7 
28.4 

burlev  faa  airport 

MAX 

Mm 

40 

52 
35 

29 

29 

29 

59 
25 

62 
26 

56 
30 

57 
25 

47 

32 

29 

23 

28 

18 

26 
13 

10 

28 

12 

37 
19 

33 
20 

39 
25 

19 

23 

36 

47  47 
34  26 

33 
26 

34 

31 

44.9 
25.6 

CASTLEFORO  2  N 

MAI 

Mm 

42 

58 
38 

24 

56 
29 

25 

56 
25 

56 
25 

62 
30 

63 
9* 

92 
27 

92 
2B 

47 
24 

47 

23 

39 

20 

30 
12 

10 

4 1 

16 

17 

19 

21 

20 

24 

26 

47  42 

36  30 

36 
23 

25 

35 

28 

47.8 

25.0 

HA2ELT0N 

MAX 

Mm 

57 
38 

59 

32 

SO 

60 
26 

60 
30 

96 
32 

59 
31 

54 

36 

42 

29 

49 
29 

32 

26 

30 
19 

16 

29 
11 

40 

21 

18 

34 

la 

40 

17 

21 

26 

45 

27 

46  44 

36  24 

32 
26 

25 

35 

46.1 
26.7 

JEROME 

MAX 

Mm 

*' 

55 
39 

59 
34 

60 
32 

61 
27 

61 
33 

59 
33 

63 

35 

92 
35 

44 

29 

49 

29 

14 

22 

31 
20 

32 
12 

26 
11 

41 

21 

39 

17 

42 
18 

49 

22 

47 

25 

48 

27 

45  38 

37  28 

34 

23 

43 

26 

34 

46 

46.6 

27.0 

MINIDOKA  0AM 

MAX 

Mm 

** 

SB 
38 

55 

30 

61 

33 

55 

25 

57 
35 

57 
33 

58 
38 

50 
34 

41 
28 

46 
2B 

34 
IB 

28 
19 

30 
6 

35 

11 

40 
24 

16 

33 
19 

42 

20 

40 

23 

47 

25 

48 

30 

48  41 

36  30 

33 
22 

41 

24 

49 

34 

45.6 

26.6 

PAUL   1  ENE 

MAX 

Mm 

" 

57 
38 

52 

29 

60 
31 

61 

28 

60 
26 

60 
31 

56 
29 

56 
33 

47 

29 

41 

28 

46 

22 

29 

20 

27 

10 

30 
10 

32 
16 

20 

34 

20 

35 

20 

42 

22 

49 
24 

48 

24 

48  44 

36  33 

36 

25 

36 
29 

40 
34 

26!o 

MAX 

Mm 

36 

54 
34 

47 

22 

55 
23 

63 
26 

58 
25 

59 
24 

56 
27 

53 

27 

46 

26 

37 
21 

41 

7 

26 
.  4 

33 
•  2 

30 

3 

30 
4 

32 
4 

25 
12 

28 
8 

40 

11 

38 
10 

40  42 
2a  26 

35 
12 

29 

20 

39 

23 

lil? 

•  tCHFIEl  0 

MAX 

Mm 

40 

32 

20 

55 

30 

6 1 
28 

60 
24 

58 

27 

54 

31 

56 
33 

92 

30 

38 
28 

36 
22 

32 
12 

26 

0 

31 
3 

32 
3 

38 
18 

32 

10 

30 
13 

28 
18 

36 
13 

38 

18 

37 
24 

42  34 

32  26 

30 
18 

35 
24 

39 
28 

40 
29 

41.6 
21.6 

RUPERT  IJ  NNE 

MAX 

Mm 

5M05HONE  I  WNW 

MAX 

Mm 

53 
42 

52 
36 

49 

25 

58 

32 

59 
34 

57 
27 

60 
33 

56 

30 

60 
39 

55 
36 

41 

2a 

41 
28 

90 
11 

33 

28 

7 

36 

20 

33 
20 

34 

15 

39 
18 

40 

26 

42 

21 

38 

27 

40 
34 

37 
27 

31 
20 

41 

30 

43 

31 

43.0 
25.0 

TMN  FALLS  2  NNE 

MAX 

Mm 

59 
36 

65 
40 

52 
29 

53 

30 

60 
30 

56 

27 

60 
29 

60 
29 

57 
33 

61 
37 

90 
90 

4J 

30 

34 

22 

32 
17 

33 
14 

29 

19 

\\ 

35 
24 

37 
21 

39 
22 

46 

23 

45 

26 

90 
28 

50 
36 

47 

32 

IS 

tl 

4S 

31 

TktN  FALLS  S  5E 

MAX 

Mm 

60 
40 

63 
40 

56 

30 

53 
29 

60 
28 

60 
28 

5t 

2t 

60 
29 

60 
30 

61 
35 

49 

29 

48 
28 

35 

20 

34 

16 

34 

13 

29 
16 

38 

20 

38 

22 

43 

19 

45 

20 

49 

26 

49 

28 

57 

37 

48 

32 

28 

26 

'* 

51 
30 

tl:l 

TbiTN  FALLS  WBASO 
tt       •  • 

MAX 

Mm 

56 
40 

6 1 
40 

51 
26 

5 1 
30 

59 
28 

56 

27 

58 

27 

60 
92 

56 
32 

56 

38 

49 

2a 

49 

28 

32 
19 

30 
13 

31 
11 

26 
16 

40 

16 

33 
20 

34 

20 

40 
23 

44 

24 

45 

27 

48 

27 

46 

36 

46 

32 

'* 

49 

31 

Zt'.l 

NORTHEASTERN 

VALLEYS  09 

ewALLIS 

MAX 

Mm 

34 

36 

20 

22 

50 
21 

56 
28 

51 
29 

47 

32 

41 

31 

4  J 
24 

35 
19 

90 
13 

30 
5 

31 
3 

40 
18 

40 

21 

42 
25 

40 

16 

42 

15 

40 
16 

47 
24 

54 
28 

51  46 

37  21 

34 
17 

39 

20 

38 

21 

43.8 

21.9 

Chilly  barton  flat 

MAX 

Mm 

29 

30 

11 

12 

55 

10 

57 
22 

48 

21 

42 

23 

36 
24 

37 
17 

32 
1 

29 

a 

33 
.  5 

36 
-  6 

39 

19 

35 
8 

40 

25 
.  2 

39 
3 

34 

0 

42 

5 

37 
16 

4l  36 

26  16 

23 
•  4 

33 

2 

37 
5 

59.8 
10.6 

DUBOIS  JA  H 

MAX 

Mm 

30 

32 

19 

21 

50 

la 

49 

16 

5X 

20 

45 

19 

44 

21 

39 

11 

29 

T 

24 

3 

29 
6 

35 
6 

33 
22 

32 
4 

31 

10 

31 
5 

29 

6 

30 
6 

30 

a 

38 

18 

36  35 

21  2 

38 

17 

36 
12 

34 

10 

37.5 
14.1 

GIBBONSvILLE 

MAX 

Mm 

55 

35 

50 
36 

47 
18 

53 
25 

If 

1? 

51 

20 

55 
29 

53 
29 

51 
29 

41 

30 

37 
21 

39 
IB 

39 
13 

39 
4 

36 
5 

42 
14 

40 
26 

42 

27 

33 

20 

41 

16 

32 
12 

39 

26 

48 

27 

40  33 
29  29 

30 
17 

33 

20 

29 
11 

41.8 

21.3 

mackay  ranger  station 

MAX 

Mm 

46 
36 

49 

25 

48 

23 

52 
26 

54 

29 

97 
33 

50 
26 

43 

32 

38 

30 

43 

21 

99 
16 

34 

17 

39 
14 

37 
19 

35 
26 

3a 

7 

9a 

10 

23 
9 

39 
14 

38 
14 

62 
14 

38 

19 

43 

23 

27 

a 

30 
13 

35 

11 

41,2 
19.7 

M»v  ranc.er  station 

MAX 

Mm 

92 
30 

54 

32 

19 

55 
21 

53 

ta 

55 
19 

59 

IT 

52 
29 

50 
29 

43 

20 

37 
U 

32 

10 

32 
2 

92 
•  2 

37 
12 

41 

15 

44 

24 

42 

10 

40 

13 

39 

10 

47 
9 

52 
24 

34  31 

38 

9 

36 

a 

37 
10 

44,9 

17.0 

SALMON 

MAX 

Mm 

55 
36 

53 
35 

50 
20 

60 
23 

52 

la 

90 
24 

49 

22 

56 
32 

44 

27 

42 

22 

19 

21 

38 

13 

34 

9 

34 
4 

43 

11 

41 

27 

45 

23 

36 

19 

45 

12 

32 
13 

42 

29 

97 
32 

47  39 

32  16 

33 
16 

34 

15 

30 
12 

20l6 

Sm  Bd«nca  NoM  FoOowliig  SUOoo  liHla 


DAILY  TEMPERATURES 


Continued 


Slalion 

Day  oi  Month 

rage 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Ave: 

•      II  • 

CIPPER  SNAKE  RIVER 
PLAINS  09 

/teERDEEN  EXP  STATION 

MAX 

Km 

35 

49 
37 

90 
26 

48 

25 

44 
24 

97 
23 

57 
25 

96 

25 

57 
27 

46 

28 

36 
23 

42 
19 

29 
14 

32 

30 
11 

36 
19 

32 
19 

39 

23 

37 
15 

38 
17 

40 
18 

43 

22 

43 
33 

49 

31 

39 
23 

35 

25 

39 
32 

41 

27 

43.0 
23.2 

AkERICAN  falls  1  SN 

MAX 
MIN 

S5 
SS 

55 
40 

50 
31 

54 

28 

56 

29 

26 

60 
29 

58 
38 

57 
30 

93 
33 

46 

30 

49 
2( 

36 

21 

30 
19 

32 
13 

36 
18 

40 
26 

34 

23 

33 
24 

40 

26 

39 
19 

43 

18 

47 

27 

45 

35 

46 
36 

48 
28 

30 
24 

39 
25 

49 

30 

52 
10 

49.4 
27.4 

Aeco  i  Nw 

MAX 
MIN 

34 

53 
32 

23 

92 
22 

57 
26 

" 

55 
24 

57 

28 

SO 
22 

49 
29 

39 
24 

39 
20 

29 
12 

31 
10 

31 
10 

36 
5 

36 
13 

31 
1 

23 
.  7 

27 
11 

33 
5 

34 
4 

35 
4 

37 
15 

46 

20 

36 
17 

27 
-  5 

32 
10 

37 
9 

41 
6 

39.9 
14.9 

ASuTON  1  S 

MAX 

Mm 

S8 
33 

48 
35 

28 

56 
24 

59 
27 

24 

60 
24 

55 
32 

90 
31 

47 

32 

36 
25 

40 
28 

33 
13 

29 

30 

35 

2 

33 
18 

29 

2 

26 
20 

31 
20 

33 
5 

33 
5 

33 
16 

35 
24 

39 
32 

39 

20 

28 
7 

33 
14 

35 
26 

41 

11 

40.0 
20.1 

Bl  ACKFOOT  2  SSM 

MAX 
MIN 

96 
32 

54 
38 

49 
29 

53 
24 

99 
24 

^* 

57 

25 

57 
30 

62 
25 

51 
24 

42 
29 

43 
28 

40 
17 

33 

16 

n 

10 

36 
14 

38 
24 

30 
14 

32 
22 

32 
24 

34 

12 

40 
12 

42 
16 

39 
21 

37 
17 

35 
32 

34 

20 

37 
24 

42 
30 

52 
26 

43.9 
22.8 

CRATERS  OF  THE  MOON  N» 

MAX 

Mm 

45 
35 

48 
34 

43 
21 

49 
22 

56 
27 

26 

53 
25 

50 
32 

46 

27 

45 

32 

35 
22 

32 
22 

29 
20 

30 
11 

30 

37 
8 

32 
21 

24 
12 

25 
6 

24 
10 

29 
9 

33 
12 

36 
12 

35 

20 

40 
31 

32 
10 

25 
15 

34 
16 

37 
25 

41 

22 

37.7 
19.4 

DUBOIS  EXP  STATION 

MAX 

Mm 

50 
35 

48 
36 

40 
21 

50 
27 

55 
31 

29 

56 
31 

52 
37 

92 
31 

44 

32 

34 

23 

34 

19 

30 
12 

27 
15 

32 

34 
16 

32 
24 

28 
15 

23 
19 

25 
18 

34 

12 

34 

17 

29 
24 

32 
26 

40 
32 

33 
22 

26 
3 

34 

11 

31 
16 

38 
28 

37.6 
22.4 

FORT  HALL   INBIAN  ASNCV 

MAX 

Mm 

35 

54 
37 

51 
28 

57 
22 

63 
23 

59 
23 

97 
32 

60 
26 

54 

33 

43 
29 

44 
26 

40 
II 

33 
IS 

33 
10 

39 
IT 

40 

22 

33 
16 

30 
22 

38 
21 

40 
13 

44 

22 

42 
33 

47 
36 

45 

30 

32 
23 

39 
25 

49 
35 

32 
27 

49.9 
24.9 

HAMER  *  NW 

MAX 

Mm 

93 
34 

62 
32 

91 
24 

97 
21 

61 
18 

19 

97 
21 

57 
23 

91 

30 

4« 
34 

47 
23 

39 

22 

35 

10 

32 

33 

37 
1 

39 
21 

27 
12 

25 

20 

31 
21 

33 
1 

36 
-  1 

34 
16 

35 
20 

49 
34 

40 
21 

32 

0 

36 

20 

34 

12 

38 
22 

41.9 
18.1 

HCwE 

MAX 

Mm 

90 
37 

56 
37 

46 

25 

91 

22 

56 
24 

54 

22 

59 
30 

90 
23 

51 

36 

42 

33 

39 
23 

37 

20 

36 
19 

30 

46 

13 

40 

27 

30 
13 

24 
15 

30 
17 

26 

0 

28 
•  2 

34 
3 

37 
13 

49 
32 

44 
26 

33 
8 

36 
10 

36 

7 

40 
14 

41.4 
19.3 

IDAHO  FALLS  2  ESE 

MAX 

Mm 

99 
33 

92 
32 

90 
33 

93 

23 

60 
26 

97 
25 

56 
31 

60 
28 

90 
32 

40 
24 

40 

22 

16 

16 

31 
14 

33 

34 

11 

38 
13 

29 
10 

26 

22 

29 
22 

32 
19 

32 
6 

39 
18 

42 

26 

47 
35 

47 
27 

32 
24 

36 
25 

36 
33 

47 

29 

42.8 

23.0 

IDAHO  FALLS  FAA  AP 

MAX 

Mm 

96 
31 

46 
34 

44 

28 

51 
29 

56 
26 

56 
24 

55 
30 

98 
26 

49 

32 

37 
26 

39 
27 

17 
12 

30 
13 

26 

32 
12 

29 
10 

24 

12 

25 
20 

25 
19 

26 
9 

27 
9 

31 
11 

38 

20 

45 

32 

36 
22 

30 
23 

35 
26 

34 

30 

42 
26 

38.7 
21.2 

IDAHO  Falls  *2  nw  wb 

MAX 

Mm 

92 
35 

55 
30 

40 

25 

90 
22 

56 

21 

54 

20 

54 

28 

92 
24 

46 

32 

43 

25 

37 

17 

33 

7 

33 
16 

29 

41 

21 

36 
16 

26 
17 

23 

18 

30 
10 

31 
.  4 

30 
•  1 

37 
2 

36 
15 

44 

27 

36 
12 

32 
6 

37 
2 

36 
5 

32 
21 

39.8 
16.4 

IDAHO  FALLS  46  W  UB 

MAX 

Mm 

94 
34 

52 
29 

44 

21 

50 

20 

58 

20 

52 
18 

90 
28 

56 
22 

47 
31 

37 
26 

36 
21 

37 
0 

30 

30 

36 

15 

34 
14 

29 

18 

29 
12 

31 

7 

28 
1 

31 
•  1 

38 
3 

39 
11 

43 

29 

34 
14 

29 

17 

34 
21 

36 
15 

41 

18 

19.9 
16.0 

MALTA  1  NE 

MAX 

Mm 

63 
40 

91 
36 

55 
23 

60 
21 

64 

20 

67 
22 

60 
23 

61 
25 

48 
36 

42 
31 

42 
25 

35 
19 

33 
20 

30 
14 

35 
10 

40 
14 

36 
12 

35 
14 

43 
15 

43 

9 

42 

16 

49 

20 

47 

26 

50 
38 

44 

27 

35 
19 

46 
22 

49 
34 

56 
29 

47.6 
22.8 

POCATCLLO  wB  AIRPORT 

MAX 

Mm 

98 
36 

91 
36 

50 
28 

98 
24 

62 
25 

It 

58 
24 

58 
31 

96 
27 

45 
33 

36 
27 

42 
26 

28 
21 

31 
18 

31 

10 

36 
19 

36 
19 

28 

20 

31 
24 

39 
25 

41 
18 

41 
14 

46 
24 

45 

37 

46 
34 

47 

25 

31 
25 

39 
31 

45 

37 

54 

26 

44.2 
29.7 

SAtMT  ANTHONY 

MAX 

Mm 

98 
S3 

49 
38 

45 

24 

95 
26 

57 
27 

61 

26 

57 
32 

99 

25 

49 

33 

36 

29 

39 
13 

39 
21 

25 
2 

30 

33 
-  2 

35 

20 

26 
7 

25 

22 

28 
19 

34 
4 

35 
6 

33 
19 

37 
27 

44 
34 

36 
17 

31 
17 

35 
22 

34 

26 

41 
32 

40.6 
20.8 

SIJ6AR 

•      ft  tt 

MAX 

Mm 

93 
32 

90 
35 

48 

25 

94 

24 

66 
23 

60 
25 

60 
23 

56 
23 

60 
24 

95 
31 

40 
26 

3a 

21 

33 
13 

32 
8 

31 

32 
3 

19 
20 

10 
0 

25 

20 

31 
16 

12 
•  1 

33 
■  2 

35 
16 

36 
25 

45 

30 

39 
21 

36 
16 

35 

20 

35 
27 

39 

30 

41.9 
19.1 

EASTERN  HIGHLANDS  10 

ArbON  2  NW 

MAX 

Mm 

57 
40 

60 
36 

55 
27 

95 
25 

55 
30 

58 

20 

60 
30 

98 
35 

96 

22 

92 
31 

36 
24 

38 
18 

40 

12 

27 
15 

28 

41 

8 

36 
16 

26 
12 

28 

34 
21 

36 
U 

32 
20 

37 
21 

3S 
25 

43 

30 

40 
24 

30 
18 

40 
23 

40 
34 

44 

30 

42.8 

22.9 

Bl ACKFOOT  0AM 

MAX 

Mm 

52 
28 

44 

31 

44 
19 

54 
18 

59 
21 

57 
18 

60 
17 

94 

29 

66 
19 

46 
30 

34 
23 

37 
17 

30 
4 

27 
13 

29 

34 
•  3 

39 
19 

23 
2 

26 
17 

31 
16 

28 
2 

36 
6 

36 
14 

33 
18 

36 
30 

40.8 
16.2 

CPNOA 

MAX 

Mm 

48 

31 

53 

32 

51 
26 

55 

20 

58 
21 

56 

23 

60 
28 

94 

31 

96 
25 

38 

28 

35 

24 

34 

16 

30 

10 

29 
13 

26 

38 

1 

32 
21 

29 
9 

27 
18 

30 
22 

36 

6 

41 

2 

35 
18 

39 
23 

38 

32 

39 

20 

25 
11 

32 
16 

41 

21 

49 

30 

40.0 
19.2 

DRIGSS 

MAX 

Mm 

50 
32 

48 

30 

45 

22 

50 
20 

60 
22 

59 

22 

63 
23 

60 
25 

55 
27 

50 
32 

45 

20 

39 
16 

29 

8 

32 
8 

30 

32 
•  1 

32 
20 

28 
8 

28 
18 

39 
14 

30 
0 

35 
1 

33 
21 

39 
29 

40 

20 

35 
19 

36 

20 

37 
26 

43 
35 

41.1 
18.9 

SPACE 

MAX 

Mm 

55 
34 

51 
34 

5 1 
22 

95 
21 

60 
23 

96 
22 

63 
21 

59 
33 

97 
22 

50 
31 

37 
26 

37 
22 

32 
14 

26 
13 

34 

42 

10 

37 
21 

30 
10 

27 
20 

31 
29 

39 
11 

40 
11 

36 
19 

«6 

27 

39 
31 

40 
25 

31 
16 

33 
22 

36 
31 

45 
34 

42.4 
21.9 

IDAHO  FALLS  16  SE 

MAX 

Mm 

54 
28 

47 
33 

47 

21 

57 

23 

62 
29 

61 
19 

62 
26 

57 

26 

57 
25 

44 

32 

35 
25 

38 
16 

31 
8 

30 
10 

36 

4[ 
-  5 

40 

19 

28 
•  2 

33 
19 

32 

20 

34 
7 

40 

11 

45 

19 

34 
29 

42 
32 

37 
28 

26 
19 

35 
24 

40 
32 

49 
34 

42.5 
19.7 

ISLAND  PARK  DAM 

MAX 

Mm 

45 
29 

42 
29 

34 

20 

49 
15 

55 
19 

50 
18 

50 
19 

40 
24 

32 
21 

30 
16 

30 
15 

24 
1 

26 

35 
8 

40 
18 

34 

10 

22 
13 

25 
14 

36 
1 

35 

0 

28 
19 

30 
22 

39 
27 

33 
22 

31 
1 

30 
16 

36 
29 

39.7 
19.4 

KILSORE 

MAX 

Mm 

44 

33 

43 
31 

36 
15 

49 
17 

52 
21 

48 

21 

53 
19 

49 
27 

49 

21 

38 
29 

33 
24 

33 
16 

29 
3 

2  J 
2 

3 1 
•  14 

36 
5 

30 
22 

29 

7 

22 
10 

24 

16 

34 
.  2 

32 
-  1 

28 
18 

31 
20 

38 
30 

32 
20 

24 
.  7 

26 

0 

32 
11 

37 
27 

39.6 
14.7 

LIFTON  PUMPING  STATIO^ 

MAX 

Mm 

54 

28 

51 
31 

48 
22 

92 

20 

5 1 

22 

92 

20 

51 
19 

55 
27 

96 
19 

49 

20 

41 
24 

38 
17 

36 
15 

26 
15 

29 

35 
7 

35 
24 

28 
10 

33 
12 

32 
18 

36 
12 

34 
12 

37 
11 

38 
16 

43 
24 

42 
20 

29 
16 

40 

20 

42 
29 

48 

22 

41.4 
16.6 

HALAD 

MAX 

Mm 

58 
34 

53 
33 

52 
25 

55 
24 

99 
25 

58 
26 

99 
26 

59 
34 

98 
26 

56 

32 

49 

28 

43 
26 

36 
18 

32 
22 

36 
15 

46 

23 

37 

20 

35 
20 

30 
16 

36 

27 

41 
17 

42 
18 

37 
21 

39 

22 

44 

32 

42 

27 

36 
21 

38 
20 

44 

35 

49 

26 

45.4 
24.6 

MALAD  CITY  FAA  AP 

MAX 

Mm 

58 
31 

50 
27 

52 
22 

56 

21 

60 
24 

60 
24 

60 
23 

60 
30 

99 
21 

92 
32 

4l 
26 

42 

27 

16 

18 

32 
24 

57 
19 

47 

21 

39 
IT 

39 
21 

30 
18 

37 
23 

42 
18 

43 
16 

40 
21 

40 
19 

43 
32 

38 
23 

37 
15 

39 
13 

43 

29 

49 

26 

45.2 
22.6 

MC  CAMMON  2  WSW 

MAX 

Mm 

66 
32 

66 
32 

52 
21 

57 
19 

62 
21 

64 

20 

62 
19 

61 
28 

60 
19 

92 

25 

42 
14 

42 

7 

16 

0 

35 
10 

36 

47 
11 

41 

29 

40 
14 

31 

22 

40 
24 

42 
14 

44 

19 

40 
22 

40 

21 

47 
32 

42 

20 

34 

22 

36 
24 

44 
34 

91 
25 

47.4 

20.0 

MONTPELIER  RANGER  ST4 

MAX 

Mm 

55 
29 

57 
31 

41 

19 

47 

19 

55 
20 

61 
21 

60 
23 

56 
26 

55 

20 

99 

21 

46 
26 

34 
16 

37 
16 

27 
15 

26 

29 
1 

35 
18 

6 

25 
9 

30 
18 

32 
10 

33 
10 

35 
12 

40 
16 

39 
23 

39 
31 

37 
12 

28 
20 

36 
27 

41 

25 

40.9 
16.0 

OAKLEY 

MAX 

Mm 

62 
31 

60 
33 

55 

28 

61 
33 

61 
35 

60 
31 

69 
34 

56 
40 

59 
33 

90 
34 

42 

33 

44 

30 

32 

22 

30 
22 

31 
13 

34 
11 

41 

16 

34 

15 

35 
It 

41 

21 

48 
20 

49 

27 

50 
25 

48 

29 

49 
39 

43 

30 

34 

22 

46 
25 

48 
31 

54 

36 

47.5 
27.2 

PALISADES  DAM 

MAX 

Mm 

55 
36 

46 
32 

92 
31 

62 
34 

99 
32 

97 
32 

69 
40 

57 
33 

97 
33 

41 

28 

39 
24 

16 

13 

30 
15 

31 

39 
4 

35 
23 

32 
15 

26 
22 

26 
23 

33 
10 

34 
6 

42 
12 

36 
28 

45 
20 

40 

26 

30 
22 

38 
23 

40 
27 

47 

35 

42.1 
23.6 

PRESTON  3  NW 

MAX 

Mm 

92 
34 

57 

35 

48 

25 

49 
23 

53 
27 

98 

25 

60 
25 

61 
25 

93 
2S 

98 
26 

49 

29 

40 

20 

39 
19 

33 
22 

32 
15 

38 
17 

46 
23 

37 
18 

33 

20 

31 
24 

36 
20 

36 
18 

38 
18 

36 
23 

40 
32 

47 

32 

40 
22 

33 
23 

37 
19 

44 

26 

43.9 
23.7 

STREVELL 

MAX 

Mm 

90 
40 

93 
34 

49 

20 

50 
32 

55 
31 

94 
23 

97 
31 

59 
39 

95 
25 

50     36  41 
34     27  21 

See  Relalence  N 

35     25  27 
14     12  8 

3teK  FoUowlxig  Slati 

11  37 
19  7 

3D  Index 

32 
13 

28 
7 

38 
15 

39 
15 

36 
23 

40 
18 

35 
27 

48 

30 

44 

24 

31 

10 

42 

19 

45 

32 

46 

30 

42.4 

22.5 
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DAILY  TEMPERATURES 


SlaUoo 

Day  of  Month 

• 

a 

4 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

At«i 

ShtN  ViLLEV 

MAX 

it 

55 

«5 

51 

62 

58 

60 

60 

59 

5* 

Aa 

3a 

AO 

32 

Jl 

32 

3S 

>a 

2f 

33 

35 

JA 

3a 

3a 

A7 

AO 

JO 

34 

39 

Aa 

A3. 

5 

Mm 

JO 

37 

29 

22 

19 

21 

22 

J2 

22 

32 

26 

20 

13 

12 

J 

3 

2A 

IT 

20 

22 

10 

9 

26 

25 

33 

23 

22 

27 

32 

33 

22. 

7 

TFTONIA  Exp  station 

MAX 

»5 

*<) 

«5 

55 

5} 

57 

60 

55 

56 

♦  7 

13 

33 

19 

2a 

27 

32 

5* 

2A 

25 

27 

25 

26 

32 

33 

JA 

Jl 

J2 

30 

32 

A3 

3a. 

1 

Mm 

JO 

Jl 

20 

21 

2A 

2* 

2» 

26 

25 

30 

15 

1* 

a 

A 

.  5 

•  3 

12 

1 

12 

5 

.  1 

0 

11 

21 

2a 

2A 

la 

12 

19 

29 

u. 

0 

MAVAN 

MAX 

Mm 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


IDAHO 
NOVEMBER  1964 


Day  of  month 


Slalion 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

•      •  • 

PtNHtNOLE  01 

BONNCRS  ferry  I  5H 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

lt9 

I 

0.9 

1 

4.9 
4 

3 

2.0 
'2 

1.0 

's 

2.0 
4 

9 

COEUR  0  »LENE  R5 

SNOWFALL 
SN  ON  6ND 

1.0 

t 

1.0 

I 

10.0 

PORTHILL 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

2.0 

2 

9.0 

PRIEST  RIVER  EXP  STA 

SNOWFALL 
SN  ON  SNO 

2.0 

2 

1.6 

2 

0.9 

2 

1 

1 

1 

T 

T 

T 

T 

T 

1.0 
1 

1.0 
1 

0.1 

7 

2.0 

2 

2.9 
9 

1.0 
4 

1.8 

T 

9 

SANOPOINT  EXP  STATION 

SNOWFALL 
SN  ON  SND 

T 

O.B 

T 

2.0 

2 

2 

I 

1 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

0.9 

T 

0.2 

7 

7 
7 

1.4 

2 

2.1 
4 

1.2 
4 

3.0 
9 

9 

•      •  • 

NORTH  CENTRAL 
PRAIRIES  02 

NE2PERCE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

1.0 

7 

7 

7 

2.0 

1 

7 

1 

7 

POTUATCH  3  NNE 

SNOWFALL 

SN  ON  GND 

T 
T 

1.0 

1 

1 

1 

1 

1.1 

2 

3.0 
1 

1.0 
4 

7 

*      ft  • 

NORTH  CENTRAL 
CANVONS  03 

1 

LEWISTON  ug  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  SND 
WTR  EQUIV 

T 

T 

T 

T 

T 

7 

1.4 

7 

3.| 
.1 

7 

SLATE  CREEK  RS 

SNOWFALL 
SN  ON  6ND 

0.9 

ft      ft  * 

CENTRAL  MOUNTAINS  04 

ANDERSON  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  8N0 

S.O 

2 

2 

2 

1 

T 

1 

1 

1 

1 

1 

T 
T 

T 

2.C 

7 

3.C 
3 

l.S 
4 

4.C 

a 

s 

9 

ARRONROCK  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

T 

1.0 

1 

^1 

T 

T 

T 

0.9 

1 

T 

T 

7 

T 

T 

7 

7 

4.C 
» 

0.1 
4 

6.C 

12 

7 

7 

4 

ATLANTA  3 

SNOWFALL 
SN  ON  6ND 

T 

1  J 

1 

*4 

9.0 

6 

4 

4 

4 

3 

3 

3 

2 

2 

2 

3.1 

9 

« 

4.C 

10 

9.C 
18 

0.9 
18 

1* 

AVERY  RANGER  STATION 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

4.0 

i 

ft.C 
6 

• 

- 

eiG  CREEK  1  S 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

2*0 

1 

J 

3.0 

2.0 

6 

6 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

0. ! 
4 

Oa  S 

3 

2 

2 

6.C 

6 

2.( 
8 

*11 

l.C 
8 

a 

CASCADE  1  NW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

1*0 
T 

1,0 

B.O 

*e 

9 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

0.! 
4 

4 

1 .! 
9 

4.C 
9 

1 .! 
6 

2.! 
9 

^3 

^2 

CENTERVILLE  ARSAUG  RCH 

SNOWFALL 
SN  ON  SND 

^'2 

7.0 
» 

8 

B 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

l.( 
8 

8 

7 

8 

f 

U 

4.C 

19 

7 

14 

7 
11 

DEADWOOO  0AM 

SNOWFALL 
SN  ON  SNO 

T 

T 
T 

9.0 

10 

T 

B 

T 

9 

4 

4 

3 

3 

3 

3 

*< 

7 

4 

'\ 

* 

4.9 

12 

*u 

'11 

'2c 

T 

IT 

ELK  CITY 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

2.0 
2 

0.4 

1 

2*6 

1.  i 

6 

T 

6 

6 

9 

0.1 
9 

0.1 
4 

4 

4 

4 

l.C 
9 

3 

l.C 
4 

2.C 
4 

* 

2.C 

a 

t 

» 

FAIRFIELD  RANGER  STA 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

1 

0.9 

6 

9 

9 

9 

1.9 

4 

4 

4 

4 

4 

3 

3 

9.( 
4 

4 

9.C 
« 

4.( 

19 

14 

12 

HAIlEy  ranger  STATION 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

0*9 

I 

4.0 
4 

4 

4 

4 

4 

3.9 

7 

« 

6 

9 

9 

T 

9 

4 

l.C 
9 

4 

9a! 

10 

6.( 
14 

3.( 
14 

12 

7 

« 

MC  CALL 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

J 

6.0 

9 

3 

3 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

2.( 
3 

3 

3.( 
3 

I 

3.C 
4 

2.C 
« 

S.C 
t 

l.C 
7 

9 

MULLAN  FAA 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

J 

0*4 

1.9 

1 

2.4 

2 

0.2 
4 

^9 

0.1 

2 

2 

2 

2 

T 

1 

O.i 
1 

1 

0.1 
I 

1 

0.  ] 
7 

7* 

3.4 
« 

O.i 

'*< 

9 

POWELL 

SNOWFALL 
SN  ON  SNO 

T 

T 

9.0 

T 

T 

T 

T 

2.0 

1.0 

2.0 

1.0 

2.C 

4.0 

2.0 

3.0 

SUN  VALLEY 

SNOWFALL 
SN  ON  SND 

l.O 

T 

1.0 

T 

7.0 

T 

1.0 
9 

9 

9 

4 

T.O 
6 

< 

« 

t 

9 

T 

9 

4 

1.0 
9 

2.0 

7 

6.0 

12 

3.0 
14 

9.0 

16 

13 

12 

HARREN 

SNOWFALL 
SN  ON  SND 

1.9 

2 

1.0 

6.0 
6 

3.0 

10 

1.0 
8 

8 

7 

t 

« 

« 

6 

6 

« 

< 

6 

9 

2.0 
* 

2.9 
8 

a 

1.0 
8 

7 

4 

•       •  • 

SOUTHWESTERN 

VALLEYS  05 

• 

BOISE  HB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  SND 
WTR  EOUtV 

T 

T 

T 

T 

0.2 

T 

T 

7 

2.0 

4.! 
.! 

o.t 
.3 

7 

] 

.3 

7 

COUNCIL 

SNOWFALL 
SN  ON  SND 

T 

T 

0.1 

T 

7 

2.0 

i 

3.0 

3.0 

* 

3 

GLENN5  FERRY 

SNOWFALL 
SN  ON  SND 

7 

1.9 
2 

PAYETTE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.9 

0.9 

3.0 

7 

ft      ft  ft 

SOUTHWESTERN 
HIGHLANDS  06 

REYNOLDS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4.0 

THREE  CREEK 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1 

1  i 

0.9 

T 

T 

2.9 

1 

3.9 

6 

T 

6 

6 

< 

< 

! 

« 

3 

2 

I 

1 

1.0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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ContlBued 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


IMHO 
NOVEMBER  196« 


Day  of  month 


OMBOa 

1 

2 

3 

4 

S 

s 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

IB 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

28 

27 

28 

29 

30 

CENTRAL  PLMNS  07 

burlCv  faa  airport 

SNOmFALL 
SN  ON  «ND 

1.0 

I 

1 

1 

X 

f 

'i 

RICHFIELD 

SNONFALL 
SN  ON  fiNO 

* 

* 

0.1 

1 

2 

1 

T 

'i 

2.3 
9 

4 

t 

1 

TNIN  FALLS  mBASO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.4 

1 

1 

T 

T 

T 

T 

O.T 
1 

0.1 

T 

9.1 
2 

•      •  • 

UPPER  SNAKE  RIvER 
PLAINS  0* 

ABERDEEN  EXP  STATION 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

1.0 

1 

0.9 

1 

T 
X 

ASMTON   1  S 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

S.O 
5 

l.S 
t 

9.0 
f 

• 

T 

T 

2.0 

a 

T 

• 

0.9 
1 

T 

* 

* 

9 

T 

* 

t 

t.o 
* 

9.0 

T 

4.0 

10 

t 

T 

• 

BLACKFOOT  2  SSH 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

S.( 

■ 

• 

■ 

CRATERS  OF  THE  MOON  NM 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

T 

«.0 
S 

t 

2.0 

a 

a 

• 

T 

10 

IC 

10 

9 

« 

9 

« 

1.0 
10 

8 

9.8 

19 

4.0 

IT 

1.9 

U 

1* 

DUBOIS  Exp  STATION 

SNOWFALL 

SN  ON  GND 

T 

0.2 

T 

2.0 
2 

0.1 
2 

2 

2 

I 

1.3 

'2 

2 

X 

1 

1 

1 

1 

T 

0,9 

1 

1 

4.9 

9 

0.2 

9 

X 

4 

4 

2 

IDAHO  FALLS  FAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

X 
T 

1.0 

T 

1 

T 

T 

0.1 

1 

< 

3 

X 

2 

X 
T 

2 

2 

2 

X 

2 

0.4 

1 

X 

T 

X 

r 

T 

IDAHO  FALLS  *6  M  MB 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0*9 

o.t 

S.l 
2 

1 

1 

1 

0.! 

1 

9. 1 

t 

« 

t 

« 

« 

9 

X 

9 

X 

1 

9.9 
2 

X 

2 

o.t 

2 

1 

1 

POCATEllO  MB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

0«9 

O.f 

T 

T 

T 

T 

0.1 
T 

0.! 

1 

J 
T 

X 
T 

T 

T 

T 

X 

X 

X 

1.1 

X 

0.1 
2 

.2 

•      •  • 

EASTERN  HISHLANDS  10 

ISLAND  PARK  DAN 

SNOWFALL 
SN  ON  SND 

*.0 

*i 

* 

t 

T 

2.0 

1 

•  .0 

T 

S.O 

10 

9.0 

12 

10 

10 

1 

T 

1 

\ 

0.9 

0.5 
8 

a 

1 

T 

a 

J.O 

10 

4.0 

12 

7.0 
18 

18 

9.0 
18 

0.9 
It 

0.9 

IT 

KIL60RE 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

1 

T 

1.0 

1 

«.o 
s 

1.0 

* 

1.* 

T 

« 

6 

i 

S 

9 

T 

9 

9 

9 

9 

9 

T 

9 

2.* 

T 

9.8 

12 

1.0 
19 

1.0 

X 
10 

MALAD  CITY  FAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

T 

0.* 
T 

'•I 

1 

1.0 

0.2 

T 

T 

T 

1.0 

T 
T 

MONTPELtER  RANGER  STA 

SNOWFALL 

SN  ON  GND 

T 
T 

l.i 

1 

1.4 

2 

1.0 
9 

T 

2 

T 

2 

0.9 
9 

T 

] 

I 

2 

I 

I 

T 

1 

1 

1 

1.9 
2 

1.9 
4 

o.a 

9 

9 

I 

OAKLEV 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

1.0 

T 

T 

l.O 

1.0 

I 

SHAN  VALLEY 

SNONFALL 
SN  ON  GND 

: 

SUPPLEMENTAL  DATA 


Wind  dizaction 

Wind  spaed 

m.  p.  h. 

Relative   humidity  averages  - 
percent 

Niimber  of  days  with  precipitation 

1 

Station 

Pravaillng 

Percent  of 
time  from 
prevailing 

Average 

S  a 

JI 

Direction 
of 

faslaat  mile 

Dale  of 
fastest  mile 

Mour 

S  AH 

TAIN  51 
11  AM 

ANOARD 
S  PM 

TIME 
11  PM 

Trao 

01-09 

■* 

i 

■ 

.50--9  ■ 

1.00-1.99 

2.00 
and  over 

i2 

"o 

e 

ll 

• 

B 
M 
C 
3 

BOISE  WB  AIRPORT 

13 

14 

7.6 

31 

SE 

11 

87 

75 

69 

85 

4 

6 

8 

0 

0 

0 

18 

53 

6.8 

IDAHO  FALLS  42   NW  MB 

4.7 

300 

sw 

26 

1 

2 

6 

0 

0 

0 

9 

IDAHO  FALLS  46  W  MB 

7.0 

360 

SW 

26 

4 

7 

9 

1 

0 

0 

19 

LEMISTON  MB  AIRPORT 

86 

79 

75 

7 

9 

3 

1 

0 

0 

20 

8.3 

POCATELLO  WB  AIRPORT 

21 

8 

10.4 

37 

s 

12 

ei 

69 

60 

77 

5 

6 

♦ 

0 

0 

0 

19 

31 

7.1 

t     MAXIMUM  HOURLY  AVERAGE 


See  Reference  Nolee  Following  StaUon  Index 
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STATION  INDEX 


STATION 

2 

DIVISION  1 

COUNTY 

I  DRAINAGE  I 

LATITUDE 

LONGITUDE 

.  

ABERDEEN  EXP  ST*TIOfl 

ODIO 

09 

RINCHAM 

12 

42 

57 

11?  50 

AFTERTH0U6HT  MINE 

0070 

06 

OWYHEE 

12 

43 

00 

116  42 

AMCfflCAN  F«LLS  1  SW 

0227 

09 

POWER 

12 

42 

112  52 

ANDERSON  0AM 

0282 

04 

ELMORE 

2 

ARBOM  2  NW 

10 

POWER 

12 

ARCO  i  NM 

OJ75 

09 

BUTTE 

113  20 

ARROWROCK  DAh 

OAAB 

04 

ELMOHE 

2 

36 

lis  55 

ASHTON  1  S 

0*70 

09 

FREMONT 

12 

111  27 

ATLANTA  1 

0«91 

04 

elmohe 

t 

48 

115  07 

ATLANTA  SUMMIT 

01.99 

04 

2 

*5 

115  1* 

AVERY  RANC.E«  STATrON 

0525 

SHOSHONE 

10 

15 

115  49 

0S40 

BLAINE 

12 

i 

59 

"AYVIEW  MOOEL  "ASIh 

0667 

01 

KOOTENAI 

59 

116  33 

BENTON  DAM 

0789 

01 

BONNER 

21 

116  50 

Pitt  CREEK  1  5 

i: 

45 

06 

115  20 

RLACKPOOT  2  SSW 

h 

BINGHAM 

12 

11 

112  23 

blackeoot  dam 

09201 

CARIBOU 

12 

00 

111  43 

1002 

07 

GOODING 

12 

42 

56 

114  57 

ROGUS  flASlN 

fiOlSE 

8 

46 

116  06 

KOtSE  LUCKV  PEAK  l^A" 

loll 

0! 

ADA 

2  43 

33 

116  04 

«f>ISE  Wn  AIRPORT 

05 

ADA 

Z 

*3 

34 

116  13 

BONNERS  FERRY  1  SW 

1079 

Ot 

BOUNDARY 

5 

49 

41 

116  19 

PRUNEAU 

1195 

05'  OWYHEE 

12 

53 

115  48 

BUNGALOW  RANGER  STA 

12«<> 

3  *6 

38 

115  30 

nuPKE  2  ENE 

1272 

32 

115  48 

ftURLEY 

12SS 

12 

fluPLEY  FACTORY 

1298 

01 

CASSIA 

12 

33 

113  48 

eiWLEY  FAA  AlfiPORT 

UOJ 

01 

CASSIA 

12 

32 

CABINET  fiORGE 

BONNER 

48 

05 

116  04 

I38f 

2 

*3 

40 

116  41 

CAwARIOCE 

1408 

05 

WASHINGTON 

tz 

34 

116  41 

CAREY  ft  NNW 

12 

A3 

21 

113  57 

CASCADE  1  NW 

1514, 

9 

32 

116  03 

CASTIEFOBO  2  H 

1!51 

U 

42 

114  52 

CAYUSE  CREEK 

157^ 

CLcARWATER 

3i  46 

115  04 

CENTFSVILLF  ARRAUG  RCH 

2 

43 

58 

115  51 

CMALLIS 

1663 

Oi 

CUSTER 

11 

30 

114  14 

CHILLY  BARTON  FLAT 

ot 

CUSTER 

00 

113  50 

CLARKIA  RANGER  STATION 

1631 

SHOSHONE 

1< 

01 

116  15 

C  BAL 

11 

06 

114  14 

COEUR  0  ALENF  Rs 

1956 

01 

KOOTENAI 

47 

41 

CONDA 

2071 

10 

CARIBOU 

i; 

42 

43 

111  33 

COTTONwOfin 

2154 

02 

IDAHO 

03 

116  21 

COTTftNWOOft  2  WSW 

07 

IDAHO 

3 

46 

116  23 

COUNCIL 

2187 

AOAMS 

12 

116  26 

CPATERS  OF    THE   MOON  N» 

2260 

09 

BUTTE 

6 

43 

28 

113  34 

OEAOWOOP  PAM 

2385 

VALLEY 

a  44 

19 

115  38 

OEADWOOP  SU""!' 

04 

VALLEY 

11,  44 

32 

115  34 

RECEPTION  CREEK 

242; 

KOOTENAI 

4 

47 

116  29 

05 

12 

43 

35 

116  45 

DEER  POINT 

24^1 

BOISE 

43 

45 

116  06 

DIXIE 

2575 

IDAHO 

i; 

33 

115  28 

ORIGGS 

2676 

10 

TETON 

12 

111  07 

DUBOIS  Exp  STATION 

CLAHK 

15 

11?  12 

DUBOIS  3*  W 

2722 

CLABK 

ELK  CITY 

2875 

IDAHO 

45 

115  26 

ELK  RIVER  1  S 

2892 

Ot 

CLEARWATER 

; 

116  11 

EmmETT  2  E 

294? 

GEM 

: 

52 

116  28 

FAIRFIELD  HANGER  STA 

310( 

CAMAS 

H 

21 

IDAHO 

06 

115  33 

FORT  HALL   INDIAN  AGNCY 

3297 

BINGHAM 

12 

02 

112  26 

GALENA 

3417 

BLAINE 

12 

43 

53 

114  39 

GALENA  SUWlT 

3422 

12  43 

53 

114  42 

GARDEN  VALLEY  RS 

3448 

BOISE 

115  55 

GIBBONSVILLE 

3554, 

i: 

34 

GILMORE  SUMMIT  RANCH 

CUSTFfi 

19 

113  31 

glenns  ferry 

363r 

ELMORE 

i: 

42 

115  18 

GOODING 

367^ 

GOOD  1 NG 

12 

42 

58 

GRACE 

3732 

IC 

CARIBOU 

1 

42 

35 

111  44 

GRAND  VlEW  3  WNW 

3760 

OWYHEE 

12  43 

00 

116  10 

GRANGEVlLLE 

37T1 

02 

IDAHO 

55 

116  08 

grangevillf  u  se 

3780 

IDAHO 

45 

50 

115  56 

GRASmERE 

06 

12 

23 

115  53 

GRASMERE  9  S 

3811 

05 

12 

11 

GROUSE 

3flB2 

CUSTER 

43 

113  37 

GUNNEL  GUARD  STATION 

39021  10 

CASSIA 

12 

42 

06 

11)  12 

MAILEY  HANGER  STATION 

394  2'  04 

BLAINE 

12  43 

31 

MAMFR  *  NW 

3964!  09 

JEFFERSON 

6 

43 

58 

112  15 

MAZELTON 

4I»rt 

07 

JEROME 

12 

42 

36 

HEADQUARTERS 

4150 

CLEARWATER 

3 

38 

115  48 

HILL  CITY 

4268 

r 

CAMAS 

12 

43 

18 

115  03 

HOLLISTER 

4295 

It 

TWIN  FALLS 

12 

42 

21 

114  35 

HOWE 

4384.  09(  BUTTE 

113  00 

IDAHO  CITY 

BOISE 

2 

50 

115  50 

IDAHO  FALLS  2  ESE 

4455 

BONNEVILLE 

12 

43 

29 

112  01 

IDAHO  FALLS  16  SE 

4456 

BONNEVILLE 

12 

43 

111  47 

rIOAMO  FALLS  F«*  AP 

4457 

01 

BONNEVILLE 

31 

112  04 

IDAHO  FALLS  *2  NW  WR 

4*51 

09 

BUTTE 

43 

32 

IDA  VADA 

OWYHEE 

2 

01 

115  19 

ISLAND  PARK  DAM 

4598 

10 

FREMONT 

12 

25 

111  24 

JACKSON  PEAK 

4612 

0' 

BOISE 

03 

115  27 

JEROME 

4670 

JEHOME 

i; 

42 

114  31 

LEWIS 

3 

46 

116  02 

KELLOGG 

4831 

SHOSHONE 

4 

32 

116  08 

KETCHUM   17  WSW 

4840 

BLAINE 

12 

43 

37 

114  41 

tiLGORE 

4908 

1< 

CLAHK 

24 

112  07 

5011 

03 

IDAHO 

: 

115  59 

KUNA  2  NNE 

5038 

05 

ADA 

2 

31 

116  24 

LEADOHE 

5169 

08 

LEMHI 

11 

41 

113  22 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


5300     6P  6P 


5470|    flA.  aA 


2492]  3P 
8700; 

20751  8A 
26401 
5686, 

4495  5P 

6200,  6P, 

3265|  6P,  6Pi 

6196|  I 

2840  8A>  8A' 

2B38'  Miq  MIo| 

1810,  5P  5P| 

25251  tf>>  6H 

2285  3P  3P 

4093  4^1  4Pi 


4146  Mia  MID 
2257  5M  SP; 
2370  MIO 

I 

2650'  6f>i  6P 
4650 

4865  *Pi  4P; 
382S;    5pl  5P 


2250,    5P;  5Fi 


,  FOREST  SERVICE 


VALUE' 


t  HEC  I 


I  U  S  FOREST  SERVICE 
ANNeSLET  N  EDWARDS 
TOM  THOMPSON 
I  FORT  HALL    IR  PHOJ 
I  NORTH  SIDE  CANAL  CO 
-\  U.   S.  WEATHER  BUREAU 
1  CORPS  OF  ENGINEERS 

!  U  S  WEATHER  BUREAU 
I  ARLO  T  GRUNERUO 
I  HERBERT  F.  DIR 
U  S  FOREST  SERVICE 
MONTANA  POWER  CO 
■  FRANK  0  REDFIELO 
1  AMALGAMATED  SUGAfi  CO 


FED  I 


TIO 


ITESEN 


TION 


U  S  BUR  RECLAI 
[  MR  EARL  HEIDEL 
i|  U  S  WEATHER  BUREAU 
MRS  KINIA  JONES 
U  S  FOREST  SERVICE 
I  MRS  K  L  ROelNSON 
U  S  FOREST  SERVICE 
MRS.  EVELYN  S.  DUNN 

U  S  FOREST  SERVICE 

J  R  SIHPLOT  CO 
CLOSED  11/5/64 
'  SABI  FREI 
I  FRED  M  NOLL 
'  CRATERS  OF  THE  MOON  I 
.  U  S  BUR  RECLAMATION 
i  U  S  WEATHER  BUREAU 
;  U  S  FOREST  SERVICE 

CARl  PADOUR 

;  KBOl-TV 

j  MRS  2 ILPHA  L  WENZEL 
EDITH  STEVENS 
U  S  FOREST  SERVICE 
MRS.  MURIEL  N.  WORTHI 

!  MRS.   DONNA  J,  HESS 
MRS  HAZEL  V  WHEELER 
WAYNE  F  HARPER 
U  S  FOREST  SERVICE 
MRS  RUBY  G  COVEY 

FORT  HALL   IR  PROJ 
MRS  HOWARD  PIATT 
:  us  SOIL  CON  SERVICE 
U  S  FOREST  SERVICE 


,  US  SOIL  CON  SERVICE 
UTAH  PWR  ♦  LIGHT  CO 
RUSSELL  J  SEAOUEST 

U  S  WB  OBSERVER 
MRS.   AL  SCHWARTZ 

'  GEORGE  F  THOMSON 

'  6ILL  T INOALL 

;  KENNETH  W.  TAYLOR 
li  U  S  FOREST  SERVICE 

,  U  S  FOREST  SERVICE 
U  S  F  ♦  W  L  SERVICE 
NORTH  SIDE  CANAL  CO 
POTLATCH  forests  INC 


,  CHARLES  I 


:0W6IL' 
FEfi 


LEWISTON  WB  AIRPORT 

LIFTON  PUMPING  STATION 

LOLO  PASS 

LOWMAN  3  E  #2 

MACKAY  HANGER  STATION 


MALTA  RANGER  STATION 
MAY  RANGER  STATION 

MC  CALL 

MC  CAMMON   2  WSW 
MINIOOKA  DAM 
MONTPELIEP  RANGER  STA 
MOORE  CREEK  SUMMIT 
HOOSE  CREEK  RANCH 
MOOSE  CRFEK  RANGER  STA 
MOSCOW  U  OF  I 
MOUNTAIN  HOME    1  SE 


NEW  MEADOWS  RANGER  STA 

NEZPERCE 

NEZ  PERCE  PASS 

OAKLEY 

OLA  4  S 

OfiOf INO 

PALISADES  DA»l 

PARMA  EXPERIMENT  STA 

PAUL  1  ENE 

PAYETTE 

PICABO 

PIERCE 

PINE  1  N 

PLUMMER  3  WSW 

POCATELLO  H8  AIRPORT 

PORTHILL 

POTLATCH  3  NNE 


PRESTON  3  NW 
PRIEST  RIVER  Eki 
PUTNAM  MOUNTAIN 
REYNOLDS 
RICHFIELD 


INS  f 


IIRIE  12  ESE 


SALMON 

SANDPOINT  EXP  STATION 
SHAKE  CREEK  RANGER  STA 
SHOSHONE  1  WNW 
SLATE  CREEK  RS 
SOLDIER  CREEK  AOM  SITE 
SPENCER  RANGER  STATION 
STANLEY 
STREVELL 

SUBLETT  GUARD  STATION 
SUGAR 

SUN  VALLEY 

SWAN  FALLS  POWER  HOUSE 
TENSED 

TETONIA  EXP  STATION 
THREE  CREEK 
TRIANGLE  RANCH 
TRINITY  LAKE  GUARD  STA 
TROUTOALE  GUARD  STA 


WALLACE  WOODLAND  PARK 

WEISER  2  SE 
WILLOW  FLAT 
WINCHESTER   1  SE 

CLOSED  STATIONS 

COTTONWOOD 


COUNTY 


NEZ  PERCE 
BEAR  LAKE 
IDAHO 
BOISE 
CUSTER 
ONE I OA 
ONE  I OA 
CASSIA 

LEMHI 

VALLEY 

BANNOCK 

MINIDOKA 

BEAR  LAKE 

BOISE 

IDAHO 

IDAHO 

LATAH 

ELMORE 

SHOSHONE 

SHOSHONE 

AOAMS 

LEWIS 


CLEARWATER 
BONNEVILLE 
CANYON 
MINIDOKA 


ELMORE 
BENEWAH 
POWER 
BOUNDARY 


BONNEVILLI 
MINIDOKA 
FREMONT 
BENEWAH 


LEMHI 
BONNER 
ELMORE 
LINCOLN 


I  BLAINE 
■  ADA 

I  B0NNEV1L[ 
,  BENEWAH 

TETON 
.  OWYHEE 
.  OWYHEE 
k  ELMORE 
I  ELMORE 


IN  FALLS 
IN  FALLS 
IN  FALLS 
AiNE 

SHOSHONE 

IDAHO 
I  CARIBOU 

WASHINGTON 

FRANKLIN 
!  LEWIS 


50261 
4625  5P 
4210  5P 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


59901 
245ol 
24801 


53B5j     5W     SP"  51 


33  I  5590| 


NEW  STATION 
GREENCREEK  3  N 


JTAH 


S  WEATHER  BUREAU 
IGHT  CO 
U  S  FOREST  SERVICE 
MRS.  FRONIA  A.  FARRER 
U  S  FOREST  SERVICE 
JUNIUS  L  CROWTHER 
FED  AVIATION  AGENCY 
MRS  ROSELLA  M  NEODO 
U  S  FOREST  SERVICE 
U  S  FOREST  SERVICE 

U  S  FOREST  SERVICE 
JOHN  R.  81SH0FF 
NATIONAL  WILDLIFE  REFUGE 
U  S  FOREST  SERVICE  I 
U  S  WEATHER  BUREAU 
DAVID  W  CHRISTENSEN  I 
U  S  FOREST  SERVICE  ' 
UNIVERSITY  OF  IDAHO 
CITY  OF  MOUNTAIN  HOME 
FED  AVIATION  AGENCY  I 


WEATHER 


IREAU 


i  V  S  FOREST  SERVICE 

I  MRS.   DOROTHY  F.  BEAL 

U  S  FOREST  SERVICE 
,  U  S  BUR  RECLAMATION 
■  STATE  EXP  STATION 

a£D  SUGAR  CO 


8A  8;^ 

"I 


JOSEPH  T  LOWE 

LEONARD  N  PURDY 

MRS  KATHLEEN  M  SWENSEN 

US  GEOLOGICAL  SURVEY 

FRED  0  SHILL 

U  S  WEATHER  BUREAU 

DONALD  A  WRIGHT 

CLIFFORD  J.  FRENCH 

IDAHO  OEPT  OF  HWYS 

ORA  L  ENGELMAN 

RADIO  STATION  KPST 
U  S  FOREST  SERVICE 
FORT  HALL   IR  PROJ 
AGR  RESEARCH  SERVICE 
LESLIE  f  fiUSHBY 
U  S  FOREST  SERVICE 
JOHN  L  JOLLEY 
IDAHO  YOUTH  RANCH 
ELI    M  JERGENSEN 
U  S  FOREST  SERVICE 


5P     5  Pi 


FN: 


;  FORES 


PIV  OF  I 


SERVICE 


489d 
58211 
23251 


5290,     5P  5P 


7A  7A 
Sa]  8A 
8AJ  8A 


21201    5P  5P 


I  CARROLL 
[  GEORGE  W  MEYER 

FED  AVIATION  AGENCY 
!  U  S  WEATHER  BUREAU 
I  U  S  WEATHER  BUREAU 
il  CHRIS  CALLEN 

I  U  S  euR  RECLAMATION 
J  US  SOIL  CON  SERVICE 
I  NORTH  SIDE  CANAL  CO 

I  IRVING  H  LASKEY 
ii  V  S  WEATHER  BUREAU 
MRS  ROY  MC  GOVERN 
£  T  GILROY 
HARRY  U  GIBSON 
DONALD  e  NOBLE 


1-COEUR  D'ALENE    5-KOOTENAI    6-LOCT    T-T  .LOUSE    8-PAYETTE    9-PEND  OREILLE    lO-ST.  JOE  11-SALMON 


'  U  S  FOREST  SERVICE 
J  U  5  FOREST  SERVICE 
V  U  S  FOREST  SERVICE 
i  ANDREW  CRITCHFIELD 
i  U  S  WB  OBSERVER 
ij  U       FOREST  SERVICE 

EOWARO  F  SEAGLE 

■  IDAHO  POWER  COMPANY 
HARRY  O,  TRAUGHBER 

,  ARTHUR  H  JOHNSON 
EXPERIMENT  STATION 
MRS  GEORGE  CLARK  JR 
LESTER  M.  BUCK 
i  us  SOIL  CON  SERVICE 
i  US  SOIL  CON  SERVICE 

j  ENTOMOLOGY  RES  DIV 

AMALGAMATED  SUGAR  CO 
'  U  S  WEATHER  BUREAU 
il  U  S  WEATHER  BUREAU 
I  ELMER  H  SHERMAN 
I  JACK  W  PICKELL 
I  ROY  0  STOOR 

■  RADIO  KWEI 

US  SOIL  CON  SERVICE 
BOISE  CASCADE  CORP 


CLOSED  11/5/6* 


FRANK  UHLENKOTT 
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REFERENCE  NOTES 

Surl'.'rom^T.Vyou"'"'''"''  ""■  '"*""*  °'  '°  ^""••'"'f'  "  Bur..u  Airport  S....on.  Bo.  1718,  Bol.e.  ld.ho  83701.  or  .o  W,.U,.r 

^^^^^i^^LuT/'J^'"''",  '""'""t,-  >hl.  buU«U>  .re:     Tcmp.r.ture  In  T.  preclplutlon  «d  evporatlon  In  Inch..  «,d  -Ind  movement  In  mU...    Monthly  de,r..  d.y  toUU 

•  re  the  sums  o(  the  neg»tive  departures  ol  aver.je  d«lly  temperatures  from  65'  F.   In  "Supplement*!  1>«U"  table  direction,  entered  In  figures  are  ten.  of  dejree.. 

'^f„^H^r  *'^'"r"^'"H"  ,  K?',  ^"."T  '""'"■•'■>"•  ob'Tvatlon  time.  In  local  standard  time.    During  the  .umm.r  month,  .ome  ob.erv.r.  take  the  ob.ervatlon.  on  daylight  saving  time.    Snow  on  ground  In  the  "SnowfaU 
and  Snow  ""  Ground   table  I.  at  Observation  time  for  aU  except  Weather  Bureau  «,d  FAA  station..    For  these  .tatlon.  .now  on  ground  value,  are  at  4:00  a.  m.  .  P.  S.      andToO  a.  m. .  M.  S.  T..  «c.«  wlho  F^" 
iL^'ouh.ifh  d   ir   ,•■";>;    ,1k   ■  table.  "Dally  Precipitation"  table.  "Dally  Temperature"  table.  "Evaporation  and  Wind"  table,  and  .no.faU  In  the  "Sn;.;;il  a^d  Sn^  on  S^Td"  tlbl. 

When  published,  are  for  the  24  hours  ending  ot  time  of  obBcr\-»tlon. 

EVAPORATION  Is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unlesa  otherwiae  shown  by  footnote  foUowlng  the  "Evaporation  and  Wind"  Uble.  Max  and  Mln  In  ■'Evaporation  and  Wind"  table 
refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

WATER  EQUIVALENT  vatuea  published  m  the  ''Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  Ice  on  the  ground.  Samples  for  obuining  measurement,  are  taken  from  different  poinU 
for  successive  observations,  consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability  in  the  snowpack  may  result  In  apparent  InconsUtencles  In  the  record. 

^ee^^nd  i^ce  °'  ^       "Climatological  Dau"  table,  the  "SnowfaU  and  Snow  on  Ground"  uble,  and  In  the  "Seasonal  Snowfall"  table.  Include  snow  and  sleet.    Entries  of  snow  on  ground  include  snow, 

NORMALS  for  all  sutions  are  climatological  sundard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 
DIVISIONS,  as  used  In  this  publlcaUon,  became  effective  with  dau  for  January  1957. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  sUtion  name,  such  as  12  SSW.  indicate  disUnce  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:     Monthly  and  seasonal  snowfaU  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  daU  wiU  be  carried  in  the  July  issue  of  this  buUetin. 
DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  wiU  be  carried  only  In  the  June  and  December  Issues  of  this  bulletin. 
INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  preclplWtlon  toUls  may  be  found  In  the  annual  issue  of  this  publication. 
IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

-     No  record  in  the  "Supplemental  Data"  uble,  "Daily  PrecipiUtion"  table.  "Evaporation  and  Wind"  table.  "SnowfaU  and  Snow  on  Ground"  table,  and  the  Sutlon  Index. 

No  record  in  the  "Climatological  E)aU"  Uble  and  the  "Dally  Temperature"  table  Is  Indicated  by  no  entry, 
•f    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++     Highest  observed  one  minute  windspeed.    This  station  is  not  equipped  with  an  Instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

•  Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 
//    Cage  is  equipped  with  a  windshield. 

B    Adjusted  to  a  full  month. 

D     Water  eqiiivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using   a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfaU. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.    See  "DaUy  Temperature",  uble  for  deUUed  dally  record.    Degree  day  dau,  if  carried  for  this  sUtlon, 
have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    AmounU  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly  PrecipiUtion  Dau.) 

T     Trace,  an  amount  too  smaU  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR     This  entry  in  time  of  observation  column  in  SUtion  Index  means  after  rain. 

C  Recording  Rain  Gage  Station.  Hourly  precipiUtion  values  are  processed  for  special  purposes,  and  arc  pubUshed  later  in  the  "Hourly  PrecipiUtion  DaU"  buUetin.  If  daUy  amounU  are  published  In 
"Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,  except  where  indicated  by  reference  'R'.  Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  In 
the  "Hourly  PrecipiUtion  Data"  bulletin. 

C  "SoU  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.   Omissloh  of  dau  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  In  that  month. 

J  "Supplemenul  Dau"  Uble. 

S  Storage  precipitation  station.    Precipitation  measurements,  made  at  irregular  Intervals  will  be  published  later  in  "Precipitation  Data  from  Storage-Gage  Stations"  BuUetln, 

SS  This  entry  In  time  of  observation  column  in  SUtion  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  In  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

•  Thermometers  are  generaUy  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground,  however,  this  reference  indicates  that  the  thermometers  are  exposed  In  a  shelter  located  on  the  roof  of  a 
buUding. 

Stations  appearing  m  the  Index,  but  for  which  dau  are  not  Usted  in  the  Ubles,  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

General  weather  conditions  In  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY,  and  STORM  DATA,  all  of 
which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.  20402. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc. ,  of  subsUtiona  through  1957  may  be  found  In  the  publication  "Substation  History"  for  this  Sute,  price  40  cenu.  Similar 
Information  for  regular  Weather  Bureau  sUtions  may  be  found  In  the  Utest  annual  issue  of  Local  Climatological  Dau,  price  IS  cenU.   These  pubUcations  may  be  obuined  from  the  Superintendent  of  Documents  at 
the  address  shown  above. 


Subscription  Price:  20  cents  per  copy,  monthly  and  annual:  i2.  50  per  year,  (Yearly  subscription  Includes  the  Annual  Summary. )  Checks  and  money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent 
of  Documents.    Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents.  Government  Printing  Office,  Washington.  D.  C.  20402. 
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IDAHO  -  DECEMBER  1964 
SPECIAL  WEATHER  SUMMARY 


Precipitation  for  the  month  was  above  normal 
throughout  the  State,  ranging  from  more  than 
double  the  normal  from  the  Clearwater  Basin 
southward  to  the  Weiser,  Payette,  and  Boise 
River  Basins,  to  400  to  500  percent  of  normal 
in  the  Upper  Salmon,  Lost,  Wood,  and  Central 
Snake  River  and  its  tributaries.  Only  in  the 
area  north  of  the  Clearwater  and  in  the  Snake 
River  drainage  upstream  from  Idaho  Falls  were 
precipitation  totals  less  than  200  percent  of 
normal.  At  Challis,  where  the  normal  December 
precipitation  is  0.47  inch,  the  1964  December 
total  was  3.72  inches,  790  percent  of  normal  I 
Deadwood  Dam  reported  the  greatest  monthly 
total,  16.61  inches,  compared  to  a  normal  of 
5.43. 

As  shown  in  the  accompanying  table,  many 
stations  received  the  heaviest  December  pre- 
cipitation  on  record,  and  at  37  stations,  the 


figures  exceeded  previously  recorded  maximum 
totals  for  any  month.  Numerous  one-day  records 
also  were  broken  for  December  and  a  significant 
number  of  stations  reported  one-day  totals  ex- 
ceeding any  previously  recorded  in  any  month, 
Two-and-three-day  totals  were  exceptionally  high 
and,  although  statistics  are  not  available  for  com- 
parison with  past  years,  there  is  little  doubt  that 
many  new  records  were  established  for  these 
time  intervals. 

Storms  and  Floods  Dec.  23-26,  1964:  Because 
much  of  the  precipitation  in  the  outstanding  storm 
period  of  Christmas  week  fell  as  rain,  and 
unusually  mild  weather  produced  rapid  snowmelt 
up  to  elevations  of  about  7,000  feet,  streamflow 
surpassed  previously  recorded  levels  at  a  number 
of  points  in  Idaho.  Preliminary  figures  from  the 
U.  S.  Geological  Survey  indicate  that  peak  dis- 
charges were: 


Dec.  22  or  23 

Previous 

Record 

Big  Wood  near  Gooding 

8,700  cfs 

8,440 

2/1/63 

Boise  River  near  Twin  Springs 

18,800  cfs 

11,200 

5/24/56 

S.  Fork  of  Boise  near  Featherville 

7,800  cfs 

7,580 

5/24/56 

Payette  River  near  Banks 

20,700  cfs 

1 3, 800 

5/17/27 

Payette  River  near  Horseshoe  Bend 

27,000  cfs 

22,100 

6/9/21 

Payette  River  near  Payette 

28,400  cfs 

23, 400 

5/2/38 

Payette  River  near  Emmett 

33,100  cfs 

22,800 

5/1/38 

Coeur  d'Alene  River  at  Enaville 

32,500  cfs 

31,500 

2/1961 

Flooding,  as  reported  by  Weather  Bureau  River 
District  Offices  at  Boise,  Idaho,  and  Spokane, 
Washington,  occurred  on  most  tributaries  of  the 
Snake  River  downstream  from  the  Portneuf,  and 
on  the  Coeur  d'Alene,  Spokane,  and  St.  Joe  Rivers 
and  their  tributaries.  There  was  no  flooding  along 
the  main  stream  of  the  Snake.  Most  of  the  damage 
inflicted  by  flood  waters,  snow  slides,  and  ice  jams 
was  to  roads  and  highways,  trails,  bridges,  and 
recreational  facilities.  Damage  is  estimated  at 
several  millions  of  dollars  in  22  counties.  In  a 
few  instances  small  communities  or  groups  of 
people  were  temporarily  isolated  because  of 
flood  waters  or  because  of  damage  to  normal 
access  routes  and  the  disruption  of  power  and 
communications  facilities. 


A  few  reports  of  damaging  winds  were  received 
from  south-central  and  eastern  communities. 
Greatest  wind  damage  appears  to  have  been  in  the 
Buhl  area,  where,  during  the  afternoon  and  evening 
of  the  22d,  several  roofs  on  business  buildings 
and  residences  were  torn  open,  resulting  in 
extensive  water  damage  as  rain  continued. 

One  death  was  reported  during  the  storm  period. 
On  the  22d,  a  bulldozer  operator  attempting  to 
remove  slides  which  had  blocked  the  Lewis-Clark 
(U.  S.  12)  Highway  was  swept  into  the  Locksa 
River,  with  his  vehicle,  by  a  new  slide. 


SEE  FOLLOWING  PAGES  FOR  COMPARISON  OF 
DECEMBER  PRECIPITATION  WITH  PAST  RECORDS. 
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IDAHO  -  DECEM  BER  1964 
COMPARISON  OF  DECEMBER  1964  WITH  PAST  RECORDS 


STATION 

MONTHLY  TOTALS 

ONE-DAY  TOTALS 

NO.  OF 

DEC. 

PREVIOUS 

PREVIOUS 

DEC. 

PREVIOUS 

PREVIOUS 

YEARS 

1964 

DECEMBER 

RECORD 

1964 

DECEMBER 

RECORD 

OF 

RECORD 

ANY  MONTH 

RECORD 

ANY  MONTH 

ABERDEEN  EXP.  STA. 

3.56 

2.90 

3.  44 

51 

1952 

10/38 

AMERICAN  FALLS  1  SW 

3.84 

2.37 

4.89 

1.34 

1.04 

1.93 

75 

1901 

6/44 

23 

12/2/01 

5/16/49 

ARROWROCK  DAM 

7.57 

7.38 

7.38 

54 

1942 

12/42 

ATLANTA 

12.21 

10.65 

10.65 

2.78 

1.80 

2.60 

40 

1917 

12/17 

23 

12/10/29 

3/7/51 

BAYVIEW  MODEL  BASIN 

6.38 

4.62 

7.55 

1.50 

0.94 

2.02 

18 

1955 

10/47 

22 

1/9/53 

7/24/55 

BIG  CREEK  1  S 

12.41 

8.74 

8.74 

2.62 

2. 12 

2.  45 

28 

1955 

12/55 

22 

12/22/55 

1/31/63 

BLISS 

5.30 

2.81 

4.32 

52 

1955 

1/36 

BOISE  LUCKY  PEAK 

4.63 

3.11 

4.58 

1,04 

0.64 

1.87 

14 

1951 

1/53 

23 

12/12/58 

5/12/58 

BURLEY 

4.26 

2.40 

3.52 

1.46 

0.90 

2.09 

48 

1951 

1/50 

23 

12/24/51 

8/20/23 

BURLEY  AIRPORT 

4.05 

2. 19 

3.54 

1.75 

0.75 

1.29 

27 

1951 

1/50 

23 

12/3/50 

5/29/64 

CASCADE  1  NW 

11.09 

7.92 

7.92 

2.73 

2.05 

2.05 

23 

1955 

12/55 

22 

12/29/55 

12/29/55 

CHALLIS 

3.72 

2.30 

3.83 

1.62 

1.00 

1.28 

60 

1913 

5/63 

22 

12/10/29 

6/20/48 

CENTERVILLE  ARBAUGH  RANCH 

12.25 

10.51 

10.51 

14 

1955 

12/55 

CONDA 

6.57 

3.60 

4.74 

1.47 

0.92 

2.07 

26 

1955 

6/64 

23 

12/24/55 

6/2/55 

COUNCIL 

9.47 

9.35 

10.71 

53 

1942 

11/26 

DEADWOOD  DAM 

16.61 

13.67 

13.67 

3.07 

3.07 

3.07 

34 

1931 

12/31 

22 

12/2/41 

12/2/41 

DEER  POINT 

6.07 

3.81 

5.41 

11 

1957 

5/57 

DIXIE 

9.76 

5.22 

8. 02 

13 

1957 

1953 

ELK  CITY 

5.26 

5.22 

6.27 

23 

1958 

11/55 

ELK  RIVER  I  S 

13. 13 

8.35 

12.33 

1.99 

1.61 

2.32 

13 

1953 

1/53 

23 

12/10/52 

11/22/61 

FAIRFIELD  R.S. 

8.73 

6.14 

6.14 

2.38 

1.59 

2.20 

14 

1955 

12/55 

22 

12/22/55 

2/2/52 

FENN  R.S. 

9.12 

8. 16 

9.17 

26 

1946 

1/53 

FORT  HALL 

2.37 

1.79 

4.95 

50 

1941 

5/57 

GARDEN  VALLEY  R.S. 

D11.52 

9.33 

10.53 

2.40 

2.39 

2.50 

60 

1955 

11/09 

22 

12/22/55 

11/22/09 

GIBBONSVILLE 

7.04 

2.65 

4.60 

9 

1946 

5/42 
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IDAHO  -  DECEMBER  1964 
COMPARISON  OF  DECEMBER  1964  WITH  PAST  RECORDS 


STATION 

MONTHLY  TOTALS 

ONE-DAY  TOTALS 

NO.  OF 

DEC. 

PREVl OUS 

PREVI OUS 

DEC . 

r  Kt  V  1  UUi> 

rKtVl UUb 

YEARS 

1964 

DECEMBER 

RECORD 

1964 

DECEMBER 

RECORD 

OF 

RECORD 

ANY  MONTH 

RECORD 

ANY  MONTH 

RECORD 

GLENNS  FERRY 

4.95 

2.92 

4.  32 

1.17 

1.03 

3.45 

60 

1942 

11/09 

C.  D 

1  7  /  OQ  /  OA 

i.  c.  /  d7  / 

5/16/25 

GRACE 

3.76 

3.34 

5.11 

54 

1921 

6/64 

GRANGEVILLE 

4.22 

3.65 

8.24 

46 

5 /57 

GRASMERE 

4.21 

1.59 

4.54 

1.25 

0,65 

1.12 

11 

1955 

O/ 

2  3 

t / 1 / 

HAILEY  R.S, 

11.30 

7.38 

7.73 

2.68 

2.56 

2.78 

66 

1  Q  c;  c 

S>  /  UH 

2  2 

19/11  /"^T 
1^  /  11/^1 

1/21/ 43 

HAZELTON 

4.72 

3.06 

4.81 

1.40 

0.85 

1.68 

48 

1942 

1/36 

23 

12/10/37 

8/ 19/23 

HILL  CITY 

7.82 

5.58 

5.61 

50 

1955 

1/23 

HOLLISTER 

4.18 

3.01 

4. 19 

1.34 

1.00 

2.00 

53 

1950 

6/  63 

2  3 

IZ /Zo/ 40 

1/15/36 

HOWE 

2.77 

2.62 

4. 19 

33 

1955 

6  /  44 

IDAHO  FALLS  16  SE 

5.21 

4.02 

4.02 

0.98 

0.71 

1.29 

10 

1955 

12/55 

2  3 

12/25 /55 

4/6/57 

IDAHO  FALLS  42  m 

2.43 

1.82 

5.04 

15 

1955 

5/63 

IDAHO  FALLS   46  W 

3.43 

2.06 

4.42 

1.18 

0.95 

1.73 

15 

1955 

5/57 

22-23 

12/25/59 

6/10/54 

ISLAND  PARK  DAM 

8.30 

6.49 

7.74 

28 

1955 

6  /  44 

JlKUimL 

5.24 

3.21 

4.  49 

1 . 45 

0,  85 

1.70 

50 

1955 

1/36 

23 

12/11/48 

9/18/48 

KAf^I  AH 

4.25 

4.04 

7.29 

49 

1933 

5/48 

KOOSKI A 

4.  61 

3.83 

6.  67 

55 

1917 

11/27 

LEWISTON  WBAS 

3.28 

2.79 

4.80 

18 

1958 

5/48 

MACKAY  R.S. 

3.28 

2.16 

4.54 

57 

1955 

6/54 

MALAD 

3,91 

3.75 

5.90 

61 

1921 

3/04 

MALAD  AIRPORT 

3.48 

2.51 

4.03 

20 

1955 

5/57 

MAY  R.S. 

2.37 

1.  13 

4.00 

31 

1955 

6/63 

MC  CALL 

8. 75 

7.72 

7.72 

2.24 

1.72 

1.90 

59 

1 955 

12/55 

2  1 

12/19/30 

5/20/48 

MC  CAMMON 

4.  89 

3.05 

5.  05 

2,15 

1.04 

1.41 

14 

1951 

4/  63 

23 

12/13/56 

2/1/63 

MINIDOKA  DAM 

4.70 

1.50 

2.70 

1.52 

0.47 

1.14 

18 

1955 

1/56 

23 

12/20/52 

1/31/63 

MONTPELIER  R.S. 

4.04 

3.80 

4.  10 

0.96 

0.91 

2.50 

50 

1921 

4/63 

23 

12/13/33 

6/16/39 

MOUNTAIN  HOME 

4.31 

3.01 

3.61 

59 

1922 

11/09 

IDAHO  -  DECEMBER  1964 


COMPARISON  OF  DECEMBER  1964  WITH  PAST  RECORDS 


STATION 

NEW  MEADOWS  RS 
OAKLEY 
OLA  4  S 
PARMA  EXP  STA 
PAUL  1  ENE 


MONTHLY  TOTALS 
DEC.         PREVIOUS  PREVIOUS 
1964        DECEMBER  RECORD 

RECORD  ANY  MONTH 


9.27 
3.55 
7.  13 
2.58 
4,29 


7.41 

1941 


1.89 

1936 


5,05 
1955 


2.53 

1955 


2.34 

1948 


7.  88 
1/54 

4.54 

6/54 

5.53 

1/53 

3.94 

5/57 

4.37 

5/57 


DEC. 

1964 


1.39 

23 


1.15 

23 


1.50 

23 


ONE-DAY  TOTALS 

PREVIOUS  PREVIOUS 
DECEMBER  RECORD 
RECORD  ANY  MONTH 


1.18 

12/28/36 


0.94 
23/55 


0.74 

12/24/51 


1.72 

10/1/46 


1.70 
6/5/63 


1.96 
6/7/44 


NO  OF 
YEARS 
OF 

RECORD 
61 

70 

14 

42 

28 


PAYETTE 

POCATELLO  WBAS 
RICHFIELD 
RIGGINS  R.S. 
SALMON 


3.49 


2.95 


8.73 


3.45 


2.26 


3.02 

1922 


2.03 

1941 


3.66 

1955 


2.94 

1941 


1.63 
1955 


4.76 

2/01 

3.80 

9/40 

3.99 

6/63 

4.50 

10/62 

3.38 

6/13 


1.66 

22 


1.52 

12/10/37 


1.86 

1/31/63 


75 
27 
55 
68 
59 


SHOSHONE  1  WNW  6.13         3.19  4.84  57 

1951  1/36 

SOLDIER  CREEK  14.30         7.01  10.28  21 

1929  11/26 

STREVELL  1.99         1.69  4.25  27 

1940  6/64 

SUN  VALLEY  11.36         7.68  7.68  28 

1955  12/55 

SWAN  FALLS  2.46         1.42  3.24  30 

1955  6/44 


TWIN  FALLS  2  NNE 
TWIN  FALLS  3  SE 
WEISER  2  SE 
WINCHESTER  1  SE 


3.89 


3.81 


3.99 


5.75 


2.04 
1948 


2.12 

1955 


3,38 

1920 


4, 14 

1955 


4.80 

3/07 


3.70 

11/42 


3,91 

10/56 


6.48 

5/48 


1.19 
23 


0.67 

12/24/51 


1.44 

9/19/48 


59 


34 


54 


26 


TABLE  LISTS  ONLY  THOSE  STATIONS  WHERE  DECEMBER  1964  TOTAL  EXCEEDED  PREVIOUS  DECEMBER  MAXIMUM  OF  RECORD.     WHERE  THE  DECEMBER 
1964  TOTAL  IS  UNDERLINED  IT  ALSO  EXCEEDED  THE  RECORD  TOTAL  FOR  ANY  MONTH.       ONE-DAY  TOTALS  ARE  ADDED  ONLY  WHERE  A  NEW  DECEM- 
BER RECORD  WAS  ESTABLISHED. 


D.J.STEVLINGSON 

WEATHER  BUREAU  STATE  CLIMATOLOGIST 
WEATHER  BUREAU  AIRPORT  STATION 
P.O.  BOX  1718 
BOISE,   IDAHO  83701 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 

ID/wo 
DECEMBER  1964 


Station 

Temperature 

Precipitation 

Average 
Maximum 

<i 

Average 

Deparnire 

From  Normal 

Highest 

• 

a 

Lowest 

Date 

Degree  Days 

No.  of  Days 

3 

Departure 
From  Normal 

Greatest  Day 

Date 

Snow,  Sleet 

No.  oi  Days 

Max. 

Mln. 

1 

H 

Max.  Depth 
OQ  Ground 

Date 

o 
Z 

.50  or  More 

IJOO  or  More 

S  t 

hi 

5  » 

sJ 

•°l 

tt      •  • 

PANHANDLE  01 

33.0 

18.9 

26.0 

44 

2 

•  22 

17 

1204 

0 

12 

26 

1 

6.38 

1.50 

22 

42,8 

20 

31 

14 

3 

2 

BCNNERS  FERRY  1  SW 

30.2 

18.4 

24.1 

44 

4 

•  16 

17 

1254 

c 

16 

27 

4 

6.33 

2.82 

1.47 

22 

58,0 

31 

30 

15 

4 

C49INET  GORGE 

30  •  2 

20.2 

25.2 

43 

21 

•  14 

17 

1221 

0 

16 

27 

1 

7,41 

2.13 

22 

46,0 

2( 

31. 

1 J 

CCEUR  0  AlENE  RS 

20.5 

27.4 

- 

4.1 

49 

21 

-16 

17 

11J7 

0 

12 

24 

4 

D  7.85 

4.11 

1.52 

22 

43.0 

17 

21 

14 

! 

3 

PCRTHILL 

29  ■  0 

16.1 

22.6 

5.9 

43 

9 

•  20 

\J 

1310 

0 

IT 

31 

4 

4,46 

2.04 

1  .Of 

22 

49.0 

3' 

30 

12 

PRIEST  RIVER  EXP  STA 

28. S 

17.6 

23.1 

4.9 

19 

4 

•  24 

17 

1295 

0 

20 

29 

4 

6,95 

2. IT 

1.10 

22 

55,7 

41 

31 

18 

S 

SAINT  MARIES 

34.5 

22.0 

28.3 

3.1 

52 

23 

•  20 

17 

nil 

0 

9 

25 

1 

8.62 

4,54 

1.71 

22 

41,5 

13 

21 

16 

6 

SANOPOINT  EXP  STATION 

31.0 

19.6 

25.3 

4.4 

41 

4 

•  16 

17 

1222 

0 

14 

27 

5 

7.22 

2,14 

1.67 

22 

63,3 

40 

30 

16 

5 

2 

TENSED 

3S.S 

23. 7M 

29. 6M 

50 

23* 

1062 

0 

10 

27 

6.74 

1.17 

22 

40,5 

17 

18, 

14 

5 

DIVISION 

25.8 

4.1 

6.88 

2.90 

49,1 

«       «  * 

NORTH  CENTRAL 

PRAIRIES  02 

GRANGEVILLE 

36.4 

18.5 

27.5 

- 

i.a 

54 

22 

.21 

17 

1117 

0 

9 

27 

3 

4.22 

2,Tl 

.91 

24 

25,0 

10 

29* 

10 

4 

0 

GREENCREEK   3  N 

19.4 

23 

"22 

17 

1 166 

0 

a 

27 

1 

3,62 

.62 

26.5 

11 

i 

0 

MOSCOW  U  OF  I 

35!l 

21.2 

28.2 

- 

4.2 

51 

22 

•  18 

17 

1116 

0 

10 

27 

3 

5.09 

1.94 

1.23 

22 

37,3 

11 

20 

11 

4 

1 

NEZPERCE 

34.2 

18.7 

26.5 

4.1 

50 

21 

.25 

17 

1117 

0 

9 

28 

1 

4.77 

3,0T 

.72 

24 

30,0 

13 

27 

14 

4 

0 

PCTLATCH   3  NNE 

35.9 

20.0 

28.0 

4.7 

50 

22 

•  24 

17 

1141 

0 

9 

27 

2 

5.91 

2,5T 

1.06 

22 

13,5 

7 

20 

14 

6 

1 

WINCHESTER   1  5E 

3^  •  2 

19. 8M 

27.  OM 

21. 

.27 

17 

1175 

0 

11 

28 

1 

5.75 

.92 

" 

27* 

12 

! 

0 

DIVISION 

27.4 

- 

1.9 

4,90 

2,65 

26,5 

•       tt  tt 

NORTH  CENTRAL 

CANYONS  03 

EENN  RANGER  STATION 

35.5 

23.3 

29.4 

45 

} 

.11 

17 

1095 

0 

6 

26 

3 

9.  12 

1.00 

25 

25.7 

12 

20 

18 

7 

1 

KOOSKIA 

37.5 

21.6 

29.6 

- 

3.9 

SO 

23* 

•  16 

17 

1090 

0 

6 

27 

1 

4.61 

2,62 

.80 

27 

11.0 

3 

31* 

11 

4 

0 

LEWISTON  WB  AIRPORT  //R 

38.6 

24.3 

31.5 

• 

3.4 

57 

22 

•  11 

17 

1034 

0 

7 

21 

2 

3.28 

1,91 

.51 

22 

16.2 

7 

20 

10 

2 

0 

OROFINO 

36.4 

25.5 

31.0 

• 

1.1 

49 

4 

•  15 

17 

1046 

0 

1 

21 

1 

7,36 

1,99 

1.05 

22 

26.3 

12 

21* 

14 

6 

1 

RIGGINS  RANGER  STATION 

44.3 

29.6 

37.0 

60 

22 

•  6 

17 

864 

0 

1 

15 

1 

3,45 

2,12 

.5C 

26* 

10.6 

11 

' 

0 

SLATE  CREEH  RS 

42.3 

27.2 

34.8 

59 

21* 

.11 

17 

930 

0 

3 

21 

1 

3,68 

.61 

26 

3.0 

2 

19* 

12 

3 

0 

DIVISION 

32.2 

• 

2.4 

5,2» 

2,TT 

15.8 

•       tt  • 

CENTRAL  MOUNTAINS  0* 

ANDERSON  DAM 

3T.5 

22.2 

29.9 

59 

21* 

•  8 

17 

1081 

0 

8 

28 

2 

9,49 

2.18 

22 

24.5 

14 

19 

15 

7 

3 

ARRCWROCK  DAM 

38.1 

25.0 

31.6 

2.1 

59 

23 

•  8 

17 

1029 

0 

7 

21 

2 

7,57 

4,T6 

1,17 

21* 

11,6 

7 

19 

13 

6 

3 

ATLANTA  3 

29.7 

12.9 

21.3 

5* 

21 

•  27 

17 

134T 

0 

19 

11 

6 

12,21 

2,78 

21 

58.1 

32 

31 

18 

8 

3 

AVERY  RANGER  STATION 

3 1  •  8 

20.0 

29  •  9 

7 

23 

*  1 9 

1207 

0 

12 

28 

1 

6,34 

2*03 

1,16 

I 

34.  1 

19 

31* 

18 

9 

BIG  Creek  1  S 

29.0 

9,5 

19.3 

40 

21* 

•42 

17 

1411 

0 

15 

10 

T 

12,41 

2,62 

22 

76.5 

36 

28 

18 

8 

\ 

BLNGALOk  RANGER  STA 

BtRKE  2  EnE 

28. 7M 

U.7M 

21. 7M 

42 

23 

•  26 

IT 

1114 

0 

18 

31 

3 

10,83 

1,82 

22 

76.0 

42 

31* 

CASCADE  I  NM 

31.4 

18.5 

25.2 

48 

21 

•  28 

17 

122T 

0 

13 

29 

2 

11,09 

2,73 

22 

45.2 

18 

21 

18 

6 

3 

CLAHKIA  RANGER  STATION 

30. 7M 

15. 9M 

23*  3M 

46 

22 

•  11 

IT 

12  Bi 

0 

10 

1 

12,03 

2*29 

22 

22 

9 

COBALT 

DEADwOOD  DAM 

29. IM 

14.3 

21. 7M 

1.6 

46 

22 

.15 

17 

1360 

0 

29 

4 

16,61 

11,18 

3,07 

22 

91.0 

47 

31 

21 

11 

4 

DEER  POINT 

25. 3M 

11. 9M 

18. 6M 

46 

22 

•  22 

18 

1431 

Q 

3 

6,07 

,97 

21* 

18 

12* 

18 

2 

DIXIE 

28.5 

6.5 

17.5 

41 

22 

•  48 

IT 

1468 

0 

19 

31 

10 

9,76 

1,70 

22 

40 

28* 

18 

9 

2 

ELK  CITY 

11. 9M 

22  *  4M 

49 

21 

•  18 

IT 

1314 

0 

10 

30 

5 

5,26 

•  82 

25 

43.7 

23 

3 1 

1 3 

2 

° 

ELK  RIVER   I  S 

32.9 

16.3 

24.6 

45 

21 

.29 

17 

1244 

0 

11 

30 

4 

13,13 

1,99 

21 

59.0 

27 

31* 

21 

11 

FAIRFIELD  RANGER  STA 

31.3 

10.5 

20.9 

45 

23* 

•  12 

IT 

1163 

0 

IT 

30 

8 

8,71 

2.38 

22 

38.4 

21 

19 

14 

5 

2 

GALENA 

28.4 

6.2 

17.3 

41 

2 

•  14 

IT 

1472 

Q 

26 

31 

4,96 

.47 

19* 

96 

31 

16 

0 

GARDEN  VALLEY  RS 

36.7 

22.0 

29.4 

2.0 

56 

22 

•22 

IT 

109T 

0 

6 

25 

2 

Dll,52 

T,T6 

2.40 

22 

18.2 

13 

16 

GRANGEVILLE  U  SE 

39*4 

22.4 

28.9 

46 

10* 

•  14 

17 

1110 

0 

T 

28 

1 

4,95 

.87 

24 

5 

11* 

12 

1 

GROLSE 

31.3 

2.8 

17.1 

45 

24* 

•  15 

IT 

14(0 

0 

18 

30 

11 

D  5,66 

1.23 

22 

46.5 

11 

4 

J 

HAILEY  ranger  STATION 

32.9 

11. 4M 

22. 2M 

1.4 

47 

23* 

•  25 

IT 

1329 

0 

15 

11 

7 

11,30 

9,12 

2.68 

22 

61.7 

30 

11 

17 

7 

HEADQUARTERS 

35.5 

15.2 

25.4 

48 

23 

•  26 

18 

1224 

30 

12,57 

2.00 

27. 

26 

21 

HILL  CITY 

32.3 

12.3 

22.3 

,5 

48 

22 

•  16 

IT 

1316 

0 

16 

10 

5 

7,82 

5,64 

1.32 

21 

16 

6 

IDAHO  CITY 

33.3 

19.3 

26.3 

.7 

45 

25* 

•  26 

IT 

1194 

Q 

29 

10,07 

6,44 

1.84 

22 

36*3 

20 

19* 

7 

1 

KELLOGG 

34.8 

21.4 

28.1 

- 

1.1 

51 

23 

•  17 

IT 

1135 

0 

10 

24 

1 

6,51 

2,52 

1.88 

22 

25.4 

10 

22 

16 

3 

LCWMAN  3  E  '2 

35.2 

19.3 

27.3 

48 

23* 

•21 

IT 

1164 

0 

10 

28 

2 

8,08 

1.57 

23 

47.7 

20 

31* 

19 

1 

mc  call 

31.6 

1  T-ft 
i  '  f  9 

24.7 

1.8 

47 

23 

.24 

IT 

1240 

0 

12 

10 

1 

6  •  79 

5.22 

31 

21 

MCOSE  CREEK  RANCH 

MtLLAN  FAA 

31.1 

16.7 

23.9 

47 

22 

.21 

IT 

126T 

0 

IT 

11 

1 

11.60 

1.19 

22 

55.6 

29 

31 

20 

8 

NEW  MEADOWS  RANGER  STA 

32.5 

13.8 

23.2 

.1 

48 

24* 

-19 

IT 

1294 

0 

12 

30 

5 

9.27 

5.69 

1.59 

22 

54.1 

18 

20 

18 

T 

PIERCE  //R 

30.3 

15.4 

22.9 

41 

24* 

.28 

18* 

1299 

0 

14 

31 

4 

11,10 

1.99 

23 

57.0 

29 

31* 

POWELL 

30.2 

15.3 

22.8 

42 

5 

.28 

18* 

1194 

0 

13 

31 

4 

12,65 

2,71 

23 

108.0 

20 

11 

STANLEY 

27. 4M 

5.7M 

16. 6M 

46 

22 

.43 

IT 

1494 

0 

18 

29 

12 

6,75 

2,00 

22 

25,0 

12 

4 

SLN  VALLEY 

30.6 

17.6 

45 

21 

.37 

IT 

1461 

0 

16 

30 

12 

11,16 

2,16 

22 

97,0 

41 

31 

17 

T 

WALLACE  WOODLAND  PARK 

32. 6M 

15.7 

24. 2M 

5.7 

48 

21 

.25 

IT 

1250 

0 

27 

3 

9.26 

4.18 

2,45 

23 

38,0 

19 

31 

22 

2 

WARREN 

29.9 

6.2 

18.1 

45 

22 

.42 

IT 

1450 

0 

IT 

31 

10 

T.Tl 

1,15 

22 

74.5 

40 

31* 

16 

5 

1 

DIVISION 

23.1 

1.9 

9.50 

5.54 

50.5 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


Conlinued 


Tamperalure 

Pracipllallon 

Sutton 

<S 

•§ 

S| 

<S 

• 

i 
< 

.1 

P 

|i 

1 

s 

a 

1 

s 

S 

& 

t 

a 

9 

2 

No.  ol  Day. 

3 
i3 

1 

|z 

1 

• 

Ssow.  SUl 

No.  ol  D.yv 

Max. 

MIn. 

p 

S  S 

• 

O 

1 

■.COorMot* 

■A 

.'i 

St 

SOU  THht  31 1 KM 

VAllEVS  05 

SCISE  LUCKY  PEAK  OAM 

A)ff4M 

26.  9M 

39. OM 

62 

21 

•  A 

11 

91* 

0 

21 

2 

4.61 

1*04 

21 

10 

4 

1 

BCtSE        AIRPORT  //R 

42*4 

27.9 

3 '5  a  2 

3.0 

69 

22 

1 

17 

916 

0 
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2.6 

66 

22 
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IT 
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0 
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IT 
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20 

4.95 

3.96 

1.17 

23 

4.0 

4 

14 

10 

3 

I 

GRAND  VIEW  3  WNW 

45.4 

26.9 

36.0 

3.7 

69 

22 

9 

IT 

89* 

0 

2 

26 
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17 
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24 
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3 

19* 
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2 
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41.1 
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23 
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0 
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42.1 
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IT 
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22 
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22 

0 

IT 
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1.0 

T 

18* 

6 

1 

0 
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24 
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IT 
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0 
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24* 

•  19 

IT 

1099 

0 

8 

28 

1 

*.21 

1.29 

23 

9 

4 

1 

HCLC I STER 

40.0 
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24 
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22 

•  12 

IT 

1037 
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24 
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9 

10 
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I 
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26 
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IT 
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14 
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1 
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29* 

9 

2 

blrley  faa  ai rport 

38.6 
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I 
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98 

23 
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IT 
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29 
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23 
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1 
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2 
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23 
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2.49 
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9 

2 
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9 
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29.5 
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•  14 

IT 
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19 
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24 
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9 
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IT 
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9 
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29.3 
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16.6 

46 
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•  33 

IT 
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0 

11 

31 

14 
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.60 
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10.9 

3 
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1 

0 
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22 
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C 

0 
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43 

23 
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31 

9 
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17 

6 

1 
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16.0 
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39 

24* 
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17 
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0 

26 

31 

11 

3,21 

2.98 

.83 
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3 

0 
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33.3 
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22.6 

48 

24* 
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17 

1311 

0 
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.81 

23 
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2 

9* 
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1 

0 
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17.3 
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2.3 
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21 
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IT 
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9 
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34.9 
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See  Relerence  Notea  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


Continued 
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32.0 
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49 

23 
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IT 
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37. 3M 

18. SM 
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IT 
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3,04 

.71 
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10 
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0 

STREVELL 

36. 9M 

18. 9M 

27. 9M 

59 

23 

•  17 

IT 

1140 
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27 
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SWAN  VALLEY 

33.9 

18.4 

26.2 

90 

22 

•  24 

IT 

119T 
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15 

27 
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23 
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TETONIA  EXP  STATION 

30.1 

9.) 

19.7 

48 

23 
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IT 

139T 
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18 
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10 

2,29 
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1 
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WAYAN 

DIVISION 

24.4 

,7 

4,2T 

2.85 

21,6 

TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

HIGHEST  TEMPERATURE.    69°   ON  THE  22D  AT  3  STATIONS 

LOWEST  TEMPERATURE,      -51°  ON  THE   17TH  AT   ISLAND  PARK  DAM 

GREATEST  TOTAL  PRECIPITATION,     15.61   INCHES  AT  OEADWOOD  DAM 
LEAST  TOTAL  PRECIPITATION,     .49   INCH  AT  DUBOIS  34  W 

GREATEST  ONE-DAY  PRECIPITATION,       3.39   INCHES  ON  THE  22D  AT  MULLAN  FAA 
GREATEST  REPORTED  TOTAL  SNOWFALL,  108.0  INCHES  AT  POWELL 

GREATEST  REPORTED  DEPTH  OF  SNOW  ON  GROUND,     95   INCHES  ON  THE   31ST  AT  GALENA 
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DAILY  PRECIPITATION 
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.30 

•  18 

.01 

.38 

.12 

•  60 

.21 

.09 

•  12 

.06 

,23 

.53 

2.13 

1*00 

•  17 

•  4T 

.09 

.09 

.02 

.09 

.15 

COEUB  0  ALENF  tl% 

}  T.tS 

1.20 

•  33 

•  06 

■?* 

•  99 

1  *oi 

•  05 

•*J 

.19 

4,46 

,35 

.02 

*  19 
* 

*02 
* 

07 

* 

* 

•0 

.36 

• 

.  J I 

1  .08 

' 

•  43 

•  0* 

•  20 

.29 

.23 

PRIEST  QIVER  EKP  STA 

6.95 

1.01 

* 

' 

in 
•  10 

•  10 

SAINT  MA9IE5 

8.62 

,83 

.63 

.31 

.01 

.28 

,06 

!07 

.19 

IlO 

.01 

!33 

I49 

.36 

!3T 

.94 

UTl 

.77 

•  49 

1 90 

•  0> 

!o3 

!n 

,07 

T* 

SAKOPOINT  EXP  STATION 

T.22 

1,14 

•  61 

.09 

.41 

•  08 

•  61 

.08 

.21 

.04 

.04 

,22 

.29 

.29 

1.67 

.11 

•  13 

•  90 

.11 

.19 

.20 

•  19 

.05 

TEhSEC 

6.T4 

.70 

.32 

•  95 

•  14 

.17 

.99 

•  23 

•  14 

.77 

1.17 

.78 

•  4« 

•  44 

.28 

■  0> 

,o» 

.OT 

•  07 

•       •  • 

NORTH  CCHTRAl 

PRAIRIES  02 

GRANCCv  t  lLE 

4.22 

•  26 

01 

19 

I 

01 

.06 

•  16 

'Ja 

•  14 

T 

GRECNCREEK  3  N 

3.62 

.23 

* 

* 

'0* 

'oi 
• 

*  J 
• 

'  %r 

*ftm 

'it 

mQSCOM  U  of  ! 

3.091 

,36 

■  12 

•  02 

*  ,^ 

,01 

*09 

03 

Oa 

• 

•  09 

'to 

'Ib 

1*23 

* 

*ni 

•  04 

nEZC>ERCE 

4.TT 

•  49 

.39 

.10 

'  16 

• 

" 

*02 

*91 

*2I 

•  li 

*28 

*72 

'l9 

T 

**l 

T 

*02 

' 

POTLATCtJ  5  NNE 

S.93 

,53 

•  90 

M 

•  26 

1 04 

T 

•  02 

I22 

loi 

.09 

!l8 

U% 

1.06 

I96 

•  42 

•  29 

.20 

ill 

.10 

I02 

nInCMCSTER  1  SE 

5.79 

.99 

29 

09 

X 

20 

04 

NORTH  CENTRAL 

CANYONS  03 

F  EnN  ranger   STAT  I  On 

9.12 

,87 

.72 

65 

■  08 

• 

05 

l.OO 

.  10 

,04 

.19 

■ 

4.25 

,85 

•  34 

.50 

*09 

,03 

.20 

•  01 

'o3 

,09 

*>i 

•  J 

• 

'il 

• 

ItOOSM  A 

4,61 

•  51 

.99 

.45 

•  06 

•  03 

•  04 

.01 

.21 

*  W 

*7C 

*  1 « 

*I1C 

• 

lC^ISTON  nB  ajRPORT  //R 

3.2B 

•  21 

.13 

X 

.09 

X 

•  13 

X 

.16 

.04 

'53 

'so 

'so 

*  39 

*0l 

*06 

T 

• 

onof INO 

7,36 

.69 

.36 

.31 

T 

•  23 

•  03 

•  47 

•  08 

T 

•  36 

.91 

.48 

!42 

ll09 

liO 

l7a 

•  22 

loi 

!»' 

.01 

T 

1 02 

T 

RIGGINS  RANGER  STATION 

3,45 

.09 

•  01 

06 

.10 

.50 

01 

•  18 

•  12 

• 

SLATE  CREEK  RS 

3.68 

.14 

•  10 

•  19 

•02 

•  25 

■  02 

*9n 
•  20 

•  25 

•  01 

•  20 

.99 

• 

■  63 

'  li 
• 

•  01 

• 

•       •  • 

CENTRAL  MOUNTAINS  0* 

ANDERSON  OAN 

9.49 

.62 

.19 

,01 

•  08 

,52 

.01 

•  41 

.54 

* 

72 

*  *' 

01 

•  ** 

• 

ARROwROCK  dah 

T,57 

1,11 

.96 

T 

.02 

•  29 

,06 

.94 

,01 

,04 

.43 

*i? 

137 

}  • 

*o  J 

*  1  ^ 

*  IT 

*na 

12,21 

•  78 

(43 

,09 

•  03 

•  19 

,11 

.08 

• 

* 

• 

AVERY  RANGER  STATION 

6,34 

1.16 

.63 

.11 

•  08 

.13 

.11 

.12 

*  14 

.13 

•  02 

•  15 

*21 

'01 

40 

'87 

63 

*39 

*29 

T 

'11 

*12 

BIG  CREEK   1  S 

12,41 

.20 

■  35 

.09 

.02 

.10 

138 

.02 

•  02 

.77 

.07 

.38 

U08 

l!l! 

2)62 

U48 

l!l3 

^42 

1 24 

.90 

.14 

I23 

l42 

bunqalow  ranger  ST a 

* 

" 

*  . 

*. 

• 

BURKE   2  CNE 

10.83 

•  69 

.50 

.18 

•  1 8 

.  30 

•  52 

•  37 

•  65 

•  1  31 

.  30 

.10 

60 

1*57 

1**2 

*io 

.22 

.10 

u,o» 

.58 

,33 

.09 

.01 

.08 

.23 

T 

,21 

,33 

_ 

>*7l 

1*52 

.0 

.21 

•  : - 

*  ift 

• 

CENTERvILLE  ARB AUG  RCH 

12.25 

.76 

•  07 

.14 

,0T 

.38 

.66 

.36 

1  *2( 

2*11 

1*27 

1*11 

.21 

.f* 

•  *^ 

**4 

CLARKU  ranger  STATION 

12.03 

.93 

,47 

.68 

,08  .05 

.60 

.36 

'!40 

.25 

,24 

.19 

.34 

.50 

•  4T 

.20 

•  7{ 

2.25 

U37 

!58 

.11 

l60 

.3» 

.12 

IlO 

1 08 

I 

COBALT 

- 

oeadnooo  dam 

16,61 

,71 

.29 

•  32 

.30 

.37 

,51 

•  75 

J.OT 

.to 

.41 

oeer  roint 

6.07 

.38 

r 

•  07 

,17 

.21 

,20 

,23 

•  10 

,25 

•42 

• 

T 

.10 

•  10 

9,76 

I45 

'si 

,23 

.11 

,0( 

,45 

,87 

'o4 

"is 

*73 

1  *70 

*99 

1  *  ic 

.53 

.TO 

.20 

T 

*  13 

elk'city 

5.26 

I35 

!29 

!oi 

•  47 

T 

!27 

.11 

Il7 

!99 

.14 

.10 

!l4 

!7S 

•  82 

.08 

.*1 

.If 

Io5 

•  OT 

Elk  R I wCR  1  S 

13.13 

1.33 

91 

,76 

,16 

.27 

.69 

60 

.0! 

■  28 

7 

.69 

.16 

T  ^' 

"  ■ 

99 

•  61 

.» 

,19 

•  04 

• 

fairf ielo  ranger  sta 

8,7* 

.23 

'o8 

.35 

'40 

,21 

.  39 

2  *  38 

1*32 

.Of 

•  1  _ 

'  1  . 

• 

4.9« 

,22 

•  04 

.09 

.45 

,08 

•  19 

.47 

'»7 

20 

.41 

.2T 

,2T 

*24 

* 

GARDEN  VALLEY  R5 

)11.52 

1,70 

.20 

X 

.02 

•  04 

,85 

T 

T 

.67 

.21 

1 80  05 

J 

'62 

*  7< 

2  *40 

'4c 

02 

.11 

,94 

•  1^ 

* 

GRANGEVILLE   11  SE 

4.95^ 

,14 

•  25 

.28 

•  03 

.04 

•  02 

.13 

T 

.09 

.06 

'99 

is! 

.78 

!60 

•  87 

•  30 

.*2 

,14 

f 

.08 

.02 

GROuSE 

}  5.66 

,03 

•09 

20 

■;i 

*' 

• .  ' 

• 

hailey  ranger  station 

.  10 

•  19 

•  26 

.11 

•  28 

1*31 

2  *68 

2*17 

*A1 

05 

*  JO 

.2» 

mC ADOUARTER  S 

12. 5T 

a  12 

1 .03 

•  17 

•  98 

,07 

•  23 

.81 

•  26 

1,00 

H I L  L  CI  TY 

7,82 

^i33 

*30 

T 

•  03 

,30 

•  93 

,28 

'31 

1  *26 

1 ,32 

86 

26 

.»6 

,12 

•jj 

'09 

10«MO  CITY 

10,07 

.91 

.41 

T 

.08 

•  09 

,92 

•  28 

.25 

.46 

.09 

•  31 

.11 

.84 

l!84 

U24 

•  9S 

•  06 

1 04 

.!• 

•  tt 

•  18 

I33 

KCLLOGG 

.49 

79 

20 

10 

•  26 

7 

•  04 

08 

,  J3 

1  88 

.59 

.2* 

.»  .OT 

OT 

07 

10 

lOwHAN  1  e  a2 

8.08 

,20 

!l9 

T 

.07 

•  12 

.42 

•  24 

T 

•  32 

.33 

.09 

,04 

!l3 

.3! 

.86 

1,97 

1.41 

111 

I4I 

.11 

,2T 

I2I 

•  13 

I32 

I 

8,75) 

■  38 

.06 

,0( 

•  21 

.10 

,20 

.36 

•  39 

.61 

■  9l 

.•0 

,00 

MOOSE  CREEK  RANCH 

,29 

mullan  faa 

1 1  .6C 

,59 

•  33 

.17 

.02 

.25 

.58 

,50 

.50 

.08 

.30 

.40 

.37 

1.26 

3>39 

•  81 

■  54 

X 

•  96 

.11 

,04 

.If 

•  26 

•  07 

* 

nEo  meadoms  ranger  sta 

9,27 

.73 

.16 

.01 

•  05 

.11 

.09 

.09 

.07 

T 

,06 

.60 

.IT 

•  29 

.65 
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U59 

U06 

•  49 

.24 

.22 
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.24 
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•  23 

*_ 

*ii 
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.4] 
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2,73 
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.OT 
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.01 
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•  38 

•  14 
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.36 
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,24 

•  28 
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.06 
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• 

MARS EN 

7,7] 

.1* 
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4>63 

61 

01 

.01 
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.04 
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16 
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X 

.06 
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X 

X 
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X 
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T 

X 

,01 
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X 
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T 

T 
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,70 

.19 

•  It 
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84 
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X 
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T 
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T 
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.13 
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T 
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T 

T 

.09 
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T 
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T 

T 
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•  14 
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T 
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7 
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T 

T 
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2.6( 
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T 

.20 
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T 

T 

7 

T 

T 

T 

T 
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T 

T 

.u 
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T 

T 
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PARhA  CXPERtHENT  STA 

2,58 
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T 
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.15 
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.OT 
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T 
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.04 

T 
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T 
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.42 

.u 
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,29 
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.09 
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•  OB 
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T 
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.10 

,9T 

HOLLISTER 

I94 
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T 

T 
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T 

T 
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I 
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.49 

•  IS 
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.13 

•  32 

1.21 
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,  30 
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,07 

.09 

.03 

.07 

THREE  CREEK 

2,6! 

.38 
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" 

' 
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•  38 

.09 

tRianGlE  ranch 
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5.30 

,43 

.24 

T 

.06 

.33 

.36 

.11 

.15 

T 

.18 

.75 

1.37 

.76 

.02 

.09 

.*0 

.03 

kurlev 

4.26 

.26 

.10 

.11 

T 

.35 

T 

.13 

T 

.04 

.38 

1  .46 

I  .14 

,03 

.04 

.19 

.09 

.02 

BURlEY  faa  AIRPORT 

4.0! 

.34 

7 

,06 

.05 

.31 

.01 

.02 

.03 

T 

.07 

.6) 

1.75 

.52 

.03 

T 

.05 

.21 

T 

•  02 

CASTlEFORO  2  N 

4.29 

.50 

•  14 

,02 

•  n 

.23 

.14 

T 

.22 

.02 
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1.27 

.65 

.74 

,06 

T 
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4.7] 

,37 

.04 

.01 

.24 
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T 
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1.40 

.71 
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■  11 
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T 

T 

•  02 
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5.24 

.48 

.14 

T 

•  12 

.>o 

.98 

T 

.21 

•  09 

T 

•  16 

•  85 

U45 

,63 

.01 

■  11 

.11 

T 

T 

T 

NINIOOKA  0AM 

♦  .7C 

.28 

•  02 

.08 

.i« 

.93 

•  06 

.07 

.09 

.97 

1.52 

.64 

.02 

.10 

.OT 

.01 

T 

•  09 

PAUL    I  ENF 

4,24 

.04 

•  13 

.44 

•  IT 

T 

•  09 

.55 

1.50 

1.10 

.OT 

.12 

T 

.02 

•  29 

•  0« 

PKABO 

7, 91 

t 

•  48 

•  47 

.36 

•  52 

2.45 

1.55 

.72 

•  02 

•  09 

.T» 

.09 

.10 

T 

aiCHf  ulo 

6,7] 

.04 

T 

•  99 

•  18 

.14 

T 

.08 

•  90 

1.66 

1,05 

.81 

.06 

.14 

.«> 

.02 

.14 

.04 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


£>ianon 

O 
E- 

1 

1 

1 

2 

3 

4  1 

5 

6 

1  1 

7  8 

9 

1 

10 

1 

u 

12 

1 

13 

1 

14 

15 

1 

16 

1 

17 

18 

1 

19 

1 

2Q 

21 

1 

22 

1 

23 

24 

1 

2o 

1 

26 

27 

1 

28 

1 

29 

30 

31 

■ — z — :  

HUPE"!    13  NNF 

•  40 

•  26 

•  60 

SHOSHONE   I  MNW 

6.13 

.33 

•  20 

•01 

.04 

.34 

•  93 

•  09 

.10 

T 

T 

1.43 

.83 

•  03 

.16 

.04 

T 

T 

TWIN  FALLS  2  NNF 

3.S9 

.33 

•20 

T 

.12 

T 

•  48 

•  09 

.20 

T 

T 

■  03 

•  19 

.21 

.86 

•01 

•  08 

•  11 

T 

T 

TWIN  FALLS  3  5E 

.28 

.15 

.01 

,01 

•  02 

■  12 

•  01 

•  12 

•  19 

•  98 

•  02 

•  09 

•  16 

T 

.01 

TWIN  FALLS  WBfiSO 

.30 

I27 

T 

•  11 

•  04 

.43 

T 

.03 

•  24 

T 

T 

.04 

•  23 

.16 

•  99 

•  02 

•  09 

•  12 

T 

T 

•       •  • 

NORTHEASTERN 

VALLEYS  08 

3«TJ 

■  22 

•  10 

•  07 

.06 

•  31 

•  12 

•  29 

U62 

•  94 

2j 

•  19 

•  09 

X 

.02 

T 

•  03 

•  02 

•  01 

•  19 

•  07 

•  11 

•  60 

X 

•  09 

T 

•  02 

DUhOI3    3H  W 

- 

T 

7 

T 

- 

•  13 

•  36 

T 

X 

X 

7*0* 

,91 

.31 

.04 

•  20 

.34 

•  14 

•  31 

X 

•  20 

■  49 

.03 

•  72 

■  96 

1^12 

•  91 

«- 

•  16 

,11 

,29 

.04 

•  29 

MACKAY  BANGER  STATION 

T 

.41 

.63 

•  19 

•  51 

l23 

T 

T 

•  93 

.12 

•  29 

•  17 

MAY  RANGER  STATION 

.09 

05 

.26 

•  12 

•  39 

T 

.09 

•  30 

X 

•  •1 

18 

•  16 

X 

SALMON 

2*  H 

.10 

*  10 
* 

.0! 

•  04 

,06 

.10 

,01 

T 

•  09 

- 

■  10 

.34 

•  29 

,42 

•  17 

*Se 
* 

•  02 

•  03 

,02 

X 

•  04 

UPPER  SNAKE  RIvER 

PLAINS  09 

ABERDEEN  EXP  STATION 

3*5< 

,  16 

T 

•  06 

•  41 

•  13 

.01 

.01 

•  07 

•  77 

•  22 

•  69 

•  03 

•  06 

•  17 

X 

•  01 

A'^ERICAN  FALLS  1  5M 

.28 

04 

* 

,02 

•  01 

•  02 

.03 

•  43 

•  04 

.05 

7 

•  03 

•  80 

•  36 

,98 

■  02 

,03 

•  12 

ARf 0   3  NM 

4*3] 

.01 

•  03 

•  03 

•  04 

.05 

.79 

•  66 

•  69 

•  35 

.16 

•  11 

,70 

•  23 

•  07 

•  27 

•  20 

ASHTON   I  S 

.67 

.04 

.04 

T 

T 

•  19 

•  36 

.31 

*26 

.20 

•  13 

•  09 

.07 

•  09 

•  19 

.12 

•  33 

•  13 

•  19 

>  ^09 

•06 

T 

•04 

8LACKPO0T  2  SSW 

.92 

•  04 

•  12 

.02 

.06 

•  09 

•  08 

•  09 

•  04 

CRATERS  OF  THE  MOON  NM 

8,71 

.03 

T 

•  02 

•  15 

•  11 

.  10 

.09 

•  41 

•  28 

•  09 

2.79 

Sll 

•  32 

« 

.19 

•  93 

•  19 

•  OT 

•  27 

•  06 

DUBOIS  EXP  STATION 

1.63 

.18 

.01 

.03 

T 

•  03 

•  14 

.06 

•  02 

•  02 

•  07 

•  19 

•  01 

•  09 

•  14 

.07 

•  60 

•  04 

.03 

•  10 

•  06 

FORT  HALL   INDIAN  AGNCY 

2.3T 

.26 

.04 

T 

•  07 

.43 

X 

,46 

•  60 

.25 

.07 

,10 

,11 

hAmER  4  NW 

.09 

T 

•  16 

•  10 

■  02 

T 

T 

•  24 

•  02 

•  08 

•  09 

.07 

•  09 

•  02 

•  09 

T 

HOWE 

Z.77 

T 

T 

T 

■  28 

•  37 

•  19 

•  39 

•68 

T 

•  12 

•  60 

.13 

•02 

.09 

•  22 

I DahO  falls  2  ESE 

1.39 

•  19 

•  19 

•  05 

.  lO 

•  09 

•  31 

•  22 

•  19 

.03 

•  06 

•  09 

J 

X 

•  09 

IDAHO  FALLS  FAA  AP 

1.1' 

•  02 

.04 

.02 

T 

•  01 

•  04 

,18 

•  07 

•  01 

•  04 

X 

•  IC 

•  06 

,14 

•  16 

.09 

,ic 

X 

X 

X 

•  12 

I DahC  FALL^  ^2  NW  WB  R 

2.*3 

•  12 

•  03 

.40 

.20 

•  96 

•  24 

•  07 

•  14 

.21 

•  26 

•  08 

•  02 

IDAHO  FALLS  46  W  WB  R 

3.*3 

J 

•  03 

,26 

■  08 

T 

04 

•  20 

.09 

■  63 

1,07 

•  12 

•  24 

•  22 

,27 

•  19 

•  09 

•  02 

•  01 

MALTA    I  NE 

*.17 

.19 

.03 

.18 

.23 

■  02 

•  71 

•  73 

•  83 

•  1) 

•  13 

•  03 

POC ATELLO  W6  a  I RPORT  //R 

2.99 

.20 

•  01 

.02 

•  09 

•  04 

.03 

.46 

T 

.07 

•  05 

X 

.01 

•  19 

•  76 

•  29 

•  07 

•  1^ 

•  01 

01 

X 

SAINT  ANTHONY 

2.1s 

.53 

.03 

.02 

T 

T 

.02 

•  30 

•  31 

•  10 

.09 

■  0! 

•  04 

•  23 

- 

•  20 

•  06 

•  03 

'04 

•  03 

*0i 

SUGAR 

1 .2i 

,39 

T 

•  12 

•  10 

•  09 

- 

•  25 

- 

•  10 

• 

•       «  * 

EASTERN  HIGHLANDS  10 

aRBON  2  Nw 

>  9  *4 

.20 

T 

T 

>  .400 

•'60 

0 

•  60D 

.40 

•  31 

•  99 

1*90 

•  20 

,06 

•  12 

X  0 

•  20 

>  •20 

.10 

)  ,)0 

BLACttFOOT  0AM 

conda 

6(97 

.26 

.10 

.09 

•  02 

.11 

•  19 

•  91 

.  10 

.24 

16 

.10 

•  24 

1.31 

,47 

•  64 

•  12 

.26 

,29 

,31 

•  07 

•  02 

■  02 

DRIGGS 

US* 

.43 

.02 

.03 

T 

T 

.03 

•  13 

T 

.03 

.19 

.13 

T 

.02 

.01 

.10 

.20 

•  22 

•  12 

•  07 

.10 

•  01 

•  04 

T 

T 

T 

GRACE 

3.76 

.09 

.10 

•  08 

•  09 

•  09 

.03 

.23 

.01 

.19 

.07 

•  02 

.01 

.07 

•  92 

•  99 

.57 

.10 

.09 

•  29 

•11 

•  09 

•  16 

IDAHO  FALLS  16  SE 

5.21 

.62 

.06 

.08 

T 

T 

.01 

.36 

.01 

.07 

•  31 

02 

•  17 

.27 

•  73 

•  98 

•  90 

.08 

.19 

•  66 

•  16 

•  02 

•  09 

•01 

ISLAND  PARK  DAM 

6.30 

.63 

•  14 

•  03 

•  01 

•  03 

.11 

.33 

.29 

.02 

.09 

•  30 

•  26 

*  , 

.91 

•  74 

•  96 

■  91 

■  27 

•  24 

•  21 

•  99 

•  26 

K ILGCRE 

3,78 

.26 

•  02 

T 

.03 

•  07 

.32 

•  21 

T 

•  06 

•  04 

*04 

,99 

*34 

.02 

•26 

•  29 

•  11 

.11 

•  63 

,11 

•  08 

•  20 

•  16 

LIFTON  PUMPING  STATION 

2.83 

.14 

.01 

•  02 

T 

.02 

.01 

•  16 

•  08 

•  02 

loi 

T 

.01 

•  49 

•  29 

•  36 

•  01 

T 

■  06 

•  04 

•  12 

MALAO 

3.91 

•  19 

T 

.19 

•  19 

.26 

•  24 

.09 

.39 

•  92 

•  76 

.67 

•  10 

.24 

•  12 

•  07 

mAlAD  CTTY  FAA  AP 

3.48 

.08 

.09 

T 

•  03 

.  19 

.23 

•  07 

•  20 

.01 

T 

.27 

•49 

•  72 

•  70 

•  26 

•  06 

•  02 

•  03 

•  03 

•Oi 

MC  CAMMON  2  WSW 

4.89 

.09 

.09 

.06 

.15 

•  15 

T 

T 

T 

T 

•  27 

•  19 

.64 

T 

•  22 

T 

T 

T 

T 

T 

MONTPELIER  HANGER  STA 

4,04 

.18 

.08 

.01 

•  09 

.02 

•  28 

.01 

•  13 

.13 

T 

T 

•  02 

■  30 

•  41 

•  96 

•  77 

•  19 

•  03 

•  16 

.12 

•  19 

T 

OAKLEY 

3.59 

.19 

.08 

.09 

.03 

•  23 

.07 

T 

T 

T 

•  22 

•  39 

.61 

.29 

•  04 

•  17 

.07 

.07 

•  06 

PALISADES  DAM 

4.62 

.96 

.19 

.16 

T 

T 

T 

.14 

•  04 

•  06 

•  04 

•  07 

.08 

T 

T 

•  01 

.09 

•  29 

•  80 

•  63 

•  29 

•  OS 

•  19 

•  17 

•  01 

•  02 

•  02 

T 

PRESTON   3  NW 

3.04 

.10 

•  11 

.09 

T 

.17 

•  02 

.30 

T 

•  16 

T 

T 

•  03 

.22 

•  71 

.67 

•  09 

.11 

■  19 

•  06 

•  OT 

T 

RIRIE   12  ESE 

.96 

.07 

.10 

•  09 

•  11 

•  19 

•  20 

.02 

.03 

STREVELL 

1.99 

•  14 

•  10 

•  01 

•  20 

.01 

•  68 

■  63 

.19 

•  09 

SWAN  VALLEY 

3.39 

.70 

.08 

.09 

T 

•  17 

T 

T 

.18 

•  09 

•  le 

•  20 

•22 

•  OS 

.08 

.30 

•  09 

TETONIA  EXP  STATION 

2,29 

.99 

.04 

T 

•  03 

.07 

.08 

•  14 

•  OS 

•  03 

•  08 

.06 

•  13 

.03 

•  02 

•  36 

•  16 

•  29 

•  06 

.04 

•  02 

•  03 

•02 

wAYAN 

Sfte  leleienc*  note*  following  Station  Indei, 
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DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  of  Month 

• 

at 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

• 

< 

PANHANDLF  01 

Mm 

<>3 

36 

44 
39 

42 
36 

39 
34 

40 
26 

35 
26 

36 
23 

35 
25 

38 
32 

40 
31 

43 

28 

32 
14 

36 
22 

36 
27 

33 
24 

25 
-13 

4 

-22 

.31 

20 
2 

29 
12 

31 
24 

36 
29 

43 
34 

39 
23 

30 
20 

33 
12 

It 

32 
17 

22 

33.0 
16.9 

MIN 

<.0 
31 

36 
33 

42 

33 

44 
34 

36 
28 

36 
31 

39 
29 

39 
30 

43 

32 

43 

31 

35 
26 

36 
16 

40 
35 

37 
26 

32 
12 

12 
•  6 

7 

■  16 

-  I 

17 
7 

19 
11 

24 
18 

29 
22 

29 
12 

36 
18 

24 
15 

28 

\l 

28 
17 

2I 

30.2 
18.4 

Mm 

39 
34 

40 
34 

39 
34 

40 
34 

36 
30 

36 
30 

34 
26 

33 
29 

39 
31 

36 
31 

37 
27 

26 
16 

41 

25 

33 
25 

32 
15 

15 
-  6 

•  1 

•  14 

.  I 

16 
6 

23 
14 

28 
22 

34 
26 

43 

26 

29 
22 

31 
22 

31 
16 

\l 

29 
23 

" 

30.2 
20.2 

CrFUR  D  AlENE  PS 

Mm 

43 
36 

47 
36 

43 
36 

41 
34 

47 

30 

43 
30 

36 
25 

37 
26 

41 
35 

43 

35 

44 

30 

32 
19 

36 
26 

37 
26 

34 

25 

26 
•  15 

4 

-16 

•  15 

16 
.  6 

26 
16 

32 
24 

35 
27 

49 
33 

43 
24 

32 
22 

36 

15 

ll 

31 
18 

2'' 

34.3 
20.5 

PrRTHILl 

MAX 

Mm 

35 
30 

37 
31 

41 

31 

41 
32 

40 
26 

36 
29 

37 
29 

38 
29 

43 
31 

39 
29 

37 
24 

28 
7 

39 
21 

36 
22 

30 

10 
•  6 

•  1 
-20 

-11 

15 
4 

20 
9 

26 
13 

27 
21 

39 

17 

21 
11 

23 

10 

26 
12 

j5 

30 
20 

l\ 

29.0 
16.1 

PBIEST  OIVER  EXP  ST4 

MAX 

Mm 

34 
33 

37 
33 

38 
32 

39 
30 

35 
27 

31 
29 

30 
27 

35 
27 

35 

30 

37 
29 

32 
19 

32 
4 

37 
27 

29 
22 

29 

9 

-16 

2 

•  24 

15 
7 

26 
15 

28 
23 

37 
27 

37 
26 

26 
20 

30 
21 

29 
16 

29 
21 

26.5 
17.6 

SAINT  MARIES 

Mm 

45 
34 

41 
36 

36 
34 

43 

33 

39 
29 

38 
27 

34 
28 

40 
33 

42 
33 

41 

30 

39 
26 

29 
14 

37 
29 

33 
25 

31 
14 

23 
•  13 

I 

•  20 

13 

36 
13 

34 

19 

36 

30 

50 
32 

52 
29 

31 
28 

16 

34 
29 

33 
23 

19 

33 
20 

Si 

34.5 
22.0 

sandpcint  Exp  station 

MAX 

Mm 

40 
35 

40 
35 

40 
35 

43 
32 

37 
26 

42 
31 

37 
22 

36 

30 

37 
34 

39 
32 

36 
22 

35 
16 

37 
31 

35 
25 

35 

13 

14 
-  8 

0 

•16 

-  I 

17 
6 

26 
12 

28 
25 

36 
26 

42 
30 

31 
21 

'J 

28 
19 

31 
12 

31 

22 

n 

31.0 
19.6 

TENSED 

MAX 

Mm 

47 
40 

45 
39 

40 
32 

42 
30 

38 
25 

39 
18 

40 
21 

43 
31 

42 

36 

44 
34 

35 
24 

34 
13 

36 
32 

32 
25 

26 
18 

1« 

7 

24 

36 
12 

35 
17 

39 
26 

50 
30 

50 
31 

33 
28 

26 

ll 

36 
28 

31 
10 

31 
15 

28 
18 

35.5 
23.7 

NORTH  CENTRAL 
PRAIRIES  02 

GRANGEV I LLE 

MAX 

Mm 

50 
35 

42 
36 

42 

30 

40 
22 

39 
22 

36 
16 

37 
16 

43 
26 

41 

31 

44 
34 

34 
16 

32 
15 

37 
25 

37 
24 

32 
9 

13 
•  22 

1 

-23 

20 
•  4 

41 
14 

35 
24 

46 

27 

54 

42 

52 
26 

41 
25 

32 
15 

45 
24 

38 

16 

31 
14 

32 
13 

33 
14 

27 

11 

36.4 
18.5 

GREENCRFEK  3  N 

MAX 

Mm 

41 
32 

48 
34 

41 
34 

40 
33 

41 
26 

39 
26 

35 
19 

39 
27 

43 
32 

40 
32 

35 

22 

31 
16 

35 
25 

36 
26 

35 

10 

10 
-16 

1 

•  22 

16 
•  8 

36 
14 

34 
24 

48 

28 

51 
36 

52 
31 

36 
26 

33 
11 

42 

27 

34 
18 

26 

10 

27 
9 

30 
9 

28 
9 

35.0 
19.4 

MOSCOVi  U  OF  I 

MAX 

Mm 

46 
37 

45 

39 

42 
35 

42 

32 

49 
30 

37 
27 

36 
28 

45 

30 

42 
34 

45 

32 

37 
24 

35 
15 

35 
27 

33 
27 

32 
14 

15 
-13 

2 

•  18 

10 
0 

34 

1  7 

34 

16 

38 
20 

51 
32 

50 
31 

32 
26 

29 
9 

35 
26 

34 
22 

32 
15 

32 
15 

31 
14 

26 
1 1 

35.1 
21.2 

NE2PERCF 

MAX 

Mm 

47 
35 

40 
35 

38 
33 

39 
28 

37 
25 

35 
20 

35 
21 

36 
28 

42 

32 

40 

32 

33 
18 

31 
12 

34 

25 

33 
26 

34 

12 

12 
-20 

8 

•25 

15 
.  6 

36 
11 

34 

21 

45 
27 

49 
29 

50 
31 

33 
26 

31 
5 

41 
26 

36 
22 

29 
11 

27 
12 

30 
15 

28 
11 

34.2 
18.7 

PCTlATCm  5  NNE 

MAX 

Mm 

47 
40 

45 

39 

41 
32 

42 
31 

43 
27 

40 
23 

39 
27 

40 
29 

41 
36 

46 

38 

43 
25 

34 

15 

36 

28 

34 
27 

32 

8 

8 

•  20 

12 
.24 

24 

7 

36 
15 

3T 
14 

36 

20 

50 
30 

49 

29 

33 
26 

29 
2 

40 
24 

35 
19 

30 
12 

30 
16 

30 
11 

30 
14 

35.9 
20.0 

WINCHESTER   I  SE 
«      *  tt 

MAX 

Mm 

43 

37 

40 
33 

36 
31 

39 
23 

40 
23 

43 
22 

41 
24 

40 
27 

38 
32 

38 
30 

33 
22 

22 
15 

30 
20 

35 
24 

33 
13 

13 
•  13 

10 
•  27 

23 
.  1 

27 
21 

29 
24 

46 
26 

46 
40 

48 
26 

35 
26 

40 

39 
32 

34 
22 

30 
6 

30 
II 

29 
U 

27 
9 

34.2 
19. S 

NORTH  CENTRAL 
CANYONS  03 

FENN  RANGER  STATION 

MAX 

Mm 

36 
33 

43 
35 

43 

35 

42 
35 

45 
31 

42 
26 

42 
23 

40 
26 

36 
31 

39 
30 

37 
31 

36 
24 

34 

25 

38 
27 

36 
26 

32 
11 

16 
•  13 

8 

•  12 

19 
.10 

34 

1 

35 
31 

36 
32 

38 
33 

41 

31 

35 
28 

40 

28 

32 
30 

42 
27 

35 

21 

36 

22 

l\ 

2'3:3 

KflOSKIA 

MAX 

Mm 

45 

33 

44 
35 

44 
35 

47 
32 

46 
29 

37 
27 

37 
15 

39 
24 

50 
28 

42 

27 

46 
27 

40 
15 

44 

33 

43 
25 

40 
19 

19 
•  4 

10 
•  16 

12 
•  5 

32 
10 

37 
21 

38 
26 

41 
29 

50 
32 

41 
28 

31 
20 

36 
23 

37 
28 

34 
23 

33 
13 

33 
16 

ll 

lfwiston  ub  airport 

MAX 

Mm 

52 
42 

47 
41 

45 
35 

44 

30 

41 

29 

41 
24 

46 

26 

46 
34 

50 
38 

46 

36 

41 

25 

39 
22 

44 
35 

39 
30 

40 
14 

14 
•  7 

10 
-11 

22 
1 

41 

2  1 

37 

39 

3  2 

57 
33 

52 
32 

34 
25 

26 
22 

38 
26 

35 
20 

31 
20 

30 
18 

35 
18 

OBOFINO 

MAX 

Mm 

41 

36 

46 

40 

44 

39 

49 
35 

46 
32 

43 
28 

41 
24 

37 
29 

43 
35 

40 
35 

39 
30 

33 

20 

37 
29 

34 

28 

39 

20 

23 

0 

7 

-15 

16 
.  2 

33 
15 

36 
21 

35 

30 

36 
33 

47 
34 

35 
32 

34 
25 

35 
26 

37 
32 

35 
28 

36 
22 

36 

22 

i: 

RIGGINS  RANGER  STATION 

MAX 

Mm 

48 

3e 

45 
40 

50 
36 

50 
27 

42 
28 

42 
30 

42 
26 

42 
35 

45 
33 

44 

37 

42 
31 

39 
21 

44 

28 

44 

36 

45 
29 

32 
2 

14 
-  8 

24 
6 

52 
23 

56 
36 

56 
38 

60 
40 

55 
42 

53 
35 

46 
36 

54 
42 

55 
38 

44 

34 

36 
26 

35 
24 

It 

2**6 

SI  ATE  CbEEK  RS 
*      •  • 

MAX 

Mm 

52 
44 

52 
38 

46 
37 

45 
24 

44 
25 

41 
19 

46 
24 

44 
40 

42 
36 

49 
36 

48 
31 

36 
19 

38 
34 

44 
37 

44 
27 

27 
2 

5 

-13 

17 
1 

41 
14 

40 
30 

55 
31 

59 
44 

59 
46 

49 
32 

45 
25 

50 
31 

50 
31 

35 
24 

37 
20 

35 
27 

ll 

CENTRAi    MOUNTAINS  0* 

ANDERSON  DAM 

MAX 

Mm 

49 
32 

42 

32 

36 
28 

38 
26 

36 
19 

35 
17 

33 

14 

35 
22 

41 
25 

34 
26 

43 
26 

30 
9 

28 
10 

27 
16 

40 
24 

33 
7 

11 
-  8 

21 
.  2 

32 
15 

49 

28 

51 
32 

59 
36 

59 
42 

49 
36 

46 

32 

39 
29 

39 
30 

33 
24 

27 
19 

29 
16 

33 

22 

37.5 
22.2 

ARRCWROCK  0AM 

MAX 

Mm 

39 
36 

40 
33 

39 

30 

37 
30 

39 
27 

35 
22 

31 
20 

31 
19 

33 
27 

36 
31 

43 
31 

34 
16 

25 
17 

27 
19 

41 
26 

38 
25 

37 
-  6 

4 

.  7 

29 
4 

45 
29 

52 
35 

54 
38 

59 
40 

54 
40 

52 
35 

40 
34 

46 

31 

36 
30 

35 

20 

32 
21 

37 
24 

36.1 
25,0 

ATLANTA  3 

MAX 

Mm 

37 
30 

35 
30 

35 
24 

35 
10 

29 
3 

25 
-  1 

20 
-  3 

25 
7 

34 

20 

30 
20 

32 
23 

27 
•  10 

23 

0 

20 
9 

30 
17 

20 
5 

12 
-27 

13 
•  12 

25 
13 

36 
20 

37 
12 

35 
31 

54 

32 

44 

30 

35 
22 

43 

26 

32 
22 

26 
12 

25 
5 

23 
11 

23 
19 

29. T 
12.9 

AVERY  RANGER  STATION 

MAX 

Mm 

36 
32 

38 
32 

38 
34 

41 

33 

34 

28 

33 
27 

30 
21 

33 
25 

36 
32 

34 

32 

35 
26 

28 
12 

36 
24 

36 
12 

32 
16 

25 
-  9 

-  2 
-19 

19 
•  2 

22 
12 

33 
16 

34 

17 

35 
32 

46 

33 

33 
28 

31 
13 

32 
15 

34 

30 

35 
12 

29 
12 

29 
19 

SO 
22 

31. « 

20.0 

BIG  CREEK  1  S 

MAX 

Mm 

39 
3 

38 
26 

35 
24 

34 
17 

29 
.  7 

23 
-12 

26 
-10 

34 
1 

33 
22 

35 
21 

34 
17 

23 
-  6 

27 
5 

31 
9 

32 
18 

20 
-  1 

.  1 
•  42 

4 

.27 

13 
1 

33 

10 

36 
26 

40 
32 

40 

37 

37 
31 

35 
8 

36 
21 

36 
23 

28 

11 

23 
7 

23 
14 

22 

29.0 
9.5 

blngalOi.  ranger  sta 

MAX 

Mm 

Si  BKE  2  ENE 

MAX 

Mm 

37 
31 

36 
31 

34 
30 

35 
29 

33 
16 

31 
15 

25 
14 

33 
17 

33 
28 

33 
27 

32 
16 

22 
1 

26 
20 

30 
14 

27 
9 

11 
-17 

-  2 
•  26 

18 
.  3 

33 
14 

40 
31 

42 

26 

28 
19 

26 
1 

33 
8 

33 
25 

29 
10 

24 
8 

25 

14 

24 

17 

28.7 
14.7 

CASCADE   1  Nk 

MAX 

Mm 

39 
32 

38 
32 

35 
28 

34 
23 

33 
15 

32 
14 

26 
12 

32 
16 

34 

26 

35 
26 

37 
19 

23 
2 

25 
16 

28 
14 

35 
21 

24 
3 

4 

-26 

7 

.13 

35 
5 

39 
28 

40 

30 

47 

36 

46 

36 

42 

31 

42 

21 

37 
29 

35 
26 

27 
18 

25 
15 

27 
16 

24 

18 

31.9 
16.5 

CIARKIA    RANGER  STATION 

MAX 

Mm 

38 
32 

39 
33 

35 
12 

29 
10 

33 
25 

38 
32 

34 
31 

33 
23 

34 

6 

28 
13 

13 
-22 

-  2 

-33 

15 
.  6 

32 
12 

32 
15 

35 
23 

46 

32 

42 

30 

38 
28 

29 
6 

32 
15 

35 
27 

26 
9 

27 
10 

29 
11 

27 
17 

30.7 
15.9 

CrBALT 

MAX 

Mm 

Sm  R«f«rraca  NoIm  FoUowlnfi  SuUon  Ixm1« 


DAILY  TEMPERATURES 


Slallon 

Day  ol  Month 

rag© 

1  1  2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Ava 

DFAOWOOn  DAM 

MAX 

30 

28 

2s 

34 

32 

30 

19 

19 

20 

32 

24 

5 

12 

33 

39 

36 

46 

44 

40 

39 

35 

35 

26 

22 

22 

23 

29 

.1 

Mm 

31 

30 

26 

IS 

7 

3 

.  1 

11 

22 

22 

19 

•  10 

4 

6 

18 

5 

-35 

.18 

7 

29 

31 

34 

36 

32 

21 

27 

25 

10 

10 

11 

13 

14 

.3 

OFFR  POINT 

MAX 

32 

30 

27 

24 

27 

24 

27 

28 

33 

26 

25 

26 

17 

1 

20 

31 

31 

46 

42 

18 

14 

16 

17 

29 

.3 

Mm 

26 

25 

21 

18 

15 

16 

16 

18 

3 

6 

14 

11 

-10 

-12 

•22 

14 

20 

38 

17 

11 

8 

9 

10 

11 

.9 

DTXIE 

MAX 

39 

35 

34 

32 

31 

26 

29 

30 

33 

34 

28 

20 

26 

26 

25 

7 

3 

19 

29 

33 

36 

41 

40 

34 

33 

35 

31 

24 

23 

22 

20 

28 

.9 

Mm 

29 

25 

24 

15 

-  7 

.  7 

-15 

3 

15 

12 

12 

-  3 

-  2 

2 

7 

-15 

-48 

•  21 

-  5 

23 

22 

30 

31 

29 

2 

20 

19 

5 

-  9 

3 

4 

6 

.9 

El  K  CITv 

MAX 

33 

37 

38 

36 

39 

38 

37 

38 

38 

36 

34 

32 

34 

34 

26 

2 

•  9 

25 

34 

36 

45 

49 

43 

39 

30 

36 

38 

23 

28 

29 

32 

.8 

Mm 

22 

32 

31 

30 

14 

11 

I 

1 

25 

22 

24 

7 

10 

16 

2 

-38 

•  37 

-  8 

21 

25 

27 

35 

29 

12 

15 

24 

5 

-  3 

.  2 

4 

11 

.9 

El  <  BIVFR   1  S 

MAX 

35 

3T 

39 

35 

41 

37 

40 

39 

34 

36 

35 

31 

26 

33 

31 

30 

5 

8 

29 

33 

34 

37 

49 

43 

32 

32 

34 

36 

29 

34 

29 

32 

,9 

Mm 

32 

33 

32 

32 

21 

15 

14 

13 

31 

31 

28 

7 

15 

16 

22 

-10 

-29 

•28 

-  9 

14 

21 

30 

32 

27 

15 

14 

30 

18 

9 

13 

14 

16 

.3 

FilRFIEl  0  RANGER  5T4 

MAX 

39 

37 

33 

32 

32 

31 

27 

29 

37 

32 

35 

23 

25 

26 

33 

25 

1 

23 

26 

41 

38 

49 

49 

40 

42 

34 

34 

28 

22 

24 

91 

31 

.3 

Mm 

32 

28 

8 

6 

0 

.  1 

-  7 

1 

17 

20 

12 

-  4 

3 

5 

5 

1 

-32 

•  16 

3 

29 

31 

32 

39 

32 

29 

22 

22 

12 

.  2 

.  6 

11 

10 

,5 

GAl  ENA 

MAX 

39 

41 

32 

29 

32 

29 

33 

36 

31 

29 

26 

20 

26 

20 

22 

19 

7 

23 

22 

26 

30 

31 

33 

30 

32 

30 

29 

31 

28 

30 

29 

28 

.4 

Mm 

28 

16 

4 

-  4 

.  7 

.  7 

-  8 

4 

11 

9 

3 

-12 

-13 

2 

13 

-  9 

-34 

•19 

11 

12 

14 

17 

17 

20 

18 

22 

16 

16 

IT 

15 

19 

6 

.2 

6ARDEN  UALLEV  RS 

MAX 

38 

40 

39 

37 

40 

37 

33 

33 

38 

35 

36 

28 

22 

25 

36 

30 

12 

19 

37 

91 

92 

96 

94 

53 

42 

41 

36 

36 

34 

94 

33 

36 

.7 

Mm 

25 

32 

32 

30 

28 

12 

24 

10 

27 

30 

22 

6 

9 

17 

22 

10 

-22 

.  2 

12 

34 

32 

33 

39 

39 

32 

34 

34 

28 

15 

24 

19 

22 

.0 

GBANGEVILLE   U  SF 

MAX 

46 

43 

42 

40 

37 

32 

31 

38 

41 

46 

39 

37 

41 

42 

37 

20 

2 

19 

40 

35 

36 

36 

42 

36 

37 

38 

36 

34 

30 

3) 

30 

39 

.4 

Mm 

3* 

36 

35 

30 

26 

20 

19 

23 

31 

30 

26 

16 

26 

27 

16 

-  5 

-14 

•  2 

14 

30 

29 

32 

32 

31 

24 

27 

30 

21 

14 

16 

18 

22 

,4 

GRfluSE 

MAX 

<>5 

40 

40 

4  1 

31 

30 

32 

31 

35 

29 

27 

23 

26 

29 

32 

23 

5 

15 

27 

36 

39 

44 

45 

45 

35 

36 

35 

24 

19 

24 

24 

31 

.3 

Mm 

26 

12 

7 

3 

1 

-  S 

-10 

-  3 

-  1 

8 

-  3 

-  6 

-16 

-  6 

6 

-18 

-39 

.29 

-  9 

10 

12 

32 

33 

26 

19 

3 

22 

3 

-12 

2 

18 

2 

.8 

HAfLEV  RANGER  STATION 

MAX 

46 

41 

38 

35 

35 

33 

32 

31 

34 

31 

32 

27 

24 

25 

33 

24 

u 

22 

23 

39 

47 

46 

47 

49 

42 

34 

34 

32 

22 

23 

31 

32 

.9 

Mm 

32 

27 

14 

10 

9 

7 

0 

11 

10 

15 

12 

-12 

-  6 

8 

22 

11 

-29 

.  8 

6 

21 

29 

32 

30 

31 

16 

23 

14 

.  4 

0 

9 

11 

.4 

hfadquartfrs 

MAX 

42 

39 

35 

44 

38 

38 

37 

35 

36 

38 

31 

32 

35 

32 

30 

2 

12 

22 

36 

36 

42 

48 

49 

45 

49 

42 

45 

36 

32 

28 

35 

.9 

Mm 

32 

32 

30 

30 

19 

14 

12 

14 

30 

29 

26 

4 

14 

15 

18 

-  2 

-25 

-26 

-  5 

14 

18 

26 

34 

26 

11 

4 

21 

12 

12 

12 

18 

15 

.2 

HILL  CITY 

MAX 

&2 

40 

35 

30 

28 

29 

20 

32 

36 

31 

37 

21 

27 

24 

34 

27 

5 

23 

25 

41 

36 

46 

47 

45 

45 

40 

39 

39 

24 

22 

28 

32 

.3 

Mm 

32 

30 

12 

9 

2 

•  2 

-  7 

2 

20 

20 

16 

4 

6 

6 

19 

5 

-36 

-21 

3 

23 

31 

32 

36 

32 

29 

29 

20 

10 

9 

0 

12 

12 

.3 

inAHO  CITY 

MAX 

38 

37 

36 

35 

35 

34 

33 

33 

35 

34 

33 

28 

26 

27 

33 

31 

11 

19 

34 

43 

39 

41 

45 

45 

45 

38 

35 

30 

27 

27 

28 

33 

.3 

Mm 

32 

32 

30 

30 

16 

8 

15 

19 

27 

29 

26 

2 

6 

16 

19 

11 

-26 

.13 

15 

30 

31 

34 

31 

33 

30 

26 

27 

19 

12 

10 

20 

19 

,3 

KFLL06S 

MAX 

39 

41 

42 

37 

42 

38 

39 

35 

39 

43 

49 

31 

39 

38 

32 

27 

9 

5 

26 

35 

39 

37 

93 

44 

32 

28 

38 

38 

31 

32 

33 

34 

.8 

Mm 

34 

36 

36 

34 

29 

27 

23 

24 

33 

35 

30 

16 

18 

24 

26 

-  9 

-17 

.16 

3 

22 

26 

32 

39 

29 

13 

U 

29 

20 

19 

21 

23 

21 

.4 

LOUMAN  )  E  <2 

MAX 

<>0 

41 

40 

34 

36 

33 

34 

34 

39 

38 

36 

30 

28 

27 

32 

28 

14 

20 

39 

46 

39 

46 

46 

44 

45 

37 

36 

34 

32 

29 

30 

39 

.2 

Mm 

31 

31 

30 

28 

15 

9 

5 

17 

27 

27 

21 

2 

11 

14 

21 

6 

-23 

•  9 

13 

32 

31 

39 

36 

36 

30 

31 

27 

20 

13 

15 

16 

19 

,3 

Mr  CALL 

MAX 

38 

37 

35 

33 

36 

32 

34 

28 

34 

34 

34 

22 

24 

30 

34 

24 

6 

14 

33 

36 

42 

46 

47 

43 

39 

39 

34 

28 

23 

22 

24 

31 

•  6 

Mm 

32 

32 

29 

14 

19 

8 

6 

11 

26 

26 

22 

0 

8 

15 

19 

3 

-24 

.11 

14 

30 

31 

32 

39 

32 

20 

28 

27 

23 

12 

15 

14 

17 

.8 

Moo^E  Creek  ranch 

MAX 

Mm 

MliLLAN  FAA 

MAX 

40 

40 

36 

44 

45 

44 

31 

35 

35 

39 

30 

30 

32 

29 

28 

4 

0 

12 

27 

31 

34 

4T 

43 

28 

26 

35 

37 

26 

27 

27 

26 

31 

.1 

Mm 

31 

31 

32 

24 

22 

18 

20 

28 

28 

30 

14 

4 

22 

19 

3 

-20 

-21 

.  4 

8 

21 

25 

31 

22 

23 

5 

21 

17 

14 

19 

18 

18 

16 

,T 

NFw  MEAnOWS  RANGER  STA 

MAX 

37 

39 

38 

40 

32 

39 

34 

36 

31 

34 

34 

34 

25 

19 

34 

27 

10 

.  4 

14 

36 

38 

43 

46 

48 

44 

92 

38 

J4 

30 

32 

30 

32 

•  9 

Mm 

32 

32 

31 

20 

19 

13 

6 

6 

23 

24 

20 

-10 

-  9 

6 

12 

2 

-39 

•  37 

.20 

14 

30 

32 

36 

32 

24 

24 

31 

22 

U 

17 

17 

13 

.t 

PIERCE 

MAX 

34 

37 

38 

35 

35 

33 

33 

30 

33 

35 

34 

29 

26 

31 

32 

27 

2 

4 

18 

32 

33 

33 

41 

41 

33 

29 

33 

34 

28 

28 

27 

30 

.3 

Mm 

31 

32 

31 

30 

21 

14 

11 

11 

27 

29 

25 

8 

23 

17 

16 

-  2 

-28 

.28 

•  6 

16 

16 

26 

31 

28 

10 

6 

29 

14 

10 

12 

16 

19 

,4 

POWELL 

MAX 

35 

35 

39 

35 

42 

35 

37 

34 

35 

39 

34 

26 

29 

34 

29 

29 

3 

0 

14 

25 

33 

32 

37 

39 

33 

31 

33 

37 

24 

25 

26 

30 

.2 

Mm 

29 

32 

31 

31 

26 

24 

10 

10 

24 

26 

25 

16 

17 

10 

12 

0 

-28 

.28 

•  11 

3 

25 

29 

32 

27 

16 

17 

22 

15 

10 

10 

13 

19 

.3 

STANLEY 

MAX 

44 

38 

32 

24 

18 

9 

35 

33 

35 

16 

18 

29 

31 

16 

-  1 

0 

31 

35 

38 

46 

49 

38 

36 

35 

33 

21 

20 

1,9 

20 

27 

,4 

Mm 

24 

21 

7 

1 

•  11 

-19 

•  7 

11 

13 

•  22 

-  5 

2 

10 

-  4 

-43 

.30 

•  1 

26 

33 

32 

33 

32 

14 

20 

l6 

.  3 

4 

6 

3 

9 

7 

StN  VALl  EY 

MAX 

43 

41 

36 

33 

29 

30 

30 

34 

37 

36 

26 

21 

23 

25 

26 

24 

10 

17 

24 

37 

35 

41 

45 

40 

35 

34 

33 

27 

27 

21 

2* 

30 

.6 

Mm 

31 

13 

2 

-  2 

-  6 

-  6 

-10 

2 

2 

12 

3 

-  6 

-15 

-  3 

13 

3 

-37 

.25 

•  3 

20 

29 

32 

33 

31 

14 

2 

17 

2 

-10 

-  8 

11 

4 

,9 

WALLACE  WOODLAND  PARK 

MAX 

37 

40 

42 

37 

41 

36 

37 

39 

36 

35 

37 

24 

34 

35 

32 

27 

9 

5 

19 

30 

33 

39 

48 

40 

29 

32 

>6 

Mm 

33 

33 

34 

31 

24 

22 

19 

20 

31 

30 

24 

2 

7 

11 

20 

-19 

-29 

.22 

2 

17 

24 

26 

33 

24 

4 

2 

25 

U 

It 

19 

17 

19 

7 

WARREN 

MAX 

42 

36 

33 

32 

31 

29 

28 

32 

36 

34 

28 

22 

25 

32 

31 

14 

•  5 

25 

33 

34 

40 

45 

44 

35 

39 

36 

34 

29 

21 

19 

21 

29 

9 

«      tt  ft 

Mm 

22 

22 

18 

•  2 

•  8 

•  12 

•  6 

5 

11 

15 

10 

1 

-  2 

4 

9 

-10 

.42 

.15 

12 

20 

20 

29 

28 

27 

0 

16 

16 

3 

.  4 

3 

2 

6 

2 

SOUTHWESTERN 

VALLEYS  05 

BPtSE  LUCKY  PEAK  0AM 

MAX 

46 

48 

47 

43 

44 

39 

37 

40 

45 

35 

43 

40 

26 

15 

96 

98 

62 

93 

93 

45 

91 

41 

35 

40 

43, 

4 

Mm 

38 

37 

33 

27 

24 

24 

26 

29 

29 

16 

27 

23 

-  2 

.  4 

6 

43 

42 

41 

37 

36 

32 

20 

23 

28 

26 

9 

BOISE  WR  AIRPORT 

MAX 

54 

48 

45 

46 

42 

42 

39 

37 

34 

44 

38 

33 

34 

44 

41 

26 

17 

23 

47 

57 

60 

69 

96 

95 

46 

50 

44 

37 

39 

40 

93 

42, 

4 

Mm 

39 

36 

33 

29 

30 

28 

24 

31 

31 

31 

23 

16 

22 

28 

26 

5 

1 

8 

18 

38 

40 

47 

44 

44 

37 

39 

31 

24 

22 

27 

10 

27, 

9 

SBUNEAU 

MAX 

56 

47 

46 

45 

^3 

43 

43 

38 

37 

41 

43 

36 

35 

37 

46 

43 

16 

30 

41 

61 

69 

68 

69 

99 

93 

54 

50 

42 

39 

46 

49 

♦9, 

7 

Mm 

40 

34 

30 

25 

26 

19 

18 

28 

11 

30 

30 

20 

17 

26 

26 

10 

-  3 

8 

22 

31 

39 

52 

46 

42 

38 

36 

32 

31 

25 

26 

28 

27, 

8 

CalOwEli 

MAX 

58 

51 

48 

5 1 

45 

42 

44 

37 

33 

40 

40 

34 

38 

43 

32 

17 

21 

47 

43 

61 

69 

69 

58 

94 

50 

93 

50 

38 

49 

39 

44, 

9 

Mm 

38 

36 

35 

26 

27 

27 

18 

26 

26 

29 

31 

21 

21 

28 

10 

•  2 

9 

14 

31 

40 

48 

49 

44 

36 

38 

34 

31 

26 

23 

26 

28, 

1 

CAMBRIDGE 

MAX 

43 

46 

44 

40 

42 

39 

36 

33 

36 

37 

36 

32 

25 

26 

37 

26 

5 

g 

30 

55 

41 

48 

53 

95 

93 

91 

41 

42 

40 

37 

36 

37, 

8 

Mm 

36 

34 

30 

32 

24 

17 

14 

27 

30 

30 

30 

11 

5 

5 

11 

5 

.27 

.14 

5 

26 

32 

34 

39 

39 

34 

30 

32 

28 

26 

13 

10 

20, 

7 

Cm/NCIL 

MAX 

45 

44 

42 

40 

44 

36 

37 

34 

34 

35 

38 

29 

27 

30 

34 

25 

3 

34 

42 

48 

91 

51 

91 

48 

42 

46 

35 

32 

39 

39 

36, 

8 

Mm 

35 

36 

29 

22 

25 

17 

18 

27 

30 

30 

27 

3 

10 

16 

21 

4 

.24 

.17 

7 

30 

32 

36 

40 

37 

29 

32 

32 

27 

18 

22 

22 

21. 

8 

DEER  FLAT  DAM 

MAX 

57 

48 

48 

44 

43 

41 

36 

34 

32 

38 

40 

36 

39 

36 

47 

37 

15 

21 

45 

58 

62 

67 

64 

97 

93 

55 

46 

39 

38 

42 

39 

*3. 

7 

Mm 

39 

35 

35 

26 

28 

24 

18 

26 

20 

30 

30 

19 

21 

24 

27 

10 

•  2 

10 

15 

30 

36 

56 

46 

42 

32 

36 

32 

31 

27 

22 

21 

27. 

3 

EmmETT  ?  F 

MAX 

55 

49 

47 

47 

45 

43 

42 

33 

34 

46 

37 

34 

41 

46 

31 

l9 

22 

46 

59 

60 

66 

61 

97 

94 

92 

54 

46 

37 

41 

38 

9 

Mm 

39 

39 

31 

23 

26 

21 

19 

26 

28 

28 

18 

19 

23 

28 

10 

•  5 

4 

15 

31 

34 

46 

49 

43 

34 

38 

34 

30 

26 

29 

19 

26. 

9 

SI  ENNS  FERRY 

MAX 

55 

50 

51 

47 

45 

45 

46 

40 

39 

39 

49 

37 

34 

34 

46 

44 

18 

32 

41 

59 

99 

63 

63 

95 

93 

49 

45 

43 

36 

40 

40 

44. 

7 

Mm 

40 

34 

32 

24 

22 

20 

18 

39 

33 

32 

33 

20 

16 

25 

30 

15 

.  3 

10 

20 

31 

39 

43 

45 

40 

32 

36 

34 

32 

24 

25 

28 

27. 

9 

GRAND  VIEW  3  WNW 

MAX 

51 

50 

49 

45 

45 

41 

40 

38 

37 

42 

44 

37 

33 

37 

47 

35 

17 

26 

44 

60 

65 

69 

68 

59 

94 

95 

51 

40 

40 

45 

40 

49. 

4 

Mm 

37 

32 

30 

21 

25 

17 

16 

25 

29 

29 

31 

28 

17 

24 

28 

9 

9 

6 

17 

26 

30 

59 

42 

43 

37 

32 

29 

29 

23 

20 

24 

26. 

5 

KliNA  2  NNE 

MAX 

54 

48 

44 

43 

42 

40 

40 

35 

33 

38 

40 

35 

35 

36 

43 

30 

15 

21 

45 

56 

59 

65 

62 

54 

91 

58 

47 

39 

35 

42 

38 

*2. 

7 

Mm 

39 

33 

31 

24 

26 

23 

20 

27 

26 

29 

30 

16 

20 

26 

26 

13 

-  3 

8 

15 

34 

33 

46 

43 

43 

34 

37 

32 

28 

23 

22 

23 

26. 

9 

S««  B«I«i«oc*  Not««  Following  StAtloo  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


IDAHO 
DECEMBER  196« 


Station 

Day  ol  Month 

1 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

IB 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

J_ 

MruNTAlN  HOME   I  SC 

MAX 
MIN 

*5 
40 

:t 

45 
28 

43 
23 

45 

20 

42 

24 

41 
19 

40 

18 

43 

33 

40 

31 

39 
28 

39 

27 

40 
17 

40 
17 

40 
16 

36 
15 

32 
•  10 

1\ 

58 

36 

62 
42 

63 
44 

64 
43 

61 
45 

49 
38 

47 

27 

38 
28 

39 

20 

36 

20 

44.2 
26.2 

01  *  4  S 

MAX 
MIN 

so 
it 

44 

28 

40 
24 

43 

30 

40 
IT 

38 
15 

35 
27 

40 

30 

35 
2* 

40 

29 

33 
13 

28 
10 

32 
19 

42 

20 

30 
8 

10 
•  23 

l\ 

44 

33 

55 
40 

52 
44 

53 
41 

42 

30 

46 

34 

45 
31 

35 
29 

36 
23 

38.8 
23.6 

PARMA  Experiment  sta 

MAX 
MIN 

s* 

49 

48 

43 

45 

38 

j7 

31 

34 
25 

32 

>• 

29 

36 
2  J 

38 
19 

29 
18 

35 

42 

17 

10 

22 

„ 

60 

68 

57 

57 
35 

43 

37 

54 
33 

46 

30 

40 

27 

33 

0 

41  .  1 
23.3 

PAYETTE 

MAX 

Mm 

55 
37 

\l 

50 
33 

47 

23 

49 

26 

42 

19 

41 
18 

34 

28 

35 
22 

34 
28 

42 
27 

33 
12 

28 

10 

32 
20 

44 

16 

28 
8 

11 
•  13 

i: 

55 
30 

62 
42 

60 
48 

61 
42 

52 
35 

50 
36 

48 

33 

41 
28 

28 

» 

36 

21 

42, 1 
24.3 

5wAN  FA| LS  POwCR  hOUSE 

MAX 

Mm 

53 
41 

36 

47 
35 

46 

28 

45 

31 

44 

26 

41 
24 

36 
31 

35 
3t 

40 
31 

43 

33 

39 
25 

35 
23 

39 
29 

52 
31 

45 

13 

18 

0 

\\ 

i\ 

37 

61 
36 

69 
50 

66 
46 

58 
43 

58 

39 

56 
37 

53 
34 

42 

32 

29 

U 

41 
28 

46.2 
30.2 

WFTSER  P  SE 
11       •  tt 

MAX 
MIN 

50 
38 

» 

49 
31 

45 

22 

47 

25 

40 
18 

40 

18 

36 
27 

36 

27 

35 

30 

40 
25 

35 
12 

28 

31 
7 

42 

13 

28 
8 

8 

-19 

17 

14 

43 

25 

50 
32 

55 
35 

58 
38 

59 
37 

54 

33 

50 
36 

48 

33 

41 
27 

«' 

11 

35 

22 

40.6 
22.3 

southmfstern 

HTGHLANO&  Ob 

grasmerf 

MAX 

MIN 

48 
38 

43 
32 

34 
26 

34 
19 

37 
12 

41 
13 

37 
22 

38 
28 

41 

31 

39 
24 

26 
13 

31 
16 

39 
25 

11 

36 
4 

12 
•  15 

32 
9 

43 
12 

45 
35 

50 
14 

54 
27 

55 
28 

55 
43 

45 

30 

43 

30 

40 
24 

26 
13 

27 
9 

31 
17 

11 

38.2 
20.4 

HPLL ISTFfl 

MAX 

MIN 

48 
36 

42 

32 

36 
31 

40 

22 

]* 

33 
19 

34 

18 

36 
14 

38 
29 

41 
28 

40 
26 

26 
12 

32 
14 

38 
23 

26 

31 
9 

12 
•  11 

21 
•  2 

42 

11 

46 
35 

53 
35 

60 
35 

60 
35 

61 
35 

58 
35 

40 

32 

39 
28 

38 
22 

39 
16 

39 
16 

11 

40.0 
22.7 

RFVNOLD^ 

MAX 

Mm 

51 
37 

44 
32 

39 
27 

39 
23 

11 

37 
17 

38 
13 

35 
21 

40 
27 

45 
31 

36 
22 

31 
19 

36 
23 

42 

25 

11 

35 
•  11 

12 
•  12 

21 
•  2 

44 

18 

47 
35 

54 
38 

57 
45 

51 
43 

49 
42 

46 

32 

47 
33 

44 

28 

32 
20 

30 
24 

34 

25 

\\ 

39.5 
23.3 

TmrEE  CrEEk 

Mm 

52 
27 

40 
25 

34 
28 

37 
7 

'3 

34 
2 

40 
10 

36 
15 

40 
28 

42 
19 

44 

22 

26 
•  2 

38 
-  8 

41 
9 

40 
8 

31 
3 

18 
•  22 

38 
•  11 

43 
13 

45 
34 

52 
38 

57 
37 

50 
38 

48 
34 

44 

30 

42 
24 

40 

20 

31 
2 

28 

10 

32 

32 
20 

39.0 
15.4 

trianglf  ranch 

Mm 

CENTRAL  Plains  o7 

Bl  T  SS 

MIN 

51 
40 

33 

44 

23 

41 
22 

42 
23 

41 
19 

37 
26 

37 
31 

35 
29 

42 
30 

32 
19 

34 
15 

31 
23 

40 
28 

39 
12 

13 
•  10 

26 
5 

38 
15 

54 
29 

32 

61 
40 

62 
44 

51 
40 

49 

36 

42 
34 

44 
32 

38 

30 

33 
21 

38 
19 

38 
26 

41.1 
25.7 

Burl  ey 

Mm 

56 
39 

34 

U 

37 
28 

42 
24 

42 
22 

41 
19 

38 
23 

36 
25 

41 
26 

44 

30 

35 
19 

28 
19 

36 
24 

43 
25 

39 
21 

24 
•  1 

10 
•  1 

26 
7 

42 
26 

» 

54 
44 

51 
38 

50 
35 

48 

35 

48 

32 

42 
28 

36 
22 

36 
24 

89 
26 

40.8 

26.0 

BurlEv  faa  airport 

Mm 

47 

3* 

j3 

33 

38 
25 

38 
23 

35 
19 

34 

17 

33 
22 

37 
26 

44 

31 

37 
23 

27 
16 

35 
18 

42 

20 

41 

22 

25 
3 

9 

•  3 

20 
.  2 

41 

10 

50 
37 

3? 

43 

58 
37 

49 

37 

43 

33 

46 
34 

43 

27 

32 
24 

31 
20 

37 
24 

38 
17 

38.6 
23.9 

Mm 

49 

39 

32 

j' 

44 

24 

38 

20 

37 
19 

35 
15 

33 
21 

43 
21 

38 
29 

46 

25 

32 
14 

37 
15 

32 
19 

40 

16 

28 
10 

12 
2 

23 
•  5 

48 

12 

53 

30 

34 

tl 

60 
43 

50 
38 

44 

32 

45 

31 

45 

30 

37 
25 

36 
20 

44 

19 

39 

20 

41.1 
23.1 

HAZE  L  TON 

MIN 

46 

39 

» 

33 

40 
25 

39 
24 

35 
20 

35 
18 

33 

24 

39 
29 

38 

31 

39 
27 

28 
18 

35 
18 

35 

19 

42 

28 

35 
10 

12 
•  7 

21 

0 

42 
11 

50 
35 

\\ 

45 

57 
43 

49 
36 

45 

33 

47 
31 

47 
31 

34 

26 

33 
20 

39 
22 

39 
23 

39.5 
25,2 

Mm 

48 
39 

32 

11 

43 
25 

40 

23 

39 
19 

58 
19 

36 
24 

40 
28 

39 
30 

36 
28 

31 
18 

35 
15 

29 
19 

38 
25 

33 
10 

10 
•  8 

21 

0 

45 
11 

51 
41 

M 

40 

61 
43 

50 
39 

46 
34 

47 

33 

46 

30 

34 

29 

34 

20 

40 

21 

38 
24 

40.  1 
25,1 

Mm 

48 
34 

n 

30 

40 
26 

40 
24 

37 
23 

33 
18 

35 
22 

38 
27 

36 

27 

43 

26 

28 
16 

35 
16 

33 
21 

40 
22 

27 

13 

13 
•  9 

20 
•  2 

38 

11 

48 

32 

'4 

\l 

56 
39 

48 

35 

45 

33 

47 

31 

45 

29 

34 

23 

33 
18 

38 

22 

36 
22 

38,6 
23,6 

DAI  II    1  cur 

Mm 

53 
32 

n 

39 
28 

41 
25 

40 
22 

37 
19 

35 
20 

34 
25 

39 
29 

42 

30 

33 
18 

28 
17 

37 
20 

42 
23 

35 

20 

23 
•  4 

11 
•  2 

25 
4 

43 
23 

37 

'2 

58 
43 

47 
37 

50 
35 

41 

32 

46 

31 

40 
28 

34 

20 

32 
24 

38 
26 

39.0 
24.8 

Mm 

41 
23 

18 

11 

37 
15 

31 
15 

32 
12 

35 
8 

32 
7 

28 
20 

35 

20 

34 
22 

30 
-  5 

20 
-  5 

24 
•  2 

35 
15 

30 
17 

18 
-20 

3 

•  20 

24 
•  3 

38 
20 

51 
36 

48 

32 

43 

30 

36 
22 

37 
26 

34 
14 

SO 

0 

26 

30 
10 

33,4 
13,4 

RTCHF  I  El  D 

Mm 

44 
34 

Vz 

23 

38 

27 

38 
21 

35 
16 

33 
13 

31 
20 

31 
25 

33 
25 

34 
24 

26 
8 

30 
11 

28 
9 

34 

22 

32 
5 

5 

-17 

18 
•  4 

32 
9 

42 

32 

It 

47 

37 

47 

35 

42 

32 

37 
28 

40 

28 

37 
23 

31 
15 

33 
13 

33 
13 

34,7 
20,2 

RliPFRT   13  NNE 

MAX 

Mm 

SHOShONF   1  WNM 

MAX 

Mm 

46 

43 

38 

38 

38 

35 

36 

34 
22 

33 

34 
2  J 

37 
24 

27 
\  3 

31 
14 

28 
14 

36 
22 

33 
5 

7 

•  1 4 

21 

31 
1 1 

45 
28 

42 

34 

54 
36 

56 
41 

48 
37 

44 

32 

43 
30 

43 

30 

33 
26 

33 
18 

36 
1 7 

35 
22 

36,7 
22,3 

Ti-tki    f  Ai  1  C    3  UMC 
[■in   ri*i  La   *  '"inc 

Mm 

50 
32 

49 
35 

45 
34 

40 
28 

41 

22 

36 
22 

39 
20 

36 
19 

35 

27 

41 

30 

4! 

32 

36 
19 

32 
18 

36 
21 

43 
24 

37 
22 

25 
•  2 

13 

27 
9 

47 
26 

55 
39 

54 
46 

62 
45 

50 
40 

50 
35 

45 

33 

49 

32 

42 
30 

36 
23 

35 
26 

41 

25 

41,0 
26,1 

TwfN   FAILS    3  SE 

MAX 

Mm 

50 
30 

49 
34 

50 
32 

40 
28 

43 
24 

39 
23 

38 
20 

35 
20 

36 
26 

43 

30 

46 

30 

38 
17 

32 
18 

38 
19 

42 
24 

41 

22 

24 
•  I 

12 

24 
6 

46 

22 

56 
40 

55 
47 

62 
44 

52 
40 

53 
36 

43 

34 

49 

32 

42 

29 

38 

22 

34 
25 

39 
25 

41,6 
25,7 

Twin  fails  wBaso 

MAX 

Mm 

50 
33 

48 
34 

44 

33 

38 
28 

40 

23 

38 
22 

37 
19 

35 
19 

33 
27 

40 

32 

46 
32 

34 
18 

28 
17 

36 
19 

43 

26 

36 

21 

25 
•  J 

11 

23 
7 

44 

23 

51 
36 

53 
45 

60 
45 

51 
39 

51 
35 

41 

33 

48 

33 

40 

29 

34 

23 

33 
26 

38 
24 

39,6 
25,7 

northeastepn 

VALLEYS  08 

C>'ALL  I  S 

MAX 

ifm 

49 

33 

45 
29 

39 
24 

32 
22 

28 
23 

26 
20 

24 
12 

30 
12 

38 
18 

34 
21 

28 
15 

30 
-  3 

29 
6 

26 
14 

31 
19 

25 
8 

8 

-20 

9 

•  15 

9 

•  2 

38 
6 

39 
29 

43 

37 

45 

32 

38 
20 

33 
22 

38 
27 

31 
11 

25 
5 

25 
9 

28 
20 

31,2 
15,9 

Chtlly  baqton  flat 

MAX 

Mm 

43 

22 

46 

16 

36 
12 

34 

0 

29 
10 

31 
-  5 

28 
-11 

30 
-  4 

35 

I 

29 
7 

27 
4 

20 
-  8 

33 
-  8 

24 
-  I 

28 
13 

24 
-  4 

0 

•  33 

9 

•  27 

20 
•  11 

38 
12 

37 
16 

2: 

40 
30 

40 
25 

35 
16 

32 

35 

20 

25 
•  2 

18 
•  12 

19 
•  6 

24 

11 

29,3 
3,8 

Ol'BniS  3*  w 

Mm 

40 
26 

32 
20 

30 
15 

35 
11 

23 
17 

26 
15 

25 
12 

22 
2 

30 
9 

24 

17 

25 

4 

19 
5 

18 
12 

18 
8 

30 
.  3 

26 
-  J 

14 
•  10 

35 
10 

41 
15 

11 

42 

27 

38 

U 

33 
18 

38 
15 

27 
13 

30 
18 

32 
15 

33 
12 

30 

29.8 
12.1 

GISBONSutLLE 

MAX 

Mm 

39 
31 

36 
31 

37 
30 

40 
28 

31 
24 

30 
23 

28 

20 

28 
17 

34 

20 

29 
IS 

28 

19 

25 
8 

37 
13 

23 
5 

30 
17 

18 
-  7 

0 

•  30 

12 
•21 

20 
•  3 

34 

17 

34 

27 

43 

32 

38 

31 

35 
14 

33 
20 

40 
28 

29 
10 

22 
0 

33 
2 

25 
12 

29.9 
15,0 

HACKAV   aANOED  STATinn 

MAX 

Mm 

39 
15 

33 
17 

32 
11 

31 
10 

23 

28 

0 

24 

2 

28 
1 

32 
8 

23 
15 

20 
1 

30 
-  2 

30 
0 

20 
-  2 

24 

10 

15 
-10 

2 

•  19 

9 

-16 

22 
-  1 

31 
17 

30 
28 

38 
26 

39 
22 

30 
10 

29 
15 

31 
•  2 

22 
•10 

16 
•  9 

17 
6 

19 
10 

25,9 
6,0 

MAY   RANPED  STATION 

MAX 

Mm 

46 
29 

42 
24 

36 
23 

31 
21 

JO 
19 

28 
8 

29 
12 

30 
8 

35 
15 

32 

14 

31 
13 

20 
-  4 

33 
.  3 

34 

7 

36 
12 

26 
2 

3 

•  27 

6 

-22 

32 
0 

40 

21 

45 

30 

45 

35 

48 

30 

40 

11 

38 

12 

37 
11 

39 
9 

29 
2 

28 

7 

34 

12 

33,3 
11,8 

SALMON 

MAX 

Mm 

40 

31 

38 

31 

36 
30 

39 
23 

33 
23 

32 
22 

26 
20 

29 
17 

32 
15 

32 
15 

31 

14 

26 
7 

36 
10 

26 
9 

33 
15 

15 
-11 

•  2 

-23 

7 

•  15 

25 

0 

40 

21 

43 

29 

53 
35 

42 

33 

37 
24 

38 
26 

42 

30 

30 
19 

32 
11 

31 
20 

28 

17 

32,2 
17,3 
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DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  oi  Month 

rage 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Ave) 

«      •  * 

UPPER  SNAKE  RIVER 

Pt_AINS  09 

ABERDEEN  Exp  station 

MAX 

50 

45 

40 

34 

36 

37 

32 

30 

30 

32 

36 

32 

23 

33 

35 

32 

21 

2 

16 

38 

44 

44 

56 

46 

46 

37 

44 

57 

52 

29 

32 

54 

.9 

MIN 

27 

33 

32 

3 1 

22 

17 

1 3 

1 3 

21 

20 

^' 

" 

" 

14 

19 

-25 

-  6 

" 

42 

36 

" 

1  7 

1 9 

20 

19 

.2 

AXFRICAN  FALLS   I  SW 

MAX 

46 

44 

38 

38 

38 

33 

32 

32 

34 

35 

39 

30 

30 

32 

39 

32 

31 

16 

36 

44 

45 

52 

59 

46 

41 

43 

45 

35 

51 

52 

56 

57 

.7 

Mm 

38 

33 

32 

3 1 

24 

16 

20 

26 

^* 

28 

16 

20 

28 

28 

.10 

40 

*^ 

" 

" 

29 

1 7 

27 

24 

.6 

ADCQ   3  NW 

MAX 

40 

41 

JO 

28 

31 

28 

29 

27 

31 

36 

19 

27 

25 

33 

26 

5 

13 

23 

39 

38 

43 

45 

47 

39 

37 

35 

28 

22 

24 

28 

51 

.0 

Mm 

26 

19 

16 

1 1 

1 2 

9 

0 

1 

8 

18 

•  2 

-  5 

-13 

° 

1 7 

-22 

-16 

20 

3 1 

33 

34 

25 

20 

1 1 

22 

0 

-14 

-  1 

8 

8 

.9 

ASUTON    1  S 

MAX 

38 

36 

34 

33 

38 

23 

22 

26 

30 

33 

35 

14 

23 

26 

31 

23 

3 

27 

25 

39 

39 

41 

43 

42 

38 

36 

38 

30 

25 

50 

29 

SO 

.6 

Mm 

^  1 

30 

22 

2 1 

8 

2 

4 

-  2 

2 1 

24 

14 

•19 

-  1 

1 6 

° 

-30 

-23 

^' 

3 1 

35 

36 

3 1 

2 1 

25 

27 

16 

9 

12 

21 

12 

.7 

Bl ACKFOdT  2  S5W 

MAX 

46 

34 

39 

38 

36 

33 

30 

28 

36 

35 

35 

28 

30 

SO 

35 

30 

10 

16 

37 

42 

45 

51 

53 

46 

42 

44 

38 

35 

50 

35 

35 

55 

.5 

Mm 

20 

29 

3 1 

30 

21 

1  8 

1 3 

15 

25 

24 

24 

6 

16 

22 

26 

10 

-17 

-12 

-  2 

38 

35 

22 

26 

36 

30 

30 

3  3 

18 

16 

5 

26 

19 

.9 

CRATERS   OF    THE   MOON  NM 

MAX 

<.3 

36 

35 

30 

32 

30 

24 

26 

27 

29 

32 

19 

24 

23 

30 

23 

6 

13 

25 

37 

37 

43 

44 

40 

37 

34 

35 

24 

19 

25 

24 

29 

.1 

Mm 

32 

22 

19 

I  7 

1 3 

6 

7 

10 

16 

1 8 

1 7 

-  3 

3 

3 

1 2 

6 

-17 

-13 

2 

29 

33 

34 

30 

22 

1 8 

23 

14 

7 

12 

15 

15 

.9 

DUBOIS  FXP  STATION 

MAX 

36 

33 

31 

28 

34 

31 

30 

26 

28 

28 

30 

24 

17 

20 

27 

23 

-  3 

22 

25 

35 

35 

44 

43 

42 

39 

38 

22 

25 

26 

28 

.9 

Mm 

32 

29 

19 

12 

22 

1 1 

8 

10 

18 

22 

9 

-  4 

-  2 

3 

16 

-  9 

-25 

-10 

6 

23 

27 

32 

35 

19 

24 

19 

5 

15 

9 

12 

.9 

FORT  MAI  L   INDIAN  AGNCV 

MAX 

'•8 

43 

39 

35 

39 

35 

31 

33 

35 

36 

32 

36 

10 

36 

42 

41 

63 

49 

46 

43 

45 

36 

26 

55 

34 

58 

.5 

1^ 

37 

32 

32 

30 

22 

1 1 

1 5 

25 

26 

27 

10 

10 

•  16 

- 1 1 

34 

35 

4 1 

32 

30 

30 

3 1 

14 

15 

20 

27 

22 

.4 

HAMER  4  NW 

MAX 

37 

35 

35 

32 

36 

34 

28 

27 

30 

31 

34 

25 

20 

23 

32 

26 

20 

21 

30 

40 

41 

47 

48 

51 

40 

36 

37 

52 

25 

51 

52 

32 

.8 

Mm 

28 

32 

24 

21 

22 

8 

7 

2 1 

25 

"12 

•  17 

—  8 

21 

•  6 

-30 

-17 

28 

34 

37 

39 

3 1 

20 

5 1 

1 3 

0 

10 

14 

13 

.1 

HOWE 

MAX 

46 

38 

36 

34 

36 

30 

28 

31 

31 

27 

27 

21 

22 

37 

30 

22 

15 

22 

40 

43 

52 

51 

52 

44 

38 

40 

35 

51 

28 

39 

33 

.9 

Mm 

1 3 

25 

1 6 

1 1 

12 

10 

1 0 

23 

18 

13 

9 

° 

1 8 

2 

-22 

-12 

-  3 

1 9 

32 

36 

38 

3 1 

30 

2  3 

52 

15 

•  1 

12 

17 

13 

.8 

inAHO  Falls  2  ese 

MAX 

38 

36 

37 

34 

38 

34 

30 

30 

32 

37 

35 

29 

35 

33 

30 

7 

21 

38 

44 

45 

54 

49 

39 

41 

41 

35 

29 

51 

26 

34 

.6 

Mm 

28 

33 

31 

29 

2 1 

1 5 

1 0 

1 6 

25 

27 

6 

16 

8 

-18 

.12 

1 

35 

34 

39 

35 

24 

29 

53 

20 

1 3 

19 

24 

19 

.5 

IDAHO  Falls  faa  ap 

MAX 

41 

37 

34 

32 

33 

30 

28 

28 

29 

33 

33 

16 

25 

33 

33 

16 

-  1 

12 

39 

40 

43 

50 

48 

47 

37 

56 

58 

29 

26 

28 

SO 

51 

.8 

Mm 

34 

3 1 

30 

26 

22 

18 

1 2 

1 4 

24 

26 

1 1 

0 

1 1 

1 1 

16 

-14 

-2 1 

.12 

•  3 

35 

34 

39 

57 

33 

17 

50 

26 

21 

14 

16 

17 

.8 

.0 

IDAHO  Falls  *2  nw  wb 

MAX 

41 

37 

35 

27 

32 

30 

29 

30 

32 

29 

33 

19 

16 

30 

31 

15 

0 

17 

30 

40 

36 

46 

44 

51 

38 

57 

55 

27 

23 

27 

29 

50 

.6 

Mm 

30 

19 

16 

19 

1  1 

5 

9 

9 

20 

23 

0 

-11 

•  20 

2 

6 

-24 

-32 

•  25 

•  12 

30 

33 

36 

32 

31 

23 

25 

22 

8 

•  7 

10 

8 

9 

,5 

IDAHO  Falls  «6  w  uB 

MAX 

41 

39 

39 

32 

33 

30 

27 

27 

30 

34 

34 

21 

25 

32 

32 

16 

0 

12 

33 

41 

40 

51 

45 

45 

37 

56 

54 

SO 

27 

28 

30 

51 

,6 

Mm 

28 

28 

22 

19 

16 

9 

10 

20 

22 

3 

-  6 

-  2 

15 

-20 

-33 

•  26 

-  5 

30 

33 

37 

34 

33 

26 

24 

22 

16 

6 

15 

10 

12 

,4 

MALTA    1  NE 

MAX 

50 

45 

43 

40 

40 

38 

39 

36 

40 

38 

44 

27 

38 

34 

43 

34 

12 

25 

35 

50 

51 

57 

60 

52 

45 

55 

44 

40 

55 

56 

38 

40 

.6 

Mm 

38 

30 

31 

26 

22 

18 

9 

1 1 

26 

26 

25 

17 

10 

12 

29 

8 

-10 

-  8 

2 

39 

40 

40 

36 

32 

29 

30 

16 

20 

17 

24 

21 

.6 

POCATEHO  WB  AIRPORT 

MAX 

44 

40 

36 

35 

40 

35 

33 

34 

33 

36 

34 

25 

30 

36 

37 

27 

9 

18 

39 

43 

46 

58 

59 

47 

40 

46 

44 

56 

29 

53 

34 

56 

.7 

Mm 

36 

34 

32 

23 

23 

19 

13 

17 

26 

27 

24 

17 

17 

17 

26 

-  6 

-15 

.13 

1 

38 

38 

40 

39 

38 

34 

53 

21 

18 

15 

18 

18 

21 

.5 

SAINT  ANTHONY 

MAX 

37 

35 

33 

32 

34 

29 

27 

28 

31 

32 

34 

21 

26 

24 

29 

25 

1 

16 

27 

42 

41 

49 

51 

48 

37 

57 

56 

51 

25 

29 

32 

31 

,7 

Mm 

33 

33 

25 

I  7 

I  7 

1 7 

3 

6 

2 1 

23 

16 

-14 

1 1 

I 

19 

-  6 

-31 

•  18 

•  4 

24 

23 

36 

36 

33 

24 

28 

23 

19 

15 

15 

25 

15 

,0 

SUGAR 

MAX 

42 

39 

35 

33 

39 

35 

30 

30 

32 

33 

34 

26 

26 

94 

32 

24 

0 

16 

31 

42 

43 

51 

51 

50 

45 

59 

40 

35 

25 

50 

51 

54 

,0 

•       •  • 

Mm 

3 1 

29 

^' 

20 

5 

2* 

—  8 

* 

22 

-  5 

-32 

•  19 

•  5 

26 

31 

36 

31 

31 

52 

26 

18 

15 

16 

2 1 

15 

,2 

F ASTERN  HIGHLANDS  10 

Apron  2  nw 

MAX 

44 

40 

35 

36 

38 

34 

35 

28 

32 

32 

36 

23 

20 

24 

36 

25 

IT 

20 

30 

40 

40 

42 

47 

46 

52 

56 

57 

SO 

25 

27 

92 

35 

9 

Mm 

35 

30 

28 

1  9 

" 

2  3 

^' 

22 

14 

' 

12 

22 

10 

-25 

•  I  3 

5 

26 

32 

34 

37 

32 

33 

31 

28 

14 

7 

15 

16 

19 

9 

Bl  ACKFOOT  dam 

MAX 

Mm 

CnNOA 

MAX 

41 

35 

31 

31 

31 

21 

21 

26 

28 

28 

32 

21 

23 

27 

30 

26 

6 

25 

32 

37 

36 

42 

46 

46 

47 

49 

45 

30 

22 

26 

2T 

51 

2 

Mm 

33 

29 

25 

23 

14 

-  2 

4 

2 

2 1 

22 

IB 

•  3 

9 

6 

21 

6 

-30 

•2 1 

•  2 

27 

32 

33 

32 

32 

22 

24 

26 

8 

5 

19 

15 

9 

Op  TGGS 

MAX 

43 

34 

34 

29 

32 

35 

28 

29 

29 

32 

34 

19 

24 

27 

24 

15 

17 

15 

10 

34 

37 

44 

46 

42 

35 

37 

55 

50 

25 

29 

26 

29 

8 

Mm 

33 

23 

20 

22 

10 

"  1 

-  3 

-  2 

1 6 

•  6 

14 

1 1 

-  2 

-28 

•22 

•  15 

10 

20 

25 

36 

32 

17 

20 

27 

5 

12 

15 

1 T 

9 

8 

GRACE 

MAX 

42 

40 

37 

35 

33 

32 

31 

29 

28 

30 

32 

25 

22 

29 

31 

30 

13 

16 

31 

37 

39 

49 

50 

44 

41 

56 

59 

50 

26 

28 

26 

55 

5 

Mm 

35 

32 

30 

26 

1 8 

13 

8 

1 1 

23 

23 

23 

2 

10 

1 1 

25 

1 . 

-22 

•  23 

•  5 

30 

32 

35 

36 

32 

51 

50 

29 

15 

5 

16 

13 

18 

0 

I DAHO  Falls  16  se 

MAX 

41 

38 

34 

33 

39 

31 

28 

28 

32 

34 

35 

23 

25 

26 

32 

16 

6 

23 

32 

39 

41 

48 

47 

43 

37 

40 

55 

31 

25 

27 

22 

52 

1 

Mm 

34 

30 

26 

1 8 

8 

»  1 

5 

24 

27 

17 

•14 

•  3 

1 1 

14 

-14 

•  39 

•  14 

7 

26 

33 

35 

34 

33 

20 

25 

22 

1 1 

2 

12 

14 

15, 

2 

INLAND  PARK  DAM 

MAX 

34 

32 

29 

26 

30 

20 

23 

24 

27 

27 

29 

27 

17 

le 

27 

20 

-  2 

17 

29 

33 

33 

39 

42 

59 

39 

25 

16 

21 

2S 

26 

4 

Mm 

28 

25 

12 

16 

16 

-13 

-14 

•  5 

15 

1 1 

17 

•  17 

4 

-  2 

12 

-15 

-51 

•  35 

•  10 

22 

26 

30 

51 

26 

12 

7 

10 

9 

5. 

8 

K  T  LGORE 

MAX 

35 

31 

32 

24 

29 

22 

24 

25 

28 

25 

27 

14 

13 

16 

2S 

19 

-  T 

20 

22 

31 

33 

38 

39 

59 

54 

51 

52 

25 

20 

20 

29 

25, 

5 

Mm 

29 

22 

1 2 

0 

1 3 

•  9 

•  9 

-10 

8 

18 

3 

•  10 

•  5 

4 

1 1 

-  9 

-39 

•  25 

-  1 

20 

25 

32 

33 

25 

1 1 

4 

22 

14 

4 

9 

12 

6, 

9 

LTFTON  PUMPfNG  STATION 

MAX 

45 

38 

36 

37 

36 

31 

30 

28 

J7 

31 

35 

23 

27 

28 

39 

31 

13 

15 

26 

39 

42 

43 

53 

45 

40 

42 

59 

36 

26 

51 

50 

55 , 

9 

Mm 

30 

27 

23 

20 

10 

7 

5 

4 

19 

18 

20 

8 

5 

3 

19 

10 

-18 

-16 

-  4 

18 

33 

35 

34 

32 

27 

25 

25 

14 

5 

16 

0 

14, 

7 

MALAD 

MAX 

45 

41 

42 

41 

41 

38 

34 

30 

30 

35 

37 

28 

29 

27 

37 

32 

9 

35 

43 

41 

45 

53 

50 

49 

50 

45 

39 

26 

51 

59 

57, 

5 

Mm 

35 

31 

3 1 

27 

22 

18 

13 

17 

24 

25 

22 

8 

4 

9 

20 

8 

-15 

-14 

•  4 

24 

35 

35 

39 

36 

37 

36 

32 

10 

21 

25 

22 

20, 

4 

malad  Cttv  faa  ap 

MAX 

46 

43 

43 

42 

42 

42 

37 

30 

34 

35 

39 

30 

26 

25 

38 

30 

•  1 

15 

36 

46 

44 

54 

56 

50 

43 

42 

41 

34 

28 

52 

54 

56, 

7 

Mm 

33 

31 

32 

25 

23 

17 

14 

15 

24 

23 

21 

■  2 

•  2 

1 

24 

-  4 

-19 

-18 

-  7 

35 

35 

35 

39 

36 

52 

52 

28 

25 

12 

24 

22 

18, 

9 

Mf   CAMMON   2  WSW 

MAX 

46 

45 

40 

40 

41 

43 

36 

36 

32 

32 

30 

31 

30 

30 

40 

36 

22 

5 

16 

44 

43 

46 

60 

49 

48 

47 

42 

42 

40 

56 

52 

37, 

5 

Mm 

37 

33 

15 

16 

18 

14 

1 1 

15 

25 

23 

10 

12 

11 

4 

18 

13 

-30 

-25 

-10 

1 1 

18 

35 

37 

28 

30 

32 

34 

14 

12 

11 

10 

15. 

5 

MONTPELTER  RANGER  STA 

MAX 

44 

40 

40 

35 

34 

36 

50 

27 

27 

32 

35 

30 

19 

25 

35 

29 

16 

6 

12 

35 

42 

42 

50 

40 

41 

35 

39 

55 

32 

21 

SO 

32, 

1 

Mm 

27 

30 

27 

24 

15 

5 

3 

2 

13 

16 

19 

3 

4 

3 

10 

15 

-20 

•  20 

•  14 

5 

32 

33 

32 

32 

31 

24 

26 

12 

4 

4 

19 

15. 

2 

OAKLEY 

MAX 

57 

42 

35 

41 

38 

38 

39 

38 

38 

39 

44 

30 

33 

39 

43 

35 

15 

26 

41 

50 

51 

58 

58 

51 

45 

44 

44 

55 

32 

55 

36 

40. 

4 

Mm 

37 

33 

33 

23 

23 

21 

18 

22 

28 

30 

25 

13 

11 

22 

30 

10 

-  8 

.  3 

17 

35 

39 

41 

40 

35 

34 

54 

51 

24 

17 

18 

22 

24. 

4 

PALISADES  DAM 

MAX 

47 

37 

33 

32 

35 

30 

23 

22 

32 

30 

32 

26 

28 

26 

35 

29 

6 

13 

25 

39 

44 

46 

49 

46 

45 

35 

56 

30 

26 

25 

27 

52. 

0 

Mm 

33 

32 

30 

29 

21 

16 

8 

11 

21 

25 

25  .  3 

10 

16 

18 

8 

-20 

.  4 

7 

25 
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3.0 

30 

13.0 
39 

*.o 

42 

9.0 
46 

8.9 

*6 

9.0 
*8 

KUGOBE 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

3. a 

1! 

13 

., 

13 

o.a 

1.2 

15 

».l 

i.a 

20 

0.3 

1.* 

O.a 

0.9 

21 

19 

1.7 

21 

2.0 

7 

16 

12 

2.0 
1* 

1.9 

1.4 

16 

6.0 
29 

3.8 

3.9 

27 

9.0 

6.1 

32 

MALAO   CITV   FAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

: 

T 

T 

0.3 

T 

'1 

2.3 

3 

T 

3 

Z 

2 

•i 

0.1 
6 

* 

* 

* 

7 

* 

* 

7 

2 

2.9 

7 

1 

7 

T 

0.3 

2.* 

hontpelier  ranger  STA 

SNOWFALL 
SN  ON  6NC 

1.2 

\ 

3 

I 

1 

1 

0.6 

i 

2.1 

O.I 

! 

* 

2.* 

6 

l.S 
8 

T 

8 

8 

T 

7 

7 

0.2 
* 

2 

1.* 

3 

1.0 

3 

7 

2 

0.* 

2 

0.2 
2 

2.2 
9 

*.3 
8 

7 

8 

8 

OAKLEV 

SNOWFALL 
SN  ON  CNC 

T 

1.0 

1.0 

1 

1.0 
I 

0.9 
1 

SMAN  VALLEY 

SNOWFALL 

SN  ON  GNO 

- 

SUPPLEMENTAL  DATA 


StaboD 

Wind  direction 

Wind 
m. 

speed 

ph. 

Relative  hiunidity  averages  - 
percent 

Number  of  daya  with  precipitation 

ill 
III 

<  .  s 

Piavalling 

Psrcent  of 
time  Irom 
prevailing 

Average 

Faalest 
mUe 

Direction 
faateat  mile 

Dale  of 
faatest  mile 

MOUNT; 
5  AM 

IN  STAI 
11  AM 

OARO  T 
5  PM 

ME 

11  PM 

J 

01-09 

10-.49 

66-09 

661-001 

2  00 
and  over 

3 
<2 

BOISE  WB  AIRPORT 

13 

IS 

9.5 

40 

SW 

20 

78 

70 

65 

74 

6 

7 

9 

1 

0 

0 

23 

36 

8.0 

IDAHO  FALLS  42  NW  WB 

7.0 

358 

SW 

20 

0 

6 

7 

1 

0 

0 

1* 

IDAHO  FALLS  46  W  WB 

9.8 

4oa 

SSW 

20 

2 

7 

7 

1 

1 

0 

18 

LEWISTON  WB  AIRPORT 

82 

81 

80 

6 

5 

8 

2 

0 

0 

21 

8.* 

POCATELLO  we  AIRPORT 

18 

18 

15.1 

41 

SW 

23 

79 

72 

70 

74 

* 

13 

6 

1 

0 

0 

2* 

26 

8.2 

a  MAXIMUM  HOURLY  AVERAGE 


See  Reference  Notee  Following  SlaUon  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


IDAHO 
DELAYED  DATA 


Sutton 

Temperature 

Precipitation 

Average 

Average 

Minimum 

Average 

Departure 
From  Normal 

1 
3 

Data 

! 
JS 

Dale 

Degree  Days 

No.  of  Days 

Total 

Departure 
From  Normal 

Q 

• 
o 
O 

Snow.  Sleel 

No.  ol  Days 

Max. 

Mln. 

Total 

Max.  Depth 
on  Ground 

Dale 

.10  or  More 

.50  or  More 

1.00  or  More 

°  \ 

5  \ 

•       •  « 

APRIL  1«6* 

CMALLI5 

5T.2M 

31. 2M 

44. 2M 

•  ,9 

74 

28 

19 

17 

619 

0 

0 

18 

0 

1.17 

,64 

.44 

23 

.0 

0 

9 

0 

0 

M 

M 

M 

0 

0 

0 

«       «  • 

MtY  19«* 

CLARKI*  RANGER  STATION 

62. S 

32.5 

47.5 

81 

16 

23 

25 

93S 

0 

0 

17 

0 

1.87 

,98 

10 

3.9 

4 

3 

6 

I 

0 

TETONIA  EXP  STATION 

60.5 

33.8 

47.2 

79 

19 

20 

6 

548 

0 

0 

11 

0 

2.18 

.49 

29 

2 

3 

8 

0 

0 

WAYAN 

58. 4M 

31  .OM 

44.  7^ 

78 

21  + 

18 

18 

621 

0 

0 

0 

1.28 

.62 

27 

.0 

0 

5 

1 

0 

JUNE  1964 

SLACxroOT  2  SSM 

7J.8 

♦  7,0 

60.4 

90 

26 

37 

28 

197 

I 

0 

0 

0 

2.47 

1.34 

,66 

17 

•  0 

0 

7 

1 

0 

BUNCALOk  RANGER  STA 

74.9M 

♦*.1M 

59. 5M 

89 

26* 

34 

2< 

169 

0 

0 

c 

c 

3,39 

1.14 

8 

,0 

0 

9 

1 

I 

CLAHKIA  RANGER  STATION 

70.7 

42.9 

56,8 

83 

Z6« 

29 

28 

298 

3.95 

1.32 

8 

,0 

0 

7 

3 

1 

•       •  « 

JULY  196* 

89.9 

52.1 

70,8 

96 

12 

43 

21 

0 

14 

.25 

>  .19 

.29 

14 

,0 

0 

1 

0 

0 

CLARK lA  RANGER  STATION 

83.3 

43.5 

63,4 

96 

12 

35 

24* 

99 

7 

c 

0 

0 

1.T8 

.84 

19 

.0 

0 

7 

1 

0 

CCNDA 

83, Tm 

46.6M 

69, 2M 

90 

8 

39 

24* 

38 

i 

0 

0 

0 

.62 

.31 

14 

.0 

0 

3 

0 

0 

PENN  RANGER  STATION 

89.0 

52.9 

70,8 

99 

12 

45 

24 

0 

1 7 

0 

0 

0 

1,57 

.47 

30 

•  0 

0 

6 

0 

0 

MALTA  I  NE 

90, CM 

44, 6M 

67, 3M 

96 

20* 

31 

24 

J7 

17 

0 

t 

0 

,04 

,09 

29 

,0 

0 

0 

0 

0 

«      «  tt 

August  196* 

BUNGALOW  RANGER  STA 

80.7 

43,5 

62,1 

92 

18* 

33 

21* 

118 

» 

c 

0 

0 

3.41 

,79 

19 

,0 

0 

7 

3 

0 

CHALLIS 

83.9 

46,5 

65,2 

.  ,7 

93 

6* 

16 

2t 

74 

9 

0 

0 

0 

,02 

•  .91 

,02 

28 

,0 

0 

0 

0 

0 

CLARKIA  RANGER  STATION 

76.6 

41,2 

58,9 

90 

17 

34 

29* 

199 

1 

0 

0 

0 

2.69 

,92 

28 

,0 

0 

7 

2 

0 

GRACE 

79.5 

43.3 

61,4 

-  2,9 

89 

6* 

29 

30 

139 

0 

0 

4 

0 

.21 

•  .70 

,11 

13 

.0 

0 

1 

0 

0 

*      «  • 

SEPTEMBER  19»* 

LLMkKI*    KMHUjCK  3T'*TIUri 

67.1 

39.2 

51,2 

79 

16 

25 

28 

408 

0 

0 

12 

0 

1.63 

,48 

20 

.0 

0 

9 

0 

0 

MALTA   I  NE 

76, *M 

31. 3M 

53, 9M 

89 

8* 

19 

19 

325 

0 

0 

23 

0 

.20 

,19 

20 

.0 

0 

1 

0 

0 

«       ft  « 

OCTOBER  196* 

BURLEY  FAA  AIRPORT 

67.* 

30.8 

49,1 

84 

7 

19 

25* 

487 

0 

0 

20 

0 

,89 

.67 

30 

.0 

0 

2 

I 

0 

CLARKIA  RANGER  STATION 

56.8 

30.0 

43,4 

70 

13* 

19 

It 

662 

9 

0 

19 

0 

1,83 

.39 

10 

.0 

0 

7 

0 

0 

•      •  • 

NOVEMBER  1964 

CLARKIA  RANGER  STATION 

M 

M 

M 

93 

4 

11 

16 

0 

0 

0 

9,97 

2.40 

24 

18.0 

12 

4 

1 

GRANGEVILLE  11  SE 

««.2M 

28. 3M 

16, 3M 

61 

4 

18 

IT* 

817 

0 

0 

0 

I.t7 

.31 

25 

T 

29* 

0 

0 

GREENCREEK  S  N 

40, 9M 

25. 8M 

33, 4M 

97 

9 

19 

16 

941 

0 

3 

0 

.9 

1 

28 

0 

0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES  oel*vec.'S??2 


Day  of  Month 

1 

Station 

1 

2 

3 

4 

S  j  B 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

u 

15 

IB 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

26 

27 

26 

29 

30 

31 

•      •  • 

SPOIL  196* 

CHALLIS 

MAX 

38 

49 

56 

61 

57 

55 

45 

55 

67 

65 

62 

47 

54 

58 

67 

67 

54 

47 

46 

49 

54 

67 

74 

72 

65 

57.2 

Mm 

19 

21 

26 

29 

35 

31 

22 

29 

29 

32 

36 

15 

25 

26 

30 

37 

39 

33 

39 

39 

40 

36 

40 

38 

42 

31  2 

CL4BKIA  R4NGER  STAT10^ 

MAX 

47 

44 

52 

57 

58 

52 

45 

43 

49 

49 

47 

45 

61 

93 

48 

•       •  • 

Mm 

26 

14 

16 

19 

23 

30 

32 

31 

33 

34 

34 

31 

33 

31 

34 

M«v  196* 

CLABKIA  RANGED  STATIOf 

MAX 

52 

51 

10 

*0 

*2 

47 

51 

58 

57 

51 

60 

70 

69 

62 

68 

8 1 

76 

76 

76 

62 

62 

60 

61 

61 

66 

76 

79 

66 

70 

76 

62.5 

•       «  • 

MIN 

30 

32 

31 

31 

33 

31 

34 

33 

29 

34 

29 

31 

37 

25 

31 

30 

44 

32 

24 

38 

37 

33 

31 

28 

23 

29 

33 

46 

42 

34 

34 

32  5 

JUNE  l')6* 

81 ACKFCCT  2  5S« 

MAX 

73 

79 

75 

78 

76 

75 

62 

60 

71 

65 

67 

73 

74 

77 

72 

65 

62 

67 

62 

68 

64 

70 

79 

89 

88 

90 

85 

83 

66 

64 

73.8 

Mm 

50 

*8 

*7 

** 

53 

52 

48 

*9 

38 

41 

43 

41 

48 

46 

48 

51 

47 

46 

43 

37 

43 

44 

43 

44 

55 

49 

60 

51 

49 

52 

47.0 

blngalOw  ranger  sta 

MAX 

81 

79 

79 

79 

74 

74 

61 

58 

65 

71 

60 

71 

82 

80 

63 

63 

61 

70 

69 

77 

89 

89 

88 

69 

64 

74 

84 

84 

74.9 

Mm 

36 

»9 

*0 

*5 

*8 

57 

53 

** 

44 

39 

40 

45 

44 

47 

45 

45 

45 

45 

42 

43 

42 

46 

44 

47 

46 

34 

39 

43 

44.1 

CLARKIA  RANGER  STATIO^ 

MAX 

77 

77 

82 

71 

69 

69 

60 

58 

67 

67 

56 

68 

72 

66 

59 

53 

67 

67 

71 

60 

62 

83 

63 

60 

68 

77 

76 

70.7 

•       •  tt 

Mm 

38 

*9 

37 

** 

51 

51 

49 

*2 

44 

42 

48 

47 

40 

48 

44 

47 

45 

46 

45 

36 

46 

40 

38 

42 

39 

47 

45 

29 

30 

43 

42.9 

JULY  196* 

8LACKF00T  2  S5W 

MAX 

92 

88 

87 

89 

81 

87 

92 

95 

91 

88 

90 

96 

88 

89 

95 

93 

88 

9* 

92 

93 

89 

69 

66 

92 

95 

90 

69 

69 

89 

69.9 

Mm 

*9 

*9 

*e 

50 

53 

47 

51 

52 

52 

56 

52 

53 

51 

49 

52 

53 

54 

62 

53 

53 

43 

53 

63 

52 

46 

48 

55 

54 

53 

51 

96 

52.  I 

CLARKIA  RANGER  STATION 

MAX 

86 

85 

7* 

78 

75 

80 

91 

95 

95 

81 

90 

96 

93 

83 

79 

79 

88 

68 

76 

85 

84 

78 

74 

79 

84 

85 

66 

90 

64 

73 

66 

63.3 

Mm 

38 

*7 

*5 

*3 

35 

41 

43 

50 

51 

37 

41 

46 

50 

53 

53 

42 

42 

56 

37 

39 

44 

41 

36 

35 

36 

39 

36 

42 

96 

51 

43 

43.9 

CrNOA 

MAX 

83 

81 

85 

90 

73 

83 

88 

82 

84 

81 

82 

89 

87 

85 

86 

67 

86 

80 

60 

85 

84 

65 

84 

60 

69 

82 

63.7 

Mm 

39 

41 

4* 

48 

41 

45 

43 

58 

49 

44 

46 

53 

45 

46 

50 

45 

51 

40 

39 

40 

46 

44 

54 

53 

49 

96 

46.6 

FENN  RANGER  STATION 

MAX 

92 

92 

81 

82 

80 

89 

96 

98 

80 

92 

96 

99 

93 

94 

85 

78 

94 

92 

84 

93 

92 

87 

84 

88 

92 

94 

96 

95 

63 

64 

79 

69.0 

Mm 

*8 

51 

51 

*9 

55 

51 

51 

55 

49 

49 

51 

56 

61 

58 

58 

56 

53 

59 

51 

49 

52 

53 

48 

45 

47 

48 

51 

51 

59 

57 

94 

92,9 

MALTA   I  NE 

MAX 

86 

87 

87 

77 

88 

93 

9* 

82 

94 

92 

96 

92 

89 

85 

93 

87 

96 

91 

93 

66 

87 

91 

94 

91 

93 

90 

91 

89 

90,0 

»       «  • 

Mm 

*2 

35 

42 

36 

39 

41 

39 

40 

39 

38 

48 

59 

57 

46 

43 

44 

44 

46 

46 

47 

46 

94 

31 

35 

41 

46 

53 

56 

56 

46 

44,6 

AUGUST  196* 

BUNSALCh  RANGER  STA 

MAX 

68 

79 

88 

88 

8* 

90 

89 

88 

87 

83 

92 

90 

81 

82 

88 

87 

92 

92 

57 

67 

82 

ST 

66 

66 

81 

76 

71 

70 

65 

61 

62 

60,7 

Mm 

50 

65 

50 

*6 

49 

40 

48 

51 

47 

43 

43 

51 

53 

46 

36 

33 

37 

46 

39 

42 

33 

44 

40 

39 

39 

43 

44 

47 

40 

44 

43 

43,9 

CNALL IS 

MAX 

8* 

8* 

91 

93 

93 

93 

87 

88 

91 

91 

92 

88 

84 

84 

86 

86 

88 

90 

90 

65 

76 

82 

86 

66 

86 

87 

68 

72 

66 

71 

70 

83,9 

Mm 

55 

*2 

*5 

*9 

50 

47 

55 

57 

50 

51 

51 

57 

48 

45 

45 

48 

47 

47 

43 

39 

45 

42 

46 

47 

43 

53 

37 

37 

36 

43 

43 

46,9 

CLARKIA  RANGER  STATION 

MAX 

68 

73 

81 

80 

78 

85 

86 

86 

80 

80 

87 

88 

83 

76 

79 

80 

90 

89 

60 

68 

88 

84 

82 

61 

75 

67 

65 

58 

59 

96 

61 

76.6 

Mm 

*5 

*2 

51 

*8 

4* 

35 

40 

*6 

40 

36 

37 

49 

53 

39 

34 

34 

34 

50 

40 

42 

40 

38 

40 

39 

34 

47 

41 

46 

37 

41 

39 

41.2 

GRACE 

MAX 

83 

82 

85 

89 

88 

89 

85 

85 

88 

85 

83 

80 

80 

81 

85 

83 

85 

84 

82 

63 

72 

80 

81 

78 

82 

76 

66 

64 

61 

66 

66 

7*, 9 

•       •  • 

Mm 

57 

*3 

*5 

** 

61 

43 

49 

54 

48 

47 

46 

46 

45 

44 

43 

54 

45 

48 

47 

30 

S3 

36 

40 

40 

40 

40 

30 

42 

31 

29 

43 

43,3 

SEPTEWBER  196* 

CLARKIA   RANGER  STATION 

MAX 

60 

52 

68 

72 

72 

70 

65 

68 

74 

65 

69 

74 

76 

69 

70 

79 

76 

56 

60 

57 

55 

69 

71 

79 

71 

64 

67 

69 

66 

99 

67,1 

Mm 

*1 

*5 

39 

33 

34 

37 

34 

33 

61 

28 

27 

29 

31 

31 

32 

30 

34 

33 

29 

45 

30 

49 

36 

37 

36 

26 

28 

25 

41 

42 

39,2 

MALTA    1  NE 

MAX 

63 

TO 

75 

8* 

85 

85 

73 

77 

81 

82 

65 

66 

70 

72 

70 

80 

63 

79 

76 

76 

79 

61 

76,4 

tt        ft  • 

Mm 

** 

28 

26 

21 

29 

29 

28 

26 

31 

31 

48 

31 

38 

41 

19 

29 

30 

28 

31 

30 

47 

20 

34 

30 

34 

31,1 

OCTOBER  196* 

BlrlEt  faa  airport 

MAX 

61 

73 

68 

75 

78 

79 

8* 

68 

69 

66 

71 

79 

el 

76 

71 

51 

53 

57 

65 

73 

71 

61 

63 

63 

64 

60 

67 

72 

*1 

92 

97 

67, ♦ 

Mm 

36 

28 

33 

27 

28 

30 

29 

42 

41 

34 

29 

29 

35 

36 

48 

31 

23 

19 

24 

23 

32 

29 

23 

20 

19 

31 

29 

32 

44 

40 

34 

10, t 

CLARKIA   RANGER  STATIO' 

MAX 

55 

5* 

58 

6* 

67 

69 

70 

65 

55 

55 

62 

65 

70 

61 

52 

56 

61 

61 

99 

60 

96 

91 

49 

33 

56 

93 

47 

92 

96. • 

•       •  • 

Mm 

*0 

30 

2* 

22 

20 

27 

28 

33 

39 

45 

32 

29 

29 

34 

42 

36 

30 

19 

21 

24 

24 

22 

23 

21 

39 

33 

21 

32 

33 

42 

39 

10,0 

NOVEMBER  196* 

CLARKIA  RANGER  STATIOA 

MAX 

50 

50 

*9 

53 

50 

47 

46 

39 

34 

39 

36 

36 

33 

36 

39 

44 

34 

Mm 

32 

38 

22 

33 

34 

26 

36 

30 

28 

11 

12 

24 

27 

26 

28 

32 

SRANGEVILLE   11  SE 

MAX 

61 

52 

54 

5* 

53 

47 

43 

40 

39 

36 

36 

41 

40 

36 

44 

44 

36 

46 

52 

45 

39 

38 

38 

36 

41 

44.1 

van 

37 

33 

29 

29 

33 

34 

31 

30 

29 

25 

18 

18 

22 

29 

24 

21 

23 

32 

37 

33 

31 

26 

26 

22 

31 

26,1 

GREENCREEK  3  N 

MAX 

55 

53 

48 

51 

45 

38 

37 

35 

32 

32 

36 

37 

31 

42 

43 

36 

43 

49 

45 

36 

33 

33 

39 

41 

40. « 

Mm 

28 

27 

31 

32 

32 

26 

22 

23 

21 

13 

15 

25 

25 

20 

20 

22 

33 

36 

31 

29 

29 

29 

20 

32 

29,6 

5*«  R«f«r»Dc*  Not**  FoUowlng  SuUoa  Index 
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DAILY  PRECIPITA  TION 


Day  of  Month 


13     14  15 


16     17  18 


19     20  21 


22     23  24 


25     26  27 


M*v  196* 
:(.*RKIA  RANGER  STATION 


SLACKFOOT  2  S5W 
BUNGALOW  RANGER  STA 
XARKIA  RANGER  STATION 


JULY  196* 

iLACKFOOT  2  SSU 
XARKtA  RANGER  STATION 
:ONOA 

'ENN  RANGER  STATION 
'ALTA  I  NE 


AUGUST  196* 

iUNGALOM  RANGER  STA 
IHALLIS 

ILARKIA  RINGER  STATION 
iRACE 


SEPTEMBER  196* 


OCTOBER  196* 


NOVEMBER  196* 

LARKIA  RANGER  STATION 
RANGEVILLE   11  5E 
REENCHEEK  3  N 


1.11     .*9  ,12 


.02     .29  ,06 


.02     .0«  .02 


2.67 
3.39 
3.99 


.11     .10  .*1 


.01  .12 
.0*  .*0  ,21 
.0*     ,16  .OS 


,08     ,06  ,0* 
.30  1.1*  T 
.69  1,32 


,06  ,0*  .19 
.02  .09  .19 
,03  ,92 


.02     .02  .36 


.39  .66  .17 
.32  .09  .22 
.*3  .09 


3.61     .70  T 
.02 

2.69     ,13  .13 


.17     .60  .02 


.39  .9* 
.19  T 
.03  .02 


.7*     ,0t  ,** 


.10  2,60 
.09  .03  .la 
.02 


.60  .29  .97 
.31  ,10  ,01 
.27     .01  .01 


.17  ,20  .9* 
.Ot  .12  .09 
.09    .09  .21 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


IDAHO 
DELAYED  DATA 


Day  of  month 


1      2      3      4      5      6      7      8      9     10    11     12    13     14    15     16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30  31 


NOVEMBEB  196* 
REENCREEK  3  N 


SNOWFALL 
SN  ON  SND 


Sm  telei«nc.  nol*.  loUowing  Slahon  Ind*», 
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STATION  INDEX 


ASEKDeEn  exp  statkm 

Af TCRTMOUGMT  MINC 
ANtniCAN  FALLS    1  SM 
AKDERSON  DAM 
AHBON  I  NM 
ARCO  3  flW 
ARROUflOCK  0AM 
ASHTON  1  s 
ATLANTA  ) 

atlanta  summit 

avcnt  ranocr  station 
salo  mountain 

/icm  model  basin 
benton  dam 
big  creek  1  s 
blackfoot  I  SSW 
blackfoot  dam 

BLISS 

BOGUS  BASIN 

BOISE  LUCKY  PEAK  0AM 

BOISE  MB  AIRPORT 
aONNERS  FERRY  1  SM 
BRUNEAU 

jALOW  RANGER  STA 
BUPKE  2  ENE 
BUBLE* 

BUBLE»  fACTORf 
SURLEV  FAA  AIROORT 
CABINET  GOAGE 
CALDWELL 

CAMBRIDGE 

CAREY  •  NNt( 
CItSCADE  1  NO 
CASTLEFORO  Z  N 

use  CfiEEK 
CENTERVILLE  ARBAUG  RCl 
CMALLIS 

CHILLY  BARTON  FLAT 
CLARKIA  RANGER  STATIOI 
COBALT 

COEUR  0  ALENE  RS 
CONOA 

ITQNMOOO  2  MSW 
COUNCIL 

CRATERS  OF  THE  MOON  Nl 
DEAOwOOO  DAM 
OEADWOOO  SUMMIT 
DECEPTION  CREEK 
OEER  FLAT  0AM 
DEER  POINT 


El"  CITY 

;  RIVER  1  S 
EMMETT  2  E 

FAlRflELD  RANGER  STA 
FEN.1  RANGER  STATION 
FOAT  HALL  INDIAN  ACW 

GALENA 

GALENA  SUMMIT 
j  GARDEN  VALLCV  RS 
GIBBONSVILLE 
Gll'40H£   SUMMIT  RANCH 
GLENNS  FERRY 
GOOOING 
GRACE 

GRAND  VI Eh  3  WNH 
CRANGEVILLE 

GRANGEVILLC  II  SE 
GRASMERE 

grasmere  e  s 

GREENCRCEK  3  N 
GRCJSE 

GUNNEL  GUARD  STATION 
HAILEV  RANGER  STATION 
HAXER  A  NW 
HA2ELT0N 
HEADOUARTERS 

HILL  CITY 
HOLLISTER 
HOWE 

IDAHO  CITY 
IDAHO  FALLS  2  ESE 
IDAHO  FALLS  16  SE 
nOAMO  FALLS  FAA  AP 
IDAHO  FALLS  42  NW  MB 
IDAHO  FALLS  A6  W  MS 
IDA  VADA 


02a2 
0)*T 
03TS 
OAAB 
OATO 
0»»l 
0A9« 

092S 
09*0 
066T 
0TS9 
0S3S 


COUNTY 


09  BINGHAM 
OWYHEE 

04  ELMORE 
POWER 
BUT  IE 
ELMORE 
091  FREMONT 
0«(  ELMORE 
O*;  ELMORE 

041  SHOSHONE 
04  BLAINE 
01  KOOTENAI 
Oil  BONNER 

VALLEY 

BINGMAH 
lOj  CARIBOU 

GOOOING 

BOISE 

ADA 

AOA 


I19S<  03 
l24Aj  04 

12T21  0' 
nasi  0' 


BOUNDARY 

OlfYMEC 

CLEARWATER 

SHOSHONE 

CASSIA 

CASSIA 

CASSIA 

0ONNER 


WASHINGTON 
BLAINE 
VALLEY 
TWIN  FALLS 
CLEARWATER 
BOISE 
CUSTER 
CUSTER 
SHOSHONE 
LEHHI 

I9S6I  0)1  KOOTENAI 
20711  10;  CARIBOU 
I  2139  02!  IDAHO 
'  OSi  ADAHS 
1  09'  BUTTE 
■  0*!  VALLEY 
■\  VALLEY 
.1  KOOTENAI 


2422 
2431 


270T 
2721 
,  2B73 
i  2S92 
2942 


03  CANYON 

04  BOISE 

04  IDAHO 

lO;  TETON 

09:  CLARK 

08,  CLARK 

04,  IDAHO 

04  CLEARWATER 

0  3  GEM 

04  CAMAS 
Oi\  IDAHO 
09|  BINGHAM 

04  BLAINE 
04  BLAINE 
04  BOISE 
Oei  LEMHl 
OB  CUSTER 
03  ELMORE 
Ot|  GOOOING 
10|  CARIBOU 
IS  OWYHEE 


1  3TT1I  02  IDAHO 


I  37B0  04J 

I  38  Off 

3an  03 

3a3»|  02 

I  38B2I 

I  1902)  10 
3942  04 
1964^  09 
414d  07 
4190^  04 


'  4437  ( 
I  4499  I 
44tO  < 


IDAHO 
OWYHEE 
OWYHEE 

IDAHO 

CUSTER 

CASSIA 

BLAINE 

JEFFERSON 

JEROME 

CLEARWATER 

CAMAS 
TWIN  FALLS 
BUTTE 
BOISE 

BONNEVILLE 
BONNEVILLE 
BONNEVILLE 


12  42  37     111  30 


12  42  30  112  34 
6  43  40     113  10 


13  113  4B 
II  43  39     114  24 


a  21  116  30  2«4d 
3  06  113  20  36ar 
3  n     112  21  449 


2  43  34    116  1) 
9|  4a  41     U6  19 
93    113  48 
113  10 
113  48 
113  47 


116  04  '  223' 


34  I  116  41 
12  43  31     113  97 


2  43  39    116  • 


12|  43  02     112  26 


I  33    114  39 

I  93  ;  114  42 

.  04     115  39  I 

34  j  113  ^9 

19  i  113  31  I 


3    U9  43 


'  OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


21*3 
6200 
3bl4 


6180  3I> 

403a  7*, 

291^  4P 

2900  6B 

906*  9H 

i98oj  a«i 

446«  9I| 

73001  9rt 
BBOOl 


3212 


396*i 
5400! 
23T9i 


I  EXPERIMENT  STATION 
g  U  S  WEATHER  BUREAU 

:lamation 


RECLi 


IIO 


MRS  GEN*  NEWPORT 
I  JOHN  C  TOOMBS 
I  U  S  BUR  RECLAMATION 

GUST  STE INMAnn 

JAMES  £  SAYKO 
I  U  S  WEATHER  BUREAU 


U  S  NAVY 
I  U  S  FOREST  SERVICE 

ANNESLEV  N  EDWARDS 

TOM  THOMPSON 
,  FORT  HALL   IR  PROJ 
;  NORTH  SIDE  CAnAL  CO 
^  U.  5.  WEATHER  BUREAU 
I  CORPS  OF  ENGINEERS 

I  u  s  WEATHER  Bureau 
ARLO  T  GRUNtRUD 

I  HERBERT  F.  OIR 
U  S  FOREST  SERVICE 
MONTANA  POWER  CO 
FRANK  0  REDFICLO 
AHALGAMATGO  SUGAR  CO 

I  FED  AVIATION  AGENCY 
WASH  WATER  ROWER  CO 
CALDWELL  BROADCAST  CO 


I  S  flui 


RECI 


HON 


EARL  HEIOEL 
)  U  S  HEATHER  BUREAU 
I  MRS  IINIA  JONES 
U  S  FOREST  SERVICE 
MRS  K  L  ROBINSON 
'  U  S  FOREST  SERVICE 
I  mRs>  Evelyn  s>  dunn 

U  S  FOREST  SERVICE 

J  R  SIMPLOT  CO 

SABI  FREI 

FRED  M  NOLL 

CRATERS  OF  THE  MOON  I 


I  RECLJ 


ION 


Sl  U  S  WEATHER  BUREAU 
U  S  FOREST  SERVICE 
I  CARL  PAOOUR 
KDOI-TV 

I  MRS  ZILPHA  L  WENZEL 
I  EDITH  STEVENS 
I      U  S  FOREST  SERVICE 

mRs>  iRJRIEL  N.  WORTH 
I       MRS.  OONNA  J.  HESS 
I  MRS  HAZEL  V  WHEELER 
WAYNE  F  HARPER 
I      U  S  FOREST  SERVICE 
MRS  RUBY  G  COVEY 
,  FORT  HALL   |R  PROJ 

MRS  HOWARD  PIATT 
S  US  SOIL  CON  SERVICE 
U  S  FOREST  SERVICE 
,  MRS  IDA  B  MATHIS 
^  U  S  WEATHER  BUREAU 
I       MILES  T  MILLER 

US  SOIL  CON  SERVICE 


UTAI 


LIG 


CO 


HRS>  AL  SCHWARTZ 
GEORGE  F  THOMSON 
I  BILL  TINDALL 

^  UBLCNKOTT 


KENNETl 


lYLOR 


S  FOREST  SERVICE 
S  FOREST  SERVICE 
U  S  f  •  W  L  SERVICE 
NORTH  SIDE  CANAL  CO 
POTLATCM  FORESTS 


NC 


CARROLL  M  DAMMEN 
SALMON  R  CANAL  CO 
CHARLES  0  COWGILL 
FRED  A  PROFFER 
CARROLL  SECRISI 
GEORGE  w  MEYER 
FED  AVIATION  AGENCY 
U  S  WEATHER  BUREAU 


,  WEATHER  I 
(IS  CALLEN 


ISLAND  RARK  DAM 

JACKSON  PEAK 

JEROME 

KAMIAM 

KELLOGG 

KETCHUH  it  WSW 

KILOORE 

KOOSKIA 

KUNA  2  NNE 

LEAOORE 

LCWISTON  WB  AIRPORT 

LIFTON  PUMPING  STATION 

LOLO  PASS 

LOWMAN  3  E  #2 

MACKAV  RANGER  STATION 

MALAD 

AO  CI' 


MALTA  1  NE 
MALTA  RANGER 
MAY  RANGER  ST. 


TION 


minidoka  dam 
hontpclier  ranger  sta 
moore  creek  summit 
moose  creek  ranch 
moose  creek  ranger  sta 
moscow  u  of  1 
mountain  home  1  se 
mullan  faa 

mullan  pass 

new  meadows  ranger  sta 

nezperce 

nez  pcrce  pass 

OAKLEY 

OLA  4  S 

OROFINO 
jPALISADES  DAM 
' PARMA  EXPERIMENT  STA 
' PAUL  1  ENE 

I  PAYETTE 
I PtCAflO 
PIERCE 
|p|NE  1  N 

PLUHMER   3  HSH 

pocatello  wb  airport 
I porthill 

i  POTLATCH  3  NNE 
I  POWELL 


RIRIE  12  ESE 
RUPERT  13  NNE 

SAINT  ANTHONY 
SAINT  MARIES 

SALMON 

SANOPOINT  EXP 

SHAKE  CREEK  RANGER  STA  |  830 
SHOSHONE  I  MNW 
SLATE  CREEK  RS 
SOLDIER  CREEK  , 
SPENCER  RANGER 
STANLEY 
STREVELL 
SUBLETT  GUARD  S' 

SUGAR 

SUN  VALLEY 

FALLS  POWEi 


ATION  |B13 


ENSEO 

etonia  exp 
hree  creek 
riancle  ranch 
binity  lake  gui 
routoale  guard 

win  falls  ; 
win  falls  1  se 
win  falls  mbaso 

lENNA  MINE 
ALLACE  WOODLAND 
'ARREN 
YAN 

EISER  2  SE 
ILLOW  FLAT 
INCHCSTER  1  SE 


SHOSHONE 

SHOSHONE 

ADAMS 

LEWIS 

IDAHO 

CASSIA 


IIDOKA 


09j  PAYETTE 
07  BLAINE 
04  CLEARWATER 
04<  ELMORE 
01  BENEWAH 
09'  POilER 
01  BOUNDARY 
021  LATAH 


10  FRANKLIN 
01  BONNER 
lOl  BINGHAM 
06'  OWYHEE 
07  LINCOLN 
031  IDAHO 
10  eONNEVILLI 
07 1  MINIDOKA 


or  BENEW. 


04  BLAINE 

09  ADA 

10  BONNEVILLE 
01  BENEWAH 
10' TETON 

06  OWYHEE 

OWYHEE 
04  ELMORE 

ELMORE 

TWIN  FALLS 

TWIN  FALLS 

TWIN  FALLS 

BLAINE 

SHOSHONE 

IDAHO 

CAR  I BOU 

WASHINGTON 

FRANKLIN 

LEWIS 


OBSERVATION  ' 
TIME  AND 
TABLES 


i  ml 


WART  L  BRuGH 
RVING  H  LASKEY 
I  S  WCAIHER  BUREAU 
iRi  ROY  MC  GOVERN 


}  9  WEATHER  BUREAU 
rTAH  PWR  •  LIGHT  CO 
r  S  FOREST  SERVICE 
iRS.  FRONIA  A.  FARBtl 
I  S  FOREST  SERVICE 
UNIUS  L  CROwTkER 
EO  AVIATION  AGENCY 
MRS  ROSELLA  H  NEODO 
U  S  FOREST  SERVICE 
.  FOREST  SERVICE 

.  FOREST  SERVICE 
IN  R.  BlSHOfF 
NATIOMAL  WiLOLirC  REFUU 
I  S  FOREST  SERVICE 
I  S  WEATHER  BUREAU 
DAVID  w  CMRlStENSEN 
I  S  FOREST  SERVICE 
UNIVERSITY  or  IDAHO 
ITT  0*  MOUNTAIN  HOME 
to  AVIATION  AGENCY 

<  S  WEATHER  BUREAU 
I  5  FOREST  SERVICE 
JOHN  KOEPL 

■  FOREST  SERVICE 

IBERT    J  HARDY 
MRS*  DOROTHY  f,  6EAL 
I  S  FOREST  SERVICE 
I  S  BUR  RECLAMATION 
STATE  EXP  STATION 
AMALGAMATED  SUGAR  CO 


.  GEOLOGICAL  SURVI 


RED  ( 


HILI 


I  S  WEATHER  BUREAU 
'  DONALD  A  WRIGHT 
CLIFFORD  J.  FRENCH 
IDAHO  DEPT  OF  HWYS 
ORA  L  ENGELMAN 

RADIO  STATION  KPST 
U  S  FOREST  SERVICE 

1.  FORT  HALL  |R  PROJ 
AGR  RESEARCH  SERVICI 
LESLIE  F  BuS«BT 

;  u  S  FOREST  SERVICE 
JOHN  L  JOLLEV 
IDAHO  YOUTH  RANCH 
ELI  M  JtRGENSEN 

I  U  S  FOREST  SERVICE 

I  U  S  WB  06SERV(R 
STATE  EIP  STATION 
U  S  FOREST  SERVICE 
STATE  Olv  OF  HWYS 
y  S  fOREil  SERVICE 

■  U  S  FOREST  SERVICE 

i  U  S  FOREST  StRvlCfc 
ANDREW  CRIICHFIELD 
U  S  wa  OBSERVER 

w  U  S  FOREST  SERVICE 

'  ELMER  T IMOTHT 
EOWARD  F  SEAGLt 
IDAHO  POXER  COMPA'«V 
HAflRv  Oi  TRAuGHBER 

,  ARTHUR  H  JOHNSON 
EXPERIMENT  STATION 
IRS  GEORGE  ' 


•  LESTI 


.  BUCK 


I  ENTOMOLOGY  RES  OIV 
>  AHALGAMATED  SUGAR  CO 
'  u  S  WEATHER  BUREAU 
'<,  u  S  wEAThER  tfuREAU 

ELMER  H  SHERMAN 
JACK  W  PICKELL 
ROY  0  STOCR 
,  RADIO  KaCl 

H  US  SOIL  CON  SERVICE 
BOISE  CASCADE  CORP 


t      DRAINAGE  CODE: 


CORRECTIONS 


HAY  1964  CLIMTOLOGICAL  DATA  TABLE 

NOVEMBER  1964  CLIHATOLOCICAL  DATA  TABLE 
NOVEMBER  1964         CLIHRTOLOGICAL  DATA  TABLE 


SEE  DELAYED 


AIRIES       MOSCOW  U  C 
DIVISION 


TOTAL  SNOWFALL  4 


AVERAGE  SNOWFAI 
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REFERENCE  NOTES 


Additional  information  regarding  the  climate  of  Idaho  may  be  obtained  by  writing  to  the  Weather  Bureau  State  Climatologist  at  Weather  Bureau  Airport  Station,  Box  1718,  Boise,  Idaho  83701,  or  to  any  Weather 
Bureau  Office  near  you. 

DIMENSIONAL  UNITS:  Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  Temperature  in  'F,  precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind  movement  in  miles.  Monthly  degree  day  totals 
are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65'  F.    In  "Supplemental  Data"  table  directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees. 

OBSERVATION  TIME:     The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.    During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time.    Snow  on  ground  in  the  "Snowfall 
and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.    For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  4:00  a.  m.  ,  P.  S.  T.  and  5:00  a.  m, ,   M.  S.  T.  ,  except  Idaho  Falls 
46  W,  which  is  8:00  a.m. ,  M.S. T.    Data  in  the  "Extremes"  table,  "Daily  Precipitation"  table,  "Daily  Temperature"  table,  "Evaporation  and  Wind"  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table, 
when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

EVA PORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation  and  Wind"  table.  Max  and  Min  in  "Evaporation  and  Wind"  table 
refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground.  Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points 
for  successive  observations;   consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability  in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

SNOWFALL:  Entries  of  snowfall  in  the  "Cllmatologlcal  Data"  table,  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include  snow  and  sleet.  Entries  of  snow  on  ground  Include  snow, 
sleet,  and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  climatologicat  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 
DIVISIONS,  as  used  in  this  publication,  became  effective  with  data  for  January  1957. 

STATION  NAMES;     Figures  and  letters  following  the  sUtion  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:     Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue  of  this  bulletin. 
DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  In  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 
INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  toUls  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 
IX  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,  "Daily  Precipitation"  table.  "Evaporation  and  Wind"  table.  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  the  Station  Index, 
No  record  in  the  "Climatological  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  Indicated  by  no  entry. 
•r     And  also  on  an  earlier  date  or  dates, 
+-*■     Highest  observetJ  one  minute  windspeed.    This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*  Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 
/  /     Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B     Adjusted  to  a  full  month. 

D    Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using   a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.    See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed  daily  record.    Degree  day  data,  if  carried  for  this  station, 
have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage,     {These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly  Precipitation  Data. ) 

T     Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month, 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR     This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain, 

C  Recording  Rain  Gage  Station.  Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin.  If  daily  amounts  are  published  in 
"Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,  except  where  indicated  by  reference  'R',  Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  In 
the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.   Omissioh  of  daU  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

S  Storage  precipitation  station.    Precipitation  measurements,  made  at  irregular  intervals  wUl  be  published  later  in  "Precipitation  Data  from  Storage-Gage  Stations"  Bulletin. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;   however,  this  reference  indicates  that  the  thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a 
building. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY,  and  STORM  DATA,  all  of 
which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office.  Washington.  D.  C.  20402. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc. ,  of  substations  through  1957  may  be  lo\md  in  the  pirf>lication  "Substation  History"  for  this  State,  price  40  cents.  Similar 
information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issue  of  Local  Climatological  Data,  price  15  cents.   These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents  at 
the  address  shown  above. 


Subscription  Price:  20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.  50  per  year.  (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary. )  Checks  and  money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent 
of  Documents.    Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents.  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.  20402. 
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63.0 
62.1 
98,7 
60,0 
60,1 

-  2 

-  6 

1 
6 

74,1 
76,1 
71,1 
71,0 
72,9 

2.3 
-  0.7 

69.0 

70,2     -  1 

69,8 

66,9 

67,6     -  3 

2 
7 

98, 2M 
60,0     -  2 
96.0 
96, 6H 
57.6     -  6 

1 
9 

99, IH 

93,9 

69,1 

51,1 

92,2 

2 
1 

2 

0 

37, a 

38,1 
39,3 
36,6 
36,  6M 

0 

-  1 

1 

6 

33.6 
33,6 
31.9 
32.1 
32.6 

2.1 
1.6 

67. 8M 

68,9     -  1,1 

49,2 

46, 7M 

66, 3M  -  3,2 

JEROME 

MINIOOKA  DAM 
PAUL   I  ENE 
PICASO 
RICHFIELC 

23,1     -  2 

21,  * 

22,  B 
19,1 
1T,T 

» 

21.8 

21.6 
11.9 
16.9 

-  9 

6 

32.6 

31.1 
20.7 
23.6 

-  6.J 

65.6     -  3.T 

63.1 

63.5 

39.1 

61.8 

96.3     -  1.1 

53.8 

56.  1 

50.3 

52.6 

61,7 
60,9 
99,1 
96,0 
99,0 

-  2 

9 

76.3 
76,7 
72.0 
68,6 
70, 9M 

0.2 

69.2     -  2 

69.2 

66.2 

62.3 

64,6 

2 

98.2     •  6 

58.6 

56.2 

52.9 

96.7 

2 

99,6 
51,6 
90,2 
68,6 
69,6 

2 

1 

36,8 
36,2 
39,7 
29.6 
31,7 

-  1 

3 

32.6 
31.1 
31.9 
23,6 
27,5 

1.8 

67,2     -  2,9 

69,7 

69,6 

99,9 

62. 6N 

RUPERT   13  NNE 
SHOSHONE    I  WNW 

T-iN  Falls  2  nke 
tkin  falls  3  se 
tmIn  falls  hbaso 

1T.7M 
18, 3M  .  * 
26. <•     .  0 
2'.0  0 

2;,o 

I 

16. ex 

16.9 
26.5 
28.5 
26.0 

-10 

-  6 

-  3 

a 

1 

26.7 
27,9 
36.9 
39.0 
33,0 

-  9.1 

-  5.6 

-  3.91 

61. 5M 

65.0     -  6.^ 
66.9     -  6.; 
65.6     -  2.7 
63.7 

92.0 

99. 2M  -  0.7 
99,0     -  2,4 
99.2     -  1.3 
56,1 

57.7 
62. OM 
61.0 
60.8 
59.2 

-  1 

-  3 

-  2 

3 
4 
8 

70, 2M 
76. 7M 
73.3 
73.6 
70.9 

3.8 
0.4 
1.3 

69. 2H 
70, IM  0 
68,3     ■  1 
68.3     -  0 
69.8 

2 

6 
9 

59.2     -  1 
96.6     -  6 
98.0     -  2 
99.8 

3 
7 
9 

93,6 
51,9 
52.0 
90.8 

3 

0 
1 

7 
9 
7 

36,0 
37,3 
37,8 
36,2 

-  i.a 

-  0.8 
0.2 

29,5 
33,6 
35,7 
32,7 

1.3 
2.0 
2.7 

69, 9M  -  2,1 
67.6     -  2,2 
68,0     -  0,9 
66.1 

DIVISION 

22.6     ■  2 

8 

21.7 

-  8 

t 

30,6 

-7. 

63.6      -  6.4 

56,3     -  1,S 

60.1 

-  3 

3 

72.7 

0.0 

67.2     .  2 

7 

97,0     .  6 

0 

91.6 

1,1 

39,7 

-  1 

6 

31,3 

1.2 

69,7     -  2,9 

NORTHEASTERN 

VALLEYS  oe 

CHALLlS 

CHILLY  BARTON  FLAT 
DUBOIS   3»  >. 

oibbonsville 

hackay  ranger  station 

1T.8M  -  0 
8.0 

10,1 
1'.9 

13. 2M  ■  3 

21.8 
15. 5M 
M 

21.6 
17,6 

-  3 

-  3 

2 
6 

29,7 

la, 9 

17,6 
28,8 
22,7 

-  6,5 

-  7,3 

66.2m  -  0.5 

37.0 

36,8 

60,1 

38,6     -  6,0 

53.2  0.3 

66.3 

46.9 

69,6 

98.8 
51.6 
51.3 
55,1 
56, 3M 

-  0 

-  3 

9 
8 

71.3 
62,3 
65, 4M 
65,5m 
68,9 

3.2 
1.7 

69,2     -  0 
97,7 
60,2 
60,8 

63,7     -  0 

7 
9 

96,2     •  1 
68,8 
90. IM 
92.4 

95. 7M  .  0 

3 
6 

68,9 
62, 3M 
63, 2M 
45,7 
69,  7M 

1 
3 

8 

T 

32,9 
29.2 
29.8 
31.6 
30.9 

0 

-  0 

5 
1 

23,6 
16,6 
21, OH 
22,9 
16.0 

0.6 
-  9.6 

63, 6M  -  0,9 
39, 8H 

61, OH 

HAY  RANGER  STATION 
SALMON 

16.2 

19,1 
21,6 

27.6 
30.1 

-  5,0 

40,7 

62,6     -  3,3 

51.0 

52.9     -  l.C 

55, 9M 
58,2 

-  2 

0 

66.3 
69.7 

1.9 

61,6 

63,9     .  2.1 

93.3 

96,9     -  1 

7 

45,9 
45,6 

-  0 

2 

31.0 
32,3 

0 

! 

22.6 
24.8 

2.3 

60, 9H 

62,9     -  1.1 

DIVISION 

U.T     -  2 

C 

19,5 

-  3 

1 

29.0 

-  7,1 

39,9     -  3,3 

50.0    -  i.e 

56,9 

-  3.3 

67,0 

o.e 

61.8     -  2 

3 

99,1     -  2 

5 

45,9 

0 

29,9 

-  0 

9 

21.0 

-  0.9 

60,2     -  2,1 

UPPER  SNAKE  RIVER 
PLAINS  09 

ABERDEEN  EXP  STATION 
AMERICAN  FALLS   I  Sv* 
ARCO  3  Nta 
ASHTON  I  S 
BLACKFOOT  2  5SV> 

U.6     -  6 

21.2 

11.0 

13.7     .  1. 
17. 5M 

t 

10,9 
19,6 
12,0 
11,2 
16,7 

-15 
-10 

3 
5 

21.7 
28.0 
19.9 
20,3 
29, 6M 

-13,8 
-  7,t 

60.2   -  s.e 

63.6 
39.2 

35.7     -  9.7 
63.6 

50.9     •  3,! 

53.9 

50.6 

50.0     -  1.1 
56.6 

57, 3M 

59.9 

56,3 

55.6 

60,6 

-  6 

-  2 

3 

0 

69,6 
71.8 
67,0 
66,9 
70,8 

•  0.8 
0.0 

63,7     .  6 

67,7 

62,1 

98,0     -  6 
66,2 

1 
5 

99, 6M  -  9 

98,9 

93,9 

90,9     -  3 
99. 8M 

1 
9 

66,6 

50,1 
67,2 
65,6 
69, 2h 

-  1 

0 

6 

0 

33, IM 

36,6 

27,6 

30,1 

33,2 

-  I 

-  0 

2 
2 

27.1 
31.2 
19. e 
21.7 
27.7 

0.6 
-  0.4 

60. 7M  .  9,2 

69.1 

38,9 

38,1     -  3.6 
63, 2M 

CRATERS  OF   THE  MOON  NH 
DUBOIS  EXP  STATION 
FORT  HALL   INDIAN  AGNCY 
HAMER  «  NW 
hO>*E 

IS. 7 

lA.l      -  3 
20. 3H  .  2 
11.7 
12.9 

I 

15,8 
13,8 
16,6m 

9,2 
16,9 

-  T 

-11 

6 

c 

22,0 
20.0 
27, 5M 
19.9 
23.3 

-  8,6 

-  8,6 

37.5 

39.0     -  6.3 
63. 3M  -  3.1 
60.3 
63. 5M 

69.9     .  2.3 

51. 5M 
54, 2M 

53, 5M 
54.7 
59.  7H 
58. 8M 
59.3 

•  2 

7 
6 

69, 2M 
49.8 
72. 6M 
69.5 
70.6 

0.6 
1.8 

63.3 

66.9     •  2 

66.7m  -  1 
63,8 
69, a 

9 
5 

53,2 

59,3     -  2 
56, 9M  -  2 
56,3 
59,9 

7 
7 

68,0 
67,7 
50, 3H 
65,7 
66,7 

1,9 
1,1 

28.6 
30.0 
39. 6M 
30.0 
30.6 

-  0 

0 

6 

21.5 
20. 9M 
30. 6M 
23.0 
23. 9H 

-  1.7 
3.2 

39. SH 

39. 9M  -  3.1 
66.3m   -  2.6 
39. 8M 
61. 7M 

IDAHO  FALLS  Z  ESE 
IDAHO  FALLS  FAA  AP 
IDAHO  FALLS  ^2  NM  MB 
IDAHO  FALLS  «6  M  W8 
MALTA   I  N£ 

16, 9H 
11,6     -  7 
8.S     -  i 
11.5     •  3 
23, SH 

7 
9 
9 

13.7 
7,1 
7,6 
9,9 

26, 6M 

-17 
-1 1 
-10 

1 

5 
5 

26.6 

17.7 
16.6 
19.1 
30. 9M 

-15.5 
-12.7 
-10.9 

6o!o     -  5.2 
39,2     -  3.9 
39.9     -  3.8 

53I2     -  0,7 
51.0     -  1.7 
50.6     -  2.0 
51.6 

59.9 
97,0 
97,4 
97. 1 
99. 7M 

-  3 

-  2 

-  2 

5 
7 

70.9 
68,7 
69,8 
69.4 
67. 3M 

-  0.9 
0.7 
0.6 

66,7 

63,1     -  3 
66,1     .  2 
63,6     -  3 
65. 6M 

8 
3 

0 

96, 9M 
96,0     -  6 
93,9     .  2 
93,9     -  3 
93, 9M 

0 
6 

0 

68, 5H 

69,9 

63,1 

44,7 

69,2 

-  1 

-  1 

-  0 

6 

0 
2 

32.9 
30.0 
28.1 
28.0 
39.2 

-  3 

0 

-  1 

0 
0 
8 

27. IM 
26,9 
20,1 
22.0 
31. IM 

0,6 

1,3 
1,2 

62, 9M 

99.6     -  5.2 
38.2     -  3.9 
39,1     -  3,3 

POCATELLO  WB  AIRPORT 
SAINT  ANTHONY 
SUGAR 

19,2     .  3 
16,9 

16. *H  -  3 

1 
1 

16,9 
11,8 
11.3 

-10 
-10 

3 
2 

27,8 
20,8 
22,9 

-  8.0 
-'7,4 

62.7     -  3.8 
38. 7H 

39.9     -  3.9 

53.6     -  1.5 
91.3 

91.9     -  1.1 

60.0 
57,2 
57,9 

•  2 
-  1 

a 

8 

72,6 
67,6 
66,6 

0.2 
-  0.2 

67.5     .  2 
61.6 

60.7     -  3 

6 

2 

97.3    -  5 
53.2 

52,1     -  3 

0 
9 

69,3 
66,3 
49,6 

0,2 
0,1 

39.0 
30.7 
30.6 

0 

-  0 

0 
7 

29.1 
23.6 
26.6 

1.7 
1.9 

66.3     -  2,7 
39, 8M 

39. 8M  •  2.7 

DIVISION 

IS. 2     -  6 

4 

13.6 

-10 

7 

22,6 

•  10. C 

60.6     .  6.i 

51.8     -  1.7 

97,6 

-  2 

9 

69,3 

0.2 

64,0     •  2 

7 

56,6     •  3 

2 

67.2 

0 

0 

31.6 

-  1 

2 

29,0 

0.9 

61,0      -  3,6 

EASTERN  HIGHLANDS  10 

ARSON  2  N» 
BLACKFOOT  DAM 
CONDA 
DRIGGS 
GRACE 

17.8 

1*.6M 
13.2     .  6 
16.6     -  2 

S 

H 

12. 2M 

10.5 

15.0 

-10 
-  7 

6 

26.9 

19. 9M 

19,7 

22.6 

-  7,6 

-  7,0 

60.  7M 

36. 3M 

37,2     -  1,< 
38.6     -  2.9 

90,6 
66, 2M 
67, 3M 

67,9  0,0 
50,7  0,2 

56,2 
51,5 

M 

53.3 
59.0 

-  1 

-  2 

7 
6 

68,1 
61,7 
69, 2M 
66,2 
66,7 

2.9 
0.9 

65,7 
97,9 

M 

99,6     .  2 
61,6     -  2 

7 
9 

99,6 
49,1 
90, 9M 
50,1     .  3 
56,1     .  2 

6 

0 

68,6 
62,7 
63, 6M 
49.6 
67,6 

2 
1 

0 
7 

3t.9M 
28. 9M 
29.6 
29. 8M 
32.2 

0 
0 

8 

9 

26,6 

22.6 
19,8 
29.7 

-  2.1 
2.2 

37. 7M  -  2.6 
60.9     -  1.7 

IDAHO  FALLS   16  SE 
ISLAND  PARK  DAM 
KILGORE 

LIFTON  PUMPING  STATION 
MALAD 

17.3 
10.0 
9.9 
15,5     -  I 
17,7     .  5 

9 

0 

15.9 
8.6 

10.0 
12.3 
21.0 

-  7 

-  6 

1 
2 

23,6 
16.8 
16. 9M 
18.2 
28.9 

-  8.5 

-  6.9 

36.0 
32.2 
32.1 

36.6     .  6,1 
63.5     -  2.9 

68.6 
62.9 

69.6     -  1,8 
93.6     •  1,1 

56,3 
50,0 
90,3 
55,1 
99,0 

-  3 

-  3 

9 
1 

69,3 
61,2 
60,1 
67,6 
71.3 

0.9 
0.3 

99,6 
96,9 
55,9 

61,8     •  2 
67,2     •  2 

6 
1 

90,1 
67.1 
47,6 

93.0    .  2 
98.3     -  2 

6 

1 

66,3 
61,0 
61,2 
69,0 

91.2 

0 
1 

2 
9 

31.1 
29. 6M 
29.2 
30.0 
39.0 

-  1 

-  0 

1 
1 

22.7 
16.  IH 
16,2 
26,9 
28, 9H 

1.0 
1.6 

39.2 
33. 9M 
36. IN 

39.0     -  2,7 
66, 6H  -  2.1 

malad  city  faa  ap 
mc  cammon 
mc  cammon  2  wsw 
montpelier  ranger  sta 

OAKLEY 

15,2 
18, 6H 

16,1     -  3 
27,1     .  0 

: 

17.2 
19.6 

13.7 
28.C 

-  7 

-  3 

1 
9 

29.7 
28, 9M 

19,2 
32,6 

-  8.8 

-  6.0 

63.1 
63,7 

36,6      -  6,4 
63,9     -  3,3 

93,5 
92, 8H 

68,8     -  1,7 

56,2    -  o,a 

9a,6 
57.6 

93,7 
60,0 

-  6 

-  2 

3 
0 

71.0 
69,9 

66.9 
71.8 

0.5 
0.9 

66,6 
66,  7p 

61.5     -  2 
67.3     .  1 

9 
9 

97,8 
96, 7M 

99,6     -  2 
57,6     -  3 

2 

3 

68.7 

69. 6M 

49,6 

53,9 

0 
2 

8 

9 

33.9 

33.7 
29.5 
37.6 

-  1 

T  I 

1 

0 

27,8 

26,9 
22,7 
32,6 

0.1 

0.7 

63.2 

3a. a   -  2.9 

67.1     -  1,6 

palisades  dam 
pocatello  2 
preston  3  ne 
preston  2  se 
strevell 

17,2 
21,1 

13,9    -  a 
19.1 

e 

16.1 

15.1 
21.0 

-11 

5 

22,9 

26,2 
27,1 

-10.9 

38. OM 

62,2     -  6,0 
41,6 

50,7 

93,0     -  1,9 
50, 9M 

96.6 

57,9 
96,1 

-  3 

a 

69.7 

70.9 
70.6 

0.2 

66.0 

69.9     .  2 
66,2 

9 

96, TM 
97,0     -  2 
99,7 

9 

50, 6H 

69.2 

69.3 

32. 9H 

3>.a 

32.9 

29,8 
28. IH 
27. 9H 

61, 6M 
63. 2H 

s"an  valley  1  m 
tetonia  exp  station 
havan 

13.9 
12.1 
16,9 

12,9 
11,1 
16,5 

19,1 
21. 6M 

36,2 
39, 7M 

67,2 
66,  7M 

92,8 

66, 6M 
66,6 

99,9 
57,8 

51,6 
50,0 

65.8 
63,7 

33.1 
27.1 

26.2 
19.7 

36.8 

DIVISION 

16,0     -  3 

1 

15,1 

-  7 

9 

22,9 

.  7,C 

38.9     -  3.1 

69,3     .  1,4 

55,2 

-  2 

6 

67,1 

0.8 

62,1     •  2 

6 

53,2     -  2 

a 

66,7 

1 

1 

31.3 

-  0 

1 

26.6 

0.7 

60.2     -  2.3 

Division  av«rkK«s  ^°  th*  •noual  Issue  lacluds  d«lKr«d  and  corr*ct«d  data  and  aay  dlff«r  slightly  fron  values  publlahsd  Id  monthly  Issusa. 


A  Special  Weather  Summary  describing  unusual  weather  in  1964  was  included  in  June,  August,  and  December  issues  of 
this  publication. 
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TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


January 

February 

March 

April 

May 

June 

July 

August 

Septombvr 

October 

g 

a  ! 

a 

a 

B 

0 

is 

0 

s 

g 

0 

g 

■a 

Station 

3 
a 

S 

0. 

0 

0. 

• 

1 

s 

a 

• 

1 

n 
a. 

0 

t 

s 
a. 

i 
i 

3 
a 

« 

1 

K  1 

s.  1 

s 

1 

s 

D. 

S 
£ 

Q 

Proci 

D 

i 

£ 

a 
« 
a 

« 
Q 

I 

a. 
& 

i 

Q. 
Q 

f 

Depa 

Q 

• 
Q 

I 

PANHANDLE  01 

RAyvIE*  model  8A5IN 

E  3.7k 

J 

1.62 

1.34 

1,35 

3,49 

.95 

2.02 

1.85 

1,84 

123 

LOT  .AO- 

1.84  1.69 

.131  .54- 

.57 

.39 

1.37.  ,25 

.97.  .19 

CABINET  GORGE 

6.21 

1.27 

3.90 

1.99 

1.64 

4.37 

1.62 

2!u 

I  .44 

COEU"  0  aLENE  RS 

E  *.2S 

.83 

f  'M: 

1.99  2.71 

1.19- 

1 .48 

4.0 

2.08 

1.49 

.83 

I 

PQq  T"^  I LL 

3.2a 

I.IC 

1.29  2.87 

1.41 

.61- 

.2: 

1.69 

.31 

1.58.  ,36 

.73 

-  .01 

U2I 

.U 

l!02- 

.2< 

.38 

U65 

PRIEST  RIVE'l  EXP  STA 

3.12 

.81 

.78- 

2.351  3.86 

1.02 

1.25. 

,7fl 

1.37- 

•  s: 

2,16-  .43 

1.50 

.60 

3*7* 

SAINT  MARIES 

1.75 

1.01- 

1.66 

3.93 

1.30 

■  .2C 

3.3 

1.13 

1.37 

.66 

1 '47 

*0' 

SANOPOINT   EXP  STATION 

6.04 

1.5*  1.01- 

2.29 

3.64 

.8 

1.60- 

.3' 

l  .26- 

.7S 

2.26-  .07 

1.53 

.90 

I  ,80 

.04 

Z  •*! 

TENSEO 

3.51 

.51 

2.33 

1.37 

1  .26 

2.32 

1.35 

2*4' 

• 

'7( 

D I V  1  S I ON 

A. 66 

1 

l.lOj  .73- 

1.67|  2.99 

.6i:  1.40- 

•  27 

1.24. 

.6: 

2.76  .67 

1.26 

.55 

2  35 

1  53 

NORTH  CENTRAL 

PRAIRIES  02 

COTTONwOOC 

1.7S 

.2A|  .19- 

1.41!  1.10- 

.44]  2,63 

.88 

1  .87. 

.78 

4.94  2.25 

1  .49 

.58 

l.SO 

.92 

1.65 

.37 

1.03 

.78 

r<RANGEVILLE 

1  .05 

-     .331  .13- 

1.39|  1.24- 

,81 

,67 

2*20. 

1 . 10 

7.69  4,65 

1.54 

.66 

2,74 

1,98 

1,59 

•  08 

1.48 

(iREENCREEK  3  N 

- 

- 

- 

"OSCOW  U  OF  I 

7.25 

A.A5 

I.IA- 

1.00 

1.38- 

,  74 

1,27- 

,42 

1.27- 

.3« 

2.73  ,99 

1.54 

1.03 

1.20 

.68 

.99>- 

.25 

•  8< 

- 

l.U 

nezperce 

.9* 

-  .59 

.39- 

1.06 

1.29- 

.49 

2.91 

,78 

1,55- 

.20 

4,48 

1.82 

1.37 

.51 

1  »2t 

.57 

1  .55 

.20 

.27 

OOILIICW  3  NNE 

E  A.  20 

I.IC 

E  .«5- 

1.90 

,90. 

1.38 

E  .51- 

•  31 

.25- 

.69 

3.74  1.66 

1.30 

.75 

1  *^o. 

1 .  2 

•^INCHESTEP   I  SE 

1.36 

.6A 

1.90 

3.39 

1.21 

6.26 

1.69 

1.22 

U18 

DIVISION 

2,76 

.69 

.49. 

1.32 

1,30. 

.70 

2. SI 

.46 

!  •  39- 

,11 

4.9T 

2.49 

1.49 

.76 

1.44 

NOflTH  CENTRAL 

i 

CANVONS  03 

FENN  RANGER  STATION 

5.62 

1.67 

4.61 

5*31 

3.33 

5.66 

1.57 

4.21 

1.91 

1.59 

<AMIAH 

1.57 

.42 

1.52 

3.77 

1.83 

3.9« 

1.90 

1.81 

1.69 

1.34 

ICOOS^  I A 

1.75 

-  .18 

.34- 

1.52 

1.31- 

1.08 

4.02 

•  20 

2^19- 

•  86 

5.52 

2.63 

2.24 

1.39 

2,77 

2.0- 

•  82 

1.5( 

- 

.96 

LE^ISTON  we  AIRPORT  //fl 

.A9>  .61 

.21- 

.76 

.55- 

.63 

.93- 

•  21 

•  27- 

.21 

3.11 

1.36 

2.15 

1.72 

*nl 

OHOFINO 

2.81 

.02 

.71- 

1.90 

2.55- 

.06 

2«9S 

,8<i 

1^42- 

•  65 

3.48 

1.19 

1.67 

1.07 

1  .47 

1  aOC 

•  26 

1,03 

1.33 

QIGGINS  RANGER  STATION 

2.03 

1.1; 

.32- 

.90 

1.44- 

.05 

2.10 

•  6 

•  ^ 

4.13 

2.22 

1  .59 

.97 

1  25 

69 

83l» 

19 

* 

4C 

02 

* 

SLATE  CREEK  RS 

1.05 

.13 

.  79 

2.39 

1.28 

5.49 

1 .04 

2.09 

1.26 

.41 

DIVISION 

2.29 

.19 

.56- 

1.46 

1.88- 

.47 

2.9S 

.8; 

1  .72- 

.59 

4.57 

2.27 

1.71 

1.09 

2^0( 

1  .49 

1  •  39' 

•  04 

•  9f 

1  •  15 

•         •  • 

CENTRAL  MOUNTAINS  0^ 

ANDERSON  DAM 

».A9 

.26 

1.91 

US'* 

.77 

2.69 

.12 

•  03 

; 

•  39 

•  1^ 

ARROMROCK  DAH 

4.20 

I. A3 

.19- 

2.41 

1.46- 

.68 

1.13- 

.3( 

.88- 

.54 

1,26 

.16 

.47 

.20 

•  1 1 

-  .04 

1*19' 

•  6( 

• 

•  95 

ATLANTA  3 

A. 66 

.54 

4.06 

1.84 

.00 

•  5f 

AVERY  RANGER  STATION 

5.65 

2.08 

3,77 

.75 

6.87 

3.67 

3.*5 

,  0 

1.37- 

•  * 

3.21 

.70 

2.34 

1.30 

5*0' 

* 

• 

• 

1^42 

9IG  CREEK   1  S 

*.6» 

.90 

2.63 

1.57 

1  .99 

4.51 

1.95 

2^29 

1.11 

=  .9^ 

SUNGALOM  RANGER  STA 

- 

1,49 

3.39 

2.04 

3«4] 

2  .641 

?U»KE  2  EflE 

7.92 

2,95 

8.07 

*,05 

2a  17 

5.56 

2.09 

4,39 

3.96 

2.71 

CASCADE   I  NU 

3.00 

,22 

2.25 

U2<> 

,47 

4.56 

.61 

•  ^2 

•  61 

•  6^ 

CErjTERVILLE  ARBAUG  HCH 

5.30 

I*' 

1.69 

.63 

3.32 

.21 

•  91 

.81 

•  5^ 

clarkia  ranger  station 

! 

1.87 

3.95 

1.78 

2.65 

1.631 

t^83 

C08ALT 

2.71 

.71 

.77 

3.36 

- 

- 

.49 

•  29 

QEADMOOD  DAH 

6.01 

1.22 

.67. 

3.56 

4.06 

.55 

1.7  3- 

•  22 

.4* 

4.57 

2,74 

1.01 

.40 

•  92 

.43 

•  6* 

l.*3 

DEER  POINT 

E  3.71 

E  .91 

3.83 

2,44 

3.13 

2.83 

.85 

1  Q 

2*25 

1. 1« 

6.89 

2.33 

2.32 

4.55 

2.10 

3  3c 

FLK  CITY 

A. 99 

1.79 

3.65 

2.07 

2.77 

5.06 

2.22 

3.12 

U60 

1*37 

ELK  RIVER   I  S 

9.06 

2.09 

7,14 

4.53 

1.84 

3.22 

2.32 

2,72 

1  ,76 

2,5! 

FAIRFIELD  RANGER  STA 

2.71 

.34 

1,90 

l.U 

•  28 

1.30 

.29 

•  03 

•  17 

•  29 

^jALENA 

- 

•  31 

•  56 

•  56 

GARDEN  VALLEY  RS 

A. 08 

.70 

.25- 

2.77 

2*29 

.37 

1,44- 

.33 

,53- 

.22 

3.58 

2.19 

.17 

-  .16 

,84 

,43 

•  49- 

,22 

•  36 

U38 

GRANGEVILLE  11  SE 

1  ". 

1 

GROUSE 

t.6A 

E  .08 

1.23 

1,39 

l  .79 

1.79 

.17 

.44 

•  02; 

•  6! 

HAIlEY  RANGER  STATION 

2.36 

.25 

.06- 

1.82 

2.43 

1.15 

I.S2 

.45 

1.12- 

.21 

3.15 

2.11 

.44 

.03 

•  10 

•  32 

•  04^ 

•  56 

•  39 

■ 

•  91 

MEAOQUARTERS 

5.61 

1.73 

4.62 

'».72 

2.52 

4.64 

1.93 

2.22 

U90| 

2^50 

3.32 

1.00 

.42- 

1.52 

2.10 

.69 

.38 

.77- 

.49 

2.02 

1.17 

•  00 

-  .33 

.18|- 

•  23 

•  n 

.89 

IDAHO  CITY 

5.6<^ 

2.23 

.51- 

2.69 

3.16 

.59 

1.49- 

.19 

,86- 

.00 

2.93 

1.55 

.37 

!o3 

•  82 

•  53 

.5?! 

•  00 

•  54 

I 

UO0 

KELLOGG 

A. 27 

.66 

1.16- 

1.76 

3.02 

,05 

2.27- 

.  1 1 

1 .04* 

•  37 

3.66 

1.24 

1.97 

1.14 

2a6e 

U85 

1.94: 

•  24 

1*94 

U24 

LCWMAN  3  £ 

E  5.50 

.39- 

2.67 

3.05 

2.05 

•  22 

.40- 

•  51 

4.27 

2.61 

- 

LOuHAN  3  E  NO  2 

.91 

%i 

l72l 

•  66 

5.26 

1.66 

.62- 

2.53 

4.03 

1,26 

2.03 

•  16 

1.02- 

.33 

5.57 

3.50 

.11 

:   1  •SO 

•  69 

1.16l> 

•  03 

•  65 

1.43 

"^OOSE  CREEK  RANCH 

2,43 

3.72 

I 

HULLAN  FAA 

8.87 

2.10 

5.98 

3,62 

1 ,79 

4.10 

2.43 

4.33 

3.01 

2.69 

NEW  MEAOOmS  RANGER  STA 

E  A. 33 

1.03 

.62- 

2.06 

2.33- 

,04 

1,93- 

•  01 

1.18,- 

.89 

5.02 

3,03 

.96 

.41 

1.13 

.58 

1.09- 

•  06 

.57 

1.65 

PIERCE  //« 

6.9R 

2.36 

6.13 

5.36 

2.64 

5.89 

2.19 

2,98 

2.78| 

2,69 

8.30 

2.45 

A. 63 

3.1» 

2,23 

4.24 

.85 

4,35 

2.3l! 

3^30 

STANLEY 

1.51 

.13 

1.64 

.76 

•  77 

3.00 

.22 

•  24 

,06 

.42 

SUN  VALLEY 

2.89 

.10 

1.55 

1.83 

I  .70* 

3.50 

1.04 

•  24 

,11 

.47 

WALLACE  WOODLAND  PARK 

5.39 

1.09 

1.82- 

1.61 

4.93 

1.51 

3.09 

•  62 

I  .46- 

.99 

4.32 

1.60 

2.07 

1.06 

4,66 

3.  79 

2.00 

•  07 

3.03 

•  99 

WARREN 

3.07 

1.62 

3,56 

2.30 

2.97 

5.4T 

2.51 

3^08 

U24 

.80 

DIVISION 

A. 83 

1.27 

1,08- 

2.03 

3.60 

.82 

2.32 

•  35 

1.52- 

.54 

3.79 

1,66 

1.22 

.56 

i.es 

1.22 

U24 

•  04 

1.20 

SOUTHWESTERN 

VALLEYS  05 

1 
1 

SOISE  LUCKY  PEAK  DAM 

2.09 

.15 

.83 

1.40 

1,77 

1.61 

.22 

•  25 

.82 

•  25 

901SE  WB  AIRPORT  //R 

2.A6 

UlA 

.19. 

1.14 

.64. 

.68 

1.3s 

.19 

1,76 

.47 

2.00 

l.U 

.41 

.20 

.S3 

,37 

.70 

•  31 

.21 

.63 

9RUNEAU 

.36 

.04 

.16 

1.34 

,86 

E  1.89 

e  .18 

.00 

.31 

.26 

CALDWELL 

E  1.86 

.51 

.12. 

1.14 

.56- 

.61 

1.21 

•  20 

.60- 

,48 

1.92 

1.14 

.37 

.13 

.37 

.26 

.49 

.08 

.01 

.78 

CAMBRIDGE 

5.00 

2.12 

.69. 

1.88 

2.47 

.46 

1.07- 

•  36 

.56 

4.75( 

3,32 

.42 

.17 

.72 

.49 

1.00< 

.35 

.16 

1.29 

COUNCIL 

9.AI 

5.59 

.86- 

2.48 

4.08 

1.31 

1.74- 

.35 

•  62 

4.63 

2,60 

.83 

.46 

1.04 

.65 

1,16 

•  32 

.30 

U84 

DEER  FLAT  DAM 

l.Al 

.3! 

.12- 

.82 

1.09- 

.02 

1.24 

.37 

•  26 

1.69 

•  96 

.62 

.44 

.43 

.27 

•  25^ 

.11 

•  16 

.93 

EHMETT  2  E 

2.71 

l.lt 

E  .12- 

1.32 

.92- 

.39 

.86- 

•  21 

■a 

.17 

2.32 

1.31 

.3« 

.19 

.37 

,25 

•  61 

.06 

•  31 

.64 

GLENNS  FERRY 

2.19 

.9A 

T  - 

•  94 

.51- 

.51 

l.OT 

•  32 

.34 

1.46 

.89 

.20-  .05 

T 

-  ,14 

•  19- 

.06 

.30 

.25 

GRAND  VIEW  3  WNW 

.50. 

.21 

T  - 

.58 

.2rp 

.64 

,49- 

.21 

.79. 

.30 

2.11 

1^26 

.07h  .09 

.07 

-  ,04 

.23p 

.10 

.20 

,27 

KUNA  2  NNE 

E  1.A6 

.3A 

.06- 

.97 

.34. 

.66 

.84- 

.19 

.95- 

.42 

1.29 

.41 

.19 

.00 

.57 

.43 

•  40 

.00 

.12 

,67 

MOUNTAIN  HOME   t  SE 

E  1.A4 

.AO 

.10- 

.77 

E  .69. 

.41 

1,15 

.31 

.59- 

.43 

2.09 

1.36 

.26 

.02 

.08 

-  .07 

.63 

.33 

.00 

.65 

OLA  A  S 

1.79 

E  .16 

E  1,35 

E  1.14 

e  .98 

E  2.36 

.40 

,67 

.68 

.48 

PARMA  EXPERIMENT  STA 

2.33 

1.22 

.15- 

.83 

1.02 

.11 

E  1.19 

.39 

1.08 

•  04 

2.23 

1.44 

.34 

.20 

•  99 

.76 

.13- 

.31 

•  25 

•  93 

PAYETTE 

2.29 

,7B 

.12- 

1.14 

.85. 

.25 

1.13 

•  25 

.95* 

•  05 

1.41 

.54 

.32 

.10 

.78 

.56 

.09- 

.33 

•  IB 

•  72 

4,66  1 

5,69 
2,91- 
3,46  1.20 

5.49  i 
4.68  1 
4.21 


6.33  2.62 
7.41 

7.85  « 

4.46  1 

6.95  1 

8.62  ' 

7.22  i 


6.68'  2.90 


28.36 
24,75 
41,56 
30.85 
21.75 

33.90 
37.63 
34.13 
26.26 


1.44 
8.92 
1.39 


31.23  3,86 


4.17 
.01 

1.22 


4.22 
3.62j 
9.09 

4.7t'  3.07 
5.931  2.97- 


28.93  6.28 


31.96i  9.39 
24.05  3,39 


3.34     1.17     4.90  2.65 


4.42 

1.70 
1.631- 
I.35I 
3.17 

.68^ 
1.56 


4.12 

4.99 

4.11 

2.9«* 

3.52 

3.79 
6.32 
9.97 


4.29 

4.61i  1 

3.2el  } 

7.361  3.99 

3.45  1 
3.66 


49.02 
29.76 
30.40 
14.81 
29.79 


9.49 
7.97 
12.21 
6,34 


10,631 
11,09: 
12.29 
12.03 


29. 6» 

23.30  4.46 
33.48 

44,72  12.26 
:  36.95 


99.63{ 
29.49! 
36.431 


16.61  11.16 
6.O7I 
9.76! 


43.23 
32.91 
44.23 
37.40 


7.76:  27.03  3.21 


9.29 
3.44L 


4.96 
2.90- 
4,87 
3.96 


E  9.66 
11.30 
12.97 

7.62  9.64 
10.07  6,44 


:  16.64 

25.40'  10.87 
49.73 

20.39  5.70 

32.25  9.06 


6.53  2.92 


11.60 
9.27 
11.10; 

12.65! 


33.92  2.99 
34.64  7.69 


55.48 

30.93  S.64 
55.97! 
52.44 
17.64: 

27.40 

46.28  10.53 
36.18 


35.74     6. 36 


2.33  1.13 


4.61  1,63 
1.78  .76 
2.59!  1.18 


5.46 
1.44 

1.41E 


6.02 

9.47 
2.92 
3.04 
4.99 
1.97 

2.60 


2.58  1.46E 
3.49  2,12 


39,75  12.95 

12.09  2.63 

15.60  3.17 

13.26  4,56 
6.83-  .43 

10.72 
12.76 
20.53 

14.51  5.17 

13.19  2.23 


3.98 


Tabu  2-ConU«u»d 


TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


lUMO 


Juiuiy 


SRASBERt 
WOLLISIEK 
aEYNOLOS 
TMREE  CBEEK 
TRIANGLE  RANCH 


CENTRAL  PLAINS 

9LtSS 
l*URL£V 

9URLEV  FAA  AIRPORT 
CASTLEfORC  2  U 
JAZELTON 

JEROME 

MINIDOKA  DAM 
PAUL   1  ENE 
PICA80 
RIChFIElO 

RUPERT   13  NNE 
SHOSHONE    I  «NH 
Twin  falls  J  NNE 
T»IN  FALLS   )  SE 
T»IN  FALLS  »eASO 


VALLET5  0« 
CHALLIS 

CHILLY  BARTON  FLAT 

DUBOIS  3*  a 

SIBBONSvILLE 

MACKAV  RANGER  STATION 


ABERUEEN  EXP  STATION 
AMERICAN  FALLS  1  5" 
ARCO  3  N« 
ASHTON  I  S 
•3LACKF00T  J  S5H 

CRATERS  OF   THE  MOON  NH 
DUBOIS  EXP  STATION 
FORT  HALL  INDIAN  AGNCV 
HAMER  A  NW 
HOME 

IDAHO  FALLS  J  est 
IDAHO  FALLS  FAA  AP 
IDAHO  FALLS  ^2  NM  HB  I 
IDAHO  FALLS  A6  a  tiB  I 
MALTA   I  NE 

OOCATELLO  uB  AIBPORT//R 
SAINT  ANTHONY 
SUGAR 


EASTERN  HIGHLANDS  10 

ARBON  2  Na 
SLACKFOOr  DAM 
CONDA 
DRIGGS 
r.RACE 

IDAHO  Falls   16  SE 
ISLAND  PARK  DAM 
KILGORE 

LIFTON  PUMPING  STATION 
HALAD 

MALAO  CITY  FAA  AP 

MC  CAMMON 

MC   CAMMON    2  MSM 

MONTPELIER  RANGER  STA 

OAKLEY 

PALISADES  DAH 
POCATELLO  2 
PBFSTON   3  NE 
PRESTON  2  SE 
RIRIE  12  ESE 

STREVELL 

Sman  valley  1  u 

TETONIA  Exp  station 

MAYAN 


F«bniAfy 


April 


.3D- 
.09- 
.22- 
.OK 


.10-  .s« 
.as 


.22-  l.Ot  1.92 


l.OS 
.62 
.6S 


I.IS 
1.0« 
.37 
1.73 


.AS-     ,i1  1.09- 


21       ,66-  .3] 


2.39     l.OO  1,61 


1.62 

.92- 
1.60 

2,02 
4,6A 
2,91 


1,62 

,3e- 

3,99 


1,93 
3.90 
2,31 
1,09 


1,9a 
,ak 

1,39 


l.AS       .11       .91-     .Itt     l.aO       .96     1.A2       .19     2.0^       .31     6,29  2.69| 


2.99  1.11 
1.31 
1.62 
1.31 


2.91  1.9< 


I'M 


3. At 
2.92 
3,63 


1.33 

i.*a 


1.99  1.29 


3.19  l,a7 


9.10  3,19 
2,67  1.36 


2,90  1,37 


2,23  1,U 


2, OS  1,12 


9,99  3,90 
9,11  3,69 


July 


6.29 

3,aa 


.32  .21 
.32  .11 


1.20 
1.60 


Auguit 


I 

u 
S 

£  I 

.69  .27 


S«pt«iDb*r 


.31-  ,oa 

.69  ,09 


•  01- 

.10 

.11 

.16 

.27. 

.12- 

.16 

.09 

.31 

.86 

.01 

.01 

.99 

X 

'Jam 

.  I6p 

.0; 

* 

•  02^ 

.13 

.9a 

.17 

.79 

•  2a 

.OS 

.93 

* 

*A4 

.OBi> 

,2; 

.21 

*66- 

,2i 

- 

- 

•  05- 

.17 

.91 

.oa 

.91- 

'o' 

*2' 
• 

1*09 

*  I  «r 
• 

.26 

*AO 
• 

.10- 

.12 

.la 

- 

.22 

.73 

,02> 

,91 

,02 

.9a 
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TEMPERATURE  EXTREMES  AND  FREEZE  DATA  ,o.ho 

 H6» 


Station 

Highest 

Date 

Lowest 

Dale 

Last  spring  minimiim  of 

First  fall  minimum  of 

Number  of  days 
between  dales 

16°  or 
below 

20°  or 
below 

24"  or 
below 

28' or 
below 

32°  or 
below 

32°  or 
below 

28°  or 
below 

24°  or 
below 

20  '  or 
below 

16°  or 
below 

16°  or  below 

20°  or  below 

24°  or  below 

28°  or  below 

32°  or  below 

Date 

Temp. 

Date 

Temp. 

Date 

Temp.  1 

Date 

Temp. 

Date 

Temp.  1 

Date 

I  Temp.  ] 

Date 

[Temp.l 

Date 

Temp,  j 

Date 

Temp. 

Date 

Temp. 

•    •  • 

PANHANDLE  01 

BAYVIEW  MODEL  BASIN 

89 

7-27» 

.22 

12.17 

3.25 

12 

4.19 

20 

4-19 

20 

5-25 

28 

5.26 

32 

9-10 

32 

10.18 

26 

10-27 

24 

11.29 

18 

11.12 

14 

262 

224 

191 

146 

107 

BANNERS  FERRY  1  Sw 

96 

7-  8 

.16 

12.17 

3.25 

13 

4-18 

20 

4.19 

23 

5-25 

26 

5-26 

31 

9.11 

29 

10.  4 

27 

10-18 

24 

11-14 

20 

11.16 

16 

236 

210 

182 

1)2 

108 

CABINET  GORGE 

.14 

12.17 

3.27 

16 

4.  ! 

2c 

4.19 

23 

5-14 

2{ 

5-26 

30 

30 

11-  3 

28 

11-16 

20 

11.16 

20 

12-12 

IS 

260 

227 

211 

173 

1)0 

COEUR  0  ALENE  R5 

9? 

7.12 

.16 

12.17 

3.25 

15 

3.25 

15 

4.18 

23 

4.20 

28 

5-14 

30 

10-  3 

32 

10-19 

26 

11.16 

21 

11.29 

20 

12.16 

klS 

266 

249 

212 

182 

142 

PORTHILL 

93 

7.  8 

-20 

12-17 

3.25 

8 

3.29 

19 

4.19 

23 

S-U 

27 

5-25 

30 

9-U 

30 

9.12 

28 

10.18 

24 

11.17 

19 

11.29 

16 

249 

233 

182 

121 

109 

PRIEST  RIVER  EXP  ST* 

7»12 

-24 

12-17 

3.25 

4. 1  ^ 

19 

4.191  19 

5*25 

26 

6-28 

32 

9-10 

25 

9. 10 

25 

10.18 

23 

11*16 

18 

1 1.29 

14 

249 

211 

182 

108 

74 

SAINT  MARIES 

91 

7.12 

.20 

12.17 

3.24 

11 

3.25 

17 

4.19 

24 

4.20 

28 

5-25 

30 

9.27 

30 

10.  3 

28 

n-15 

24 

11.16 

20 

12.12 

14 

263 

236 

210 

166 

12' 

SANDPOINT  EXP  STATION 

93 

7.  9< 

.16 

12.17 

3.25 

12 

3-25 

12 

4.19 

23 

5-25 

26 

5-25 

26 

9.12 

32 

10-18 

25 

10.27 

24 

11*16 

19 

11.29 

IS 

249 

236 

191 

146 

liu 

tenseo 

96 

7.12 

- 

4.18 

12 

4.19 

19 

4.19 

19 

5.25 

26 

6-29 

32 

8.31 

32 

9-11 

28 

10.  3 

24 

10-18 

20 

11.16 

12 

212 

182 

167 

109 

63 

•     •  • 

NORTH  CENTRAL 

PRAIRIES  02 

COTTONWOOD 

7-12 

4  17 

16 

4- 1 G 

4.1s 

22 

5.2! 

26 

9  10 

9.19 

26 

10-16 

22 

162 

117 

107 

grangeville 

96 

7-12 

-23 

12.17 

3.24 

15 

4-18 

20 

4.19 

22 

5.23 

27 

5-25 

30 

9.10 

32 

9.19 

27 

10.16 

22 

lllli 

20 

11.16 

IS 

237 

211 

162 

119 

108 

GREENCREEK  3  N 

-22 

12.17 

11-16 

13 

11.16 

n;  - 

MOSCOW  U  OF  I 

4.20 

23 

3 1 

10.  3 

24 

10.  3 

11-15 

16 

11.16 

14 

263 

234 

166 

142 

107 

nezperce 

9» 

7-U 

.25 

12.17 

3-24 

13 

4-U 

l\ 

4-19 

22 

5-23 

2E 

5-26 

32 

9.  9 

31 

9-19 

27 

11.15 

U-U 

15 

11.16 

IS 

237 

212 

210 

119 

106 

POTLATCM  J  NNE 

98 

7-13. 

.24 

12.17 

2.27 

15 

3-25 

19 

4-19 

23 

4.22 

28 

5-25 

30 

9.  9 

32 

11-16 

15 

11*16 

236 

107 

WINCHESTER  I  5E 

9* 

7-12 

.27 

12.17 

3.25 

13 

4-16 

19 

4.18 

19 

5-25 

26 

5-26 

31 

9.  9 

32 

10.  5 

28 

11.13 

22 

11.16 

10 

11.16 

10 

236 

212 

209 

1)3 

106 

•     •  • 

NORTH  CENTRAL 

CANYONS  03 

FENN  RANGER  STATION 

99 

7-12 

-13 

12.17 

1-14 

13 

3-25 

19 

3.25 

19 

4-19 

26 

4-21 

31 

10.  9 

32 

11.16 

20 

11.16 

20 

11-16 

29 

12*16 

11 

337 

236 

236 

211 

171 

KOOSkIA 

103 

7-12 

-16 

12.17 

2.27 

15 

3.  2 

18 

4.19 

24 

4.20 

27 

5.25 

30 

9.19 

28 

9.19 

28 

10.18 

24 

11.16 

20 

11*17 

16 

264 

259 

182 

152 

117 

LEWISTON  uB  AIRPORT 

lo; 

7.12 

-11 

12.17 

NONE 

2.25 

19 

3-25 

24 

4.16 

26 

4.19 

30 

11-14 

32 

11.15 

24 

11.15 

24 

12.15 

14 

12*15 

14 

294 

235 

211 

209 

OROFINO 

105 

7.12 

.15 

12.17 

1.13 

15 

2.27 

19 

3-26 

22 

4.19 

28 

4.20 

31 

10.  3 

30 

11.16 

25 

11.17 

21 

12.12 

20 

12*16 

0 

338 

289 

236 

211 

166 

RIGGINS  RANGER  STATION 

102 

8-17. 

-  8 

12.17 

1.12 

16 

2-25 

19 

2-27 

23 

4-1 6 

26 

5-23 

32 

11.13 

29 

11.15 

26 

11.17 

21 

12-16 

2 

12*16 

2 

33s 

295 

264 

211 

174 

SLATE  CREEK  RS 

105 

7-12. 

-13 

12.17 

2-25 

16 

2-27 

18 

4-17 

24 

5.23 

28 

5-25 

31 

9.20 

32 

11-  3 

27 

11.16 

IT 

11-16 

17 

11*16 

2 

293 

263 

213 

164 

118 

•     «  • 

CENTRAL  MOUNTAINS  04 

ANDERSON  DAM 

100 

7-17 

•  8 

12.17 

3-14 

9 

3-24 

20 

4-17 

23 

5-  6 

25 

5-  6 

25 

10.17 

29 

11-13 

20 

11.13 

20 

11-13 

20 

11*15 

16 

246 

234 

210 

191 

164 

ARROWROCK  DAM 

100 

7.28. 

.  8 

12.17 

3-14 

15 

3-15 

18 

3.25 

23 

4.1b 

28 

5.  6 

29 

10.17 

28 

10-17 

28 

11-13 

23 

11.16 

16 

11*16 

16 

247 

246 

233 

182 

164 

ATLANTA  3 

92 

7.27 

-27 

12.17 

4.19 

15 

5.  6 

19 

5.24 

24 

5.25 

28 

6-20 

30 

9.20 

25 

8.20 

25 

9-10 

22 

10-17 

11 

10*17 

11 

181 

164 

109 

87 

61 

AVERY  RANGER  STATION 

104 

7-12 

-19 

12.17 

3-25 

12 

3-25 

12 

4.16 

24 

5.25 

26 

4-27 

32 

7.10 

31 

11.14 

25 

11-16 

19 

11-16 

19 

12*12 

12 

262 

236 

212 

17) 

74 

BIG  CREEK  I  S 

9  1 

7-27 

-42 

12.17 

4.20 

1 3 

5-23 

19 

5.23 

19 

6.12 

25 

6-29 

29 

7.  6 

31 

7-24 

26 

9-10 

20 

9-10 

20 

9*19 

16 

152 

110 

110 

42 

7 

BUNGALOW  RANGER  STA 

103 

7.  8 

. 

- 

- 

. 

- 

- 

7.11 

29 

- 

- 

- 

. 

- 

- 

- 

- 

BURKE  2  ENE 

90 

7-12 

.26 

12.17 

4.16 

14 

4.19 

19 

5.25 

24 

5-25 

24 

6-26 

29 

8-29 

32 

9-19 

27 

10-  3 

24 

11-14 

13 

ll-l* 

11 

210 

209 

131 

117 

62 

CASCADE  I  NW 

90 

7-  8 

-28 

12.17 

4.17 

13 

4.16 

20 

4-23 

24 

5-23 

25 

5-26 

30 

8.20 

30 

8-29 

28 

9-19 

23 

10-18 

20 

11.19 

12 

210 

183 

149 

98 

66 

CLAPKIA  RANGER  STATION 

96 

7-12 

.33 

12.17 

"t-ie 

15 

• 

19 

5-25 

23 

5-25 

23 

6-29 

30 

9.10 

28 

9.10 

28 

10-  3 

24 

10-  5 

20 

11-16 

11 

212 

169 

131 

108 

73 

COSAl  T 

4.19 

13 

9.  3 

30 

9.  4 

28 

9-19 

20 

9.19 

20 

10-17 

16 

181 

DEADwOOD  DAM 

93 

8.  4 

.35 

12.17 

4.20 

15 

5-  6 

19 

5.23 

21 

6.22 

26 

6-29 

30 

7.  6 

32 

8.27 

28 

9-10 

24 

9.19 

20 

11-19 

11 

207 

1)6 

110 

66 

7 

DEER  POINT 

83 

7.22 

.22 

12-18 

5.  3 

16 

5-  6 

20 

5.  6 

20 

5.23 

26 

6-21 

32 

8.19 

28 

8.19 

28 

10.29 

22 

11-10 

29 

11-11 

16 

192 

186 

176 

88 

S9 

DIXIE 

89 

7.  8 

-48 

12.17 

4.20 

11 

5-23 

17 

5-26 

22 

6.29 

26 

6-29 

26 

7.  3 

30 

7.24 

26 

9.  4 

24 

9-18 

20 

9.19 

IJ 

152 

118 

101 

25 

4 

ELK  CITY 

94 

7-  e 

.38 

12.17 

4-20 

10 

4.21 

19 

4-2 1 

19 

5.26 

25 

6-29 

32 

7.24 

30 

8.11 

28 

9.20 

24 

10-16 

18 

11.14 

13 

208 

180 

152 

77 

25 

ELK  RIVER  1  S 

7.12. 

-29 

12.17 

4.17 

^5 

19 

4.20 

24 

5.25 

6-28 

30 

9-19 

24 

11-16 

11.16 

8 

213 

211 

167 

117 

73 

FAIRFIELD  RANGER  STA 

95 

7.19 

-32 

12.17 

4.  8 

15 

4.18 

20 

5.  6 

21 

5.  7 

28 

6.20 

32 

8.27 

30 

8-29 

28 

9.10 

24 

10-17 

16 

lO.lT 

16 

192 

182 

127 

114 

68 

GAlENA 

-34 

12.17 

w 

. 

8-  3 

28 

8-27 

23 

9-10 

19 

lO.lT 

14 

- 

- 

- 

- 

GARDEN  VALLEY  RS 

99 

8-11. 

-22 

12.17 

4.17 

2 

4.19 

18 

5.  6 

24 

5.22 

28 

5.26 

29 

9.10 

29 

9-19 

25 

10-  2 

24 

11-16 

6 

11.16 

6 

213 

211 

149 

120 

107 

GRANGEVILLE  11  SE 

- 

- 

- 

• 

- 

11-16 

18 

12.12 

16 

GROUSE 

86 

7*26 

12*17 

4-25 

" 

19 

5-18 

23 

6.21 

26 

6-24 

32 

7.  3 

8. 

9'  3 

19 

19 

9"  1 0 

16 

138 

117 

108 

42 

9 

NAILEY  RANGER  STATION 

94 

7.28. 

-2! 

12.17 

4.17 

14 

5-  6 

20 

5.  6 

20 

5.  7 

27 

6-19 

30 

8.29 

28 

8.29 

28 

10.17 

21 

10-16 

17 

10-19 

15 

185 

165 

164 

114 

71 

HEADQUARTERS 

97 

7-13. 

-26 

12.18 

4-17 

14 

4-19 

16 

4-20 

22 

5.25 

26 

6-29 

30 

9.  4 

32 

9.10 

28 

10.  4 

24 

10-27 

19 

11*16 

10 

213 

191 

167 

108 

67 

HILL  CITY 

1 5 

4.19 

1 8 

5-  6 

21 

5.1 1 

27 

6-22 

31 

19 

10»  I T 

9 

182 

161 

136 

111 

59 

IDAHO  CITY 

97 

7.27 

-26 

12.17 

4.18 

8 

4-18 

6 

5-  6 

21 

5.25 

26 

6-20 

32 

8.20 

31 

8.29 

28 

10.  2 

23 

10.17 

29 

11. It 

10 

209 

182 

149 

96 

61 

KELLOGG 

101 

7.  9 

.17 

12.17 

3.25 

15 

3.25 

15 

4-17 

24 

4.19 

27 

5.25 

32 

10.  3 

31 

10-27 

28 

11-16 

20 

11-16 

20 

12.12 

16 

262 

2)6 

213 

191 

1)1 

LOWMAN   3  E 

3-28 

16 

4-18 

16 

5-  6 

24 

5.26 

26 

5.26 

28 

r 

r 

I 

I 

LOwMAN  3  E  »2 

98 

7.27. 

.23 

12.17 

8.20 

30 

9-10 

26 

9-19 

23 

10.17 

20 

ll'li 

15 

MC  CALL 

88 

7-28 

-24 

12.17 

4-13 

15 

4-20 

19 

5-26 

21 

5.26 

21 

6.22 

31 

8.27 

31 

9-19 

26 

10.17 

24 

11.12 

16 

11.12 

16 

213 

206 

144 

116 

66 

MOOSE  CREEK  RANCH 

- 

. 

4-18 

15 

4-19 

19 

5-16 

24 

5.25 

25 

6.29 

29 

. 

- 

. 

. 

. 

• 

- 

- 

- 

'^ULLAN  FAA 

97 

7-12 

-21 

12.17 

4.17 

15 

4.18 

17 

5-25 

24 

6.28 

26 

6.28 

26 

9.  9 

31 

10-  3 

25 

10.27 

24 

11.14 

17 

11.1* 

IS 

213 

210 

155 

97 

73 

NEW  MEADOWS  RANGER  STA 

95 

7-28 

39 

12  17 

5-23 

20 

5.2  3 

6-22 

32 

8.20 

29 

8-27 

28 

9-10 

24 

9.19 

17 

10.  4 

11 

169 

119 

110 

96 

59 

PIERCE 

96 

7.  9 

-28 

12.16. 

4.16 

15 

4-19 

17 

4-20 

22 

5.26 

27 

6-29 

32 

9.  4 

31 

9-10 

2? 

10-  4 

22 

10.18 

20 

11.16 

10 

212 

182 

167 

107 

67 

POWELL 

99 

7.13 

-28 

12.18. 

4.18 

16 

4.20 

19 

4-21 

22 

5.26 

26 

5-26 

28 

9.10 

30 

9-19 

26 

10-18 

23 

11-14 

17 

11.15 

IS 

211 

208 

180 

116 

107 

STANLEY 

96 

7.18 

-43 

12.17 

4.25 

14 

5.2» 

17 

5-29 

24 

6.29 

26 

6-29 

26 

7.  3 

31 

7-23 

25 

8-20 

24 

9-  8 

20 

9.10 

13 

138 

106 

83 

24 

4 

SUN  VALLEY 

91 

7.28. 

-37 

12-17 

4.25 

11 

4.27 

20 

5-24 

21 

6.20 

26 

6-29 

30 

7-  3 

30 

8-14 

25 

6-20 

24 

9-  3 

20 

9.10 

13 

138 

129 

88 

55 

4 

uAi  1  Arc   uinnm  ftun  dabv 

97 

7.U. 

.25 

12-17 

3.27 

16 

4.  3 

20 

4-27 

24 

5-25 

27 

6-28 

32 

9.  8 

31 

9-19 

28 

10-18 

J* 

11-16 

IS 

11.16 

15 

234 

227 

174 

IIT 

72 

W  ARRE^ 

87 

7-  8 

-42 

12.17 

5.23 

15 

5.23 

15 

6-22 

24 

6.29 

26 

6-30 

32 

7.  1 

32 

7.24 

24 

7-24 

24 

9-10 

19 

9.16 

16 

118 

110 

32 

2S 

1 

SOUTHWESTERN 

VALLEYS  05 

103 

7.18 

-  4 

12.18 

2.27 

16 

3-  8 

18 

3-25 

24 

5.  6 

28 

5.2  3 

32 

11.12 

31 

11-13 

24 

11.13 

2» 

11-16 

15 

11.16 

IS 

263 

253 

233 

191 

173 

BOISE  wB  AIRPORT 

101 

8-17. 

1 

12.17. 

2.14 

11 

2.26 

20 

4-16 

22 

5-  6 

27 

5-23 

32 

10.17 

31 

U-U 

25 

11-14 

20 

11-14 

20 

11.15 

16 

275 

260 

210 

191 

147 

BRUNEAU 

-  3 

12.17 

2.27 

15 

4.17 

17 

4-16 

24 

5-  6 

26 

5-  6 

26 

9.27 

30 

10-17 

24 

10.17 

24 

11-15 

15 

11.15 

IS 

262 

212 

182 

164 

144 

CAlOwELL 

104 

7.27 

-  2 

12.17 

2.27 

16 

2.27 

16 

4-17 

24 

4-23 

27 

5-  7 

30 

10.  2 

30 

10-17 

24 

10-17 

24 

11.14 

20 

12.16 

10 

293 

261 

183 

177 

148 

CAMBRIDGE 

100 

7.27 

-27 

12-17 

4.17 

15 

4.17 

15 

5-  6 

24 

5-23 

26 

6-19 

32 

9.20 

30 

8-29 

28 

9.19 

23 

10-18 

16 

10.18 

16 

184 

184 

136 

98 

62 

COUNCIL 

98 

7.27 

-24 

12.17 

3.25 

13 

3-29 

19 

4-  7 

24 

5-3li  27 

5-31 

27 

9.19 

30 

10-  2 

25 

10.17 

24 

10-24 

20 

11.1) 

13  233 

209 

193 

124 

111 

DEER  FLAT  DAM 

95 

7.27. 

-  2 

12.17 

2.14 

15 

3.  S 

18 

3-  8 

18 

4-23 

27 

5-  6 

32 

10.17 

27 

10-17 

27 

11.13 

23 

11-16 

IS 

11.17 

IS 

277 

253 

250 

177 

164 

EMMETT  2  E 

100 

7.17 

-  5 

12.17 

2.27 

15 

3.  6 

20 

4-18 

24 

6-  6 

27 

5-26 

30 

9.19 

27 

9-19 

27 

10.17 

24 

11.13 

20 

11.14 

15 

261 

250 

182 

136 

116 

GLENNS  FERRY 

107 

7-  8 

-  3 

12.17 

2.27 

13 

4-17 

20 

4-19 

23 

5-  6 

28 

5-  6 

28 

9-27 

30 

10-17 

24 

10.17 

24 

11.14 

16 

11.14 

16 

261 

211 

161 

164 

144 

See  reference  notes  following     Station  Index. 
-  210  - 


Tkble  3— ConHsued 


TEMPERATURE  EXTREMES  AND  FREEZE  DATA 


_ 

Ststion 

Highest 

Dale 

Lowest 

Date 

Last  spring  minimum  of 

First  fall  minimuir.  of 

dumber  of  days 
between  dales 

16' or 
below 

20°  or 
below 

24' or 
below 

28°  or 
below 

32°  or 
below 

32°  or 
below 

28°  or 
below 

24°  or 
below 

1    20°  or 
1  below 

16°  or 
below 

16*  or  below  1 

20°  or  below 

24°  or  below 

28°  or  below 

32' or  bolow 

Date 

Temp. 

Date 

0* 

a 

£ 
o 

Temp. 

Date 

Temp. 

Date 

|Temp. 

Date 

Temp. 

Dale 

Temp. 

S 
a 

Temp. 

0 

Q 

Temp. 

Dale 

Temp.  1 

GRAND  VIEW  )  «NM 

102 

7-17. 

0 

1.13 

3.13  16 

♦.18 

20 

♦.18 

20 

9.  ♦ 

28 

5-  6 

32 

9.27 

11 

10.17 

1  J2 

10. 1 ' 

22 

11.19 

16 

11.19 

16.  2A7,  211 

182 

166 

!♦♦ 

96 

7.17 

.  3 

12.17 

♦-17 

!♦ 

♦.18 

20 

9*  6 

2^ 

9-  6 

26 

5.23 

31 

9.19 

90 

10.17 

I  21 

10. 1  * 

29 

' 11.16 

U 

11.16 

U 

2191  212 

16* 

16* 

119 

M0UNT*lf4  HOME    1  SE 

IOC 

7«2  7* 

.IC 

12.17 

A. 17 

19 

♦  .17 

15 

♦  -19 

21 

9-  6 

27 

5.  7 

32 

9-20 

10 

10.17 

22 

10.1' 

22 

1  1.1* 

16 

11-1* 

16 

211 

211 

181 

16* 

1 36 

OLA  »  S 

100 

7.28 

.2  3 

12.17 

6.  29 

12 

10.  2 

26 

10. i" 

21 

11.19 

17 

ll-l* 

1^ 

PASMA  EXPERIMENT  5TA 

101 

7.27 

.  A 

12.17. 

2-21 

19 

3-28 

20 

- 

9-  6 

28 

5.23 

31 

9.18 

30 

9.26 

28 

10.16 

21 

11.13 

20 

11-19 

u 

2681  210 

1*3 

118 

102 

7.26 

.13 

12.17 

2.29 

16 

♦  .17 

18 

♦  .18 

2^ 

9.21 

28 

5.21 

28 

9.19 

32 

10.17 

27 

10.18 

21 

11.13 

16 

U-16 

19 

261 

210 

183 

1*7 

119 

jhan  falls  power  house 

109 

8.11« 

0 

12.17 

1.19 

u 

2-26 

18 

3.  8 

2A 

♦.17 

27 

9-  3 

11 

10.17 

31 

U.l* 

28 

11.16 

21  12.16 

13 

12.16 

13  336,  29^{  293 

211 

167 

hEISER  2  SE 

100 

7-27 

.19 

12.17 

3.  3 

!♦ 

3.  8 

IS 

♦-18 

23 

9-  6 

25 

9*23 

29 

9.19 

29 

10^  2 

27 

10.18 

22 

11.13 

16 

11.13 

16  299,  290 

183 

1*9 

119 

•     •  • 

SOUTHWESTERN 

HIGHLANDS  06 

GRASMERE 

« 

.»9 

12.17 

♦.17 

19 

9.  6j  20 

9.  6 

20 

9.21 

25 

9-21 

29 

8.29 

29 

9^19 

20 

9.19 

20 

9.19 

20 

11.16 

13 

211 

196 

136 

119 

98 

HOLLISTER 

9« 

7.17 

•  11 

12.17 

♦  .17 

16 

♦.19 

20 

5-  6 

22 

5-  6  22 

9-11 

31 

9-27 

30 

10^I8 

22 

lo^ie 

22 

11.13 

17 

U.l^ 

15 

211 

206 

169 

169 

139 

REYNOLDS 

92 

8.17. 

.12 

12.17 

♦.17 

!♦ 

♦.18 

20 

9.  6 

2^ 

5.21 

28 

9.29 

10 

e-29  12 

9^27 

27 

10.16 

23 

10.17 

16 

U-1^ 

16 

211 

162 

163 

127 

96 

THREE  CREEK 

92 

7.2 1 

.22 

12.17 

♦.29 

10 

9.  6 

17 

9.11 

2  3 

5-21 

28 

6.22 

32 

7.2* 

31 

8.20 

21 

8.20 

23.  9.10 

20 

10.17 

10 

179 

127,  101 

8^ 

12 

TRIANGLE  RANCH 

3.2« 

19 

• 

• 

I 

•     •  • 

CENTRAL  PLAINS  07 

BLISS 

100 

7.27 

.10 

12.17 

3.1^ 

19 

i-  6 

20 

9.  6 

20 

9-  7 

28 

9.  7 

28 

9.19 

28 

9-19 

2el 10.17 

2* 

U.l*  19 

11. 1^ 

19 

2*9 

192 

16* 

139 

139 

BURLEY 

lOl 

7.21. 

.  3 

I.IA. 

1.23 

16 

♦  •17 

18 

♦  .18 

2^ 

9^  6 

27 

5.  6 

27 

10.17 

27 

10-17 

27 

11.11 

22 

U.l* 

20 

11.19 

I* 

217 

211 

209 

166 

166 

BURLEY  FAA  AIRPORT 

96 

7.27. 

.10 

1.13 

♦  .17 

12 

♦  .19 

20 

9.  6 

22 

i-  6 

22 

9.  7 

31 

9-19 

29 

9-27 

26 

10.17 

21 

10.16 

19 

U.l* 

19 

211  211 

199 

139 

CASTlEFORO  2  N 

96 

8.17. 

.  9 

12.18 

♦  .19 

19 

♦  •19 

15 

♦  -19 

19 

9^  9 

25 

9.  9 

31 

9^  1 

30 

9-27 

26 

10.17 

21 

U.l* 

20 

11-19 

12 

2101  209 

161 

1^9 

117 

mazelton 

9( 

7.  8 

•  7 

12.17 

♦.20 

16 

♦  .20 

16 

9.  7 

23 

9»  7 

23 

9.  7 

23 

9^27 

32 

10-  2 

28 

10.17 

23 

U.l* 

19 

11-19 

16 

209 

208 

163 

1»9 

U3 

JEROME 

99 

7.27 

.  8 

12.17 

3.16 

16 

♦.17 

18 

♦  .19 

23 

5^  6 

27 

5.  7 

31 

9.19 

31 

10-17 

2^ 

10.17:  Z<, 

1 1.1* 

20:  11.19 

12  2^^ 

211 

161 

166 

139 

MINIDOKA  DAM 

100 

7.20. 

•  11 

1.  8 

3.23 

12 

♦  .17 

20 

♦  .17 

20 

9^  6 

25 

9-  6 

29 

9.27 

32 

10-17 

21 

lo.n  21 

10.16 

20 

11-19 

6 

217 

18* 

183 

16^ 

1** 

PAUL  1  ENE 

99 

7.  9 

.  7 

1.  8 

3.  7 

10 

♦  .17 

20 

9.  6 

2^ 

9^  6 

2^ 

9.  7 

30 

9.27 

31 

10-  2 

28 

10.17 

2* 

U.l* 

20 

11-15 

10 

293 

211 

16* 

1*9 

1*1 

PICABO 

9S 

7.28. 

.20 

12.18. 

♦  •17 

13 

9.  7 

20 

9.  7 

20 

9^11 

26 

6-20 

32 

8^20 

29 

8-29 

28 

9.19  21 

10.17 

16 

10.17 

16 

1631  161 

139 

1 10 

61 

R ICHF I  ELD 

96 

7.  8 

.17 

12.17 

3.28 

11 

9.  6 

17 

9.  6 

17 

5*  7 

28 

9-23 

30 

8.29 

32 

10-  2 

27 

10.17 

18 

10.17 

18 

11.13 

12 

230 

16* 

16* 

1*8 

98 

RUPERT  13  NNE 

99 

7-20. 

3.25 

13 

9.  6 

18 

9.  6 

18 

9-  7 

28 

9-11 

10 

8-20 

32 

. 

101 

SHOSHONE  1  WNW 

10* 

7.  8 

.lA 

12.17 

♦  .17 

16 

9.  6 

19 

5.  6 

19 

9-11 

28 

9.22 

32 

9-19 

31 

10-17 

21 

10.17 

21 

11.13 

12 

11.13 

12 

210 

191 

16* 

199 

120 

TWIN  FALLS  2  NNE 

101 

7.  9 

.  2 

12.18. 

3.  7 

19 

3-  7 

15 

♦  .IT 

21 

♦  -I9 

25 

9.  6 

31 

9-27 

29 

10.17 

29 

11. U 

22 

11.19 

17 

11-16 

16 

29* 

293 

211 

181 

1»* 

TWIN  FALLS  i  SE 

99 

7.  9 

.  1 

12.18. 

3.  8 

16 

♦-17 

18 

♦  .17 

18 

5.  6 

27 

9.  6 

27 

9-27 

29 

10.17 

29 

11.11 

2* 

U.IO 

20 

U-19 

16 

292 

207 

210 

16* 

1** 

TWIN  FALLS  WBASO 

97 

7.21 

•  3 

12.17 

3.  7 

!♦ 

♦•17 

17 

♦  .19 

23 

9.  6 

25 

9-  6 

29 

9-27 

30 

10.  * 

28 

10.17 

2* 

U.l* 

,. 

11.19 

13 

293i  211 

181 

191 

1** 

•     •  • 

NORTHEASTERN 

VALLEYS  06 

CHALLIS 

103 

7.26 

.20 

12.17 

♦.17 

19 

♦  •17 

15 

♦  .17 

19 

♦-19 

26 

9-  1 

11 

9.  3 

30 

9.1 9 

27 

10.17 

19 

10.17 

19'  11.13 

isl 

210 

183 

181 

191 

123 

Chilly  barton  flat 

93 

7.26 

.33 

12.17 

♦  .20 

1^ 

9.  9 

17 

5.2A 

23 

6-22 

27 

6.29 

29 

7-  3 

31 

6-27 

27 

9.  1 

20 

9.  3 

20 

10.  ♦ 

16 

167 

121 

102 

66 

* 

Dubois  ja  w 

9) 

7.29 

.19 

1.19. 

♦  .17 

19 

♦  .27 

19 

5.  ♦ 

22 

5.2a 

26 

6.22 

12 

6-30 

30 

9.  I 

26 

9.10 

2* 

10.  2 

16 

10.  2 

16 

166 

196 

129 

100 

69 

GIBBONSVILLE 

9A 

7.27. 

.30 

12.17 

♦  •17 

13 

♦  .19 

18 

♦.20 

22 

5.21 

26 

6.19 

32 

9.  * 

29 

9-10 

26 

9.19 

22 

10.16 

17 

11. !♦ 

1  3 

211 

182 

192 

110 

77 

MACKAY  RANGER  STATION 

9* 

7.21 

•  19 

12.17 

♦.18 

16 

9.  ♦ 

20 

9-  ♦ 

20 

9.2^ 

26 

e-30 

28 

6-10 

26 

9.28 

2* 

11*13 

16 

11.11 

16 

209 

191 

1*7 

96 

_ 

MAY  RANGER  STATION 

95 

7.27. 

.27 

12.17 

♦.20 

13 

♦.20 

15 

♦•20 

19 

9.  ♦ 

26 

6.22 

31 

8.27 

32 

9-  3 

26 

9.19  20 

9-19 

20 

11.11 

11 

207 

192 

152 

122 

66 

SALMON 

99 

7.20 

.23 

12.17 

♦.17 

16 

♦.18 

19 

♦•20 

2^ 

♦•20 

2A 

9.23 

32 

9.19 

26 

9-19 

26 

10.  * 

i* 

10-17 

1,J 

11. lA 

13 

211  182 

i 

167 

152 

119 

•     •  • 

UPPER  SNAKE  RIVER 

j 

PLAINS  09 

ABERDEEN  EXP  STATION 

95 

7>28. 

.29 

12.18. 

♦  •17 

19 

♦.17 

IS 

9.  7 

2^ 

5.12 

27 

9.2^ 

31 

8-30 

90 

9-19 

29 

9.27 

2A 

10.18 

161 

10.18 

16 

16* 

>.♦ 

»*1 

1*0 

98 

AMERICAN  FALLS  1  SW 

95 

8.  5. 

.19 

1.13 

♦  .17 

16 

♦  .17 

16 

♦.29 

21 

5.  6 

26 

9.  7 

10 

9.19 

32 

9-27 

27 

10.17 

2^ 

11-1* 

191 

11.19 

11 

212 

211 

175 

1** 

139 

ARCO  3  Nw 

92 

7-27. 

.22 

12.17 

♦  .17 

1^ 

♦  .18 

20 

♦.27 

22 

5.  9 

28 

9-2* 

31 

8.29 

32 

6-30 

26 

10.  2 

23 

10.17 

I81 

10.16 

!♦ 

18* 

182 

158 

111 

97 

ASHTON   I  5 

90 

7.17. 

.30 

12.17 

♦  .17 

♦  .27 

17 

9.  3 

2^ 

5.  7 

27 

9.2^ 

29 

8.20 

29 

8-2 1 

26 

9.19 

22 

10.17 

18 

10.16 

16 

18* 

173 

119 

106 

88 

BLACKFOOT  2  SSk 

96 

7.12 

.17 

12.17 

3.30 

16 

♦  •17 

18 

♦  .17 

18 

5.  7 

27 

9.12 

31 

9. 19 

3 1 

9-27 

26 

10.17 

22 

10.16 

20^ 

11. lA 

16 

229 

16^  161 

1*1 

llu 

CRATERS  OF  THE  MOON  NM 

93 

7.  8 

.17 

12.17 

♦.17 

19 

♦  •17 

IS 

9.  7 

2^ 

9-  7 

2^ 

6.21 

30 

6.29 

30 

9-  3 

26 

10.17 

17 

10.17 

17 

U.l* 

11 

211 

163 

161 

119 

69 

DUBOIS  ExP  STATION 

92 

8.  A 

•29 

12.17 

3.29 

16 

♦  .17 

18 

9-  3 

2^ 

5-  ♦ 

26 

9.  9 

29 

9.26 

12 

10-17 

21 

10.17 

21 

11.12 

19 

11.19 

12 

229 

209 

167 

166 

l*u 

FORT  HALL  INDIAN  AGNCY 

9) 

7.28 

-17 

1*19 

♦  .17 

1^ 

♦  .17 

16 

♦  .19 

22 

5^  7 

27 

♦  -28 

30 

8.20 

32 

9.28 

2^ 

9.28 

2^ 

U.l* 

19 

211 

162 

1** 

11* 

hamEr  a  nw 

96 

7.29 

.30 

12.17 

♦  .17 

!♦ 

♦  .17 

U 

5.  ♦ 

21 

9.12 

26 

9.2* 

30 

6.20 

11 

9.10 

28 

9.27 

22 

10.11 

20 

10.17 

13 

163 

177 

1^6 

121 

88 

HOWE 

96 

7.27 

.22 

12.17 

♦  .17 

16 

♦.17 

16 

♦.19 

22 

9.  ♦ 

25 

9-2* 

32 

9-  * 

26 

9.  * 

28 

10.  2 

21 

10.17 

20 

11.19 

9 

212' 

183 

166 

123 

101 

IDAHO  FALLS  2  ESE 

9« 

7.17 

•  18 

12.17. 

3.30 

16 

♦  .17 

17 

♦  .19 

2^ 

9-  7 

27 

9-  8 

30 

9.  3 

32 

9-27 

26 

10.17 

20 

10.17 

20i 

U.l* 

1*1 

229 

183 

181 

1*3 

118 

IDAHO  FALLS  FAA  AP 

9* 

7.27. 

.21 

12.17. 

3.30 

19 

♦  .17 

19 

♦  .17 

19 

♦.23 

28 

9.2* 

32 

8.30 

31 

9.19 

27 

9.27 

2^ 

10.17 

18 

11.13 

12 

228 

183 

161 

1*9 

98 

IDAHO  FALLS  a2  NH  WB 

98 

7.27 

.32 

12.17 

♦•17 

11 

♦.19 

20 

♦"28 

23 

5.2^ 

26 

6*20 

31 

8.30 

30 

9-  1 

28 

9.27 

18 

9.27 

18' 

10.17 

9; 

163: 

161 

152 

102 

71 

IDAHO  FALLS  AA  M  wB 

96 

7.27 

.33 

12-17 

♦*17 

16 

♦  .19 

17 

5.  7 

23 

5.  9 

26 

6.20 

31 

8.29 

30 

9-  1 

27 

9.19 

23 

9.27 

19! 

10.17 

121 

183 

161 

115 

117 

70 

MALTA  1  NE 

97 

8.  A 

.10 

12.17 

3.23 

15 

9.  6 

19 

9.  7 

2^ 

5-  7 

2^ 

6.11 

32 

7.2* 

31 

9-  2 

28 

9-  * 

21 

9.19 

19| 

10.17 

111 

208' 

136 

120 

118 

♦  9 

POCATELLO  wB  AIRPORT 

99 

7.17 

.19 

1.13 

3.23 

12 

♦  •17 

19 

♦.19 

2^ 

5.  6 

27 

9.  7 

30 

9.  3 

11 

9.27 

26 

10-17 

21 

10.16 

I9I 

11.19 

10 

217 

186i 

161 

U* 

119 

SAINT  ANTHONY 

9A 

7.20 

.91 

12.17 

♦  .17 

16 

♦.17 

16 

♦.27 

23 

5.  3 

27 

9-26 

12 

8.21 

32 

9.  1 

27 

9-27 

23 

10.17 

19 

11.12 

13 

209 

181 

193 

123 

87 

SUGAR 

91 

7.27. 

.92 

12.17 

♦.17 

13 

♦  •17 

15 

♦.28 

23 

5.12 

28 

5-2* 

29 

6.20 

31 

8-27 

28 

9-19 

23 

9.27 

19' 

i 

10-17 

163 

1 

1^^ 

107 

88 

•     •  • 

EASTERN  HIGHLANDS  10 

i 

i 

! 

ARBON  2  NN 

99 

8.  A. 

.29 

12.17 

3.29 

16 

♦-IT 

18 

5.  6 

2A 

9.  7 

28 

9.18 

10 

8.20 

29 

».  ♦ 

28 

9-27 

20 

9.27 

20 

10-17 

19 

1 

206' 

1631  !♦♦ 

120 

»♦ 

BLACKFOOT  DAM 

99 

8.  A 

9.  6 

19 

9.  7 

19 

5.12 

23 

5.2^ 

26 

6-23 

31 

8.20 

21 

8.20 

21 

8.20 

21 

9.19 

19 

9.19 

19 

136 

119! 

100 

86 

98 

CONOA 

90 

7.  8 

.30 

12ll7 

♦.17 

12 

9-  6 

18 

9.  6 

18 

5.12 

26 

6-21 

11 

9.18 

21 

10.12 

20 

10-17 

16 

183 

199 

139 

DRIGGS 

(9 

7.21. 

.28 

12.17 

♦  .27 

16 

♦-27 

!♦ 

9.  6 

2^ 

5-  6 

2A 

6-21 

32 

8.21 

30 

9.  3 

27 

9.16 

22 

10.17 

17 

10.16 

19 

17* 

173 

139 

ilo 

61 

GRACE 

90 

7.28. 

.23 

12.18 

♦.  7 

16 

♦  .17 

17 

9-  6. 

2^ 

5-  6 

9.2* 

12 

8.20 

30 

9.19 

26 

9.27 

22 

10.17 

18 

11-13 

I* 

220 

163 

136 

88 

IDAHO  FALLS  16  SE 

a9 

7.20. 

.99 

12.17 

♦-29 

6 

♦  .27 

17 

9.  7I 

23 

5-12 

28 

9-30 

32 

8.20 

» 

8.20 

23 

8.20 

23 

9.19 

20 

9.29 

1* 

193 

1^9 

109 

100' 

(2 

ISLAND  PARK  DAM 

B6 

8.  7. 

.91 

12.17 

9.  9 

16 

9.12 

20 

9.2^ 

23 

5-2^ 

23 

6-23 

30 

6.19 

32 

8.21 

27 

8.27 

2* 

9.19 

29 

10.17 

12 

169 

130 

99 

"1 

97 

KILGORE 

•  9 

8.  9. 

.19 

12.17 

♦.27 

10 

5.  5 

17 

9-12 

2^ 

5-2^ 

25 

6-23 

32 

«•  2 

11 

8-27 

28 

9.  3 

2* 

9.27 

18 

10.17 

12 

173 

1*9 

U* 

95 

♦0 

LiFToN  Pumping  station 

91 

8.  t 

•  22 

3.  8. 

♦.12 

16 

5.  A 

20 

9-  7| 

22 

5.  7 

22 

9-12 

30 

8.20 

12 

9.19 

26 

10.  2 

2* 

10.17 

19 

11.19 

19 

219 

166 

1*6 

135| 

100 

HALAD 

95 

8.  9. 

•  19 

12.17 

1.29 

!♦ 

♦  .12 

18 

♦.12 

18 

5.  ♦ 

25 

9-  6 

30 

6.30 

32 

10.  2 

27 

10.17 

21 

11.13 

18 

U-19 

19 

239 

219 

168 

191 

116 

MALAO   city   FAA  AP 

99 

7.22 

•  19 

12.17 

1.29 

19 

♦  .17 

20 

9.  ♦ 

21 

23 

5-12 

30 

8.29 

11 

9.20 

28 

10.  2 

2^ 

10.16 

20 

11.19 

19 

231 

18* 

191 

139| 

109 

MC  C»MM0N 

96 

8.  9. 

1.31 

16 

3.31 

16 

3.31 

16 

l:: 

28 

9.19 

31 

8^10 

9.18 

26 

II7I 

107 

MC   CAMMON   2  WSW 

•  30 

12.17 

10.  9 

21 

10.16 

13 

10.18 

11 

montpelier  ranger  sta 

92 

8.  9. 

.20 

12.18. 

♦  .17 

19 

5.  ♦ 

18 

9.  8 

21 

5-25 

27 

6.20 

30 

6^20 

10 

6.30 

28 

9.19 

2^ 

10-17 

16 

10-16 

19 

16* 

166 

13* 

^7 

61 

OAKLEY 

97 

7.  8 

.  8 

12.17 

3.23 

16 

♦.17 

18 

9.  6 

21 

5.  6 

23 

9-11 

12 

9>26 

24 

10.17 

22 

10.17 

22 

11.19 

13 

U-19 

13 

237 

212 

16* 

16* 

118 

PALISADES  CAM 

90 

8.  9. 

.20 

12.17 

♦.12 

16 

♦  -27 

20 

♦.27 

20 

9.  7 

25 

9-12 

12 

6-20 

11 

9-19 

28 

10.17 

20 

10.17 

20 

It-l) 

11 

219 

173 

1 

173 

1391 

too 

Soe  reference  notes  f crowing 
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TEMPERATURE  EXTREMES  AND  FREEZE  DATA  ,o.no 

Table  3— Continued   19*» 


Station 

Highest 

Date 

Lowest 

Date 

Last  spring  minimum  of 

First  fall  minimum  of 

Number  of  days 
between  dales 

16°  or 
below 

20°  or 
below 

24°  or 
below 

28°  or 
below 

32°  or 
below 

32°  or 
below 

28°  or 
below 

24°  or 
below 

20°  cr 
below 

16°  or 
below 

16°  or  below 

20°  or  below 

s 

o 

.Q 

28°  or  below 

32"  or  below 

Date 

Temp.  1 

Date 

jTemp.  1 

Date 

1  Temp.  1 

Date 

Temp. 

Dale 

1  Temp. 

Date 

1  Temp.  I 

« 

D 

|Temp. 

Date 

Temp.; 

Date 

1  Temp.|' 

Dale 

Temp., 

POC*TELL0  2 

10.  2 

26 

10.171  22 

10.18 

20 

11-15 

19 

PRESTON  3  NE 
PRESTON  2  SE 

95 

7-28 

.21 

l.l* 

3.30 

16 

3.30 

16 

».17 

22 

5.  * 

29 

9.  6 

30 

8.29 

31 

119 

95 

T.22. 

•  19 

1.1* 

4.17 

19 

5.  * 

19 

9.  6 

23 

5.  6 

23 

5.  7 

29 

9-20 

28 

8.20 

28 

9.27 

2« 

10.17 

13 

10.17 

13 

183 

166 

1** 

106 

109 

STREVELL 

SWAN  VALLEY   I  W 

92 

7.27. 

•  29 

1.  e 

S.20 

28 

8.20 

28 

9.11 

23 

9.19 

11 

10.17 

19 

TETONIA  EXP  STATION 

90 

7.21 

•za 

12.17 

♦.17 

10 

9.  6 

20 

9.  6 

20 

9.11 

28 

6.21 

31 

8.20 

32 

8.21 

28 

9.19 

20 

9.19 

20 

10.17 

12 

183 

136 

136 

102 

60 

HAYAN 

♦-17 

10 

9.18 

U 

9-18 

18 

9.22 

28 

TOTAL  EVAPORATION  AND  WIND  MOVEMENT 

Table  4   


Station 

Jan. 

Feb. 

Mar. 

Apr. 

May 

June 

July 

Aug. 

Sept. 

Oct 

No». 

Dec. 

Annual 

NORTH  CENTRAL  PRAIRIES  02 

MOSCOW  U  OF  I 

EVAP 

DEP 

WIND 

3.  33 
-  .06 

2716 

5.57 
.97 
2461 

5.45 
-  .18 
1433 

7.40 
-  .65 
B  1131 

6.34 
-  .54 

3.95 
-  .22 

CENTRAL  MOUNTAINS  d 

ARROWROCK  DAM 

EVAP 

DEP 

WIND 

: 

B  7.69 
1.63 
B  1555 

5.  79 
-  1.56 
1204 

10.71 
.43 
1086 

9.01 
-  .22 
982 

5.23 
-  .73 

793 

CENTRAL  PLAINS  07 

TWIN  FALLS  WBASO 

EVAP 

DEP 

WIND 

MAX 

MIN 

5156 

9.65 

B  A223 
70.4 
42.0 

7.52 

3116 
75.9 
46.9 

10.82 

2101 
66.2 
57.1 

9.94 

2556 
61.3 
51.5 

6.88 

26  38 
70.6 
42.6 

5.17 

26  96 
62.0 
37.7 

UPPER  SNAKE  RIVER  PLAINS  09 

ABERDEEN  EXP  STATION 

EVAP 

DEP 

WIND 

B  7.78 
.71 
B  3217 

B  7.39 
-  .55 

2694 

10.31 
1 .06 
2459 

10.24 
1.87 
2767 

5.76 
1.16 
2453 

B  4.51 
1.10 
2024 

EASTERN  HIGHLANDS  10 

LIFTON  PUMPING  STATION 

EVAP 

DEP 

WIND 

6.26 
-     .  10 

2242 

B  5.75 
-  1.86 
1445 

9.14 
-  .01 

1060 

7.77 
-  .45 
1455 

5.84 
.12 
1451 

1421 

PALISADES  0AM 

EVAP 

DEP 

WIND 

B  5.48 
-  1.63 

B  3440 

B11.76 
2.89 
■  5347 

10.01 
1.92 
4537 

7.79 
2.25 
4488 

See  reference  notes  following    Station  Index. 
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Station 

Index  No. 

Division  No.  | 

County 

9 
D) 
fO 

Latitude 

Longitude 

Elevation 

Years  of 
record 

Opened 
or  cloced 

during  yr. 

to 
tables 

1  Temp.  1 

£ 

f 

U 

•3  9 
0  9 
X  %■ 

Month 
closed 

ABEROCEN  EXP  STATION 

0010 

09 

BINGHAM 

12 

*2  57 

112  90 

4*05 

49 

50 

29 

1  2  34 

AFTERTHOUGHT  MINE 

0070 

06 

OWYHEE 

12 

*3  00 

s 

AMERICAN  FALLS  1  SW 

0227 

09 

POWER 

12 

*2  *7 

47 

12  3 

AHOCRSON  0AM 

0282 

0* 

ELMORE 

*3  21 

23 

1  2  3  C 

AfteON  2  NW 

03*7 

10 

POWER 

12 

*2  30 

3 

12  3 

AftCO  1  N« 

0375 

09 

BUTTE 

*2 

1  2  3 

ARNOWROCK  0AM 

0**8 

0* 

ELMORE 

43  36 

*8 

1  2  54 

ASHTON  1  S 

0*70 

09 

FREMONT 

12 

**  0* 

57 

1  Z  3 

ATLANTA  ) 

0*«1  0* 

ELMORE 

*3  *8 

3 

1  2  S  C 

ATLANTA  SUMMIT 

0*94 

ELMORE 

*3  *5 

S 

AVERY  RANOER  STATION 

0S29 

0* 

SHOSHONE 

10 

*7  15 

119  48 

2*92 

32 

*3 

12  3 

salo  mountain 

BLAINE 

12 

*3  39 

C 

BAYVIEW  MODEL  BASIN 

0*67 

01 

KOOTENAI 

47  99 

1* 

1  2  3 

eCNTON  DAM 

0T8« 

01 

BONNER 

*8  21 

C 

BIG  CREEK  1  S 

VALLEY 

11 

*9  06 

22 

1  2  3  C 

BLACKFOOT  2  SSW 

0919 

09 

BINGHAM 

12  *3  11 

99 

1  2  9 

BLACKFOOT  DAM 

0920 

10 

CARIBOU 

12  *3  00 

1  2  3  C 

9LISS 

1002 

07 

GOODING 

12 

*2  96 

4* 

12  3 

BOGUS  BASIN 

10 1* 

0« 

BOISE 

12 

*3  *6 

i 

BOISE  LUCKY  PEAK  DAN 

1018 

05 

ADA 

*3  33 

10 

1  2  3  C 

BOISE  MB  AIRPORT 

1022 

OS 

ADA 

*3  3* 

116  13 

2898 

29 

29 

1  2  3  C 

BOWtERS  FERRY  1  SW 

1079 

01 

BOUNDARY 

*8  *1 

36 

1  2  3  C 

BRUNEAU 

119» 

09 

OWYHEE 

12 

*2  53 

J 

12  3 

BUNGALOW  RANGER  STA 

12** 

0* 

CLEARWATER 

46  38 

11 

1  2  3 

BURKE  2  EnE 

1272 

04 

SHOSHONE 

*7  32 

29 

1  2  3 

BURLtV 

1288 

07 

CASSIA 

12;  *2  32 

47 

12  3 

BURLEr  FACTORY 

1298 

07 

CASSIA 

12;  *2  33 

C 

BURLEY  FAA  AIRPORT 

1303 

07 

CASSIA 

12'  *2  82 

2* 

12  3 

CABINET  GORGE 

1363 

01 

BONNEO 

9'  *8  09 

8 

12  3 

CALDWELL 

13B0 

05 

CANYON 

2  *3  «0 

58 

12  3 

CAMBRIOGt 

1*08 

05 

WASHINGTON 

12  **  3* 

116  *1 

2650 

93 

58 

12  3 

CAREY  4  NNN 

1*66 

07 

BLAINE 

12  *3  21 

1 

C 

CASCADE  1  NM 

151* 

VALLEY 

8!  *«  32 

23' 

1  2  3  C 

CASTLCFORD  1  H 

1«»1 

07 

TWIN  FALLS 

12;  »2  33 

2 

1  2  9 

CAVUSE  CREEK 

1577 

CLEARWATER 

3  *6  *0 

S 

CENTERVILLE  ARBAUG  RCH 

163* 

0* 

BOISE 

2'  43  98 

15 

2 

CHALLIS 

1663 

08 

CUSTER 

11  **  30 

*B 

1  2  3  C 

CHILLY  BARTON  FLAT 

1671 

0« 

CUSTER 

6|  **  00 

12  9 

CLARKIA  RANGER  STATION 

1831 

0* 

SHOSHONE 

10 

*7  01 

1  2  3  C 

COBALT 

1932 

0* 

LEMNI 

11  *5  06 

3 

12  3 

COEUR  D  ALENE  RS 

1956 

01 

KOOTENAI 

*  *7  *1 

116  49 

2158 

9C 

92 

1  2  3  C 

CONDA 

2071 

10 

CARIBOU 

12  *2  *3 

2* 

12  3 

COTTONWOOD 

215* 

02 

IDAHO 

3  *6  03 

*6 

NOV 

12  3 

COTTONWOOD  2  WSM 

2159!  02 

IDAHO 

3'  *6  02 

C 

COUNCIL 

2187 

09 

AOAmS 

12;  **  ** 

I  2  3  C 

CRATERS  OF  THE  MOON  NM 

2260 

09 

BUTTE 

6  *3  28 

12  3 

OEADWOOO  dam 

2389 

0* 

VALLEY 

**  19 

5379 

35 

1  2  3  C 

oeadwood  summit 

2399 

0* 

VALLEY 

11 

*4  32 

S 

DECEPTION  CREEK 

2*22 

0* 

KOOTENAI 

*7  ** 

cs 

DEER  Flat  dam 

2*** 

09 

CANYON 

12 

*3  35 

12  3 

DEER  POINT 

2*51 

0* 

BOISE 

12  *3  *5 

116  06 

7190 

8 

10 

1  2  3  C 

DIXIE 

2575 

0* 

IDAHO 

11  *5  33 

12 

12  3 

DRIOGS 

2676 

10 

TETON 

12  *3  ** 

12  3 

DUBOIS  EXP  STATION 

2707, 09 

CLARK 

6  **  15 

» 

I  2  3  C 

DUBOIS  34  H 

2722 

08 

CLARK 

«  **  11 

1  2  3 

ELK  CITY 

2B75 

0* 

IDAHO 

3  45  *9 

11 

12  3 

ELK  RIVER  1  S 

2892 

0* 

CLEARWATER 

3|  *6  *6 

13 

12  3 

EMMETT  2  E 

29*2 

05 

GEM 

2.  *3  52 

250C 

*5 

91 

12  3 

FAIRFIELD  RANGER  STA 

3108 

0* 

CAMAS 

12'  *3  21 

9065 

13 

16 

1  2  3 

fenn  Ranger  station 

31*3 

03 

IDAHO 

31  *6  06 

1580 

33 

36 

1  2  3  C 

fORT  HALL   INDIAN  AGNCY 

3297 

09 

BINGHAM 

12  *3  02 

112  26 

**60 

*2 

»7 

12  3 

GALENA 

3*17 

0*;  BLAINE 

12,  *3  93 

7300 

2 

2 

12  3 

GALENA  SUMMIT 

3*22 

0* 

BLAINE 

12  *3  53 

8800 

s 

GARDEN  VALLEY  R$ 

3**8 

0* 

BOISE 

8  **  0* 

3212 

26 

51 

12  3 

GIftnONSVlLLE 

359* 

OS 

LAMBI 

111  *5  3* 

113  5. 

*910 

2 

2 

OILMORE  SUMMIT  RANCH 

3576 

08 

CUSTER 

111  44  19 

6600 

GLfNNS  FERRY 

3631 

05 

ELMORE 

12!  42  57 

2980 

3* 

*l 

1  2  3 

GOOOINO 

3677 

07 

GOODING 

12 

*2  58 

3964 

C 

GRACE 

3732 

10 

CARIBOU 

*2  35 

Ill  4* 

5*00 

51 

53 

1  2  3  C 

GRAND  VIEW  3  WNW 

3760 

05 

OWYHEE 

12 

43  00 

116  10 

2375 

29 

36 

12  5 

GRANGEVILLE 

3771 

02 

IDAHO 

49  95 

116  08 

3399 

*0 

4* 

1  2  3 

GRANGEVILLE  11  SE 

3780 

0* 

IDAHO 

j 

*9  50 

119  56 

2290 

1 

1 

1  2  3 

GRASMERE 

3809 

06 

OWYHEE 

42  23 

119  93 

9126 

10 

10 

1  2  3 

GRASMERE  8  S 

3811 

09 

OWYHEE 

IS 

42  16 

115  53 

5200 

C 

GREENCREEK  3  N 

3839 

02 

IDAHO 

46  09 

116  16 

3350 

1 

. 

NOV 

1  2  3 

GROUSE 

38S2 

?; 

CUSTER 

*3  *2 

113  37 

6100 

18 

30 

1  2  3 

GUNNEL  GUARD  STATION 

3902 

CASSIA 

*2  06 

113  12 

58801 

HAILEV  RANGER  STATION 

39*2 

0* 

BLAINE 

12  *3  31 

U*  19 

5328 

5* 

36 

12  3 

HAMER  4  NW 

396* 

09 

JEFFERSON 

6i  43  58 

112  15 

*791 

1* 

lA 

1  2  3 

HAZELTON 

*1*0 

07 

JEROME 

12:  *2  36 

114  08 

4060 

*1 

45 

12  3 

HEADOUARTERS 

*150 

04 

CLEARWATER 

3  *6  38 

115  48 

3136 

5 

9 

1  2  3 

HILL  CITY 

*268 

04 

CAMAS 

I2I  *3  18 

115  03 

5000 

32 

36 

12  3 

HOLLISTER 

*295 

06 

TWIN  FALLS 

12  *2  21 

11*  35 

4590 

36 

49 

12  3 

HOWE 

*38* 

09 

BUTTE 

113  00 

*820 

28 

1  2  3 

IDAHO  CITY 

***2 

04 

BOISE 

2'  *3  50 

115  50 

3965)  ** 

*7 

12  3 

IDAHO  fALLS  2  ESE 

**99 

09 

BONNEVILLE 

12  *3  29 

112  01 

*765 

12 

12  3 

IDAHO  FALLS  l«  SE 

**96 

BONNEVILLE 

12  43  21 

111  47 

9712 

: 

8 

I  2  3  C 

•IDAHO  FALLS  FAA  AP 

**97 

BONNEVILLE 

12  *3  31 

112  0*;  *730 

3* 

34 

1  2  3 

IDAHO  FALLS  *2  HH  WB 

*499 

01 

BUTTE 

6  43  90 

112  *1 

4790 

11 

11 

1  2  9  C 

IDAHO  FALLS  A6  W  WB 

**60 

09 

flUTTE 

6!  *3  32 

112  57 

4933 

12 

12 

1  2  3  C 

IDA  VAOA 

**79 

06 

OWYHEE 

2  *2  01 

119  19 

6000 

S 

*59e 

10 

FREMONT 

12^  **  25 

111  2* 

6300 

27 

26 

1  2  3 

JACKSON  PEAK 

*612 

04 

BOISE 

a  *4  03 

119  27 

7090 

S 

JEROME 

*670 

JEROME 

12    42  44 

114  31 

3785 

*3 

48 

12  3 

KAHIAH 

*793 

o; 

LEWIS 

1    46  J4 

116  02 

1212.' 

36 

2 

KELLOGG 

*831 

SHOSHONE 

*   47  32 

116  08 

2309!  57 

99 

12  3 

KCTCMUM  17  MSW 

*8*0 

8LAINE 

12  *3  37 

114  41 

8421 

S 

KILGORE 

*908 

CLARK 

6  **  24 

111  53 

6150 

3 

3 

12  3 

KOOSCIA 

5011 

03 

IDAHO 

i'-  *6  09 

115  59 

1261 

*6 

96 

1  2  3 

KUNA  2  NNE 

1 

L 

5038 

09 

ADA 

2  *3  31 

1 
1 

116  24 

2685 

51 

9* 

1  2  3 

Station 

Index  No. 

1  Division  No.  | 

County 

9 
D) 

Q 

Utitude 

Longitude 

I  Elevation 

Years  oi 
record 

Op. 

Ota 
durin 

ig  yr. 

10 
tables 

Temp. 

Precip.  1 

a 
u 

Month 
opened 

■  1 

LEADORE 

5169 

08 

LEMHI 

11 

**  *i 

119  22 

*115 

c 

LEWISTON  WB  AIRPORT 

NEZ  PERCE 

3 

117  01 

1*13 

16 

16 

1  2  9  c 

LIFTON  PUMPING  STATION 

BEAR  LAKE 

1 

111  16 

49 

45 

90 

1  2  » 

LOLO  PASS 

IDAHO 

3 

s 

LOWMAN  3  E 

BOISE 

6 

115  94 

9 

3 

JUN 

1  2  9 

LOWMAN  3  E  f2 

BOISE 

115  94 

9979 

1 

1 

JUN 

1  ?  3 

MACKAY  RANGER  STATION 

CUSTER 

119  37 

5897 

** 

55 

1  2  )  C 

malao 

ONEIDA 

1 

112  16 

**20 

48 

1   2    )  C 

MALAO  CITY  EAA  AP 

ONEIDA 

1 

112  19 

**7* 

19 

1  2  J 

MALTA  1  NE 

63 

CASSIA 

12 

*2  19 

113  21 

*5*0 

2 

2 

1  2  3 

MALTA  RANGER  STATION 

5967 

09 

CASSIA 

12 

*2  19 

113  22 

4540 

C 

MAY  RANOER  STATION 

LEMHI 

11 

113  99 

9110 

26 

30 

1  2  > 

MC  CALL 

VALLEY 

6 

11*  07 

9025 

49 

1  2  i 

MC  CAMMON 

BANNOCK 

12 

112  12 

477* 

1* 

19 

1  2  3 

HC  CAMMON  2  WSW 

BANNOCK 

12 

*2  98 

112  14 

4*25 

1 

1 

1  2  3 

MINIOOKA  0AM 

MINIDOKA 

12 

*2  *0 

113  30 

4210 

16 

16 

12  9 

MONTPELIER  RANGER  STA 

BEAR  LAKE 

1 

111  16 

5960 

42 

47 

1  2  9 

MOORE  CREEK  SUMMIT 

BOISE 

2 

115  40 

5990 

MOOSE  CREEK  RANCH 

IDAHO 

3 

114  93 

2490 

3 

1  2  3  C 

MOOSE  CREEK  RANGER  STA 

* 

IDAHO 

3 

** 

114  95 

2480 

CS 

MOSCOW  U  OF  I 

&152 

02 

LATAH 

7 

*6  ** 

116  98 

2660 

69 

73 

29 

1  2  34 

MOUNTAIN  HOME  1  SE 

ELMORE 

12 

119  41 

31B0 

55 

1  2  3  C 

MULLAN  FAA 

SHOSHONE 

119  46 

3584 

6 

1  2  3 

HULLAN  PASS 

SHOSHONE 

119  40 

5962 

S 

NEW  MEADOWS  RANGER  STA 

ADAMS 

11 

11*  17  3870 

SO 

12  3 

NEZPERCE 

LEWIS 

3 

3220 

51 

54 

1  2  3 

NEZ  PERCE  PASS 

IDAHO 

9 

114  90 

6979 

S 

OAKLEY 

CASSIA 

12 

*2  19 

113  53 

4*00 

61 

OLA  4  S 

GEM 

8 

116  17 

2990 

13! 

1  2  3  C 

OROFINO 

CLEARWATER 

3 

*6  29 

116  15 

1027 

** 

97 

1  2  3 

PALISADES  DAM 

676* 

10 

BONNEVILLE 

12 

*3  21 

111  13 

53*9 

16 

IT 

16 

1  2  W< 

PARMA  EXPERIMENT  STA 

CANYON 

2 

116  57 

2219 

12  9 

PAUL  1  ENE 

MINIDOKA 

12 

113  45 

4210 

2! 

26 

12  9 

PAYETTE 

05 

PAYETTE 

8 

116  96 

2190 

65 

12  9 

PICABO 

07 

BLAINE 

12 

*3  11 

114  0* 

4875 

9 

12  9 

PIERCE 

0* 

CLEARWATER 

3 

3169 

3 

1  2  9  C 

PINE  1  N 

0* 

ELMORE 

2 

115  18 

*220 

S 

PLUMMER  3  WSW 

01 

BENEWAH 

116  97 

2970 

POCATELLO  2 

10 

BANNOCK 

12 

112  28 

***0 

1 

« 

AM 

1  2  9 

POCATELLO  WB  AIRPORT 

7211 

09 

POWER 

12 

* 

112  36 

*454 

26 

26 

1  2  9  C 

POH THILL 

726* 

01 

BOUNDARY 

5 

*9  00 

116  30 

1600 

67 

69 

12  9 

POTLATCM  3  NNE 

7301 

02 

LATAH 

7 

116  53 

2900 

4] 

44 

12  9 

POWELL 

7320 

IDAHO 

3 

11*  41 

3*92 

3 

1  2  9 

PRAIRIE 

7327 

0* 

ELMORE 

2 

119  39 

4*70 

C 

PRESTON  3  NE 

73*6 

10 

FRANKLIN 

1 

111  50 

4615 

1 

XT 

1  2  3 

PRESTON  2  SE 

7353 

10 

FRANKLIN 

1 

111  51 

4716 

4( 

41 

SEP 

1  2  3 

PRIEST  RIVER  EXP  STA 

7986 

01 

BONNER 

9 

116  50 

2980 

92 

99 

1  2  3 

PUTNAM  MOUNTAIN 

7*69 

10 

BINGHAM 

12 

112  07 

9**7 

S 

REYNOLDS 

76*6 

Ot 

OWYHEE 

12 

*S  12 

116  49 

9910 

1 

3 

1  2  9 

RICHFIELD 

76T3 

LINCOLN 

12 

*3  0* 

11*  09 

4906 

39 

40 

12  9 

RIGGINS  RANGER  STATION 

7706 

03 

IDAHO 

11 

*5  25 

116  19 

1601 

21 

40 

12  9 

RIRIE  12  ESE 

7727 

10 

BONNEVILLE 

12 

111  33 

9590 

• 

2 

RUPERT  13  NNE 

7971 

07l  MINIDOKA 

12 

119  3* 

4  947 

> 

9 

1  2  9 

SAINT  ANTHONY 

8022 

09 

FREMONT 

12 

111  *0 

4966 

20 

1  2  9 

SAINT  MARIES 

8062 

01 

BENEWAH 

10 

116  34 

2065 

96 

99 

12  9 

SALMON 

8076 

oe 

LEMHI 

11 

113  52 

39*1 

53 

99 

1  2  9 

SANDPOINT   EXP  STATION 

8137 

01 

BONNER 

9 

116  34 

2100 

53 

94 

1  2  3  C 

SHAKE  CREEK  RANGER  STA 

8303 

ELMORE 

2 

4730 

S 

SHOSHONE   1  WNM 

83801  07!  LINCOLN 

12 

11*  2( 

9990 

32 

94 

12  9 

SLATE  CREEK  RS 

8479 

IDAHO 

2 

4  38 

11*  17 

1568 

* 

4 

12  9 

SOLDIER  CREEK  ADM  SITE 

8548 

0* 

CAMAS 

12 

43  30 

11*  50 

9799 

S 

SPENCER  RANGER  STATION 

8604 

10 

CLARK 

112  11 

9910 

< 

STANLEY 

8676 

CUSTER 

11 

11*  56 

6240 

2 

2 

1  2  9 

STBEVEUL 

8786 

10 

CASSIA 

12 

113  13 

9280 

20 

22 

12  3 

SUBLETT  GUARD  STATION 

8602 

10 

POWER 

12 

112  56 

9800 

S 

SUGAR 

8S1« 

09 

MADISON 

12 

43  53 

111  *5 

4890 

36 

92 

1  2  9 

SUN  VALLEY 

8906 

BLAINE 

12 

43  41 

11*  21 

5821 

25 

27 

1  2  3  C 

SWAN  FALLS  POWER  MOUSE 

8928 

ADA 

12 

*3  15 

116  23 

2925 

27 

26 

1  2  3 

SWAN  VALLEY 

8937 

IC 

BONNEVILLE 

li 

43  27 

111  20 

9276 

* 

4 

1  2  3 

TENSED 

9029 

01 

BENEWAH 

47  10 

11*  55 

2560 

2 

2 

1  2  3 

TETONIA  EXP  STATION 

9069 

10;  TETON 

12 

43  51 

111  16 

990* 

29 

90 

1  2  3  C 

THREE  CREEK 

9119 

06  OWYHEE 

12 

42  09 

115  09 

9*10 

11 

19 

1  2  )  C 

TRIANGLE  KANCH 

9197 

06!  OWYHEE 

13 

42  47 

116  87 

9290 

9 

3 

1  2  3 

TRINITY  LAKE  GUARD  STA 

9202 

04 

ELMORE 

2 

43  38 

115  26 

7*00 

S 

TROUTOALE  guard  STA 

9233 

ELMORE 

2 

43  43 

115  36 

3*79 

s 

TWIN  FALLS  2  NNE 

07 

TWIN  FALLS 

12 

42  35 

11*  28 

8770 

97 

59 

1  2  3 

TWIN  FALLS  3  SE 

9299 

07 

TWIN  FALLS 

12 

42  32 

11*  29 

3765 

35 

40 

1  2  3 

TWIN  FALLS  W8AS0 

9303 

07 

TWIN  FALLS 

12 

42  33 

11*  21 

3971 

2 

2 

2 

1  2  34 

VTENNA  MINE 

9422 

0* 

BLAINE 

11 

43  49 

11*  51 

8800 

i 

WALLACE  WOODLAND  PARK 

9498 

SHOSHONE 

* 

47  30 

115  59 

2990 

57 

49 

1  2  3  C 

WARREN 

9560 

04 

IDAHO 

11 

119  *0 

5899 

5 

9 

12  9 

9601 

10 

CARIBOU 

12 

42  58 

111  22 

6**0 

6 

7 

12  9 

WEISER  2  SE 

9636 

09 

WASHINGTON 

4*  1* 

11*  97 

2120 

91 

»> 

1  2  9 

WILLOW  FLAT 

9630 

10 

FRANKLIN 

'? 

42  09 

111  38 

6100 

9 

9 

WINCHESTER  1  SE 

9640 

02 

LEWIS 

3 

46  14 

11*  37 

9950 

25 

29 

12  3 

t       1  sua,     2  lOISI,     3  CLXASHTII,     4  COBUB  D'ALtlfC,     5  KOOTZKAI,     6  LOST,     7  PALOUSB,     0  PATfTTB,     •  PSHD  ORCILLE,     10  ST.  JOX,     11  SALMON,     12  SNAKX. 


CHANCES  IN  STATION  ^4*M£ 
FORMER  NAHE 


DATE  -  1964 
NOVEMBER  7 


RELOCATION  AND  CHANGES  OF  EQUIPMENT 


ABERDEEN  EXP  STA 
ANDERSON  DAM 
BAYVIEW  MODEL  BASIN 
BLISS 

CAREY  4  NNH 

CLARKIA  RS 
COBALT 

MINIDOKA  0AM 

MOSCOW  UNlV  OF  IDAHO 

OLA  4  S 

PALISADES  DAM 

POTLATCH  3  Wtf 

SPENCER  RS 

SHAN  VALLEY 

WALLACE  WOODLAND  PARK 


EQUIPMENT  MOVED  700  FEET  N 
STANDARD  RAIN  GAGE  MOVED  10  FEI 
EQUIPMENT  MOVED  300  FEET  W 
STANDARD  RAIN  GAGE  MOVED  40  FEI 
RECORDING  RAIN  GAGE  MOVED  2.0  1 


>  RECORDING  RAIN  CAGE  HOvED  10  FEET  SW 


ILES  I 


TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  I NON-RECORD I NG>  EOUIP»«NT  INSTALLED 
EOUIPHENT  HOVED  150  FEET  E 
EQUIPMENT  MOVED  0.5  MILE  E 
TEMPERATURE  EQUIPMENT  MOVED  2  FEET  N 
EQUIPMENT  MOVED  1.1  MILE  N 

EQUIPMENT  MOVED  0.*  MILE  M 
EQUIPMENT  MOVED  3.3  MILES  NNC 
STORAGE  GAGE  MOVED  50  FEET  S 
EQUIPMENT  MOVED  1.1  MILE  E 
TEMPERATURE  EQUIPMENT  MOVED  15  FEET  NE 


APRIL  19 
AUGUST  9 
SEPTEMBER  15 


OCTOBER  6 
NOVEMBER  7 
OCTOBER  7 
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REFERENCE  NOTES 


Additional  information  regarding  the  climate  of  Idaho  may  be  obtained  by  writing  to  the  Weather  Bureau  State  Climatologist,  Weather  Bureau  Airport  Station,  P.  O.  Box  1718,  Boise,  Idaho 
83701.  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you, 

DIMENSIONAL  UNITS.      Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:      Temperature  in  *F,  precipitation  and  evaporation  in  inches,  and  wind  movement  in  miles. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  Evaporation  and  Wind  table.    Max  and  Min  in 
Evaporation  and  Wind  table  refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  p>an  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

NORMALS  for  all  stations  are  climatological  normals  based  on  the  period  1931-1960.  "DEP"  in  Table  4  refers  to  departures  from  long-term  means  based  on  periods  varying  from  10  to  29 
years  which  are  used  in  place  of  normals. 

DIVISIONS,  as  used  in  this  publication,  became  effective  with  data  for  January  1957. 

STATION  NAMES:      Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  in  the  June  and  December  issues  of  Climatological  Data. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

No  record. 

+  Also  on  earlier  date  (dates)  or  months. 

*  Amount  included  in  following  measurement. 

//        Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B  .Adjusted  to  a  full  month. 

E  Amount  is  wholly  or  partially  estimated. 

M         One  or  more  days  record  missing;   if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.    See  monthly  Climatological  Data  for  detailed  daily  record. 
R  Amounts  from  recording  gage.     (The  amoiuits  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly  Precipitation  Data, ) 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month.     V  in  annual  column  means  total  is  for  a  two-year  period. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

H  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod  covered  ground;    however,  the  reference  indicates  that  the  thermometers  are  exposed  in  a  shelter 

located  on  the  roof  of  a  building. 

C  Data  for  recording  rain  gage  stations  processed  for  special  purposes  and  published  in  Hourly  Precipitation  Data.     Length  of  record  for  recorder-only  stations  may  be  found  in 

the  annual  issue  of  Hourly  Precipitation  Data. 

G  Soil  temperatures  published. 

S  Storage  precipitation  station.     Precipitation  measurements,  made  at  irregular  intervals,  will  be  published  later  in  "Precipitation  Data  from  Storage-Gage  Stations"  Bulletin, 

Years  of  record  as  shown  in  the  Station  Index  are  approximate  since  gaps  in  records  may  not  have  been  considered  in  arriving  at  the  totals  shown. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  location,  elevations,  exposures,  etc.  ,  of  substations  through  1957  may  be  found  in  the  publication  "Substation  History"  for  this  State,  That 
publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.  20402,  for  40  cents.  Similar  information  for  regular  Weather  Bureau 
stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issue  of  Local  Climatological  Data,  obtained  as  indicated  above,  price  15  cents. 


Subscription  Price:     20  cents  per  copy,  monthly  and  annual,   $2.  50  per  year.    (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.  )    Checks  and  money  orders  should  be  made  payable  to 
the    Superintendent  of  Documents.    Remittances  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington, 
D.  C.  20402.   
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